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-10 

2 

1330 

0 

2 

31 

11 

.62 

.57 

27 

6.5 

1 

0 

DIVISION  20.7  0.0  .29     -  1.18  4.4 


See  P-efe'ence  Notes  Following  Station  Inde* 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


CONTINUED  JANUARY  1960 


Tern 

petal 

Precip 

tahon 

to  E 

2  I 

<  5 

to  E 
2  1 
<  S 

to 
£ 

E 
c 

to 
Q 

2  5 
1  1 

J 
i 

1 

• 

Q 
to 
J 

No.  of  Days 

5 

| 

i 

?  1 
3  S 

o  § 

■*  H 

□ 

® 

o 

• 

o 

Snow,  Sloe, 

No  ol  Diy\ 

Max 

° 

5"? 
S  o 

a 

,0  0,  MO,. 

s 

a 

s 

o 

3 

s< 

ni 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON   FAA  AP 

41.1 

16.4 

28.8 

61 

23 

-  6 

2  7 

1115 

0 

6 

31 

2 

.06 

26 

1.0 

2 

7+ 

0 

0 

BONNY  DAM 

43.8 

14.6 

29.2 

65 

24 

-  2 

28+ 

1103 

0 

5 

31 

2 

T 

T 

27  + 

T 

2 

5  + 

o 

CHEYENNE  WELLS 

48.4 

15.5 

32.0 

2.7 

65 

31 

1 

26 

1019 

0 

2 

31 

0 

T 

26 

T 

o 

o 

FLAGLER   2  NW 

43.8 

13.7 

28.8 

62 

23 

-  8 

27 

1116 

0 

4 

31 

2 

.04 

•  04 

27 

1 

27 

HOLYOKE 

47.1 

1  5.5 

31.3 

4.0 

64 

3 1 

-  5 

27 

1036 

0 

4 

31 

1 

.28 

T 

18  + 

1 

o 

o 

Q 

o 

STRATTON  3  NE 

44.6 

15.5 

30.1 

64 

23 

-  5 

27 

1075 

0 

4 

Jl 

3 

T 

T 

27  + 

T 

2 

6+ 

o 

o 

WRAY 

45.9 

15.8 

30.9 

3.1 

62 

23 

-  3 

27 

1050 

0 

3 

31 

1 

.02 

- 

.39 

•  02 

26 

.  2 

T 

26 

o 

Q 

YUMA 

45.9 

16.5 

31.2 

62 

23 

-  8 

27 

1038 

0 

4 

31 

1 

.04 

- 

.34 

.04 

26 

1.5 

o 

o 

o 

DIVISION 

30.3 

2.2 

.02 

.37 

4 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

37.4 

16.2 

26.8 

50 

31 

-15 

27 

1179 

li 

9 

31 

4 

.64 

12.5 

0 

0 

BAILEY 

42.7 

5.5 

24.1 

58 

31 

-12 

19 

1261 

0 

4 

31 

10 

.07 

.06 

18 

1.0 

1 

19+ 

o 

0 

o 

BOULDER 

50.0 

23.7 

36.9 

4.4 

70 

23 

-  5 

27 

864 

0 

3 

25 

1 

.43 

- 

.28 

.  16 

18 

9.7 

6 

26 

2 

o 

o 

BYERS 

42. 6M 

14. 9M 

28. BM 

- 

0.1 

62 

23 

-  9 

27 

1113 

0 

6 

31 

2 

T 

- 

.40 

T 

27+ 

.  8 

0 

0 

o 

CHEESMAN 

48.4 

3.2 

25.8 

— 

2.2 

62 

17 

-  9 

28+ 

1209 

0 

2 

31 

10 

.06 

- 

.36 

•  04 

19 

1.0 

3 

7  + 

o 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

46.0 

14.8 

30.4 

62 

23 

-  9 

27 

1066 

0 

4 

31 

2 

.06 

.02 

26  + 

1.5 

3 

2+ 

0 

0 

0 

DENVER   WB  AP  //R 

44.0 

19.4 

31.7 

3.0 

64 

23 

-  3 

27 

1026 

0 

5 

3  0 

1 

.07 

— 

.43 

.04 

26 

1.0 

1 

27  + 

0 

0 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

46.9 

24.2 

35.6 

4.2 

66 

23 

3 

27 

903 

0 

3 

24 

0 

.08 

- 

.42 

.03 

26+ 

1.5 

1 

28  + 

0 

0 

0 

EDGEWATER 

48.9 

19.6 

34.3 

2.8 

66 

23 

6 

28  + 

946 

0 

2 

30 

0 

.12 

- 

.50 

.06 

26+ 

0 

0 

0 

ESTES  PARK 

44.  2 

18.2 

31.2 

5.1 

61 

9 

-  6 

19 

1039 

0 

3 

26 

2 

.19 

- 

.37 

.09 

26 

3 

26+ 

0 

0 

0 

FORT  COLLINS 

45.8 

12.5 

29.2 

2.6 

64 

23 

-22 

27 

1103 

0 

4 

31 

3 

.21 

- 

.15 

.15 

26 

3.2 

3 

27  + 

1 

0 

0 

FORT  LUPTON 

44.  1 

14.2 

29.2 

60 

31  + 

-  9 

27 

1105 

0 

4 

31 

2 

.05 

- 

.42 

.04 

26 

1 

26 

0 

0 

0 

FORT  MORGAN 

43.7 

9.2 

26.5 

2.3 

60 

24 

-14 

27 

1188 

0 

6 

31 

3 

.03 

- 

.31 

.02 

27 

1 

27  + 

0 

0 

GEORGETOWN 

40.4 

16.7 

28.6 

52 

31 

-  9 

27 

1124 

0 

4 

31 

1 

.10 

.06 

27 

2 

19 

0 

0 

0 

GREELEY 

42.3 

ICO 

26.2 

2.2 

61 

24 

-15 

27 

1196 

0 

6 

31 

3 

.05 

- 

.31 

.03 

27 

.8 

0 

0 

0 

GROVER   10  W 

48.1 

16.2 

32.2 

5.5 

64 

23 

-11 

27 

1012 

0 

4 

30 

1 

.09 

- 

.23 

.09 

25 

1.0 

0 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

44.4 

12. 8M 

28. 6M 

2.7 

60 

9 

-11 

27 

1124 

0 

5 

30 

3 

.27 

- 

.10 

.09 

18 

5.0 

3 

2  + 

0 

0 

0 

JULESBURG 

48.3 

13.7 

31.0 

3.2 

64 

31 

-  5 

27 

1045 

0 

3 

31 

1 

.00 

- 

.39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KASSLER 

50.3 

19.7 

35.1' 

2.1 

65 

31  + 

-  9 

27 

920 

0 

2 

29 

1 

.27 

- 

.46 

.11 

19 

8.0 

2 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

47.2 

14.1 

30.7 

64 

31  + 

-12 

27 

1057 

0 

5 

31 

3 

.04 

.04 

26 

1.0 

1 

26 

0 

0 

0 

LAKE  GEORGE   8  SW 

M 

M 

M 

T 

0 

LONGMONT  2  ESE 

43.5 

12.6 

28.1 

1.0 

64 

24 

-16 

28+ 

1135 

0 

5 

31 

2 

.12 

- 

.22 

.07 

27 

2.5 

2 

29  + 

0 

0 

0 

PARKER   9  E 

43.0 

12.5 

27.8 

58 

23 

0 

7 

31 

2 

T 

.34 

T 

3 

7  + 

0 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

43.1 

14.1 

28.6 

56 

23 

-23 

27 

1121 

0 

5 

31 

3 

.47 

.20 

25 

10.5 

10 

27 

2 

0 

0 

SEDGWICK   5  S 

'•4.5 

16.6 

30.6 

61 

31 

-  4 

27 

1060 

0 

5 

30 

1 

.00 

.00 

.0 

1 

5  + 

0 

0 

0 

SPICER 

30.0 

-  0.0 

15.0 

42 

17 

-32 

27 

1544 

0 

1  7 

31 

12 

.30 

- 

.62 

.30 

26 

3.0 

10 

30+ 

1 

0 

0 

j i l«l i no 

43.0 

11.4 

27.2 

2.4 

6  3 

24 

-13 

27 

1163 

0 

7 

31 

2 

.01 

.34 

.01 

27 

0 

0 

0 

WALDEN 

30.5 

-  2.0 

14.3 

42 

22  + 

-30 

27 

1567 

0 

17 

31 

18 

.10 

.10 

26 

1.5 

3 

29+ 

1 

0 

0 

WATERDALE 

46.7 

12.8 

29.8 

1.3 

64 

23 

-18 

27 

1084 

0 

3 

31 

4 

.33 

- 

.10 

.22 

26 

5.0 

5 

27  + 

\ 

0 

0 

WIGCINS   7  SW 

43.4 

9.9 

26.7 

63 

23 

-15 

27 

1182 

0 

5 

31 

7 

.04 

.02 

27  + 

1.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

28.7 

3.2 

.  14 

_ 

.46 

3.0 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

ALAMOSA  WB  AP  R 

33.1 

-  7.3 

12.9 

4.0 

42 

31  + 

-23 

4 

1607 

0 

1  1 

31 

26 

.09 

- 

.14 

.06 

27 

2.1 

2 

28 

0 

0 

0 

BLANCA 

33.6 

-  4.5 

15.6 

46 

24 

0 

8 

31 

25 

.10 

•  10 

2  7 

1 

27 

1 

0 

0 

CENTER 

33.7 

14.7 

46 

23 

-18 

4 

1553 

0 

13 

31 

24 

T 

T 

28+ 

T 

3 

9+ 

0 

0 

0 

DEL  NORTE 

33.9 

5.5 

19.7 

0.8 

44 

24 

-  9 

4 

1396 

0 

9 

31 

6 

.08 

_ 

.35 

.06 

27 

1.0 

0 

0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

36.5 

6.6 

21.6 

45 

17  + 

-  a 

3 

1341 

0 

8 

31 

5 

.21 

.19 

27 

4.0 

4 

31  + 

1 

0 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

32.5 

-  9.3 

1  1.6 

0.8 

45 

30 

-25 

2 

1652 

0 

1  4 

31 

27 

T 

_ 

.99 

T 

28 

T 

0 

0 

0 

MANASSA 

35.1 

-  3.7 

15.7 

2.0 

48 

17 

-20 

4 

1523 

0 

9 

31 

23 

.04 

.31 

.03 

27 

1 

28  + 

0 

0 

0 

MONTE  VISTA 

32.7 

-  6.4 

13.2 

43 

24 

-20 

4  + 

1599 

0 

16 

i] 

26 

.05 

.05 

27 

0 

0 

0 

SAGUACHE 

35.6 

1.2 

18.4 

46 

24 

-12 

6  + 

1439 

0 

8 

31 

15 

.07 

.27 

.07 

27 

1.1 

5 

14  + 

0 

0 

0 

WAGON  WHEEL   GAP   3  N 

32.9 

-12.5 

10.2 

42 

17  + 

-27 

2 

1694 

0 

14 

31 

28 

T 

T 

27 

T 

6 

31  + 

0 

0 

0 

WOLF  CREEK   PASS   1  F 

34.0 

9.3 

21.7 

46 

17  + 

0 

19  + 

1339 

0 

12 

31 

I 

.81 

.59 

27 

19.0 

30 

31  + 

2 

1 

0 

DIVISION 

15.9 

1.1 

.13 

.64 

3.4 

MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  70°  on  the  23d  at  Boulder. 
Lowest  Temperature  -38°  on  the  28th  at  Fraser. 
Greatest  Total  Precipitation  1.23  inches  at  Mancos. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  5  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.14  inches  on  the  27th  at  Mancos. 
Greatest  Total  Snowfall  20.0  inches  at  Winter  Park. 

Deepest  Snow  on  Ground  30  inches  on  the  31st+  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 


See  Refeience  Noles  Following  Station  Index 
-  3  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


AKRON  FAA  AP 
ALAMOSA  w8  AD 
ALLENSPARK 
AL  TENBERN 


ARBOLES 
AROVA  9  NNE 
ASPEN 

AYER  RANCH 
BAILEY 

BLANC A 
BOND 

BONNY  DAM 
BOULDER 
BRANDON 

BRECKENR IDGE 
8UENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 
B  YERS 

CAMPO  11  WSW 

CANON  CITY 
CEDAREDGE 
CENTER 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

CHEYENNE  WELL S 
CIMARRON  3  SE 
CLIMAX   2  NH 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  NM 
COLO  SPRINGS  W8  AP 
CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 
DENVER  WB  AP 
DENVER  wB  CITY 

DILLON  1  S 
DOHERTY  RANCH 
DOLORES 
DURANGO 
E  ADS 

EAGLE  FAA  AP 
E  ASTONV I LLE  1  NNW 
E ASTONV I LLE  2  NNE 
EASTONVILLE  6  WSW 
EDGE WATER 

ELBERT  3  SE 
ELBERT  4  SSW 
ELBERT  6  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 

EVERSOLL  RANCH 
FAIRPLAY 
FLAGLER  2  NW 

Fleming  i  s 

F ORDER  8  S 

fort  collins 
fort  lewis 
fort  lupton 
fop t  morgan 
fountain 

FOWLER 
F  RASE  R 
FRU1TA  2  N 
GARDNER 
GATEWAY   1  SW 

GENOA 
GEORGETOWN 

GLENWOOD  SPRINGS    1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

GRAND  LAKE    1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT    SAND  DUNES  NM 
GREELEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GRE YSTONE 
GROVER   10  W 
GUFFEY    10  SE 
GUNN1 SON 
HAM | L  TON 

HARTSEL 
HASWELL 
HAWTHORNE 
HAYDEN 

HERMIT  7  ESE 

HOLLV 
HOL YOKE 

HOT   SULPHUR  SPR   2  SW 
I0AHO  SPRINGS 
I  DAL  1 A 

IGNACIO  1  N 
JOHN  MARTIN  DAM 
JULESBURG 
KARVAL 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIOWA  5  SE 
KIOWA  4  SW 
KIT  CARSON 
LA    JUNTA   FAA  AP 

LAKE  CITY 
LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKE  MORAINE 
LAMAR 

LAS  ANIMAS   1  N 

LEADVILLE 
LEROY  7  WSW 
LIME   3  SE 
LI  HON   10  SSW 
L  IMON 


13       14  15 


16     17     18  i  19     20     21  I  22     23     24  ,  25     26     27  28 


.01      .02  .02 


•  0<*     .14  .09 

T  .11  .13 


.11  .09 
.10 
.12 


.03      .10  .01 

.08  .75 
.09  .03 

.25     .30  .27 


.06      .15  T 

.08  .8 

.04  .01 

.01  .02 

.06  .07 


.09     .21  .02 


.02  .03 
.0 

.03  T 


.02  .01 
.03  .25  .15 
.11  .10 


.03     .04  .05 


.01  T 
.01  T 


.04  .12 

.10  .03 

.01  .08 

.01  T 


See  relerence  notes  (allowing  Station 


V 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


LITTLE  HILLS 
L0NGMONT   2  ESE 
MANASSA 
MANCOS 
MAR V  I NE 

MAYBE  LL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2 
NORTHOALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

OROWAY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE    1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

PARKER  9  £ 

PAR SHALL    10  SSE 

PENROSE    3  NNW 

PITKIN 

PLACERVILLE 

PUEBLO  WB  AP  // 
PUEBLO  CITY  RES 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 
PYRAM1 D 
RANGE  LY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
9  ICO 

RIFLE   2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  IDA 

SAP  I  NERO  9  E 
SARGENTS 
SFOALIA  4  SSE 

SEDGWICK  S  S 

SHOSHONE 

SILVERTON 

SPICER 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 
SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 
STON1NGTON 

STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 


TELLURIDE 
TRINIDAD 
TRINIDAD 
TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RES 


AP 


TWO  BUTTES   1  NW 
URA VAN 

VALLE C I  TO  DAM  // 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 
WALDEN 

WAL  SENBURG  POWER  PLANT 
WATERDALE 
WESTCL  IFFE 
WETMORE  2  S 

WIGGINS   7  SW 

W INDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK   PASS   1  E 

WOLF  CREEK   PASS  t*  W 

WRAY 


.16 
.98 
.05 


13  |  14  1  15  1  16     17     IB     19     20     21  !  22  I  23 


T  T 


.10  .06 
.02  .03 


25     26  27 


•  is 

.01      .02  T 

.05  .25 
.75 

T         T  .68 
.09  T 


.07     .18  .11 


.90 
.06 
■Ofc  -03 


T  .01  .01 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5: OOA  MST 

11: OOA  MST 

5: OOP  MST 

11: OOP  MST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

77 

61 

60 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

3.3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

26 

9.4 

++30 

NNW 

18 

51 

29 

39 

58 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

3.7 

DENVER  WB  AIRPORT 

SSW 

44 

8.7 

24 

NW 

1 

59 

43 

50 

62 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

85 

3.8 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

37 

7.8 

24 

NE 

27+ 

55 

43 

32 

48 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

95 

3.1 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

W 

21 

5.8 

56 

N 

18 

69 

43 

50 

72 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

86 

3.7 

f+  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS . 


Sm  relererv  e  note*  following  Station  [n^el 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1961 


Day  Ol  Month 


M 1 N      15  15 


Station 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

AKRON   FAA  AP 

MAX 
M I  N 

2  8 

7 

28 
8 

35 
10 

35 
12 

4  0 

17 

40 

20 

3  7 
22 

46 
21 

47 
24 

ALAMOSA  WB  AP 

MAX 
MI  N 

25 
-12 

22 
-21 

23 
-22 

23 
-23 

25 
-20 

28 
-16 

35 
-14 

33 
-11 

35 
-12 

ALLENSPARK 

MAX 
MIN 

28 
10 

18 

10 

39 
3 

37 
10 

47 
12 

48 
12 

13 

43 
18 

48 
30 

AL  TEN8ERN 

MAX 
MIN 

37 
5 

33 
3 

33 
-  3 

34 
-1  4 

37 
-  2 

40 

45 
5 

45 
8 

42 
5 

AR30LES 

MAX 
MIN 

31 
3 

34 
1 

33 
1 

40 

36 
2 

45 

2 

39 
3 

46 
8 

49 

6 

ASPEN 

MAX 
MIN 

25 
-  2 

27 
-  8 

28 
-10 

35 
-  6 

35 
-  6 

39 

45 
2 

38 
6 

47 

7 

BA I LE  Y 

MAX 
KIN 

25 
5 

24 

37 
-  8 

44 
-  6 

45 
0 

43 

0 

43 
4 

51 
6 

55 
19 

BLANCA 

MAX 
MIN 

28 
4 

24 
-16 

24 
-19 

24 
-17 

25 
-16 

32 
-12 

34 
-  5 

34 
-  4 

36 
-  8 

BOND 

MAX 
MIN 

30 
7 

29 
-  5 

28 
-  8 

29 
-12 

30 
-10 

34 
-  8 

40 

39 
-  2 

41 
-  1 

BONNY  DAM 

MAX 
MI  N 

35 
11 

29 

9 

36 
6 

42 
8 

45 
7 

48 
13 

50 
15 

41 
20 

44 
21 

BOULDER 

MAX 
MIN 

46 
23 

34 
12 

43 
17 

51 
19 

51 
24 

56 
27 

48 

29 

61 

23 

62 
34 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

40 
16 

40 
-  5 

40 
1 

40 
-  5 

38 
10 

44 
11 

44 

13 

50 
1 

49 
10 

8YERS 

MAX 
MIN 

29 
10 

29 
2 

37 
8 

42 
13 

44 
11 

44 

10 

38 
10 

50 
14 

48 
23 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

42 
26 

37 
18 

46 
18 

55 
24 

54 
26 

56 
29 

50 
31 

63 

23 

65 

39 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

34 
12 

30 
8 

33 

2 

33 
3 

35 

36 
6 

42 
10 

47 
16 

46 
13 

CENTER 

MAX 
MIN 

31 
-  8 

20 
-14 

21 
-15 

22 
-18 

25 
-16 

30 
-17 

38 
-  6 

33 
-  6 

30 
-10 

CHEESMAN 

MAX 
MIN 

40 
5 

36 
-  6 

42 
-  7 

51 
-  4 

47 
-  2 

48 
-  2 

48 

4 

53 
1 1 

59 
8 

CHERRY   CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

33 
10 

30 
0 

40 
7 

45 
6 

46 

12 

47 
10 

43 
16 

56 
16 

55 
23 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 
MIN 

37 
8 

39 
12 

45 
8 

40 

5 

53 
16 

54 
14 

46 
24 

45 
22 

58 
25 

CIMARRON   3  SE 

MAX 
M  1  N 

-23 

33 
-23 

31 
-19 

30 
-21 

30 
-20 

31 
-15 

39 
-14 

CLIMAX   2  NW 

MAX 
MIN 

21 
-  3 

12 
-11 

2  8 
-  9 

25 
1 

30 
2 

30 
3 

40 
10 

34 
18 

39 
11 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

22 
-10 

25 
-17 

13 
-23 

16 
-22 

18 
-20 

20 
-22 

20 
-17 

26 
-15 

27 
-15 

COLLBR  AN 

MAX 
MIN 

34 
8 

35 
16 

35 
4 

36 
2 

37 
4 

42 
5 

49 
13 

47 

7 

4  5 
10 

COLORADO  NM 

MAX 
MIN 

35 
20 

35 
13 

33 
14 

35 
13 

37 
12 

39 
16 

47 
24 

45 
22 

47 
21 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 
MIN 

35 
7 

35 
6 

42 
7 

50 
12 

50 
13 

53 
13 

43 
17 

62 
16 

56 
26 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

32 
5 

32 
-  1 

33 
0 

35 
3 

31 
0 

36 
-  1 

37 
3 

44 
8 

44 

8 

CRAIG 

MAX 
MIN 

29 
-  3 

31 
-  4 

30 
-  5 

30 

30 
-  9 

35 
-  9 

38 
-  2 

45 

2 

43 
0 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

25 
-  2 

25 
-19 

20 
-20 

23 
-19 

28 
-16 

32 
-18 

33 
-10 

33 
-  6 

34 
-  7 

DELHI 

MAX 
MIN 

38 
18 

29 
10 

44 

9 

51 
13 

52 
14 

53 
13 

45 
16 

62 
18 

62 
29 

DEL  NORTE 

MAX 
MIN 

30 
-  2 

21 
-  5 

22 
-  4 

23 
-  9 

26 
-  3 

31 
2 

40 
1  2 

34 
9 

34 

DELTA   1  E 

MAX 
MIN 

37 
10 

31 
4 

31 
-  2 

32 
-  2 

33 
0 

35 
-  3 

4  3 

2 

44 

7 

43 
4 

DENVER  WB  AP 

MAX 
MIN 

29 
12 

29 
6 

38 
12 

41 
11 

45 
1  7 

49 
18 

39 
2  1 

56 
19 

48 

29 

DENVER  WB  CITY 

MAX 
MIN 

34 
18 

31 
16 

44 
19 

49 

2  0 

51 
24 

55 
25 

41 

2  5 

65 
26 

53 
34 

DILLON  1  S 

MAX 
MIN 

33 
6 

21 

-22 

25 
-23 

2  2 
-20 

33 
-18 

36 
-18 

40 

-  10 

45 
-  5 

50 
-  3 

DURANGO 

MAX 
MIN 

3  8 
0 

37 
-  4 

43 
-  2 

41 

0 

40 
0 

42 
1 

50 

5 

50 
9 

52 
6 

EADS 

MAX 
MIN 

33 
1  5 

33 

6 

8 

15 

15 

1  5 

18 

58 
20 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

27 
-  7 

30 
-  7 

27 
-16 

2') 
-19 

28 
-17 

33 
-16 

36 
-10 

39 
-  9 

38 
-  7 

EOGEWATER 

MAX 
MIN 

39 
21 

36 
10 

46 
11 

■<  7 
2  2 

40 
13 

44 
21 

46 
19 

63 
19 

56 
26 

ESTES  PARK 

MAX 

38 

26 

41 

39 

48 

52 

50 

46 

61 

45  47 
26  24 


38  33 
10  -11 


38  47 
23  21 


38     37  42 


39     46  54 


37      36  36 


43  37  38 
6-1-3 

55  47  52 

21  21  21 

50  55  56 

35  26  28 

49  42  45 

9  11  12 

43  48  52 

23  18  22 

49  56  63 

34  30  32 

40  41  42 
14  13  11 

41  32  32 
•5-8-9 

46  50  56 

8  16 

45  47  54 
16  17  22 

54  59  53 

28  19  19 

35  37  37 
■  8  -12  -13 

28  33  35 

5  2  11 

27  29  28 

■10  -13  -14 

48  45  45 

11  14  10 

46  44  41 

20  23  22 

45  50  56 

20  16  21 

45  40  42 

8  9  7 

38  40  41 


33  29 
■  5  -10 


50  54 
27  17 


40     33  34 


41      41  40 


43  50  54 

27  25  28 

45  53  58 

32  30  33 

37  37  38 

•  6  -13  -  8 

47  47  49 

12  8  7 

58  53  50 

20  20  17 

43  36  35 


20 

53  53  57 

30  25  26 

41  40  44 

11  12  16 

35  33  38 

-9-3  6 

50  43  56 
3  3  7 

46  43  54 

12  13  28 

51  49  50 
21  23  24 


43  44  50 
20     19  27 


32  30  39 
20     19  24 


41      42  47 


37      35  42 


40      39  50 


36      34  41 


36      36  41 


54  46  46 

24  23  18 

45  46  58 

27  26  40 

44  44  44 

12  21  20 

39  45  51 

20 


54  55 
30  25 


19     18  23 


27     27  34 


11     11  17 


21     20  23 


17     13  20 


43     42  44 


40     34  45 


30 
-10 


41  45  52 
22     25  34 


44  47  54 
26     28  39 


40     30  29 


43     45  43 


45  47  53 
26     24  27 


36     39  44 


49  47  57 
20     21  39 


46     37  53 
16     23     24     30      35     36  23 


33  53 
10  13 


61  26 
23  10 


27     28    29     30  31 


24      13  20 


33     45     57  58 


39 

16 

32 

33 

33 

37 

38 

42 

39 

41 

29 

32 

26 

33 

42 

33.1 

10 

3 

20 

6 

° 

2 

1 

7.3 

44 

38 

27 

30 

37 

37 

46 

43 

39 

21 

25 

28 

35 

38 

50 

37.4 

° 

30 

16.2 

48 

47 

41 

46 

43 

46 

47 

45 

46 

40 

39 

38 

38 

47 

49 

42.5 

49 

4  3 

40 

46 

45 

47 

47 

42 

49 

40 

37 

37 

37 

42 

45 

42.7 

8 

20 

3  2 

46 

38 

35 

37 

38 

43 

43 

44 

34 

34 

32 

34 

39 

44 

46 

38.1 

55 

33 

38 

41 

49 

44 

57 

4  J 

36 

23 

29 

35 

44 

51 

58 

42.7 

-  4 

43 

42 

32 

35 

38 

39 

41 

46 

43 

45 

35 

34 

31 

35 

40 

35.6 

.  2 

-  6 

-  3 

_  3 

-  9 

-  5 

10 

I  3 

_  2 

1 1 

-10 

-  5 

-  2 

-  4.5 

42 

41 

36 

40 

37 

43 

42 

43 

40 

36 

34 

33 

43 

49 

48 

38.1 

57 

56 

37 

40 

34 

54 

55 

65 

19 

29 

18 

28 

34 

50 

60 

43.8 

2  5 

I  5 

I  5 

9 

1  9 

1 1 

5 

22 

5  7 

5  2 

45 

41 

5  7 

60 

70 

55 

30 

2  5 

28 

38 

50 

57 

64 

50.0 

2  8 

1 7 

20 

3  7 

22 

_  5 

25 

23.7 

5  1 

49 

40 

47 

50 

50 

49 

40 

36 

31 

34 

44 

48 

si 

44.1 

40 

35 

40 

35 

53 

55 

62 

43 

30 

21 

27 

49 

52 

42.6 

63 

58 

41 

39 

58 

63 

63 

38 

57 

21 

24 

38 

56 

63 

65 

51.9 

29 

46 

41 

38 

39 

41 

44 

45 

49 

46 

42 

37 

36 

39 

45 

48 

40.8 

14 

16 

14 

10 

9 

10 

1  3 

1  8 

27 

20 

20 

19 

10 

19 

16 

12.9 

37 

38 

35 

33 

34 

37 

46 

40 

42 

42 

32 

32 

26 

32 

39 

33.7 

-  6 

-  8 

-10 

-  9 

-  9 

7 

11 

4 

9 

1  8 

10 

-  6 

-  2 

( 

-  4.4 

62 

51 

43 

45 

56 

58 

60 

48 

33 

25 

31 

45 

53 

58 

55 

48.4 

4 

9 

-  9 

-  3 

-  5 

5 

3 

7 

1  5 

9 

-  4 

-  9 

7 

19 

1 

3.2 

54 

50 

40 

35 

55 

52 

62 

58 

30 

25 

31 

33 

48 

57 

59 

46.0 

24 

21 

6 

1 1 

1  2 

1  7 

26 

1  9 

19 

8 

-  9 

5 

8 

29 

27 

14.8 

56 

49 

51 

42 

49 

52 

62 

49 

33 

22 

25 

49 

50 

52 

65 

48.4 

2  8 

12 

26 

23 

1 2 

1  0 

3 

1 

i 

3 

12 

2  2 

15.5 

41 

35 

35 

38 

35 

39 

40 

46 

44 

38 

36 

32 

38 

40 

4i 

37.0 

19 

-  9.9 

41 

32 

23 

20 

29 

29 

38 

33 

30 

19 

25 

24 

25 

30 

39 

28.5 

1 2 

1  i 

g 

1 1 

7 

-  5 

_  3 

13 

4.8 

32 

34 

34 

27 

27 

28 

30 

33 

38 

37 

35 

38 

29 

28 

37 

28.5 

-10 

-  1  0 

-10 

-12 

-13 

-13 

-10 

-  3 

7 

o 

2c 

2 

-16 

-  6 

-  5 

-10.0 

51 

48 

43 

46 

47 

47 

47 

49 

44 

38 

38 

38 

38 

48 

50 

43.7 

1 5 

1  8 

10 

1 1 

10 

1 5 

If 

27 

1 3 

1  6 

5 

5 

20 

1] 

11.7 

47 

45 

41 

46 

44 

48 

44 

45 

46 

42 

41 

35 

40 

43 

44 

42.3 

25 

24 

19 

22 

19 

20 

22 

22 

23 

25 

23 

15 

15 

14 

2C 

19.9 

56 

47 

36 

36 

53 

57 

61 

42 

42 

17 

1! 

30 

45 

55 

51 

46.1 

2  1 

n 

9 

1 1 

9 

20 

22 

1  ] 

g 

3 

6 

23 

21 

14.1 

42 

44 

43 

38 

41 

41 

45 

43 

45 

43 

35 

37 

38 

45 

44 

40.2 

10 

I  I 

1  3 

10 

12 

2i 

28 

21 

30 

13 

43 

38 

31 

35 

38 

42 

47 

42 

36 

35 

22 

26 

34 

46 

47 

37.2 

7 

1 

-  2 

-  2 

0 

-  1 

3 

i 

18 

6 

- 1  i 

-25 

-11 

15 

1  c 

0.4 

34 

33 

33 

35 

30 

29 

32 

47 

47 

30 

42 

39 

28 

34 

4C 

32.5 

—  3 

-10 

-10 

-1 1 

-11 

-  8 

( 

1  7 

5 

11 

-18 

-17 

0 

—  I 

-  7.1 

60 

55 

42 

39 

64 

58 

64 

5C 

39 

24 

21 

37 

52 

58 

62 

49.7 

21 

28 

1 1 

14 

11 

20 

1  9 

18 

8 

16 

6 

-  9 

6 

26 

24 

16.1 

37 

38 

31 

34 

33 

36 

38 

44 

36 

40 

33 

32 

27 

37 

35 

33.9 

1  1 

5 

4 

2 

-  2 

1 

4 

n 

20 

8 

24 

14 

4 

2 

1' 

5.5 

46 

44 

41 

42 

42 

43 

43 

4t 

48 

39 

37 

40 

40 

47 

4« 

40.9 

7 

1  0 

9 

5 

3 

2 

4 

12 

23 

13 

25 

20 

6 

21 

13 

7.5 

52 

3! 

41 

34 

54 

56 

64 

36 

32 

16 

27 

34 

50 

56 

62 

44.0 

12 

28 

31 

59 

41 

40 

36 

56 

57 

66 

41 

33 

16 

26 

33 

51 

56 

6: 

46.9 

5  0 

33 

26 

29 

35 

36 

42 

46 

33 

30 

20 

24 

36 

40 

43 

34.8 

-  9 

0 

-17 

-16 

-15 

-18 

-  7 

-  s 

8 

14 

-14 

-25 

-17 

3 

-  8.5 

54 

48 

45 

47 

47 

46 

52 

54 

43 

43 

31 

43 

39 

46 

45 

45.5 

8 

1C 

9 

9 

( 

8 

11 

2C 

27 

16 

3C 

19 

1 

8 

11 

8.7 

56 

45 

40 

38 

56 

60 

62 

54 

32 

25 

25 

38 

48 

57 

SI 

47.0 

26 

25 

12 

25 

10 

15 

20 

14 

8 

10 

16 

0 

6 

20 

2! 

16.4 

41 

41 

37 

37 

37 

42 

40 

31 

40 

37 

3' 

33 

39 

45 

41 

37.2 

-  4 

4 

-  4 

-  7 

-1C 

-  9 

-  5 

13 

14 

-12 

-  8 

12 

-  4.3 

57 

56 

39 

36 

52 

59 

66 

53 

34 

25 

32 

38 

49 

64 

6' 

48.9 

24 

27 

6 

11 

22 

25 

25 

22 

22 

11 

6 

6 

11 

27 

2' 

19.6 

51 

53 

36 

37 

45 

45 

52 

45 

41 

24 

25 

33 

40 

47 

5' 

44.2 

41.1 
16.4 


29     28     31     36     10  17 


24     14     20     32     35  18.2 


See  Releience  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1961 


Day  Ol  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

41 

45 

48 

55 

60 

58 

48 

54 

66 

48 

55 

54 

51 

52 

54 

68 

67 

M  I  N 

2* 

13 

13 

15 

21 

16 

18 

14 

15 

22 

21 

18 

18 

26 

30 

27 

24 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

30 

34 

45 

40 

47 

51 

4Q 

47 

51 

42 

50 

50 

41 

42 

48 

53 

53 

MI  N 

9 

4 

2 

10 

11 

10 

12 

20 

20 

27 

12 

22 

24 

12 

30 

27 

24 

FOROER  8  S 

MAX 

33 

34 

40 

48 

47 

52 

47 

45 

54 

43 

52 

50 

44 

51 

5  4 

59 

52 

M  I  N 

1* 

2 

2 

3 

10 

9 

18 

10 

17 

24 

16 

13 

2  4 

16 

25 

22 

20 

FORT  COLLINS 

MAX 

40 

34 

43 

50 

52 

56 

43 

55 

51 

50 

53 

57 

46 

45 

5  4 

53 

53 

M1N 

19 

8 

4 

7 

7 

10 

16 

13 

21 

23 

13 

16 

17 

14 

31 

21 

17 

FORT  LEWIS 

MAX 

32 

30 

36 

35 

37 

38 

49 

49 

51 

45 

41 

44 

47 

49 

47 

50 

49 

MIN 

-  1 

6 

1 

0 

1 

2 

6 

6 

8 

9 

7 

8 

7 

9 

9 

8 

7 

FORT  LUPTON 

MAX 

35 

30 

35 

41 

43 

46 

40 

56 

46 

46 

48 

51 

49 

46 

51 

51 

47 

MIN 

12 

13 

5 

4 

10 

10 

16 

11 

22 

23 

12 

19 

19 

15 

30 

27 

20 

FORT  MORGAN 

MAX 

39 

39 

31 

36 

40 

42 

45 

46 

47 

49 

51 

49 

4  9 

49 

5  0 

58 

55 

MIN 

12 

3 

1 

2 

4 

6 

10 

11 

12 

17 

14 

14 

17 

13 

15 

19 

17 

FRASER 

MAX 

22 

20 

22 

23 

22 

30 

34 

37 

37 

34 

35 

35 

28 

28 

31 

39 

33 

Ml  N 

-  5 

-2  8 

-30 

-34 

-33 

-31 

-22 

-19 

-17 

-11 

-23 

-20 

-17 

1  1 

21 

-14 

-2C 

FRUITA  2  N 

MAX 

*0 

38 

35 

37 

37 

40 

47 

45 

42 

4  6 

47 

44 

43 

46 

49 

48 

49 

MIN 

6 

7 

2 

-  3 

-  1 

-  2 

6 

7 

2 

5 

6 

2 

3 

6 

6 

7 

6 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

42 

40 

39 

39 

39 

40 

4  5 

49 

45 

52 

49 

48 

47 

48 

51 

50 

51 

MIN 

1 1 

12 

5 

4 

4 

3 

9 

18 

13 

9 

12 

11 

10 

13 

1  2 

14 

13 

GEORGETOWN 

MAX 

33 

22 

39 

38 

42 

46 

45 

45 

50 

40 

50 

46 

30 

35 

42 

45 

50 

MIN 

12 

4 

6 

17 

16 

19 

16 

21 

27 

18 

18 

26 

14 

17 

26 

26 

26 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

MAX 

33 

32 

32 

31 

34 

38 

42 

41 

42 

43 

42 

41 

3  9 

40 

45 

46 

46 

MIN 

7 

5 

-  1 

-  2 

1 

1 

7 

5 

8 

11 

9 

7 

8 

8 

19 

15 

11 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 

25 

18 

16 

17 

17 

20 

23 

31 

35 

27 

27 

32 

28 

35 

30 

28 

MIN 

0 

-16 

-24 

-25 

-25 

-23 

-18 

-  8 

-  1 

-14 

-14 

9 

19 

-  6 

-1  1 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

37 

35 

35 

36 

39 

41 

4  7 

44 

42 

46 

44 

42 

41 

4<, 

48 

49 

49 

MIN 

15 

14 

e 

6 

7 

10 

16 

17 

12 

16 

18 

14 

14 

17 

18 

18 

18 

GRAND  LAKE   1  WNW 

MAX 

27 

20 

26 

28 

28 

35 

30 

42 

44 

39 

40 

40 

30 

25 

30 

34 

43 

MIN 

-15 

-18 

-20 

-22 

-22 

-2  0 

-12 

-  8 

-  4 

-10 

-11 

-10 

-10 

7 

2  0 

-  2 

-  9 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

22 

17 

16 

17 

17 

17 

24 

28 

35 

36 

29 

28 

28 

26 

32 

32 

29 

MIN 

1 

-14 

-18 

-20 

-20 

-17 

-11 

-  8 

-  5 

-  2 

-10 

-  9 

-  9 

.0 

23 

1 

-  9 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

MAX 

23 

25 

23 

29 

32 

38 

45 

38 

40 

34 

34 

38 

37 

35 

41 

45 

45 

MIN 

7 

-  5 

-  8 

-  5 

-  5 

0 

12 

8 

4 

7 

7 

4 

7 

8 

12 

14 

1  1 

GREELEY 

MAX 

36 

39 

32 

38 

44 

45 

48 

42 

48 

46 

50 

48 

50 

45 

41 

52 

50 

MIN 

13 

8 

5 

6 

6 

8 

9 

13 

13 

18 

15 

14 

16 

14 

13 

20 

17 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

34 

19 

23 

20 

22 

22 

30 

33 

37 

36 

33 

33 

28 

35 

36 

37 

36 

MIN 

6 

-  4 

-11 

-15 

-14 

-12 

-  7 

-  3 

1 

6 

-  2 

-  3 

0 

18 

25 

0 

6REYST0NE 

MAX 

29 

30 

33 

35 

35 

35 

43 

42 

45 

40 

42 

42 

36 

39 

4  3 

46 

48 

MIN 

7 

7 

-  1 

8 

1 

8 

13 

23 

19 

18 

11 

15 

18 

18 

23 

24 

21 

GROVER  10  W 

MAX 

40 

34 

45 

48 

54 

57 

46 

62 

56 

50 

55 

60 

53 

46 

52 

58 

57 

MIN 

14 

10 

9 

18 

16 

22 

22 

19 

26 

28 

21 

21 

24 

21 

26 

26 

34 

GUNNISON 

MAX 

28 

17 

13 

13 

18 

18 

22 

22 

25 

27 

29 

22 

25 

35 

35 

35 

30 

MIN 

-14 

-20 

-25 

-27 

-24 

-26 

-21 

-19 

-19 

-15 

-18 

-19 

-19 

-14 

-  4 

-  f 

-15 

HAYDEN 

MAX 

20 

28 

30 

27 

29 

35 

35 

45 

38 

38 

32 

35 

48 

42 

42 

38 

42 

MIN 

-12 

-  6 

-  9 

-12 

-10 

-  8 

-10 

-10 

-  8 

-  5 

-  6 

-  7 

-10 

-10 

11 

( 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

32 

19 

18 

21 

22 

24 

31 

27 

30 

36 

26 

31 

36 

35 

40 

41 

35 

MIN 

-12 

-25 

-22 

-22 

-18 

-20 

-13 

-11 

-14 

-10 

-16 

-11 

-13 

-10 

1 

- 

-  9 

HOLLY 

MAX 

45 

39 

34 

42 

48 

49 

49 

49 

57 

59 

48 

52 

63 

52 

51 

56 

53 

MIN 

18 

7 

9 

7 

10 

11 

14 

12 

20 

1  7 

20 

13 

1  5 

18 

23 

20 

22 

HOLYOKE 

MAX 

30 

37 

47 

48 

54 

55 

47 

46 

54 

49 

56 

59 

47 

45 

52 

60 

56 

MIN 

13 

10 

10 

9 

19 

19 

21 

18 

25 

26 

22 

25 

25 

20 

27 

30 

27 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

MAX 

23 

23 

20 

2  0 

20 

22 

2  7 

33 

37 

3  7 

29 

26 

2  8 

30 

33 

36 

33 

MIN 

2 

-10 

-16 

-20 

-19 

-18 

-12 

-  6 

-  2 

1 

-  7 

-  8 

-  9 

5 

23 

-  3 

-  7 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

32 

29 

39 

45 

50 

54 

43 

54 

60 

40 

47 

55 

4  2 

37 

48 

53 

58 

MIN 

7 

7 

2 

10 

10 

8 

10 

15 

20 

14 

11 

16 

10 

23 

29 

25 

35 

IGNACIO  1  N 

MAX 

35 

34 

38 

38 

33 

35 

41 

47 

46 

43 

40 

43 

38 

40 

43 

43 

44 

MIN 

0 

-  4 

-  4 

-  3 

-  1 

-  2 

-  1 

5 

5 

8 

2 

4 

3 

3 

6 

7 

6 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 

3  9 

34 

37 

«  1 

42 

40 

43 

45 

50 

47 

46 

49 

48 

4  7 

51 

48 

55 

MIN 

15 

6 

7 

5 

12 

10 

15 

13 

16 

2  2 

18 

13 

21 

21 

26 

25 

23 

JULESBURG 

MAX 

47 

35 

46 

48 

50 

53 

46 

46 

60 

51 

55 

60 

49 

47 

53 

61 

57 

MIN 

9 

6 

7 

a 

15 

10 

17 

19 

21 

2  1 

12 

20 

2  2 

17 

23 

26 

23 

KASSLER 

MAX 

38 

38 

37 

49 

52 

53 

48 

64 

61 

5  2 

64 

60 

50 

49 

58 

60 

62 

MIN 

13 

9 

10 

13 

23 

22 

2  4 

17 

34 

2  7 

25 

31 

2  1 

21 

29 

31 

30 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

3  1 

35 

46 

48 

55 

57 

45 

64 

51 

48 

54 

62 

44 

47 

53 

59 

59 

MIN 

14 

4 

7 

1  3 

15 

18 

18 

10 

11 

17 

19 

18 

2  4 

26 

21 

27 

26 

KIT  CARSON 

MAX 

30 

30 

45 

42 

51 

51 

44 

44 

58 

42 

54 

55 

44 

49 

51 

57 

59 

MIN 

9 

2 

3 

0 

9 

6 

15 

12 

16 

23 

18 

16 

23 

20 

27 

24 

23 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MAX 

36 

25 

35 

38 

40 

41 

4  ) 

39 

45 

44 

46 

45 

48 

42 

50 

49 

51 

MIN 

1  1 

5 

9 

10 

13 

15 

15 

1  1 

19 

22 

19 

16 

2  1 

18 

24 

23 

23 

LAKE  CITY 

MAX 

31 

23 

20 

27 

25 

28 

37 

36 

35 

3  1 

31 

34 

40 

41 

42 

43 

41 

MIN 

-14 

-19 

-19 

-20 

-13 

-17 

-  9 

-11 

-11 

-  8 

-  9 

-10 

-  9 

-  6 

2 

6 

LAKE  GEORGE   8  SW 

MAX 

MIN 

LAMAR 

MAX 

35 

30 

39 

43 

47 

46 

48 

48 

54 

45 

49 

50 

49 

50 

54 

51 

58 

MIN 

15 

9 

10 

7 

15 

11 

16 

16 

18 

20 

18 

12 

2  1 

22 

2  6 

23 

21 

LAS  ANIMAS  1  N 

MAX 

35 

29 

34 

40 

43 

45 

48 

45 

44 

42 

44 

41 

4  3 

46 

47 

43 

47 

42  62 
18  10 


57  58 
12  13 


63     69  55 


42     40  57 


38     38  40 


35  54 
18  14 


38     40  38 


28  33 
-24  -27 


43     47  46 


33  43 
23  17 


26  29  25 
•14  -16 

43     48  45 

16     16  15 

25     34  33 

■16  -14  -18 

22     27  25 

■14   -14  -16 

32      40  38 


38     40  41 


30     36  33 


45     43  54 


27  27  28 
-12  -16  -17 

30     29  32 


37  33 
-  2 


50     42  41 


44     40  50 


32  28 
-11  -12 


41  50 
13  14 


44     42     4  3 


39  40  50 
18     22  14 


42  47 
20  14 


42     40  54 


37  53 
20  24 


42     36  55 


41  55 
19  15 


31 
-  1 


41  55 
19  10 


45  34  25 
13     12  13 


35     19  26 


37     24  22 


42     52  60 


29     47  54 


39     50     58  63 


52.7 
17.6 


43.8 
13.7 


46.6 
13.1 


38 

30 

21 

;  8 

29 

39 

50 

45.8 

1  8 

1  7 

1 

-2  2 

-10 

-  2 

19 

2  0 

12.5 

46 

38 

36 

'3 

35 

35 

43 

43 

41.4 

20 

24 

10 

2  5 

12 

-  6 

7 

8 

7.5 

4'. 

30 

25 

2  3 

33 

50 

53 

60 

44.  1 

1  5 

17 

9 

-  9 

-  1 

3 

13 

22 

14.2 

'■0 

29 

29 

25 

20 

32 

48 

56 

43.7 

1  4 

12 

9 

-  1  M 

-12 

-  2 

5 

16 

9.2 

59 

30 

25 

..'  1 

20 

34 

38 

1 

30.7 

-16 

0 

:  8 

-  1  5 

-38 

-29 

-1  1 

-  1  8 

-17.1 

4  9 

54 

43 

4  3 

41 

41 

49 

5. 

44.6 

I  0 

26 

9 

2  5 

-  2 

-  1 

23 

7 

6.3 

51 

55 

48 

4  3 

41 

43 

51 

52 

46.9 

17 

35 

20 

2  8 

8 

18 

23 

i  6 

13.1 

4  3 

34 

27 

31 

35 

40 

44 

52 

40.4 

1  3 

22 

9 

-  9 

1 1 

3 1 

16.7 

49 

44 

37 

37 

37 

39 

46 

51 

40.8 

i  7 

1  5 

23 

3 

10 

22 

13 

9.2 

30 

31 

29 

34 

44 

37 

28.2 

4  7 

49 

39 

40 

40 

39 

47 

48 

43.3 

20 

28 

21 

18 

9 

10 

24 

18 

15.4 

43 

28 

25 

25 

25 

29 

3  9 

44 

33.2 

8 

7 

1  7 

-  1  8 

-2  5 

-19 

3 

-  8 

-  9.5 

31 

29 

28 

24 

14 

28 

36 

31 

26.3 

-  6 

8 

20 

-13 

-24 

-18 

5 

-  5 

-  7.1 

40 

36 

40 

34 

32 

28 

39 

41 

36.5 

20 

12 

10 

18 

8 

3 

4 

11 

6.6 

61 

24 

32 

18 

17 

30 

43 

51 

42.3 

1  5 

16 

11 

-  1  5 

-13 

-  1 

1 

17 

10.0 

34 

36 

31 

31 

22 

42 

46 

46 

32.4 

-  1 

12 

20 

-  8 

-21 

-  9 

16 

5 

-  0.4 

40 

48 

34 

32 

34 

35 

44 

38 

38.7 

1  6 

18 

16 

-  8 

-  7 

10 

2  2 

22 

13.0 

50 

29 

21 

20 

29 

47 

58 

6  0 

48.1 

13 

13 

6 

-  1  1 

2 

3 

2  0 

27 

16.2 

37 

39 

37 

42 

32 

25 

36 

37 

28.1 

-  4 

8 

-  4 

2  0 

1 

-  6 

-10 

-13.1 

35 

19 

19 

27 

44 

40 

33.9 

6 

14 

17 

-24 

-26 

-15 

I  3 

-11 

-  4.6 

37 

39 

38 

37 

30 

30 

45 

37 

32.5 

6 

12 

-  3 

16 

-10 

-17 

-  5 

-  6 

-  9.3 

61 

52 

42 

38 

31 

43 

48 

52 

49.0 

16 

8 

10 

1  3 

2 

7 

:  6 

1  6 

13.6 

42 

24 

19 

28 

35 

54 

58 

64 

47.1 

4 

2 

3 

-  5 

7 

6 

1  5 

2  5 

15.5 

33 

30 

27 

25 

20 

35 

39 

4  3 

30.0 

-  5 

7 

17 

-  1  5 

-20 

-15 

-  5 

2 

-  6.3 

42 

36 

19 

26 

30 

48 

5  1 

59 

44.4 

1  1 

17 

1 

-11 

-  2 

6 

32 

18 

12.8 

46 

44 

40 

38 

39 

36 

40 

42 

40*9 

22 

26 

17 

30 

23 

0 

1  0 

3 

6.6 

53 

30 

30 

23 

40 

46 

59 

60 

45.1 

20 

15 

16 

12 

0 

9 

20 

21 

'  16*1 

5  8 

25 

23 

31 

34 

52 

61 

64 

48.3 

3 

2 

2 

-  5 

3 

8 

1 1 

2: 

13.7 

4! 

33 

26 

3: 

36 

52 

59 

6! 

50.3 

42 

27 

19 

21 

30 

47 

57 

6« 

47.2 

t 

6 

1 

-12 

0 

0 

18 

2] 

14.1 

36 

33 

21 

21 

36 

50 

5  7 

66 

46.2 

15 

7 

10 

C 

-  1 

3 

12 

11 

13.3 

33 

36 

22 

2: 

36 

43 

58 

52 

42.4 

ie 

13 

12 

3 

8 

23 

21 

16.3 

39 

40 

38 

3: 

29 

36 

35 

31 

35.0 

1 

1 

8 

-  9 

-14 

2 

-  6.2 

32 

35 

25 

2: 

43 

49 

61 

61 

46.1 

i: 

14 

16 

I 

3 

7 

16 

If 

15.2 

4t 

29 

2  3 

2: 

39 

45 

57 

S! 

42.3 

16     12     13     19     14     10     15     H»  21 


See  Ralaronco  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1961 


LE ADV I  LLE 
LI MON   6  SSW 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 


MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE   NO  2 
MONUMENT   2  WSW 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 


PAGOSA  SPRINGS 


PALISADE    1  S 


PARKER   9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
R  1  CO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 


SAL  I  DA 

SEDGWICK   5  S 
SILVER TON 
SP1CER 

SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELD   8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 


Day  Oi  Month 


11      16  38 


32      34  33 


30     43  40 


13     14     15    16  17 


25     28  31 


MAX 

25 

28 

45 

36 

51 

47 

40 

56 

40 

52 

40 

30 

M1N 

14 

2 

5 

9 

14 

10 

15 

13 

20 

21 

17 

17 

22 

22 

27 

25 

24 

2  5 

9 

17 

9 

24 

27 

15 

8 

8 

-  9 

1 

6 

MAX 

2V 

30 

3' 

58 

3  8 

32 

5  2 

54 

65 

30 

30 

1 5 

26 

30 

49 

MIN 

3 

-  1 

2 

10 

11 

18 

10 

16 

23 

15 

12 

22 

15 

2  6 

19 

19 

20 

8 

11 

6 

20 

18 

12 

7 

3 

-  8 

0 

5 

MAX 

33 

35 

35 

37 

37 

42 

50 

43 

45 

MIN 

3 

-  2 

-12 

-13 

-12 

-10 

6 

4 

1 

8 

-  2 

-  4 

2 

2 

5 

5 

4 

10 

-  3 

-  3 

-  1 

-  5 

-  1 

4 

21 

7 

-12 

-20 

-  2 

53 

45 

41 

50 

47 

38 

41 

3  8 

56 

59 

64 

24 

30 

I  5 

23 

35 

MIN 

16 

8 

5 

7 

10 

10 

14 

15 

18 

24 

16 

18 

18 

16 

18 

22 

19 

21 

11 

15 

1  1 

13 

16 

17 

19 

11 

-16 

-16 

1 

MAX 

27 

2  1 

34 

29 

42 

3B 

MIN 

-  2 

-17 

-19 

-20 

-16 

-14 

-  6 

-  8 

-  9 

-10 

-  8 

-  8 

-  9 

-  6 

2 

-  2 

-  4 

-  6 

-  4 

-  7 

-  7 

5 

-  6 

7 

18 

10 

20 

10 

1 

34 

36 

33 

32 

40 

38 

35 

3 1 

36 

38 

37 

34 

37 

30 

1  9 

26 

38 

MIN 

4 

-13 

1 

-  6 

-34 

-  2 

6 

5 

4 

9 

-  1 

4 

5 

3 

19 

10 

7 

8 

-  5 

-  6 

-  5 

0 

7 

8 

21 

18 

-11 

-13 

7 

38 

36 

37 

37 

27 

MIN 

4 

-  1 

-  6 

-  8 

-  8 

-  6 

-  2 

3 

1 

6 

3 

0 

6 

6 

7 

9 

12 

7 

0 

0 

2 

0 

0 

4 

20 

15 

-10 

-16 

-  8 

MAX 

33 

35 

32 

36 

35 

36 

43 

5 1 

40 

36 

42 

49 

48 

43 

36 

34 

42 

MIN 

5 

-  2 

-10 

-13 

-10 

-  8 

-  3 

0 

0 

*7 

0 

-  2 

6 

3. 

11 

8 

6 

8 

-  1 

-  1 

-  3 

1 

4 

7 

17 

10 

-13 

-18 

-  6 

29 

MIN 

14 

7 

9 

i  :• 

10 

10 

14 

22 

21 

25 

19 

17 

22 

19 

19 

20 

19 

22 

20 

18 

20 

16 

20 

2  5 

25 

24 

29 

14 

10 

32 

34 

31 

26 

MIN 

-1  1 

-16 

-20 

-20 

-17 

-16 

-10 

-  8 

-12 

-  8 

-10 

-  9 

-12 

-  5 

-  2 

-  2 

-  9 

-  9 

-  7 

-  9 

-  9 

-13 

-  5 

8 

10 

3 

19 

11 

-  3 

38 

42 

42 

MIN 

6 

5 

4 

2 

3 

5 

4 

8 

12 

1  3 

13 

10 

9 

9 

11 

16 

15 

14 

13 

11 

10 

10 

12 

15 

22 

19 

20 

13 

8 

58 

49 

51 

59 

49 

54 

60 

48 

35 

35 

5 1 

54 

63 

4  0 

37 

20 

26 

32 

48 

MIN 

12 

34 

5 

14 

18 

23 

1  s 

20 

29 

24 

20 

24 

2  1 

15 

27 

25 

26 

20 

5 

10 

6 

21 

20 

16 

5 

2 

-  5 

6 

9 

42 

38 

39 

39 

37 

38 

MIN 

-  1 

-12 

-  6 

-  6 

-  4 

-  5 

4 

0 

-  4 

-  2 

4 

-  1 

-  4 

3 

14 

4 

6 

8 

10 

6 

4 

-  1 

5 

22 

21 

12 

22 

0 

-11 

MAX 

30 

32 

37 

41 

45 

47 

4  3 

53 

57 

43 

46 

54 

40 

42 

46 

56 

55 

45 

4 1 

35 

49 

51 

55 

36 

42 

36 

3  1 

33 

46 

MIN 

16 

-  2 

-  2 

6 

7 

14 

17 

13 

19 

20 

1  5 

14 

11 

7 

14 

15 

20 

18 

-15 

4 

4 

11 

19 

19 

13 

18 

-  1 

0 

-  1 

28 

30 

4  5 

43 

40 

37 

36 

36 

35 

35 

40 

39 

40 

38 

35 

39 

37 

37 

41 

41 

40 

37 

37 

26 

26 

MIN 

2 

-  2 

-  4 

-  3 

-  2 

-  3 

2 

13 

5 

7 

8 

5 

8 

10 

7 

8 

6 

9 

6 

8 

9 

5 

8 

16 

25 

18 

27 

-  8 

-  5 

MAX 

28 

38 

43 

46 

50 

37 

4  1 

47 

36 

38 

43 

47 

49 

42 

37 

37 

41 

44 

46 

46 

40 

38 

32 

35 

42 

MIN 

13 

1 

2 

9 

1  3 

6 

12 

1  o 

18 

15 

11 

16 

14 

13 

15 

18 

18 

18 

19 

11 

10 

16 

19 

22 

29 

23 

21 

4 

9 

MAX 

32 

35 

37 

48 

45 

45 

39 

38 

47 

52 

43 

39 

46 

44 

44 

49 

45 

42 

38 

35 

36 

35 

MIN 

-  8 

-13 

-15 

-13 

-  9 

-  6 

-  3 

-  1 

-  3 

1 

-  1 

-  1 

-  4 

-  4 

0 

2 

-  3 

-  2 

2 

0 

1 

2 

5 

14 

24 

13 

29 

24 

13 

MAX 

39 

42 

50 

49 

47 

52 

5  i 

51 

47 

47 

51 

49 

50 

5( 

54 

44 

42 

43 

42 

MIN 

12 

14 

9 

7 

10 

11 

17 

L9 

15 

18 

1  8 

15 

16 

17 

IS 

21 

19 

20 

18 

15 

16 

15 

17 

22 

29 

21 

22 

11 

12 

45 

41 

MIN 

8 

10 

-  2 

-  2 

"  0 

0 

5 

9 

9 

1  1 

8 

7 

5 

11 

18 

15 

11 

1  3 

7 

6 

4 

7 

10 

13 

22 

20 

2] 

13 

10 

MAX 

43 

39 

39 

41 

39 

43 

49 

5  i 

46 

5  0 

50 

4  7 

47 

48 

52 

50 

50 

49 

54 

5C 

50 

49 

40 

41 

MIN 

8 

3 

0 

0 

3 

0 

6 

11 

6 

9 

7 

5 

7 

9 

11 

11 

6 

10 

12 

6 

6 

6 

8 

12 

7 

MAX 

32 

29 

37 

45 

47 

5J 

52 

4  1 

42 

50 

52 

52 

42 

37 

31 

50 

58 

40 

30 

22 

26 

29 

48 

MIN 

9 

2 

3 

9 

7 

9 

9 

18 

20 

12 

16 

18 

8 

13 

28 

25 

18 

20 

3 

5 

9 

20 

23 

16 

18 

S 

-10 

-  1 

12 

MAX 

34 

33 

42 

5  5 

49 

56 

43 

48 

56 

4  8 

54 

50 

50 

50 

58 

58 

52 

58 

61 

67 

31 

22 

36 

46 

MIN 

14 

9 

7 

9 

13 

13 

19 

13 

17 

21 

15 

14 

22 

14 

L9 

19 

17 

17 

14 

13 

9 

19 

20 

15 

10 

13 

2 

0 

9 

MAX 

35 

34 

33 

33 

3  3 

35 

40 

46 

36 

42 

42 

43 

44 

46 

46 

43 

42 

42 

42 

37 

MIN 

-  5 

-  4 

-13 

-15 

-15 

-14 

-  9 

-  6 

-  9 

-  4 

-  7 

-  9 

-  6 

-  1 

-  1 

0 

-  3 

-  3 

0 

-  5 

-12 

MAX 

3  2 

28 

42 

43 

50 

5 1 

47 

55 

43 

50 

38 

50 

48 

55 

42 

39 

36 

41 

47 

56 

35 

1  4 

31 

29 

MIN 

10 

3 

9 

9 

18 

8 

10 

14 

25 

18 

11 

21 

14 

18 

26 

32 

29 

20 

1 

20 

18 

22 

32 

1 

11 

-  1 

-23 

-  6 

4 

MAX 

26 

3 1 

39 

42 

36 

46 

50 

4  8 

50 

47 

47 

45 

52 

55 

42 

43 

47 

46 

49 

55 

4  5 

39 

32 

31 

39 

42 

MIN 

0 

8 

-10 

-  5 

-  3 

-  2 

3 

8 

2 

6 

-  2 

3 

2 

5 

8 

10 

5 

5 

-  2 

6 

2 

5 

6 

17 

22 

8 

S 

-  6 

-  7 

MAX 

36 

35 

35 

37 

40 

43 

4  9 

46 

49 

46 

41 

49 

50 

46 

42 

46 

45 

50 

52 

48 

40 

38 

MIN 

8 

2 

-  5 

-  6 

-  5 

-  3 

2 

2 

0 

6 

4 

1 

2 

3 

22 

7 

4 

i 

1 

-  1 

-  1 

1 

6 

20 

20 

12 

-  1 

-  1 

MAX 

33 

26 

42 

44 

45 

44 

44 

39 

50 

44 

49 

45 

45 

44 

52 

49 

49 

42 

40 

39 

54 

58 

60 

42 

39 

30 

2" 

39 

43 

MIN 

7 

0 

1 

0 

6 

6 

9 

9 

10 

18 

14 

11 

16 

16 

22 

23 

20 

21 

18 

21 

15 

19 

22 

21 

11 

14 

10 

-  6 

7 

MAX 

3  0 

30 

45 

50 

52 

50 

53 

5  7 

55 

41 

51 

53 

i.  ] 

56 

59 

61 

56 

43 

42 

41 

57 

67 

4" 

40 

23 

3- 

36 

46 

MIN 

14 

5 

7 

i  ; 

12 

20 

16 

21 

15 

15 

12 

18 

20 

14 

28 

31 

28 

23 

12 

9 

15 

15 

21 

S 

10 

-  1 

3 

8 

1 

MAX 

31 

25 

36 

42 

43 

45 

38 

52 

53 

43 

50 

35 

38 

4  2 

52 

47 

44 

35 

33 

42 

46 

52 

32 

31 

2( 

23 

40 

Ml  N 

10 

-  7 

-  5 

5 

5 

8 

15 

19 

2  0 

5 

14 

8 

3 

22 

16 

12 

16 

-  4 

5 

5 

11 

14 

11 

15 

-  2 

-  • 

-  4 

7 

MAX 

40 

30 

42 

48 

5  1 

50 

44 

57 

59 

46 

50 

56 

45 

49 

5  1 

59 

56 

45 

43 

33 

52 

55 

59 

42 

31 

2; 

33 

51 

MIN 

16 

5 

5 

14 

14 

17 

24 

17 

25 

26 

16 

20 

17 

14 

22 

24 

23 

24 

2 

10 

6 

18 

22 

1  1 

13 

10 

2 

6 

9 

MAX 

26 

2  3 

24 

23 

25 

34 

33 

34 

43 

34 

36 

46 

2? 

MIN 

-  3 

-  6 

-12 

-12 

-  9 

-12 

7 

5 

-  3 

-  2 

6 

-  5 

0 

11 

15 

7 

2 

1 

0 

-  3 

-  ; 

-  3 

3 

14 

12 

4 

2( 

2 

-  7 

MAX 

34 

34 

32 

39 

47 

52 

MIN 

17 

-  2 

-  4 

-  3 

0 

-  2 

4 

7 

7 

10 

3 

6 

5 

8 

12 

19 

10 

1C 

5 

4 

■ 

8 

11 

12 

18 

21 

< 

0 

15 

MAX 

50 

MIN 

17 

9 

6 

8 

1* 

14 

24 

18 

22 

30 

21 

26 

26 

23 

30 

26 

33 

2' 

13 

19 

( 

20 

21 

2 

2 

-  4 

5 

8 

MAX 

30 

30 

35 

35 

34 

42 

40 

40 

42 

35 

40 

44 

35 

35 

40 

45 

45 

36 

40 

38 

42 

42 

46 

42 

35 

36 

35 

35 

42 

MIN 

-  6 

-21 

-17 

-15 

-  9 

-10 

-  4 

-  7 

-  8 

-  1 

-  8 

-  5 

-  5 

-  2 

8 

4 

-  2 

-  3 

-  6 

5 

-  7 

-  5 

-  1 

12 

21 

10 

14 

-11 

-13 

MAX 

38 

22 

25 

24 

27 

30 

30 

40 

33 

33 

35 

35 

35 

25 

30 

30 

42 

27 

33 

33 

26 

33 

34 

31 

34 

28 

10 

18 

27 

MIN 

-  5 

-  8 

-  6 

6 

-  4 

-  1 

2 

12 

10 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

1 

10 

-10 

-  9 

-  2 

4 

-  2 

4 

6 

-32 

-26 

4 

MAX 

35 

42 

45 

47 

54 

51 

42 

56 

66 

50 

51 

60 

44 

47 

50 

64 

60 

43 

40 

36 

56 

58 

64 

4£ 

36 

26 

21 

32 

47 

MIN 

20 

11 

12 

9 

12 

20 

20 

19 

26 

27 

23 

20 

24 

22 

26 

26 

28 

28 

13 

16 

9 

22 

26 

14 

14 

12 

t 

-  1 

8 

MAX 

49 

47 

55 

55 

54 

56 

64 

45 

53 

62 

52 

52 

65 

62 

46 

46 

MIN 

9 

11 

10 

19 

16 

19 

13 

25 

21 

14 

20 

19 

23 

21 

21 

13 

16 

MAX 

25 

23 

16 

20 

20 

30 

33 

34 

31 

33 

31 

32 

31 

32 

36 

36 

33 

38 

31 

30 

28 

31 

34 

31 

34 

35 

2C 

15 

25 

MIN 

4 

-1  3 

-20 

-22 

-21 

-18 

-11 

-  7 

-10 

-  5 

-12 

-11 

-  5 

11 

23 

-  3 

-  8 

-  2 

-13 

-14 

-15 

-11 

-10 

10 

15 

-28  -31 

-25 

39  45 
11  13 


28     24  33 


35     42  34 


28     23  28 


33     34  34 


48  52 
26 

47  49 
20 

34 
-4-2 

39 
17 


42 
20 


51 
20 


40 

4 

30 
10 

56 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

• 

Station 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6  7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  U 

16 

17 

18 

19 

20 

I] 

22 

2a 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver; 

STERLING 

MIN 

39 
12 

31 
4 

31 
4 

37 
6 

47 
6 

42 
10 

45 
11 

42 
13 

47 
14 

53 
16 

49 

17 

51 
18 

50 
19 

46 
16 

48 
17 

54 

24 

60 
20 

54 

2] 

36 
10 

45 
1 1 

30 
7 

54 
14 

5  2 
1  6 

6! 

22 

26 

11 

24 

34 

46 

61 
2] 

43.0 
11.4 

STRATTON  3  NE 

MAX 
Ml  N 

29 
16 

37 
5 

44 

s 

42 
7 

43 
11 

49 
13 

42 

12 

43 
21 

52 

21 

44 
28 

50 
20 

52 
23 

42 
25 

44 
22 

49 

22 

52 
29 

55 
25 

44 

27 

38 
13 

34 
23 

53 
16 

54 
16 

64 
1  9 

44 
8 

29 
5 

26 

2! 

33 

50 

57 

6! 

44.6 
15.5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

25 
-  5 

20 
-26 

33 
-26 

32 
-20 

35 
-19 

37 
-19 

40 
-12 

41 
-13 

44 
-12 

32 
-  5 

40 
-16 

43 
-15 

30 
-12 

30 
6 

32 
16 

41 

0 

48 
-12 

32 
-  2 

29 
-  B 

29 
-13 

38 
-16 

37 
-  9 

44 
-1  1 

94 
-  9 

JO 
1 

28 
1 1 

2  1 

31 
-28 

31 

39 

45 

34.7 
-  9.4 

TACONY  7  SE 

MAX 
MIN 

35 
15 

32 
3 

40 

s 

48 
6 

46 
12 

53 
12 

44 

20 

48 
10 

55 
19 

43 
24 

53 
14 

51 
12 

49 

14 

53 
18 

59 
19 

54 
15 

40 
21 

38 
9 

40 
13 

54 
8 

59 
14 

61 
19 

35 
1 5 

42 
3 

25 
1  2 

20 

36 

57 

63 

46.0 
12.5 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

26 
2 

20 
-29 

11 

-31 

17 
-31 

14 
-29 

26 
-30 

22 
-20 

34 
-22 

24 
-22 

25 
-15 

31 
-23 

37 

-20 

33 
-23 

37 
-15 

37 
5 

41 
-14 

41 
-16 

36 
-15 

32 
-22 

34 
-18 

3  5 
-22 

39 
-23 

27 
-18 

40 
-11 

31 
8 

25 
-  6 

26 

-t 

26 
-  32 

3  5 

35 

40 

30.2 
-17.6 

7ELLUR IDE 

MAX 
MIN 

30 
2 

29 
-13 

33 
-  1  1 

37 
-  6 

40 
-  4 

J9 

- 

44 
0 

42 

3 

46 
0 

40 

7 

41 
-  1 

44 

1 

39 
0 

40 
-  1 

43 
7 

47 

7 

48 

5 

40 

40 
-  2 

43 
6 

43 
-  1 

45 
0 

50 
5 

45 
17 

36 
14 

34 
1  7 

32 
22 

37 

40 

40 

45 

40.4 
2.1 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

3B 
15 

35 
10 

42 

7 

53 
15 

51 
13 

50 
16 

45 
15 

59 
20 

62 
24 

56 
23 

49 
14 

58 
18 

55 
17 

51 
16 

53 
2  2 

65 
23 

59 
15 

51 
23 

38 
6 

36 

12 

5  3 
1  3 

58 
26 

ti 

2  0 

50 
21 

53 
2  1 

36 
1  5 

23 
5 

31 

55 

54 

5  3 

49.6 
16.4 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 
18 

37 
13 

41 
12 

50 
17 

50 
18 

53 
20 

46 

20 

56 

25 

60 

23 

40 
19 

51 
17 

60 
21 

47 
18 

5  1 
16 

53 
19 

60 
25 

61 
26 

22 

7 

13 

14 

17 

6  1 
27 

2  1 

5  3 
19 

26 
10 

24 
7 

35 
7 

3  3 

18 

56 
23 

62 

27 

46.0 
18.0 

TWO  BUTTES   1  NW 

MAX 
MIN 

3<i 
25 

42 
14 

48 
14 

50 
11 

56 
23 

54 

20 

45 

23 

61 
20 

61 

25 

53 
26 

51 
20 

60 
20 

50 
25 

46 

25 

52 
28 

62 
27 

62 
24 

46 

27 

36 
12 

35 
18 

48 
13 

5B 
15 

65 
22 

42 
15 

33 
12 

31 
1  3 

32 
10 

40 
-  2 

49 

58 

22 

65 

49.3 
18.8 

URAVAN 

MAX 
MIN 

40 
13 

30 
12 

36 

37 

38 

38 

42 

46 

44 

48 

45 

44 

44 

46 

47 

48 

47 

48 

46 

46 

5  3 

48 

46 

39 

3  6 

47 

50 
17 

44.4 

S 

5 

7 

15 

10 

13 

12 

10 

11 

12 

13 

15 

1  2 

1  4 

12 

12 

1  1 

10 

13 

2  0 

28 

14 

31 

1  5 

10 

22 

13.2 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 
MIN 

32 
-  6 

31 
-10 

37 
-  8 

37 
-  8 

36 
-  5 

43 

- 

41 
-  6 

45 
5 

1 

45 
6 

44 

2 

4*. 

3 

38 
-  1 

40 
-  2 

44 
2 

45 
5 

51 
* 

42 
-  3 

2 

2 

1 

1 

5  1 
2 

4  7 
18 

40 
24 

39 

7 

35 
27 

38 
1  3 

35 
-  4 

43 
2 

45 

2 

41.3 
2.4 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

2* 

24 

17 

18 

22 

22 

22 

30 

28 

30 

30 

29 

32 

39 

-0 

42 

42 

38 

40 

3  6 

40 

36 

3  6 

39 

32.9 

-14 

-27 

-25 

-24 

-20 

-2 1 

-20 

-14 

-16 

-18 

-17 

-13 

-16 

-12 

—  5 

-  5 

-10 

-13 

-12 

-12 

-16 

-16 

-11 

6 

9 

3 

-  » 

-  9 

-17 

-13 

-  7 

-12.5 

WALDEN 

MAX 

21 

19 

20 

28 

24 

25 

30 

39 

4  1 

34 

31 

40 

36 

29 

34 

38 

42 

35 

28 

38 

2  8 
8 

27 

41 

30.5 

MIN 

-  8 

0 

-19 

-17 

-18 

-16 

-  2 

-  4 

11 

0 

0 

-  7 

4 

-  2 

10 

10 

7 

-  5 

-12 

-  5 

0 

1 

2 

10 

14 

7 

-30 

-28 

15 

13 

-  2.0 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

40 

36 

46 

49 

53 

54 

49 

57 

62 

50 

54 

61 

55 

61 

63 

52 

3  3 

23 

32 

46 

52 

5  9 

49.7 

MIN 

23 

12 

9 

20 

14 

19 

18 

19 

36 

30 

20 

2  1 

19 

16 

25 

30 

24 

28 

-  4 

14 

1  2 

26 

2  7 

20 

12 

12 

5 

7 

10 

34 

3  2 

19.0 

WATERDALE 

MAX 

36 

35 

40 

51 

53 

50 

35 

47 

57 

50 

g  g 

50 

55 

55 

62 

31 

2  1 

20 

34 

42 

57 

54 

46.7 

MIN 

17 

5 

10 

15 

13 

1  5 

14 

13 

25 

21 

15 

l  9 

15 

14 

1  3 

23 

23 

23 

8 

9 

10 

20 

IB 

1  5 

1  1 

-  4 

-16 

-  3 

20 

23 

12.8 

WESTCL IFFE 

MAX 

33 

31 

30 

38 

35 

3  8 

38 

44 

45 

37 

38 

37 

3  7 

44 

43 

46 

42 

29 

38 

29 

44 

50 

50 

39.3 

MIN 

10 

-15 

-14 

-  8 

-  8 

-1  0 

0 

-  1 

2 

8 

-  7 

1 

-  2 

-  3 

3 

5 

0 

10 

-17 

-  8 

-  •> 

-  3 

1 

: 

4 

8 

2 

-1  1 

-  4 

16 

9 

-  1.2 

WET MORE  2  S 

MAX 

41 

34 

42 

50 

50 

5  i 

43 

55 

60 

44 

50 

5  7 

45 

49 

54 

61 

57 

46 

39 

50 

57 

5e 

47.7 

MIN 

IS 

10 

8 

16 

18 

2  4 

24 

21 

25 

31 

19 

27 

24 

15 

28 

28 

25 

26 

3 

12 

10 

22 

2  3 

12 

10 

2 

9 

11 

25 

2  5 

16.5 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

36 

29 

38 

42 

44 

4& 

39 

44 

68 

54 

50 

49 

45 

43 

52 

50 

52 

39 

59 

43.4 

MIN 

9 

-  1 

-  1 

-  1 

0 

2 

9 

8 

10 

22 

9 

1  3 

17 

10 

2  8 

22 

16 

24 

9 

13 

b 

14 

l  8 

1  5 

16 

9 

-15 

-  8 

0 

14 

18 

9.9 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

28 

28 

30 

30 

34 

3  6 

42 

40 

40 

34 

40 

36 

30 

30 

3  3 

46 

46 

34 

36 

38 

-  0 

38 

25 

34.0 

MIN 

4 

8 

3 

5 

6 

14 

10 

12 

14 

14 

5 

14 

4 

0 

9 

12 

14 

12 

0 

6 

10 

12 

16 

12 

10 

10 

16 

2 

10 

10 

15 

9.3 

WRAY 

MAX 

38 

34 

37 

44 

44 

45 

41 

44 

46 

47 

50 

59 

50 

47 

51 

58 

52 

49 

46 

39 

52 

52 

62 

59 

25 

24 

26 

34 

48 

60 

61 

4  5,.  9 

MIN 

7 

4 

4 

4 

16 

1  3 

18 

17 

19 

22 

20 

20 

24 

2  3 

29 

26 

28 

31 

17 

25 

8 

17 

19 

3 

6 

9 

-  3 

3 

10 

22 

24 

15.8 

YUMA 

MAX 

34 

32 

34 

43 

39 

43 

42 

44 

49 

48 

51 

53 

53 

46 

51 

55 

55 

5  0 

52 

50 

53 

52 

62 

61 

24 

24 

22 

33 

48 

60 

60 

45.9 

MIN 

15 

5 

7 

8 

13 

16 

17 

17 

21 

27 

20 

20 

26 

23 

30 

31 

28 

14 

15 

23 

1  1 

22 

24 

9 

7 

9 

-  8 

2 

7 

24 

27 

16.5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total! 
or 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 
WIND 

.05 
22 

.06 
24 

.06 
30 

.08 
14 

.10 
20 

.09 
19 

.  04 
16 

.05 
15 

.02 
13 

.05 
22 

.05 
28 

.04 
24 

.07 
26 

,07 
29 

.04 
34 

.03 
26 

.04 
30 

.05 
25 

.07 
28 

.04 
31 

.05 
24 

.05 
21 

05 
20 

.04 
14 

.03 
15 

.01 
11 

.01 
17 

.04 
21 

.06 
33 

.05 
19 

.04 
25 

1.53 
696 

See  Heierence  Note*  Following  Slatlon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
JANUARY  1961 


Day  o(  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

? 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

T 

ALAMOSA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 
T 

0.8 

2 

0.  1 

1 

T 

T 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1  5 

1  5 

1  5 

15 

14 

1  4 

14 

13 

13 

13 

1  3 

13 

T 

13 

T 
13 

13 

13 

12 

T 

12 

T 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

T 

12 

T 

12 

3.0 
14 

13 

13 

13 

13 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 .  3 
T 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

0.2 
1 

T 

T 

0.6 

1 

4.9 
6 

1.0 

5 

3 

3 

1 

1 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.3 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

CHEESEMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1.0 
1 

1 

T 
T 

T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2.0 

5 

5 

5 

S 

5 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 

2 

1 

1 

- 

- 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

0.3 
T 

2.6 
1 

0.  1 

2 

0.2 

1 

1 

T 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0.5 

7.0 

5 

5 

5 

4 

4 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
18 

17 

17 

1  7 

17 

17 

17 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

T 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

5.0 
16 

4.0 
17 

5.0 
19 

18 

18 

18 

17 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

0.2 

0.7 
1 

T 

1 

T 

T 

DILLON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

1.0 

* 

1.0 

T 

6.0 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

6.5 

7 

6 

6 

5 

5 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

0.2 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

o.  e 

1 

2.4 
3 

T 

3 

2 

2 

FOR T  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  3 

13 

1  3 

13 

13 

13 

1  3 

13 

12 

12 

12 

1  l 

1 1 

1 1 

1  l 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2.0 
12 

3.0 

15 

15 

15 

15 

1  4 

13 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.3 

2 

T 

1 

T 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
r 

T 
T 

GRAND   LAKE    1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

in 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1.0 

1  1 

1.0 
1  i 

11 

1  0 

10 

1  0 

10 

10 

10 

10 

10 

1  .5 

12 

4.0 

1  6 

15 

14 

14 

1  3 

13 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

] 

T 

1 

1.0 

1 

J 

1 

1 

] 

] 

T 

1 

3.0 
4 

4 

4 

GREYSTONE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

0.5 

T 

GROVER   10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

HAM  I L TON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

6 

E 

; 

■ 

5 

4 

4 

4 

t 

3 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 

1.3 

0.7 

0.8 

0.1 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

LAS  ANIMAS    1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
T 

LIMON   10  SSW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

0.8 

1 

0.5 
1 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

31 

MANASSA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 

1 

T 

MEEKER 

SNOWFALL 

1.0 

SN  ON  GND 

3 

2 

2 

2 

2 

? 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
1 

I 

T 

T 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

NORTHDALE  ' 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3 

3.0 

3 

NORWOOD 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

i. 

T 

T 

8.3 
8 

8 

~ 

7 

OURAY 

SNOWFALL 

2.0 

SN  ON  GND 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

g 

5 

5 

5 

c 

5 

5 

7.0 
12 

T 
11 

9 

8 

7 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

? 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
l 

T 
T 

T 

T 

T 

r 

T 

PUEBLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

1.2 
T 

0.5 

1 

T 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 

0.8 

3 

SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

0.5 

2 

T 

2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

2 

RYE 

SNOWFALL 

2.5 

3 

4.5 
6 

SN  ON  GND 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

0.2 

2 

3.0 
5 

4 

3 

2 

T 

SAGUACHE 

SNOWFALL 

1.1 

3 

SN  ON  GNO 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

SALIOA 

SNOWFALL 

1.5 

0.3 

SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

SILVERTON 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

11 

11 

11 

1  1 

11 

11 

1 1 

11 

1  l 

1 1 

1 1 

1 1 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

T 

8 

T 

8 

2.0 
10 

10 

10 

10 

10 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

T 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

T 

7 

7 

T 

3.0 
10 

T 

1  0 

10 

10 

10 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

15 

15 

15 

15 

15 

1  5 

15 

1  5 

1  5 

15 

15 

1  5 

0.7 

15 

15 

15 

15 

1  5 

14 

1  4 

14 

2.2 

9.  1 

2 1 

1 6 

1  8 

SUGAR   LOAF  RES 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

14 

1* 

14 

14 

14 

1  4 

14 

14 

1  4 

1  4 

14 

1  4 

14 

14 

14 

1  4 

1 4 

1  5 

1  ? 

1  8 

1  8 

18 

1  8 

18 

TRINIDAD  FAA  AP 

ilMUWr  ALL 
SN  ON  GNO 

0.5 

1 

T 

0.4 
1 

2.0 
2 

? 

T 

' 

WAGON  WHEEL  GAP  3 

N 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

6 

6 

6 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

? 

2 

2 

2 

? 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1  .  5 

3 

3 

3 

3 

? 

1 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 

4.0 

0.5 

SN  ON  GNO 

3 

3 

WOLF  CREEK  PASS  4 

W 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

22 

22 

21 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

17 

17 

1  7 

15 

15 

15 

14 

14 

13 

1  1 

9 

10 

16 

20 

2* 

24 

23 

23 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  b 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In 

Day  Oi  Month 

son  0 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7 

00 

A 

M  . 

28 

26 

24 

23 

23 

23 

25 

24 

27 

28 

26 

26 

26 

26 

28 

28 

28 

2H 

25 

27 

25 

27 

27 

28 

27 

28 

24 

24 

25 

23 

27 

25 

9 

7 

00 

p 

H. 

29 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

29 

29 

30 

29 

30 

29 

28 

30 

30 

30 

29 

28 

29 

29 

30 

30 

28 

28 

28 

27 

27 

27 

29 

30 

28 

7 

6 

Inches 

7 

00 

A 

II. 

30 

29 

28 

27 

27 

27 

28 

27 

29 

30 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

28 

29 

29 

30 

29 

29 

27 

25 

26 

26 

28 

28 

5 

7 

00 

p 

H, 

31 

30 

3U 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

28 

28 

28 

29 

30 

29 

7 

12 

Inches 

7 

00 

A 

M 

32 

31 

31 

30 

30 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

28 

27 

27 

28 

29 

6 

7 

00 

P 

31 

31 

31 

30 

30 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

28 

27 

27 

27 

28 

29 

5 

24 

Inches 

7 

00 

A 

H. 

35 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

9 

7 

00 

P 

35 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

33 

0 

36 

Inches 

7 

00 

A 

«. 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

3  5 

35 

34 

34 

34 

35 

5 

7 

00 

P 

M  . 

38 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

3  5 

35 

34 

34 

34 

35. 

6 

72 

Inches 

7 

00 

A 

H. 

45 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

44 

4  4 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

12 

42 

42 

42 

41 

43. 

0 

7 

00 

P 

H. 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

11 

42. 

9 

e  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRHIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 
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JANUARY  1961 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

Ul 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nncrnurn 
UDoLnVLn 

TEMP 

1  PRECIP. 

1 

|  SPECIAL 

a  i  a  g 

WASHINGTON  

5 

103  09 

4538 

DRY  LAND  FIELO  >TA 

AKRON   FAA  AIRPORT 

WASH  I NGTON 

FED  AVIATION  AGENCY 

A  LA  MO SA   WB  AIRPORT 

ALAMOSA 

37  27 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLENSPARK 

BOULDER 

H  LESTER  COATS 

GARF  I  E  LD 

ORVILLE  C  AlTENBERN 

5AN  MIGUEL 

37  54 

WEST  COLO  POWER  CO 

L I NCOLN 

BEN  H  MARSHALL 

CHE  YENNE 

JOSEPH  H  PFOST 

ARBOLE  S 

ARCHULETA 

MRS  BETTY  M  SE 1  BEL 

A  ROY A   9  NNE 

CHEYENNE 

38  59 

CLARK  WRIGHT 

ARTESIA 

0334 

MOFFAT 

2 

40  15 

109  00 

5896 

CLET 1 S  E  SIMS 

39  11 

RICHARD  CAR-SKADEN 

!■■!<•  RANCH 

RALPH  J  AYER 

39  24 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SPRINGS  RANCH 

30  52 

ARTHUR  H  NUT  T 

37  26 

LINDEL  J  HUDSON 

AGENT   D+R  G  W  RY 

BONNY  OAM 

39  38 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

BOULDER 

40  01 

THOMAS  L  PLATT 

"BOULDER 

BOULDER 

40  01 

CITY  OF  BOULDER 

BRANOON 

0895 

KIOWA 

] 

38  27 

102  27 

3925 

8A 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

8RANS0N 

37  01 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECkENRIDGE 

39  29 

Ml SS  HELEN  E  RICH 

BRIGGSDALE  2  NW 

U  S  FOREST  SERVICE 

9  LIE  NA  VISTA 

38  51 

LLOYO  fl  SWEOHIN 

BURL  I NGTON 

KIT  CARSON 

39  18 

SP 

RALPH  C  6INARD 

Burlington  12  nne 

KIT  CARSON 

39  28 

SHIRLEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

PUEBLO 

3B  02 

5  P 

MRS   W  INIFRED  ORR 

BYERS 

ARAPAHOE 

39  42 

W  L  BEST 

CAMPO    11  WSW 

BACA 

37  03 

JESS  L  PERKINS 

CANON  CITY 

129* 

FREMONT 

] 

38  26 

105  16 

5343 

5P 

if 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

SAN  JUAN 

37  40 

M  s 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

DOUGLAS 

39  21 

104  52 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEDAREDGE 

DELTA 

38  54 

5P 

PHILIP  R  AUST 

CENTER 

SAGUACHE 

37  45 

BP 

WILLIAM  8  SUTLEY 

CHEESMAN 

JEFFERSON 

39  13 

BOARO  OF  WATER  COMM 

CHE  RAW 

OTERO 

38  06 

SIMON  6  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  DAM 

ARAPAHOE 

39  39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Cheyenne  hells 

CHEYENNE 

38  49 

CITY  WATER  DEPT 

C IMARRON  3  SE 

MONTROSE 

38  24 

CARL  E  MC  MILLEN 

CLIFF  LAKES 

1644 

RIO  BLANCO 

2 

39  50 

107  33 

9250 

MR 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLIMAX    2  NW 

EAGLE 

39  23 

4P 

4P 

HIGH   ALT  1 TUDE  08S 

COALOALE    1  NW 

FREMONT 

38  23 

R  L  6 ANT A 

COCHETOPA  CREEK 

GUNN I  SON 

38  26 

HAROLO  F  KflEuGER 

COLLBRAN 

39  14 

TED  A  SMITH 

COLORAOO  NAT  MON 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

EL  PASO 

38  49 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLUMB 1 NE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CORTEZ 

37  21 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

MOFFAT 

40  31 

GLENN  F  JORDAN 

CRESTED  BUT TE 

1  9  5  9 

GUNNISON 

2 

38  52 

106  SB 

8855 

SP 

5P 

:  H 

MRS  MARY   A  YELEN1CK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

TELLER 

38  52 

WILLIAM   W  SNARE 

CUCHARAS  DAM 

HUERFANO 

ARCHER  B  CRISP 

CONEJOS 

37  01 

1 S1DR0  VALDEZ 

DEE  R  TRA  1  L 

ARAPAHOE 

39  37 

EVERITT    L  DAVIS 

DELHI 

LAS    AN  i MAS 

37  38 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

RIO  GRANDE 

37  40 

7884 

LYNN  K  WOODS 

DELTA  1  E 

2192 

DELTA 

2 

38  45 

108  03 

5125 

6P 

W  D  PRESTON 

DENVER  WB  AIRPORT 

DENVER 

39  46 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•DENVER  w8  CITv 

DENVER 

39  45 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DILLON  1  S 

2281 

SUMM I T 

2 

39  36 

106  03 

8900 

6P 

H 

RAYMOND  0  WAILES 

DOHERTY  RANCH 

LAS  ANIMAS 

37  23 

103  53 

5P 

MRS  M  A  CROWDER 

DOLORES 

MONTEZUMA 

37  28 

LLOYD  C  PYLE 

LA  PLATA 

37  17 

MALCOLM  R  DAYTON 

E  ADS 

38  29 

bp 

WILLARD  C  ROBERTS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

EAGLE 

39  39 

FED  AVIATION  AGENCY 

E ASTONV 1 LLE    1  NNW 

2494 

EL  PASO 

39  05 

7250 

CARL    R  GUY 

EASTONV 1LLE  2  NNE 

EL  PASO 

39  05 

8A 

HUGH  T  KELLY 

E ASTONV ILLE   3  NW 

2 -i  ! 

EL  PASO 

39  06 

Ralph  h  Evans 

EASTONV 1 LLE  6  WSW 

2  b  0 1 

EL  PASO 

39  02 

OARwIN  D  WOOLLEY 

ECKLEY 

2535 

YUMA 

3 

40  07 

102  29 

3900 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

EDGEWATER 

JEFFERSON 

39  45 

5P 

AMC  OF  DENVER 

ELBERT   2  WNW 

ELBERT 

39  14 

FRANK  R  KELLY 

ELBERT   3  SE 

2  b  9  7 

ELBERT 

39  12 

6750 

9A 

EARL  RAMEY 

ELBERT   4  SSW 

2  b  9  8 

ELBERT 

39  10 

7220 

ELBERT  6  SSE 

ELBERT 

LELAND  p  OLKJER 

ELBERT  6  SSW 

ELBERT 

MR   PEARL  WILLS 

ELBERT   S  SW 

ELBERT 

39  07 

C  M  COLE 

ELECTRA  LAKE 

37  33 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELK  CREEK 

2633 

JEFFERSON 

39  29 

105  22 

8440 

SAMUEL  J  MARGIS 

ESTES  PARK 

Z  7  s  s 

LAP  |  ME  R 

* 

*0  23 

105  31 

7525 

*P 

4P 

4P 

M 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

EVERGREEN  2  SW 

JEFFERSON 

39  37 

RAY  S  FLEMING 

EVERSOLL  RANCH 

BACA 

37  02 

J  C  EVERSOLL 

FAIRPLAt 

39  14 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  NW 

KIT  CARSON 

39  19 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

LOGAN 

40  40 

JOHN  G  MORI  SON 

FORDER  8  S 

LINCOLN 

38  33 

MEL V 1 N  8  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

L AR I MER 

40  35 

COLORADO  STATE  UN  I V 

FORT  LEWIS 

LA  PLATA 

37  14 

SAN  JUAN  BASIN  El   ST A 

>':jRT     1  rf'T'.N 

WELD 

40  05 

COLO  CENTRAL  PWR  CO 

FORT  MORGAN 

3038 

MORGAN 

* 

40  15 

103  48 

4321 

8A 

H 

GT  WEST   SUGAR  CO 

FOUNTAIN 

EL  PASO 

38  41 

ARTHUR  E  ORCUTT 

FOWLER 

OTERO 

38  08 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FRASER 

GRAND 

39  57 

RONALD  R  TUCKER 

FRUITA  2  N 

MESA 

39  11 

S  STEELE  BURGIN 

HUERFANO 

37  46 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY    1  SW 

MESA 

MRS  M  S  HUBBARD 

LINCOLN 

39  17 

GEORGETOWN 

CLEAR  CREEK 

39  42 

PuBL  IC  SERVICE  CO 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

GARF  IEL0 

39  34 

RADIO  STATION  KGLN 

GORE  PASS  RANCH 

3423 

GRAND 

2 

40  09 

106  2  a 

7602 

5P 

5P 

MRS    J   M   HOHNHOL Z 

GRANADA   1  W 

PROwERS 

38  04 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCT [ON  WB  AP 

MESA 

39  07 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND   LAKE    1  WNW 

GRAND 

40  16 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GRAND 

40  11 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GREAT  OIVIDE    12  SE 

MOFFAT 

40  42 

FRANK    A  BOCHMANN 

GREAT   SANO  DUNES  NM 

ALAMOSA 

37  43 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

WELD 

40  26 

GT  WEST   SUGAR  CO 

GREENLAND  S  SE 

EL  PASO 

39  08 

FRANK    A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

DOUGLAS 

39  16 

KELSEY  POT  TENGER  JR 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

SUMM | T 

2 

39  53 

106  20 

7740 

4P 

4P 

4P 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

GREYSTONE 

MOFFAT 

40  37 

MRS   ANN  M  OUCEY 

GROVE R  10  W 

3643 

WELD 

40  52 

E  C  BIGLER 

GUFFEY    10  SE 

FREMONT 

38  41 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

GUNN 1  SON 

38  33 

HAMILTON 

MOFFAT 

40  22 

MRS   ETHAL   M  JORDAN 

HART  SEL 

39  02 

HA SWELL 

KIOWA 

38  27 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

3850 

BOULDER 

39  56 

MRS   LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

ROUTT 

40  30 

A  RAY  GOREE 

HERMIT   7  ESE 

3951 

MINERAL 

9 

17  46 

107  08 

9001 

5P 

5P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

HOEHNE 

4047 

LAS  ANIMAS 

1 

37  17 

104  23 

5720 

EUGENE  S  PMILPOTT 

HOLLY 

4076 

PROWERS 

] 

36  03 

102  07 

W  R  DAVIS 

HOLYOKE 

4082 

PHILLIPS 

40  35 

3746 

6f 

F  8  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

GRAND 

2 

40  03 

106  09 

7800 

6P 

COLO  GAME  *  FISH  DEP 

HOYT 

4155 

MORGAN 

40  00 

104  05 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

HUGO 

4172 

LINCOLN 

39  08 

103  28 

5034 

BARBARA    L   MAT  T I  X 

IDAHO  SPR INGS 

*23* 

CLEAR  CREEK 

105  33 

7569 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  DAL  I A 

4242 

3 

39  42 

102  17 

THEODORE    W  CLARK 

IGNACIO  1  N 

4250 

LA  PLATA 

2 

37  08 

107  38 

6424 

5P 

5  P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

3 

39  05 

106  3  7 

L0550 

VAR 

s 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

JOES 

39  39 

102  41 

4200 

MRS  RUTH  E  SNYOER 

JOHN  MART  IN  DAM 

4386 

BENT 

38  05 

102  57 

3814 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JULESBURG 

4413 

SEDGWICK 

41  00 

102  15 

3469 

5P 

5F 

MUNIC [PAL    PWR  PLANT 

KARVAL 

L I NCOLN 

1 

18  44 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL  S  INNESS 

445< 

JEFFERSON 

39  30 

105  06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

K AUFFMAN   <>  SSE 

4460 

WELD 

40  50 

103  56 

5250 

ss 

SS 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KIM   IS  NNE 

4538 

LAS   AN  I MAS 

37  27 

103  19 

5240 

ROBERT  L  PLATT 

KIOWA    1  W 

4581 

ELBERT 

39  21 

104  29 

6350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA    S  SE 

4584 

ELBERT 

39  17 

104  26 

6350 

CLARENCE  WHEELER 

INDEX  NO.  | 

rru  intv 

\-, \J  U  IN  1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ORQFRVFR 

udolr v  &n 

TEMP. 

EVAP. 

SPECIAL 

KIOWA  4  SW 

lit) 

ELBE3T 

* 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  5  SSE 

ELBERT 

39  17 

104  27 

6707 

E  M  LAWRENCE 

KIT  CARSON 

4603 

CHEYENNE 

l 

102  47 

4284 

6P 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

KUTCH  6  SSE 

4686 

LINCOLN 

38  50 

103  50 

5390 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

LA    JUNTA  FAA  AIRPORT 

OTERO 

i 

38  03 

103  31 

4186 

M  1  0 

mid 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

J  6  0  3 

107  19 

8890 

SP 

MRS  EMMA  L  LISKA 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

38  55 

105  29 

8500 

5P 

SP 

CHARLES  J  OAVIS 

LAKE  MORAINE 

47  50 

EL  PASO 

1 

105  01 

0265 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

4770 

PROWERS 

1 

38  04 

102  37 

3635 

Ml  D 

MID 

CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS    1  N 

4834 

BENT 

103  13 

3892 

bP 

5P 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

LEAOVILLE 

LAKE 

i 

IIP 

FRED  H  VAN  PELT 

LEADVILLE    10  WNW 

LAKE 

1 

39  17 

106  28 

1000 

VAR 

s 

SAMUEL  C  JONES 

LEROY  7  WSW 

4945 

40  29 

103  01 

4390 

6P 

ALBERT   L  INOSTROM 

LIME   3  SE 

5001 

PUEBLO 

l 

38  07 

104  35 

4900 

Mfl 

MRS  MARY  WYATT 

L I MON  1 0  SSW 

5015 

ELBERT 

l 

39  09 

103  46 

5560 

6P 

S  G  PETERSON 

L  IMON 

501  7 

LINCOLN 

1 

39  16 

103  41 

5  360 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

LITTLE  DOLORES 

5040 

MESA 

2 

38  S6 

108  51 

VAR 

s 

FRANK  A  SHUGER 

LITTLE  HILLS 

HM 

RIO  BLANCO 

2 

40  00 

108  12 

6148 

6P 

■.,0 

COLO  GAME  +  F 1SH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

8OUL0ER 

40  10 

105  04 

4950 

8A 

8A 

GT  WEST   SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

•-.  l  2 1 

BOULDER 

40  15 

5145 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

LARIMER 

0205 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

-  1  BC 

SAGUACHE 

3 

38  OS 

106  57 

VAS 

t 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MANASSA 

9322 

CONEJOS 

5 

37  11 

105  57 

7681 

bP 

5P 

MARCUS  L  SIGMON 

MANCOS 

1327 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

108  18 

7015 

MRS  DOROTHY  B  ROGERS 

MAN  I TOU  SPRINGS 

5352 

EL  PASO 

1 

38  52 

104  56 

6606 

HARRY  KLIEWER 

MAR VINE 

5408 

RIO  BLANCO 

2 

107  35 

7200 

6P 

GUY  M  STEALEY 

MAYBELL 

5446 

MOFFAT 

2 

40  31 

106  05 

5920 

6P 

bP 

JOHN  P  WIESE 

MEEKER 

5484 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107  54 

6242 

SS 

SS 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

MONTEZUMA 

2 

37  12 

108  29 

7070 

SP 

5P 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

$69! 

CHAFFEE 

1 

38  30 

106  20 

1  1342 

VAR 

s 

EARL   J  MILL  1GAN 

MONTE  VISTA 

RIO  GRANDE 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTROSE  NO  1 

571T 

MONTROSE 

; 

38  29 

107  53 

5830 

SP 

SP 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

MONTROSE 

2 

38  29 

107  53 

5830 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MONUMENT  2  WSW 

5730 

EL  PASO 

39  05 

104  55 

7400 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MORRISON  1  SW 

5765 

JEFFERSON 

39  39 

105  14 

6000 

Raymond  p  buckles 

MULE  SHOE  LODGE  1  S5E 

5B19 

HUERFANO 

1 

37  35 

105  10 

8800 

JOHN  A  Z EMBER 

NEW  RAYMER 

c-  9 .  - 

WELD 

40  36 

103  51 

4783 

RACHEL  E  BARKER 

NORTHDALE 

59  H 

OOLORES 

; 

37  49 

109  01 

6693 

5P 

MRS   1   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

9  9  ' 1 

LAS   AN  1  MAS 

37  13 

105  03 

8800 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

SAN  MIGUEL 

i 

38  08 

106  17 

7017 

6P 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

NUNN 

WELD 

LLOYD  A  GIFFIN 

OROWAY 

6131 

CROWLEY 

l 

38  13 

103  45 

4300 

BA 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 

OTIS  11  NE 

6192 

3 

40  16 

102  51 

4263 

7P 

£  E  LINOGREN 

OURAY 

6203 

OURAY 

2 

38  01 

107  41 

7720 

5P 

SP 

LAWRENCE  C  OUIST 

PAGOSA  SPRINGS 

62  58 

ARCHULETA 

37  16 

107  01 

7238 

5P 

SP 

GLEN  0  EDMONDS 

PALISADE    1  S 

-.  266 

MESA 

2 

39  06 

108  21 

4740 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

6271 

HINSDALE 

2 

3  7  30 

107  10 

7721 

SP 

JOHN  W  TAYLOR 

PAOLI 

99 

PHILLIPS 

3 

40  36 

102  28 

OSCAR  w  LOHN 

P  AON  1  A 

DELTA 

2 

38  52 

107  35 

5685 

5P 

TED  S  CRAWFORO 

PARAOOl 

6315 

MONTROSE 

2 

38  22 

108  58 

5309 

7P 

7P 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER  9  E 

ELBERT 

SP 

5P 

■  H 

LOUIS  D  RuGGLE S 

PARSHALL    10  SSE 

634; 

; 

39  55 

106  07 

8270 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE   3  NNW 

FREMONT 

l 

38  27 

105  04 

5501 

8A 

BE AVER  PARK  CO 

PITKIN 

6513 

2 

3  8  36 

106  32 

9200 

6f 

ROBERT  A  RAY 

PLACERVILLE 

6524 

SAN  MIGUEL 

2 

38  02 

108  03 

7322 

M 

MRS  MARY   F   MC  CLUER 

PLATORO  OAM  1  W 

6560 

CONE  JOS 

5 

37  21 

106  32 

9887 

V  R 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

65  9] 

MONTEZUMA 

i 

37  35 

108  48 

DON  W  CLEVER 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

6740 

PUEBLO 

38  17 

104  31 

4639 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6743 

PUEBLO 

i 

38  17 

104  39 

4687 
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REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.    Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  reoord. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are  published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,     made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter    located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary  )  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  tills  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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5 

10.5 

2 

8+ 

4 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

49. 1 

17.7 

33.4 

70 

11  + 

7 

27+ 

882 

0 

1 

23 

0 

.42 

.15 

.20 

26 

6.5 

3 

26 

2 

0 

0 

RUXTON  PARK 

38.9 

11.7 

25.3 

56 

11 

-  5 

24 

1104 

0 

7 

27 

6 

1.45 

.48 

26 

31.5 

21 

27 

5 

0 

0 

RYE 

47.0 

19.8 

33.4 

64 

1 1 

6 

24 

882 

0 

2 

26 

0 

2.48 

.67 

23 

32.3 

9 

26+ 

6 

2 

0 

17.8 

3  3.6 

11 

24 

8  7  3 

0 

0 

26 

1 

•  52 

.05 

.30 

26 

7.6 

5 

27  + 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

50.5 

22.4 

36.5 

71 

16  + 

0 

8 

793 

0 

4 

z; 

1 

.67 

.33 

4 

9.9 

6 

5 

3 

0 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

52 .  7M 

2  1  .OM 

17  + 

0 

3 

25 

0 

.32 

5 

2 

0 

0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

32.9 

-  3.2 

14.9 

46 

15 

-30 

19 

1399 

0 

1  5 

28 

16 

1.46 

.38 

26 

28 

27 

7 

0 

0 

TACONY  7  SE 

49. 6M 

1  9.  3M 

34.5M 

70 

11 

8 

28  + 

8  49 

0 

2 

28 

0 

.38 

a  1  4 

1 8 

6.0 

2 

27+ 

0 

0 

TRINIDAD 

50.3 

22.2 

36.3 

67 

12 

3 

6 

798 

0 

2 

24 

0 

1.10 

.56 

4 

13.7 

7 

5 

* 

1 

0 

TRINIDAD  FAA  AP 

47.1 

20.3 

33.7 

66 

16 

3 

6 

868 

0 

4 

25 

0 

1.01 

•  57 

8.9 

6 

7+ 

2 

1 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

49.5 

24.3 

36.9 

71 

25+ 

4 

8 

784 

0 

7 

23 

0 

.65 

.17 

.30 

27 

11.0 

2 

0 

0 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

49.4 

23.0 

36.2 

64 

11 

6 

7  + 

798 

0 

1 

25 

0 

1.68 

.51 

4 

22.5 

5 

5+ 

5 

1 

0 

WESTCLIFFE 

42. OM 

8.4 

25. 2M 

56 

1 1 

-2  0 

24 

1107 

0 

3 

2  6 

9 

2.07 

25.0 

12 

26 

0 

WETMORE   2  S 

49.2 

22.6 

35.9 

66 

11 

8 

24 

811 

0 

1 

24 

0 

2.15 

10 

23 

DIVISION 

33.4 

1.5 

.96 

.43 

12.1 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 

ALTENBERN 

47.6 

17.0 

32.3 

60 

11 

3 

19 

909 

0 

0 

28 

0 

.37 

.19 

18 

2.0 

0 

2 

0 

0 

ARBOLES 

45.8 

17.3 

31.6 

57 

11 

7 

7  + 

932 

0 

0 

28 

0 

.62 

0 

0 

ASPEN 

40.3 

12.1 

26.2 

58 

11 

-  4 

19 

1078 

0 

1 

27 

4 

1.70 

.38 

23 

26.0 

12 

28  + 

8 

0 

0 

BOND 

44.8 

13.3 

29.1 

58 

15+ 

-  2 

27 

996 

0 

0 

28 

1 

.58 

.40 

26 

5 

27+ 

2 

0 

0 

CEDAREDGE 

46.3 

21.1 

33.7 

2.1 

61 

11 

10 

6 

868 

0 

0 

2  ft 

0 

.31 

- 

.66 

.21 

18 

5.0 

1 

18 

1 

0 

0 

CIMARRON  3  SE 

42.4 

5.9 

24.2 

51 

16  + 

-15 

27+ 

1136 

0 

0 

28 

1  1 

.98 

.26 

23 

16.4 

0 

0 

CLIMAX   2  NW 

26.4 

5.4 

15.9 

42 

11 

-10 

27 

1369 

0 

2  1 

28 

9 

1.31 

.29 

26 

30.8 

38 

28  + 

4 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

38.1 

2.9 

20.5 

50 

17 

-14 

24 

1240 

0 

7 

28 

1 1 

.78 

.42 

26 

10.0 

7 

28  + 

3 

0 

0 

COLLBRAN 

47.8 

20.2 

34.0 

7.0 

64 

11 

6 

19 

859 

G 

0 

26 

0 

.54 

- 

.69 

.20 

17 

5.0 

2 

26 

3 

0 

0 

COLORADO  NM 

48.8 

24.8 

36.8 

60 

17  + 

16 

25  + 

785 

0 

0 

2  b 

0 

.80 

.80 

18 

6.5 

7 

18 

1 

1 

0 

CORTEZ 

47.8 

2  1  .0 

34.4 

2.6 

61 

11 

10 

7  + 

852 

<J 

0 

2  7 

0 

.64 

- 

.48 

.45 

17 

5.0 

3 

2  + 

2 

0 

0 

CRAIG 

40.6 

15.0 

27.8 

55 

11 

-10 

27 

1035 

0 

2 

28 

1 

.53 

.16 

28 

5 

28 

1 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

36.4 

1.3 

18.9 

2.9 

52 

11 

-18 

24 

1287 

0 

1  2 

2ft 

14 

1  .20 

- 

1.16 

.40 

18 

20.0 

16 

28+ 

5 

0 

0 

DELTA   1  E 

49.9 

20.5 

35.2 

2.1 

64 

1  1 

8 

7 

828 

0 

0 

26 

0 

.33 

- 

.16 

.30 

18 

5.0 

3 

18 

1 

0 

0 

DILLON  1  S 

36.1 

0.1 

1S.1 

0.8 

54 

11 

-22 

27 

1307 

0 

1  3 

2fl 

1  4 

1.50 

- 

.01 

.65 

26 

19.5 

1 

0 

DURANGO 

50.3 

17.1 

33.7 

4.2 

59 

15+ 

7 

24  + 

870 

0 

3 

28 

0 

.56 

- 

.72 

.25 

17 

4.5 

5 

2+ 

2 

0 

0 

EAGLE   FAA  AP 

42.8 

11.3 

27.1 

57 

16  + 

-  4 

6 

1056 

0 

4 

2°. 

3 

.97 

.50 

26 

9.6 

8 

27 

3 

1 

0 

FORT  LEWIS 

41.5 

13.2 

27.4 

1.3 

55 

11 

-  1 

24 

1046 

0 

1 

2ft 

2 

.63 

- 

1.13 

.47 

17 

10.4 

14 

1 

2 

0 

0 

ERASER 

33.5 

-  3.0 

15.3 

- 

0.4 

49 

11 

-29 

6 

1385 

0 

1  J 

28 

1  7 

1.12 

- 

.32 

.33 

26 

9.0 

15 

28 

5 

0 

0 

FRUITA  2  N 

51.1 

18.6 

34.9 

2.8 

63 

16 

6 

6 

836 

0 

0 

27 

0 

.24 

- 

.36 

.24 

18 

1.5 

2 

18 

1 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

54. 4M 

24.0 

39. 2M 

63 

15  + 

13 

27+ 

703 

0 

0 

2  5 

0 

.13 

.12 

18 

1.5 

1 

18 

1 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

44.6 

18.5 

31.6 

1.9 

57 

16  + 

4 

27 

930 

0 

0 

28 

0 

.74 

- 

1.05 

.16 

17 

8.5 

1 

26 

5 

0 

0 

GORE  PASS  RANCH 

M 

M 

M 

51 

11 

0 

2  ft 

GRAND  JUNCTION  W3  AP  //R 

48.6 

25.6 

37.1 

5.1 

60 

15+ 

16 

6 

774 

0 

0 

2  5 

0 

.18 

- 

.45 

.12 

18 

1.2 

1 

18 

1 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

34.0 

2.3 

18.2 

50 

11 

-18 

6 

1306 

0 

12 

2  8 

1  4 

.92 

.30 

26 

19.0 

18 

26 

3 

0 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

32.3 

5.1 

18.7 

48 

11 

-18 

6 

1288 

0 

16 

28 

9 

.58 

.21 

26 

11.8 

12 

28  + 

1 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

40.5 

9.9 

25.2 

55 

11 

-  9 

6 

1109 

0 

3 

2  ft 

5 

1  .14 

.40 

26 

5 

27  + 

3 

0 

0 

GREYSTONE 

41.8 

20.2 

31.0 

53 

11 

8 

6 

945 

0 

0 

2  7 

0 

.11 

.03 

26  + 

4.6 

1 

27+ 

0 

0 

0 

GUNNISON 

39.6 

1.1 

20.4 

4.8 

51 

16 

-15 

7 

1244 

0 

5 

28 

1  4 

D  .89 

.05 

.41 

26 

9.6 

3 

0 

0 

HAYDEN 

39.3 

12.2 

25.8 

51 

16 

-13 

27 

1093 

0 

3 

28 

4 

1.08 

.02 

.23 

28 

21.0 

4 

28 

0 

0 

HOT  SULPHUR   SPR  2  SW 

37.5 

6.6 

22.1 

54 

1 1 

-12 

6 

1194 

0 

9 

^  ft 

7 

.74 

.36 

26 

15.0 

2 

0 

0 

IGNACIO   1  N 

46.0 

15.2 

30.6 

2.1 

55 

11 

3 

7  + 

957 

0 

0 

28 

0 

.60 

- 

.59 

.35 

17 

4 

2  + 

2 

0 

0 

LAKE  CITY 

43.1 

2.7 

22.9 

56 

11 

-18 

24 

1175 

0 

0 

2  ft 

14 

.81 

.29 

23 

8.8 

6 

4+ 

3 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

45.9 

14.5 

30.2 

58 

15+ 

-11 

27 

967 

0 

1 

2  ft 

4 

.57 

.22 

26 

9.5 

4 

26 

2 

0 

0 

MARVINE 

37.8 

11.6 

24.7 

54 

11 

-11 

27 

1123 

0 

6 

2  ft 

4 

1  .48 

.41 

28 

26.0 

16 

28 

8 

0 

0 

MAYBELL 

42.4 

15.8 

29.1 

57 

1  1 

-13 

27 

998 

0 

5 

2  ft 

2 

.41 

.22 

26 

4.5 

2 

28+ 

1 

0 

0 

MEEKER 

43.4 

14.5 

29.0 

55 

11 

-  3 

27+ 

1004 

0 

1 

2  ft 

4 

1.12 

.23 

18 

12.4 

2 

26 

6 

0 

0 

MESA  VERDE  NP 

46.3 

23.5 

34.9 

1  .8 

60 

1 1 

12 

24 

837 

0 

0 

26 

0 

.93 

1.07 

.65 

17 

7.0 

8 

1 

3 

1 

0 

MONTROSE  NO  2 

46.3 

19.7 

33.0 

1.8 

64 

12 

10 

27  + 

889 

0 

0 

28 

0 

.89 

.30 

.37 

17 

4 

0 

0 

NORTHDALE 

43.5 

18.4 

31.0 

4.6 

53 

10 

4 

7 

948 

0 

0 

28 

0 

.28 

- 

.77 

.23 

17 

2 

17 

1 

0 

0 

NORWOOD 

40.9 

14.5 

27.7 

51 

11 

0 

24 

1038 

0 

1 

2ft 

1 

.96 

- 

.28 

.43 

17 

10.4 

7 

1 

4 

0 

0 

OURAY 

41.5 

18.6 

30.1 

60 

11 

2 

24 

973 

0 

3 

26 

0 

1  .68 

.37 

23 

34.0 

18 

28 

5 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

43.6 

10.1 

26.9 

54 

11 

-  2 

7 

1062 

0 

1 

2ft 

4 

.55 

.27 

17 

9.5 

10 

2+ 

2 

0 

0 

PALISADE   1  S 

52.3 

26.1 

39.2 

73 

12 

15 

24  + 

716 

0 

0 

2  3 

0 

.21 

.40 

.12 

17 

0 

0 

PAONIA 

47.2 

21.1 

34.2 

63 

11 

10 

19 

854 

0 

0 

2ft 

0 

.65 

.30 

18 

3.0 

1 

18 

3 

0 

0 

PARADOX 

51.3 

19.8 

35.6 

62 

11 

9 

24  + 

819 

0 

0 

27 

0 

.14 

.10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANGELY 

47.0 

9.7 

28.4 

56 

16  + 

-11 

27 

1017 

0 

1 

2ft 

1 

.21 

.17 

26 

2.5 

2 

26 

1 

0 

0 

R I  CO 

41.0 

8.3 

24.7 

52 

10 

-  8 

19 

1125 

0 

1 

2ft 

5 

1.43 

1  .00 

16.8 

18 

19+ 

3 

2 

0 

RIFLE  2  ENE 

47.5 

15.0 

31.3 

2.2 

59 

16+ 

-  1 

19 

938 

0 

0 

I  ft 

1 

.55 

.17 

.29 

18 

2 

18  + 

2 

0 

0 

S1LVERTON 

39.3 

3.8 

21.6 

2.6 

48 

11  + 

-12 

24+ 

1210 

0 

2 

2B 

1.08 

.60 

.41 

18 

15.0 

14 

18 

4 

0 

0 

STATE   TURKEY  EXP  FARM 

44. 9M 

1  1.9M 

28. 4M 

55 

11 

-  3 

24 

1016 

0 

0 

2ft 

'I 

.85 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

37.4 

7.0 

22.2 

2.6 

50 

12 

-18 

27 

1192 

0 

5 

2ft 

8 

1.59 

.59 

.  33 

26 

23.1 

22 

28+ 

7 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

32.8 

-  6.3 

13.3 

47 

11 

-28 

7 

1441 

0 

1  7 

2« 

19 

.95 

.25 

18 

15.5 

17 

26 

0 

0 

TELLUR IDE 

40.0 

9.1 

24.6 

0.8 

55 

11 

-11 

24 

1125 

'  0 

2ft 

7 

1.75 

.37 

.65 

17 

22.5 

13 

28+ 

5 

1 

0 

URAVAN 

53. OM 

23. 6M 

38. 3M 

62 

14 

15 

6 

743 

0 

0 

27 

0 

.26 

.10 

18  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


COLORADO 
FEBRUARY  1961 


Tempeiafute 


Station 

2  i 
<  £ 

s> £ 

2  | 

<  s 

B 
< 

S  f  1 
1  p  e 
S  2  i 

J 

.5 

1 

g 

1 
Q 

No  t 

!  Days 

» ?  i 

|  23  1 
See 

Q  iZ  H 

| 

2 

a 

Snow,  Sleet 

No  oi  Dayi 

Max 

_ 

£•  % 

-  i5 

S  o 

£ 
1 

o 

50  or  More 

1.00  o<  More 

- 

2 
*- 

VALLEC 1  TO  OAM  // 

42.7 

9.2 

26.0 

58 

11 

-  5 

24 

1089 

0 

1 

28 

b 

.76 

.  45 

1  7 

10.1 

2 

0 

0 

DIVISION 

28.  1 

3.5 

.  78 

-     .  55 

11.3 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON  FAA  AP 

47.3 

21.1 

34.2 

72 

12 

1  8 

8  56 

0 

26 

0 

.01 

23  + 

.1 

T 

23+ 

0 

BONNY  DAM 

50.3 

18.6 

34.5 

72 

12 

7 

8 

848 

0 

b 

2  1 

0 

T 

27  + 

T 

27  + 

0 

0 

0 

BURL  I NGTON 

52 «  4 

2.8 

72 

1 1 

4 

6 

795 

0 

4 

2  5 

0 

.30 

-  .11 

.17 

5 

0 

CHEYENNE  WELLS 

50.3 

19.9 

35.1 

2.2 

66 

11  + 

5 

6 

829 

0 

3 

2  1 

G 

.36 

.03 

.17 

26 

! 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

48.8 

19.7 

34.3 

68 

11 

8 

18 

853 

0 

z 

28 

0 

.33 

.15 

T 

23 

2 

28  + 

j? 

HOLYOKE 

51.6 

20.5 

36.1 

5.5 

75 

11 

6 

18 

801 

0 

3 

26 

0 

T 

-  .30 

18  + 

1 7 

0 

Q 

0 

STRATTON  3  NE 

49.9 

19.5 

34.7 

70 

11 

8 

18 

845 

0 

5 

2  ' 

G 

.17 

.09 
T 

26 

.0 

0 

,J 

Q 

WRAY 

54.4 

21.4 

37.9 

6.1 

76 

11 

8 

18+ 

751 

0 

3 

27 

0 

T 

-  .47 

28  + 

28  + 

0 

0 

o 

YUMA 

53.5 

2  2.0 

37.8 

73 

12 

6 

18 

756 

0 

2 

26 

0 

.21 

-  .20 

o 

o 

mute  t /Mil 

DI V I S ION 

35.7 

4.2 

.  16 

-  .22 

.  2 

DIATTF  nPAtNArF 

r  LM  1  1  C    Up-M  1  fHMVjC    DH  D  1  tM 

Al    1    C  M  C  D  A  D  V 

36.5 

15.4 

26.0 

52 

11 

-  7 

27 

1088 

0 

9 

27 

2 

1  .06 

.33 

26 

26.5 

26 

_ 

- 

45  .  8M 

1 0  .  7M 

28. 3M 

63 

11 

-  9 

24 

1021 

0 

1 

27 

b 

.54 

BOULDE  R 

52.1 

27.7 

39.9 

5.2 

71 

11 

15 

19+ 

696 

0 

1 

22 

0 

.70 

-  .07 

.29 

26 

49  .  4M 

20. 7M 

35. 1M 

3.1 

67 

12 

8 

27+ 

833 

0 

1 

25 

0 

D  .26 

-  .19 

.13 

27 

2.0 

1 

CHEE  SM AN 

48.  8 

11.2 

30.0 

-  0.3 

65 

11 

-14 

24 

974 

0 

1 

27 

5 

.92 

.38 

.31 

26 

o 

o 

CHERRY  CREEK  DAM 

51.0 

20.7 

35.9 

69 

11 

6 

27+ 

810 

0 

1 

26 

0 

.53 

.19 

23 

?A 

o 

DENVER  W8  AP  //R 

48.3 

22.1 

35.2 

3.2 

70 

11 

9 

5 

828 

0 

2 

26 

0 

.66 

.13 

.20 

26 

7*0 
* 

77 

3 

o 

o 

DENVER   WB  C I TY  R 

48.3 

27.5 

37.9 

3.4 

69 

11 

17 

27  + 

754 

0 

3 

21 

0 

.51 

-  .05 

.13 

26 

zl* 

2 

o 

o 

EDGEWATER 

54*5 

23.8 

39.2 

4.7 

71 

11 

9 

19 

717 

0 

1 

24 

0 

.59 

-  .03 

.21 

18 

7*0 

o 

o 

ESTES  PARK 

43.2 

18.1 

30.7 

3.1 

58 

11 

-12 

27 

955 

0 

2 

24 

3 

.50 

-  .38 

.24 

23 

26 

^ 

o 

o 

FORT  COLLINS 

49.0 

21.1 

35.1 

5.3 

68 

10 

-  3 

27 

831 

0 

2 

26 

1 

.64 

.14 

.41 

26 

8  •  0 

. 

0 

0 

FORT  LUPTON 

50.6 

21.0 

35.8 

70 

11 

11 

7+ 

813 

0 

1 

2o 

0 

.29 

-  .13 

.15 

26 

6  •  5 

3 

0 

0 

FORT  MORGAN 

51.0 

17.9 

34.5 

5.6 

72 

13 

6 

18 

850 

0 

0 

28 

0 

.02 

-  .25 

.02 

18 

0 

0 

GEORGETOWN 

40.6 

1  9.6 

30.1 

56 

11 

4 

27 

970 

0 

4 

G 

.50 

.33 

26 

5  •  0 

s 

26 

0 

0 

GREELEY 

49.1 

17.5 

33.3 

4.7 

70 

13 

8 

20+ 
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0 

3 

28 

G 

.18 

-  .18 

.15 

27 

T 

: 

0 

0 

GROVER   10  W 

49.  9 

18.3 

34. 1 

4.9 

65 

12 

4 

18 

860 

o 

2  7 

.11 

-  .30 

.11 

17 

1.0 

\ 

I  7 

j 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

45.8 

15.7 

30.8 

3.0 

65 

11 

0 

27+ 
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0 

3 

26 

2 

.49 

-  .06 

.  1 1 

23 

10.0 

2 

23 

2 

u 

0 

JULESBURG 

53. OM 

1  9.6M 

36. 3M 

4.8 

69 

12 

5 

6 

797 

.15 

-  .27 

.09 

4 

0 

o 

o 

KASSLER 

51.8 

22.3 

37.1 

1  .9 

69 

11 

4 

27 

774 

0 

1 

G 

1.15 

.  26 

.35 

23 

17.0 

3 

23 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

49.5 

18.2 

33.9 

67 

11 

2 

1  8 

867 

2 

.10 

2.0 

2 

17 

1 

0 

0 

LAKE  GEORGE   8  SW 

38.2 

3.5 

20.9 

51 

11 

-20 

7 

1228 

0 

e 

28 

11 

.63 

16.0 

7 

26 

0 

0 

LONGMONT   2  ESE 

50.2 

18.4 

34.3 

3 . 7 

73 

12 

1 9 

8  52 

0 

2 

28 

0 

.47 

5.5 

3 

27  + 

3 

0 

0 

PARKER   9  E 

46.4 

18.1 

32.3 

64 

11 

0 

27 

910 

0 

2 

26 

1 

.46 

.10 

.20 

23 

10.0 

4 

23 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

43.0 

15.6 

29.3 

60 

1 1 

-11 

27 

992 

0 

7 

27 

3 

•  78 

•  28 

14.0 

it 

26 

0 

0 

SEDGWICK   5  S 

49.  1 

21.9 

35.5 

70 

12 

5 

1  6 

8  19 

0 

26 

0 

.15 

.07 

4 

6.5 

3 

18  + 

o 

0 

0 

SP ICER 

32.  1 

5.0 

18.6 

48 

11 

-16 

27 

1297 

0 

1  7 

28 

ft 

.58 

-  .42 

.24 

17 

17*0 

18 

27  + 

3 

0 

0 

STERLING 

49.5 

1  9.0 

34.3 

5.2 

73 

13 

4 

18 

854 

0 

4 

28 

0 

.07 

-  .26 

.03 

4 

o 

0 

0 

WALDEN 

34.4 

8.2 

21.3 

49 

11 

-17 

27 

1216 

0 

1  1 

2  8 

7 

.20 

.13 

17 

3.0 

2 

19+ 

1 

0 

0 

WATERDALE 

49.8 

17.9 

33.9 

2.8 

70 

11 

0 

27 

865 

0 

I 

lb 

1 

.53 

.02 

.34 

26 

6.5 

5 

26 

1 

0 

0 

WIGGINS  7  SW 

47.6 

20.9 

34.  3 

69 

12 

7 

18 

854 

G 

3 

27 

0 

.15 

1  .  5 

o 

DIVISION 

32.5 

4.2 

.46 

-     .  18 

8.6 

RIO  GRANDE  ORAINAGE  BASIN 

ALAMOSA  WB  AP  R 

42.  5 

7.9 

25.2 

2.2 

56 

1 1 

-22 

24 

1106 

0 

4 

28 

4 

.23 

•  05 

.12 

23 

6*0 

2 

27+ 

1 

0 

0 

BLANCA 

43.9 

8.4 

26.2 

56 

11 

-  9 

7 

1083 

0 

2 

28 

5 

.19 

.12 

27 

3.0 

1 

27 

1 

0 

0 

CENTER 

45.0 

10.6 

27.8 

55 

16+ 

-  5 

7 

1034 

0 

: 

2  8 

2 

.31 

.21 

27 

4.5 

2 

27+ 

2 

0 

0 

DEL  NORTE 

43. 1M 

14.1 

28. 6M 

2.9 

53 

16 

2 

7 

1007 

0 

1 

28 

0 

.24 

-  .04 

.16 

27 

3.0 

1 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

41.4 

15.2 

28.3 

53 

11 

-  4 

24 

1022 

0 

28 

1 

.47 

.18 

23 

11.0 

6 

5  + 

0 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

39.5 

0.3 

19.9 

4.0 

51 

11 

-15 

7 

1254 

0 

28 

15 

.35 

-  .23 

.25 

17 

3.0 

3 

1 

1 

0 

0 

MANASSA 

42.8 

8.0 

25.4 

0.6 

58 

11 

-21 

24 

1100 

0 

2 

2  8 

5 

.16 

-  .05 

.07 

27 

0 

0 

0 

MONTE  VISTA 

43.0 

8.4 

25.7 

55 

16  + 

-  5 

7 

1091 

0 

S 

2  8 

7 

.  10 

.08 

27 

0 

0 

0 

SAGUACHE 

44.5 

14.6 

29.6 

57 

12 

0 

7 

986 

0 

G 

<  8 

1 

.14 

-  .13 

.10 

27 

1.6 

3 

4+ 

1 

0 

0 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

41 .0 

1.9 

21.5 

54 

12 

-15 

7+ 

1211 

0 

3 

28 

12 

.08 

.05 

18 

0 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

29.5 

7.8 

18.7 

46 

1C 

-10 

24 

1293 

0 

18 

2« 

7 

2.24 

.87 

27 

50.0 

41 

26 

6 

2 

0 

DIVISION 

25.2 

3.0 

.41 

-  .31 

10.3 

Ptecipitalion 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  78°  on  the  12th  at  Eversoll  Ranch. 
Lowest  Temperature  -30°  on  the  19th  at  Sugar  Loaf  Reservoir. 
Greatest  Total  Precipitation  3.39  inches  at  Wolf  Creek  Pass  4  W. 
Least  Total  Precipitation  Trace  at  4  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.25  inches  on  the  18th  at  Wolf  Creek  Pass  4  W. 

Greatest  Total  Snowfall  50.0  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 

Deepest  Snow  on  Ground  41  inches  on  the  28th  at  Wolf  Creek  Pass  1  E . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indeit 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
FEBRUARY  1961 


Station 

Day  of  Month 
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.37 
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.19 
•  17 

.05 
.01 

T 

.23 
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T 
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.12 

.04 
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.12 
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.25 
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.11 
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T 
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.06 

.02 

T 

T 

T 

.05 
.01 

T 

.05 
.10 

.10 

T 

■  02 

■oe 

.33 
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.19 
T 

.03 
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D.20 
.31 

.02 

.10 

.  1  1 

.05 

5  .18 

.30 

.14 

.17 

.12 
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T 
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T 
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See  lelerence  notes  following  Slaiion  indel 
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lime  3  SE 

UMON  10  SSW 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONQMONT  2  ESE 

MANASSA 
MANCOS 
MARVINE 
MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT   2  WSW 

NORTHDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 
ORDWAY 
OTIS   II  NE 

OUR  A  Y 

PAG05A  springs 
PALISADE   1  S 
PALISADE  LAKE   2  SSE 
PA ON  I  A 

PARADOX 
PARKER  9  E 
PARSHALL    10  SSE 
PENROSE   3  NNW 
PITKIN 

PLACERVILLE 

PUEBLO  WB  AP  // 
PUEBLO  CITY  RES 
PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 
PYRAMID 

RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 

RUSH  2  NNF 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  IDA 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 
SEOALIA  -  SSE 
SEDGWICK   5  S 
SHOSHONF 

SILVERTON 

SPICER 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 
SPRINGFIELD  8  S 

STATE  TURKEY  EXP  FARM 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 
STON I NGTON 
STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 

TELLUR IDE 

TRIN  IDAD 
TRINIDAD  FA A  AP 
TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RES 
TWO  BUTTES   1  NW 

UP  a  v  AN 

VALLEC I  TO  DAM  // 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 
WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WATEPDALE 

WESTCLIFFE 

WETMORE   2  S 

WIGGINS   7  SW 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK   PASS   1  E 

WOLF  CPE EK   PASS  U  W 

WRAY 


•01  ,21 
.17  .06 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10      11  12 


13     14     15     16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


1.25 
.03 


.15 

.30  T 
.67  .02 


.11  .1* 
T 

.10  .01 


25     26  27 


.09 
.20 


.07 
.90 
1.03 


28     29  30 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5: OOA  MST 

11: OOA  MST 

5:  OOP  MST 

11: OOP  MST 

Trace 

01-09 

.10-49 

66  -OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  91 

ALAMOSA  »B  AIRPORT 

77 

54 

51 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

4.6 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

22 

10.6 

++31 

WSW 

25+ 

68 

42 

45 

68 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

10 

5.3 

DENVER  WB  AIRPORT 

SSW 

29 

8.5 

36 

SW 

12 

71 

42 

43 

70 

3 

4 

3 

0 

0 

0 

10 

73 

5.3 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

25 

8.5 

39 

W 

12 

56 

45 

33 

47 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

87 

6.8 

PUEBLO  re  AIRPORT 

WNW 

14 

7.7 

43 

N 

17 

75 

51 

43 

70 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

69 

5.5 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


Se«  i«feieoco  nolps  following  Slalion  ludoi 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1961 


Day  Ol  Month 


Station 

1  |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

45 

42 

3  0 

28 

37 

42 

35 

48 

67 

67 

72 

48 

bl 

59 

59 

32 

24 

48 

50 

55 

6  0 

36 

48 

64 

33 

40 

43 

47. 

3 

M 1  N 

25 

19 

20 

18 

17 

14 

18 

17 

21 

27 

40 

37 

23 

27 

27 

28 

9 

4 

17 

19 

25 

23 

18 

13 

27 

23 

14 

20 

21. 

1 

ALAMOSA  WB  AP 

MAX 

44 

44 

39 

34 

35 

34 

34 

38 

45 

50 

56 

54 

49 

50 

54 

52 

42 

38 

43 

45 

48 

52 

28 

31 

47 

42 

31 

32 

42. 

5 

MI  N 

0 

1 

12 

17 

* 

-  3 

-  4 

2 

5 

9 

15 

20 

24 

17 

10 

13 

20 

14 

12 

7 

6 

8 

4 

-2  2 

* 

17 

7 

3 

ALLEN5PARK 

MAX 

38 

35 

35 

32 

27 

33 

33 

38 

35 

44 

52 

48 

36 

41 

48 

48 

40 

30 

29 

37 

47 

40 

30 

30 

34 

29 

26 

26 

36. 

5 

MI  N 

26 

20 

20 

5 

0 

1 

1 

4 

25 

28 

36 

28 

22 

27 

20 

30 

20 

9 

3 

12 

19 

26 

5 

5 

23 

12 

-  7 

12 

ALTENBERN 

MAX 

52 

45 

48 

40 

39 

45 

40 

47 

52 

54 

60 

57 

53 

55 

59 

59 

51 

42 

42 

48 

49 

50 

37 

41 

47 

43 

37 

41 

47. 

6 

M I  N 

12 

9 

12 

11 

19 

6 

11 

13 

25 

23 

20 

32 

14 

15 

15 

24 

31 

14 

3 

20 

29 

19 

20 

7 

16 

27 

10 

19 

ARBOLES 

MAX 

45 

40 

44 

41 

42 

39 

39 

40 

43 

47 

57 

52 

51 

54 

54 

54 

46 

46 

34 

46 

51 

52 

47 

42 

51 

47 

35 

42 

45. 

8 

MIN 

10 

1  0 

17 

11 

10 

7 

7 

20 

10 

14 

15 

30 

24 

27 

25 

27 

32 

16 

8 

10 

18 

19 

25 

10 

17 

29 

16 

20 

ASPEN 

MAX 

39 

34 

39 

34 

34 

35 

37 

39 

42 

47 

58 

46 

43 

46 

52 

50 

46 

31 

38 

40 

45 

43 

35 

34 

38 

34 

33 

.  34 

40 

3 

MI  N 

9 

1  2 

15 

12 

4 

-  1 

2 

6 

21 

18 

21 

33 

15 

17 

15 

22 

23 

14 

-  4 

7 

14 

12 

14 

-  2 

10 

21 

-  2 

12 

BAILEY 

MAX 

44 

47 

44 

34 

34 

37 

44 

45 

55 

63 

56 

50 

53 

58 

57 

48 

29 

41 

46 

54 

,  53 

40 

43 

51 

40 

37 

34 

45 

8 

M I  N 

16 

1 1 

20 

11 

-  3 

-  4 

-  2 

14 

29 

21 

35 

15 

16 

14 

14 

21 

5 

-  7 

5 

11 

9 

16 

-  9 

20 

15 

-  6 

1 

BLANCA 

MAX 

42 

44 

42 

33 

33 

33 

34 

32 

43 

52 

56 

55 

51 

52 

55 

53 

45 

40 

42 

46 

50 

52 

43 

33 

53 

45 

38 

32 

43. 

9 

M  I  N 

° 

" 

9 

15 

2 

-  6 

-  9 

-  8 

-  3 

18 

16 

19 

23 

24 

10 

17 

17 

5 

10 

5 

2 

9 

16 

1 

3 

10 

10 

15 

* 

BOND 

MAX 

42 

44 

44 

44 

37 

38 

39 

41 

43 

47 

58 

56 

48 

51 

58 

57 

49 

37 

37 

42 

49 

49 

48 

40 

46 

39 

35 

35 

44 

8 

M  I  N 

8 

3 

10 

14 

10 

1 

4 

S 

20 

22 

17 

29 

19 

18 

11 

16 

18 

14 

2 

18 

28 

12 

19 

1 1 

15 

21 

-  2 

9 

BONNY  DAM 

MAX 

64 

51 

40 

28 

32 

31 

39 

31 

46 

57 

70 

72 

70 

51 

61 

58 

68 

24 

29 

49 

54 

60 

64 

39 

50 

70 

56 

44 

50 

3 

M  1  N 

2  2 

2  3 

12 

15 

19 

9 

14 

7 

10 

25 

28 

34 

23 

23 

20 

21 

23 

8 

10 

15 

20 

21 

22 

18 

19 

27 

17 

17 

BOULDER 

MAX 

52 

53 

50 

40 

42 

45 

46 

51 

56 

65 

71 

67 

53 

60 

59 

62 

53 

25 

51 

52 

60 

61 

51 

51 

55 

46 

38 

44 

52 

1 

M  1 N 

32 

28 

26 

26 

22 

21 

19 

20 

26 

44 

48 

44 

30 

29 

28 

34 

23 

15 

15 

30 

35 

29 

25 

21 

40 

25 

17 

24 

BRANSON 

MAX 

45 

46 

45 

38 

20 

24 

30 

30 

42 

57 

70 

63 

55 

57 

52 

50 

44 

43 

43 

40 

47 

58 

50 

32 

55 

35 

30 

33 

44 

1 

MIN 

31 

24 

30 

18 

13 

10 

8 

12 

18 

27 

44 

45 

27 

28 

30 

28 

24 

23 

18 

23 

24 

28 

1  8 

10 

26 

24 

15 

18 

BUENA  VISTA 

MAX 

50 

47 

45 

44 

44 

45 

40 

44 

44 

48 

59 

59 

47 

51 

52 

57 

52 

29 

39 

42 

51 

50 

46 

35 

42 

35 

31 

35 

45 

1 

MIN 

24 

2 

19 

21 

1 1 

8 

8 

14 

21 

30 

26 

27 

28 

28 

18 

22 

23 

12 

17 

23 

24 

1  5 

1 1 

22 

21 

0 

13 

BURLINGTON 

MAX 

46 

45 

40 

31 

30 

39 

29 

47 

55 

71 

72 

68 

56 

62 

63 

67 

63 

32 

46 

55 

60 

65 

58 

49 

70 

59 

43 

45 

52 

4 

M I  N 

29 

1 6 

14 

14 

22 

4 

16 

1  4 

25 

23 

35 

36 

32 

22 

21 

36 

10 

8 

11 

18 

24 

20 

1  1 

19 

29 

22 

17 

19 

20 

3 

BYERS 

MAX 

59 

41 

36 

40 

51 

62 

67 

55 

59 

58 

44 

26 

47 

49 

54 

61 

42 

47 

63 

40 

36 

49 

4 

MIN 

16 

23 

21 

13 

12 

28 

33 

25 

25 

36 

18 

8 

13 

19 

25 

24 

23 

13 

30 

22 

8 

CANON  CITY 

MAX 

61 

58 

56 

38 

38 

42 

41 

50 

60 

68 

71 

66 

62 

64 

62 

66 

62 

34 

49 

58 

58 

65 

59 

50 

60 

43 

29 

43 

54 

0 

24 

25 

16 

21 

17 

16 

29 

36 

44 

47 

32 

31 

33 

38 

34 

27 

19 

25 

3  1 

36 

21 

15 

34 

27 

21 

19 

CEDARED6E 

MAX 

44 

46 

46 

42 

39 

39 

40 

46 

50 

54 

61 

57 

52 

55 

59 

53 

48 

38 

37 

41 

47 

52 

38 

39 

53 

44 

35 

42 

46 

3 

27 

22 

12 

10 

12 

17 

29 

22 

30 

39 

20 

25 

22 

34 

33 

23 

11 

16 

19 

21 

2  1 

1 1 

19 

29 

1  2 

20 

CENTER 

MAX 

46 

43 

41 

43 

40 

35 

35 

39 

48 

50 

55 

53 

52 

52 

53 

55 

44 

42 

44 

49 

53 

53 

34 

35 

51 

44 

32 

38 

45 

0 

1  1 

18 

5 

1 

-  5 

8 

14 

14 

15 

16 

16 

12 

16 

1  9 

13 

13 

1 1 

12 

15 

1  7 

0 

6 

19 

4 

11 

10 

.6 

CHEESMAN 

MAX 

53 

54 

48 

39 

35 

40 

40 

48 

53 

60 

65 

60 

52 

58 

57 

56 

52 

32 

45 

51 

55 

57 

40 

48 

51 

44 

35 

37 

48 

.8 

1  9 

23 

15 

-  7 

-  5 

-  5 

3 

12 

16 

41 

25 

14 

19 

26 

24 

7 

-  ? 

i 

£ 

9 

1  8 

-14 

19 

21 

6 

4 

,2 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

55 

51 

50 

44 

33 

37 

43 

48 

53 

53 

69 

68 

60 

59 

57 

65 

56 

25 

45 

50 

55 

60 

52 

48 

60 

55 

35 

43 

51 

.0 

2o 

24 

17 

10 

14 

14 

21 

28 

37 

39 

23 

26 

25 

24 

24 

10 

G 

16 

23 

21 

22 

6 

29 

21 

6 

15 

20 

P7 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

60 

50 

39 

29 

30 

35 

40 

43 

51 

66 

66 

65 

64 

60 

58 

63 

59 

29 

44 

53 

57 

60 

54 

45 

56 

47 

39 

45 

50 

3 

10 

12 

19 

5 

10 

13 

22 

26 

30 

34 

28 

21 

23 

31 

20 

10 

15 

18 

18 

29 

24 

16 

31 

21 

10 

20 

CIMARRON  3  SE 

MAX 

43 

44 

38 

40 

40 

42 

39 

42 

46 

48 

45 

48 

48 

50 

51 

51 

38 

41 

37 

40 

44 

41 

38 

41 

39 

38 

36 

39 

42 

.4 

-  B 

-  8 

-15 

-15 

-15 

-  5 

21 

5 

15 

12 

20 

15 

8 

16 

30 

28 

-10 

-  4 

5 

10 

20 

16 

20 

15 

-15 

If 

CLIMAX   2  NW 

MAX 

23 

25 

26 

20 

17 

23 

19 

24 

23 

35 

42 

37 

28 

30 

40 

37 

33 

21 

23 

26 

35 

31 

21 

17 

25 

22 

22 

15 

26 

4 

10 

2 

-  4 

-  5 

-  1 

-  3 

10 

9 

20 

22 

13 

10 

11 

19 

17 

3 

-  6 

-  1 

5 

9 

2 

-  9 

9 

-10 

0 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

35 

39 

41 

40 

34 

30 

27 

31 

36 

42 

47 

46 

46 

45 

45 

46 

50 

41 

33 

32 

38 

40 

42 

26 

32 

36 

37 

30 

38 

.1 

8 

0 

-  5 

-10 

-13 

-  5 

6 

3 

11 

14 

15 

13 

7 

9 

18 

13 

2 

2 

3 

2 

1 1 

-14 

-  5 

20 

-10 

-  5 

2 

COLLBRAN 

MAX 

50 

50 

46 

42 

42 

43 

44 

49 

52 

54 

64 

60 

53 

55 

59 

53 

52 

35 

39 

48 

45 

54 

45 

44 

47 

41 

34 

38 

47 

.8 

22 

18 

12 

10 

14 

16 

27 

25 

25 

39 

20 

23 

22 

34 

32 

22 

6 

19 

22 

21 

19 

9 

19 

31 

1 

19 

COLORADO  NM 

MAX 

48 

50 

45 

45 

45 

43 

38 

48 

53 

53 

57 

57 

58 

59 

59 

60 

60 

43 

40 

47 

50 

51 

45 

46 

45 

41 

35 

44 

48 

,8 

30 

20 

21 

22 

20 

25 

31 

29 

33 

33 

31 

30 

29 

28 

26 

25 

16 

23 

24 

18 

23 

20 

16 

30 

17 

24 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

49 

49 

47 

35 

33 

40 

38 

46 

52 

68 

68 

66 

50 

57 

54 

61 

43 

25 

36 

45 

53 

58 

32 

48 

62 

34 

24 

33 

46 

.6 

21 

23 

14 

10 

11 

13 

20 

23 

32 

37 

22 

21 

23 

26 

23 

1 1 

6 

19 

23 

23 

15 

12 

25 

2C 

12 

12 

CORTEZ 

MAX 

45 

47 

43 

40 

41 

39 

40 

4> 

47 

52 

61 

58 

52 

54 

58 

56 

49 

42 

45 

48 

52 

55 

51 

43 

52 

46 

37 

40 

47 

.8 

21 

19 

15 

10 

10 

16 

26 

23 

30 

33 

26 

30 

25 

32 

31 

25 

15 

20 

22 

21 

23 

1 1 

2C 

3C 

13 

18 

CRAIG 

MAX 

42 

40 

40 

33 

27 

36 

36 

38 

43 

46 

55 

49 

41 

46 

52 

52 

38 

34 

39 

42 

47 

45 

34 

38 

45 

3C 

35 

35 

40 

.6 

20 

15 

5 

4 

5 

3 

24 

24 

30 

17 

10 

13 

20 

25 

26 

18 

9 

17 

29 

2  1 

1 1 

6 

24 

12 

-10 

18 

15 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

34 

44 

40 

31 

29 

30 

29 

32 

34 

44 

52 

44 

48 

45 

47 

45 

37 

34 

32 

37 

37 

36 

30 

30 

27 

3C 

32 

29 

36 

.4 

5 

-  7 

-  7 

-14 

-14 

-16 

13 

4 

12 

16 

19 

12 

4 

6 

1  5 

14 

-17 

-  3 

-  3 

-  6 

t 

-18 

-  3 

21 

-  9 

9 

DELHI 

MAX 

54 

54 

48 

27 

33 

40 

34 

44 

52 

64 

65 

69 

48 

61 

61 

67 

57 

34 

48 

47 

54 

68 

61 

43 

67 

56 

33 

42 

51 

.1 

20 

20 

21 

3 

-  8 

-  2 

10 

26 

42 

35 

28 

25 

25 

27 

26 

23 

18 

21 

1  7 

20 

25 

16 

28 

26 

18 

18 

DEL  NORTE 

MAX 

46 

42 

38 

39 

36 

33 

31 

37 

44 

49 

49 

52 

50 

49 

49 

53 

40 

38 

42 

42 

51 

50 

39 

34 

46 

46 

36 

43 

.1 

14 

13 

7 

4 

2 

7 

13 

16 

22 

21 

21 

20 

20 

21 

22 

18 

13 

15 

15 

17 

20 

4 

1C 

25 

7 

9 

DELTA   1  E 

MAX 

50 

49 

51 

48 

42 

41 

47 

50 

53 

51 

64 

62 

55 

59 

61 

61 

52 

43 

41 

42 

48 

54 

41 

43 

55 

49 

39 

46 

49 

.9 

21 

25 

11 

9 

8 

15 

29 

20 

22 

38 

21 

23 

17 

29 

32 

28 

20 

14 

17 

20 

25 

13 

2C 

33 

15 

23 

20 

DENVER  WB  AP 

MAX 

49 

52 

48 

39 

37 

41 

41 

46 

53 

60 

70 

69 

51 

58 

53 

64 

36 

23 

46 

48 

54 

61 

32 

48 

63 

33 

36 

40 

48 

.  3 

25 

25 

9 

15 

16 

19 

22 

32 

36 

31 

27 

25 

24 

28 

20 

10 

10 

22 

27 

27 

17 

17 

33 

23 

11 

23 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

49 

53 

47 

36 

37 

42 

42 

48 

55 

61 

69 

68 

51 

57 

53 

64 

34 

23 

49 

50 

56 

61 

32 

48 

6C 

31 

37 

39 

48 

.3 

29 

26 

22 

18 

22 

23 

29 

38 

46 

34 

32 

34 

34 

34 

1  8 

17 

17 

26 

32 

26 

24 

26 

31 

23 

17 

27 

'5 

DILLON  1  S 

MAX 

40 

36 

40 

38 

25 

27 

28 

32 

30 

48 

54 

50 

40 

43 

50 

52 

38 

28 

30 

32 

40 

41 

20 

26 

37 

28 

27 

30 

36 

■  1 

MI  N 

-  5 

-  3 

0 

4 

-  2 

-21 

-14 

-10 

12 

5 

14 

11 

5 

9 

0 

6 

16 

4 

-19 

0 

2 

-  5 

9 

-10 

C 

13 

-22 

5 

0 

.  1 

DURANGO 

MAX 

50 

47 

4  8 

49 

45 

43 

46 

47 

53 

54 

58 

55 

55 

59 

59 

56 

46 

42 

50 

56 

56 

56 

47 

49 

53 

45 

39 

44 

50 

.3 

MIN 

14 

11 

20 

16 

12 

10 

7 

9 

17 

16 

22 

26 

20 

27 

20 

22 

30 

24 

13 

19 

15 

16 

19 

7 

13 

28 

16 

11 

17 

.1 

EAGLE  FAA  AP 

MAX 

44 

45 

43 

38 

37 

38 

40 

44 

47 

48 

57 

52 

49 

52 

55 

57 

40 

30 

34 

42 

49 

47 

31 

38 

43 

3C 

31 

36 

42 

.8 

MIN 

7 

2 

9 

13 

-  1 

5 

20 

22 

18 

28 

18 

16 

10 

16 

26 

12 

4 

15 

20 

12 

6 

-  1 

13 

14  1 

10 

11 

.3 

EDGEWATER 

MAX 

59 

59 

51 

43 

49 

45 

49 

59 

57 

63 

71 

66 

59 

56 

56 

68 

59 

26 

49 

52 

59 

63 

50 

49 

6C 

53 

53 

44 

54 

.5 

MIN 

28 

24 

27 

25 

17 

15 

12 

25 

21 

31 

39 

24 

26 

36 

27 

35 

25 

13 

9 

20 

24 

29 

24 

20 

35 

2C 

13 

23 

23 

.8 

See  Referonce  Nolea  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

1 

2 

3 

K 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ESTE  S  PARK 

42 

39 

43 

51 

58 

54 

44 

Ml  N 

29 

26 

29 

6 

5 

-  5 

-  2 

1 

30 

33 

41 

41 

28 

EVER SOL L  RANCH 

MAX 

6 1 

59 

50 

33 

73 

78 

67 

M  I  N 

26 

20 

16 

18 

6 

16 

21 

8 

17 

29 

34 

40 

34 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

46 

47 

39 

33 

37 

59 

M I  N 

22 

20 

17 

16 

20 

10 

12 

12 

20 

23 

32 

22 

24 

FOROER  8  S 

MAX 

55 

5  1 

38 

30 

37 

38 

3J 

70 

MIN 

19 

17 

15 

18 

14 

8 

17 

1  3 

18 

19 

28 

33 

22 

FORT  COLL  I N S 

MAX 

49 

49 

47 

40 

65 

65 

4  9 

MIN 

22 

20 

25 

28 

27 

13 

13 

14 

19 

29 

36 

41 

27 

run ■     LEW  1 O 

41 

55 

45 

44 

MIN 

5 

7 

15 

6 

6 

4 

0 

5 

16 

15 

25 

29 

17 

FORT  LUPTON 

63 

70 

68 

55 

MIN 

7  4 

21 

22 

20 

11 

13 

11 

17 

19 

27 

34 

31 

23 

FORT  MORGAN 

52 

5  7 

64 

61 

72 

MIN 

18 

18 

18 

20 

22 

9 

14 

12 

16 

21 

25 

29 

23 

FRASER 

MAX 

33 

41 

49 

45 

37 

MIN 

-13 

-  5 

-12 

3 

-  6 

-29 

-25 

3 

12 

16 

2 

5 

-  9 

FRU I  T A  2  N 

MAX 

52 

52 

47 

61 

6 1 

5  5 

MIN 

12 

9 

21 

26 

10 

6 

l  1 

16 

30 

2  1 

21 

27 

14 

GATEWAY   1  SW 

56 

55 

54 

MIN 

16 

18 

29 

29 

15 

13 

13 

25 

30 

26 

29 

35 

1ft 

GEORGE  TOWN 

MA 

40 

39 

39 

32 

50 

3  9 

MIN 

28 

25 

22 

15 

7 

10 

10 

24 

24 

30 

42 

29 

26 

GL EN WOOD  SPRINGS  1  N 

47 

45 

50 

MIN 

15 

12 

20 

23 

10 

7 

12 

20 

21 

24 

24 

27 

2  1 

GORE    PASS  RANCH 

51 

4  6 

MIN 

10 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

60 

60 

6  2 

MIN 

20 

21 

28 

28 

22 

16 

2  3 

27 

32 

32 

30 

38 

27 

30 

40 

50 

39 

MIN 

-  6 

-  1 

-  2 

6 

-11 

-18 

-15 

-  3 

8 

21 

10 

17 

13 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

33 

30 

MIN 

-  3 

1 

-  1 

9 

-11 

-18 

-  1  3 

0 

20 

20 

10 

15 

13 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

MAX 

43 

39 

40 

37 

30 

35 

34 

3  7 

42 

53 

MIN 

12 

15 

18 

20 

16 

1 

1 

'6 

11 

21 

26 

23 

2  3 

GREELEY 

MAX 

56 

50 

50 

41 

40 

41 

42 

37 

50 

55 

62 

6  7 

MIN 

19 

17 

18 

Ifl 

20 

10 

12 

12 

15 

20 

28 

29 

25 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

42 

42 

41 

40 

33 

3 1 

3  4 

39 

40 

40 

55 

52 

43 

MIN 

6 

4 

10 

13 

0 

-  9 

-  1 

1 

12 

19 

16 

32 

13 

GREY STONE 

45 

40 

38 

39 

38 

48 

MIN 

23 

20 

17 

21 

11 

8 

14 

20 

30 

33 

32 

27 

1ft 

vjnUVCK     111  H 

MIN 

26 

17 

16 

18 

17 

12 

e 

14 

33 

20 

18 

17 

16 

GUNN I  SON 

MIN 

-  H 

-  9 

-  6 

-  4 

-10 

-13 

-15 

-10 

-  3 

4 

9 

13 

17 

HA YDE N 

MIN 

7 

3 

14 

71 

0 

-  3 

l 

5 

25 

24 

22 

28 

1 

HE  RM I T  7  E SE 

MIN 

-  3 

-  5 

-  7 

-  5 

-  8 

-14 

-15 

-10 

0 

4 

8 

9 

8 

HOLLY 

65 

58 

56 

23 

53 

59 

MIN 

IS 

18 

10 

14 

16 

9 

15 

13 

13 

18 

19 

28 

31 

HOL YOK E 

35 

30 

36 

32 

49 

55 

69 

75 

74 

MIN 

22 

19 

10 

14 

21 

7 

18 

10 

22 

26 

36 

33 

24 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 

35 

30 

29 

31 

36 

3? 

54 

48 

43 

MIN 

4 

-  2 

2 

4 

-  3 

-12 

-  8 

-  5 

18 

16 

17 

21 

11 

IDAHO  SPRINGS 

MIN 

25 

27 

20 

13 

2 

3 

n 

7 

28 

3  3 

28 

34 

1  ft 

I GNAC  I  0  1  N 

43 

43 

47 

48 

5  J 

5  0 

MIN 

6 

3 

15 

5 

6 

3 

3 

12 

15 

20 

25 

20 

JOHN   MART  IN  DAM 

54 

69 

65 

MIN 

24 

22 

16 

17 

20 

5 

12 

10 

13 

22 

29 

35 

31 

JULE  SBURG 

39 

48 

55 

68 

69 

6  3 

MIN 

19 

18 

9 

1  7 

20 

5 

21 

10 

20 

2  5 

33 

31 

2  1 

It  ASSLE  R 

MAX 

54 

66 

6  9 

MIN 

29 

24 

27 

2? 

12 

16 

15 

19 

25 

29 

34 

33 

2  2 

KAUFFMAN   4  SSE 

MIN 

20 

18 

7 

2  6 

17 

7 

9 

9 

22 

2  6 

37 

31 

27 

KIT  CAR  SON 

67 

67 

6  7 

MIN 

17 

20 

14 

12 

16 

3 

20 

14 

21 

2  3 

30 

31 

26 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 

65 

5  n 

MIN 

27 

25 

19 

18 

19 

11 

10 

10 

18 

2ft 

33 

37 

10 

LAKE  CITY 

MAX 

38 

42 

42 

34 

39 

37 

40 

46 

42 

50 

56 

50 

48 

MIN 

-  2 

-  9 

8 

4 

-  8 

-12 

-10 

-  8 

8 

0 

11 

20 

1  6 

LAKE  GEORGE   8  SW 

MAX 

36 

40 

40 

91 

25 

20 

26 

32 

40 

48 

51 

48 

4  3 

MIN 

-  6 

-  3 

7 

in 

-  3 

-16 

-20 

-15 

1 

1  3 

14 

16 

14 

LAMAR 

MAX 

59 

56 

37 

24 

35 

32 

28 

36 

47 

49 

61 

62 

52 

MIN 

19 

19 

16 

19 

18 

10 

19 

14 

17 

20 

26 

34 

30 

Day  Ol  Month 


14     15    16  17 


56     50  33 


75      56  42 


61     48  23 


62  55  35 
24     35  18 


61  49  26 
24     22  10 


47  40  34 
25     27  13 


61     50  27 


52     55  44 


42     34  26 


63  53  41 
24     34  28 


60  57  48 
40     38  30 


52  47 
28  21 


57  50  38 

23  30  21 

50  40 

12  26 

59  49  37 

38  33  25 

45  36  30 


43     40  30 


23  28  13 

51  60  28 

22  25 

51  50 


50     43  35 


48     53  60 


43  49  55 
16      19  20 


50  57 
17  20 


30  25  15 

64  57  25 
28  18  4 

51  40  34 

9  19  12 

51  41  35 

19  27  20 

44  45  36 

9  18  7 

65  75  58 
28  28 

63  41 

27  19 

49  36  32 

12  25  8 

60  48  28 

20  18  2 

52  49  44 
23  31  18 

72  68  35 

34  30  16 

61  28 
26  15  8 

67  56  27 

31  26  9 

63  47  26 

2113  2 

67  53  31 

30  22  14 

70  45  34 

38  25  22 


12  20  22 

35  49  51 

9  14  18 

31  33  39 

-22  5-7 

42  51  5  3 

10  20  25 

46  54  60 

17  23  23 

34  40  53 

8  14  18 

37  44  52 
12  17  21 

33  37  42 

-7  11  16 

41  49  5  3 

17  27  28 

28  33  38 

-12-1  4 

23  30  36 

12  3  7 

38  40  45 
10  13  14 

27  47  50 

8  8  21 

33  36  44 

-7  7  18 

40  42  50 

15  11  29 

48  50 

10  22  25 

33  40  43 

1  2  0 

38  38  44 

4  12  28 

37  41  45 


69  60  50 

20  30  23 

63  56 

23  24 

61  45  42 

20  26  11 

58  37  53 

21  26  15 

45  42  41 

10  8-1 

60  50  51 

20  24  15 

59  61  49 

18  24  11 

36  25  25 

-12  13  -14 

54  42  47 

19  23  9 

59  45 

27  24  15 

45  38  33 

26  14  6 

50  36  40 

20  21  9 

42  35  35 


36  32 
18  • 


65  44 
31  26 


52  35 
23  14 


50  36 
26  13 


28  29 

32 


39  44 
20  17 


33  23 
-  2 


35     31  23 


46  32 
12 


60  39 
19  13 


42     45  33 


52  57 
18  18 


53  55  62 
12     22  22 


37  42 
8  17 


42     47  53 


44     47  48 


54  59 
23  25 


53      54  61 


49     49  55 


11      21  17 


47  55  59 
15      23  26 


34  33 
15  14 


39  50 
17  12 


37  34 
7  -11 


37  33 
5  -10 


65  45 
21  18 


43  51 

28  20 


58     46  31 


39  32 
26  12 


60  48  39 
34     25  13 


53     61  40 


33  28  28 
■  1     15  -21 


54  52  42 

17  32 

40  33  31 

28  15  4 

39  33  35 


40  39 
27  17 


31     27  24 


32     29  22 


59  32 
18  10 


36  2  7 
17-3 


49  37 
23  10 


40     28  32 


52     43  41 


61     37  48 


50  47 
26  13 


49     46      34      30  37 


46      42  33 


62  44 
31  18 


53  50 
27  20 


51  47 
24  13 


36  43 
20  15 


38  41 
-  4  -18 


32     40  29 


44  34  30 
15     18  -13 


35  33 
23 


73  42 
33  26 


69  52  49 

28  28  15 

34  39  29 

7  12  - 

51  36  32 


48  41  39 
15     28  22 


69  62  40 
25     31  23 


66  60  47 
25     28  13 


61     52  41 


61     49  40 


66      57  41 


43  41 
27  20 


42     35     37  36 


41      37      24  30 


73  41 
34  22 


56  60)  64 
20     21  21 


42  47|  72 
25     17  23 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


LAS   ANIMAS    1  N 


LEADVILLE 


L I  HON   8  SSW 


LITTLE  HILLS 


LONGMONT   2  ESE 


MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE   NO  2 
MONUMENT   2  WSW 
NORTHOALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 


PARKER   9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY   FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 


SAL  I  DA 

SEDGWICK    5  S 

SILVERTON 

SPICER 

SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELD  8  S 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  J 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

50 

53 

38 

27 

35 

32 

30 

41 

4  7 

52 

63 

70 

50 

w 

64 

70 

59 

37 

48 

55 

60 

66 

60 

46 

69 

59 

41 

M 1  N 

21 

19 

11 

18 

19 

1 

5 

9 

10 

18 

27 

31 

26 

25 

23 

30 

26 

17 

11 

19 

21 

22 

29 

13 

20 

22 

24 

19.2 

MAX 

34 

31 

30 

21 

21 

29 

25 

29 

30 

41 

46 

40 

35 

38 

46 

41 

30 

25 

28 

34 

39 

35 

16 

26 

31 

24 

29 

MI  N 

12 

8 

12 

8 

-  1 

-  3 

2 

0 

12 

13 

26 

18 

14 

13 

13 

20 

5 

7.7 

MAX 

45 

48 

40 

32 

33 

36 

35 

40 

47 

62 

68 

67 

55 

56 

55 

62 

50 

30 

42 

48 

52 

61 

51 

42 

62 

50 

33 

MI  N 

26 

20 

19 

18 

20 

13 

5 

13 

20 

26 

35 

38 

22 

22 

22 

35 

22 

2 

23 

2 

1 

21 

8 

15 

19.9 

MAX 

46 

50 

31 

31 

35 

40 

38 

43 

50 

64 

68 

70 

45 

59 

56 

63 

34 

34 

44 

50 

54 

63 

31 

43 

65 

34 

35 

MIN 

21 

18 

18 

20 

21 

11 

7 

10 

20 

20 

30 

33 

25 

18 

18 

33 

16 

8 

15 

18 

1 

23 

17 

18.1 

MAX 

48 

50 

45 

35 

34 

41 

40 

44 

49 

58 

57 

54 

48 

51 

56 

55 

47 

39 

43 

42 

52 

51 

32 

46 

50 

40 

36 

4 1 

45.9 

MIN 

12 

5 

21 

22 

-  2 

9 

9 

7 

24 

2  5 

28 

32 

1  3 

12 

12 

2 

10 

° 

° 

28 

17 

12 

23 

21 

-11 

17 

14.5 

MAX 

61 

52 

54 

46 

45 

42 

43 

41 

52 

55 

64 

73 

69 

52 

60 

50 

60 

30 

28 

4R 

49 

58 

60 

36 

53 

59 

28 

50.2 

MIN 

22 

18 

20 

24 

13 

9 

1 1 

14 

16 

2  1 

29 

26 

24 

20 

21 

23 

24 

1 

5 

21 

2  5 

13 

1 8 

25 

8 

12 

18.4 

MAX 

40 

44 

42 

34 

32 

33 

35 

40 

42 

52 

56 

50 

48 

91 

54 

52 

42 

38 

43 

43 

48 

51 

32 

33 

50 

42 

33 

42 . 8 

MIN 

0 

1 

10 

15 

-  3 

-  6 

-  5 

1 

3 

8 

1  5 

27 

26 

14 

11 

17 

1  4 

14 

14 

* 

5 

14 

1 9 

-21 

6 

6 

10 

5 

8.0 

MAX 

37 

43 

36 

30 

26 

32 

39 

42 

43 

39 

54 

44 

36 

41 

52 

52 

38 

33 

34 

36 

42 

32 

33 

36 

30 

31 

34 

37.8 

MIN 

16 

14 

21 

16 

-  8 

2 

12 

3 

14 

22 

19 

26 

10 

7 

1 1 

1  2 

24 

17 

-  6 

12 

17 

14 

13 

-  3 

16 

17 

-11 

17 

11.6 

MAX 

45 

45 

40 

32 

31 

34 

38 

43 

46 

54 

57 

52 

42 

47 

52 

53 

47 

36 

40 

42 

50 

49 

30 

40 

43 

31 

30 

MIN 

15 

9 

20 

22 

-  2 

9 

9 

9 

24 

27 

25 

32 

16 

13 

17 

23 

28 

17 

1  0 

1 1 

25 

1 8 

1  9 

1 

23 

1 6 

-1 3 

19 

15.8 

MAX 

48 

42 

42 

34 

36 

39 

40 

42 

48 

52 

55 

51 

46 

49 

54 

52 

37 

37 

42 

43 

49 

47 

31 

41 

45 

41 

33 

MIN 

12 

9 

12 

20 

0 

2 

8 

11 

25 

24 

22 

30 

14 

13 

16 

25 

28 

12 

° 

15 

2 

18 

"  3 

2  0 

19 

16 

14.5 

MAX 

43 

46 

43 

38 

42 

40 

38 

43 

46 

53 

60 

54 

52 

52 

57 

54 

49 

36 

45 

45 

51 

52 

47 

40 

49 

48 

35 

MIN 

25 

23 

25 

22 

20 

1  5 

1  5 

22 

26 

28 

31 

36 

28 

32 

30 

34 

30 

17 

22 

24 

1 

28 

16 

15 

23.5 

MAX 

40 

40 

39 

35 

34 

30 

32 

36 

44 

48 

52 

55 

51 

50 

51 

55 

47 

40 

44 

45 

51 

51 

45 

28 

50 

43 

35 

MIN 

-  3 

1 

10 

1  6 

15 

—  4 

-  5 

-  3 

5 

9 

1  5 

15 

16 

19 

1 3 

14 

19 

12 

11 

10 

8 

10 

IB 

"  2 

2 

17 

2 

-  2 

8.4 

MAX 

48 

44 

48 

45 

41 

38 

40 

43 

46 

48 

54 

64 

56 

55 

56 

58 

54 

42 

43 

39 

39 

47 

55 

34 

38 

50 

34 

MIN 

17 

17 

19 

26 

16 

1  2 

12 

18 

22 

25 

27 

28 

25 

25 

25 

24 

20 

1 

20 

24 

10 

11 

19.7 

MAX 

47 

48 

49 

34 

31 

39 

40 

43 

50 

61 

65 

60 

48 

56 

50 

60 

45 

25 

43 

45 

52 

55 

45 

45 

52 

41 

29 

MIN 

25 

22 

23 

22 

16 

10 

14 

1  2 

20 

18 

45 

37 

21 

18 

23 

29 

21 

6 

23 

1 

18 

8 

9 

19.3 

MAX 

39 

44 

38 

35 

34 

35 

37 

43 

42 

53 

52 

52 

50 

48 

51 

50 

5C 

43 

38 

42 

45 

48 

5  0 

39 

45 

44 

34 

MIN 

8 

7 

1 1 

13 

1 2 

7 

4 

1  3 

20 

23 

25 

31 

24 

24 

21 

14 

18.4 

MAX 

47 

45 

40 

34 

30 

32 

33 

42 

43 

57 

55 

50 

46 

50 

52 

50 

3C 

41 

38 

42 

48 

38 

38 

47 

35 

26 

MIN 

1 4 

13 

20 

18 

1 

5 

2 

14 

16 

28 

37 

28 

27 

23 

28 

10 

1 

16 

13 

15.0 

MAX 

40 

38 

39 

35 

37 

33 

36 

40 

44 

46 

51 

49 

44 

46 

50 

49 

45 

35 

34 

38 

44 

46 

41 

36 

43 

3S 

32 

34 

MIN 

18 

15 

1 

7 

15 

23 

13 

23 

29 

2  2 

22 

21 

7 

14.5 

MAX 

46 

43 

42 

34 

33 

32 

34 

40 

41 

53 

60 

51 

46 

48 

48 

49 

49 

32 

35 

35 

41 

48 

40 

34 

44 

36 

33 

M  [  N 

16 

24 

22 

5 

5 

18 

1 

20 

31 

35 

28 

6 

22 

17 

18.6 

MAX 

46 

43 

44 

43 

38 

37 

36 

41 

45 

50 

54 

45 

48 

50 

51 

50 

43 

35 

43 

48 

48 

46 

43 

37 

47 

42 

32 

36 

43  6 

MIN 

2 

10 

"  1 

3 

"  2 

0 

10 

17 

20 

17 

21 

10 

2 

21 

21 

5 

10.1 

MAX 

53 

54 

52 

45 

44 

47 

50 

54 

57 

60 

68 

73 

55 

58 

65 

60 

52 

38 

45 

50 

57 

57 

40 

46 

49 

48 

40 

MIN 

21 

27 

25 

* 

22 

2* 

3 

30 

33 

44 

28 

6 

26 

2 

27 

2 

15 

3C 

20 

27 

26.1 

MAX 

45 

48 

47 

43 

38 

40 

42 

48 

6  0 

58 

63 

57 

53 

55 

59 

55 

46 

41 

37 

42 

48 

53 

48 

41 

46 

44 

36 

MIN 

1 8 

18 

26 

24 

12 

1 1 

21 

27 

28 

30 

30 

21 

26 

21 

27 

29 

26 

10 

1 

16 

23 

20 

1 2 

23 

31 

1 5 

20 

21.1 

MAX 

53 

50 

48 

46 

47 

48 

48 

48 

55 

55 

62 

59 

56 

60 

61 

58 

53 

43 

50 

50 

57 

60 

40 

49 

52 

39 

43 

MIN 

1 7 

13 

20 

27 

16 

1 1 

1 8 

23 

2 1 

2  3 

32 

20 

21 

17 

26 

33 

3 

13 

25 

1 8 

1 8 

2  3 

9 

16 

27 

14 

20 

19.8 

MAX 

44 

47 

45 

34 

33 

37 

38 

42 

49 

53 

64 

62 

50 

56 

54 

60 

48 

24 

42 

46 

50 

57 

46 

44 

55 

50 

31 

MIN 

2 

28 

24 

19 

10 

1 3 

1 5 

24 

1  5 

35 

22 

24 

28 

36 

2 1 

7 

7 

16 

22 

25 

20 

3 

22 

21 

0 

7 

18.1 

MAX 

57 

55 

33 

34 

42 

40 

31 

52 

57 

70 

71 

71 

47 

64 

60 

65 

45 

32 

42 

50 

58 

67 

34 

46 

65 

39 

35 

MIN 

19 

'  ' 

21 

20 

1  1 

1  5 

1 2 

16 

1 9 

34 

30 

23 

20 

22 

27 

2 

22 

6 

22 

2C 

1  9 

17 

1 7 

31 

26 

1  5 

18 

20.6 

MAX 

49 

45 

46 

40 

38 

42 

41 

48 

53 

52 

53 

54 

47 

50 

56 

56 

53 

40 

45 

50 

54 

51 

39 

48 

49 

43 

30 

MIN 

9 

19 

2 

8 

8 

1 9 

1 7 

1  3 

21 

8 

5 

14 

1 

10 

12 

10 

1C 

16 

-11 

7 

9.7 

MAX 

42 

45 

42 

32 

35 

41 

39 

45 

45 

53 

60 

52 

44 

46 

55 

55 

44 

28 

40 

44 

52 

46 

35 

40 

41 

35 

32 

MIN 

23 

20 

2  ? 

10 

0 

1 

5 

25 

30 

35 

27 

22 

23 

23 

25 

17 

1 

-  1 

19 

1 9 

2  3 

1  5 

1C 

1 7 

1  4 

-11 

14 

15.6 

MAX 

41 

47 

46 

40 

38 

36 

38 

42 

41 

52 

51 

41 

42 

42 

51 

42 

37 

29 

43 

45 

44 

45 

36 

38 

37 

34 

35 

MIN 

5 

4 

4 

6 

-  3 

-  5 

-  6 

8 

12 

10 

19 

20 

19 

20 

11 

18 

23 

19 

-  8 

3 

8 

8 

23 

4 

4 

8.3 

MAX 

50 

47 

49 

41 

42 

44 

44 

46 

51 

53 

53 

57 

52 

55 

59 

59 

54 

38 

39 

46 

53 

52 

37 

42 

47 

44 

36 

MIN 

10 

5 

1 

' 

4 

1 4 

24 

1 9 

1  8 

23 

15 

15 

12 

18 

17 

25 

21 

15.0 

MAX 

53 

54 

44 

29 

40 

44 

30 

45 

51 

58 

65 

66 

56 

59 

62 

69 

58 

35 

46 

53 

58 

65 

59 

42 

66 

60 

38 

MIN 

23 

19 

19 

23 

1  0 

1 1 

14 

2  5 

29 

33 

26 

25 

22 

° 

20 

27 

1 

23 

25 

18 

22 

2l!l 

MAX 

50 

52 

45 

36 

33 

38 

43 

45 

52 

70 

70 

67 

46 

58 

58 

60 

4C 

33 

45 

51 

62 

59 

40 

44 

61 

4C 

42 

MIN 

24 

15 

18 

15 

10 

18 

7 

18 

2  1 

30 

27 

22 

18 

18 

18 

17.7 

MAX 

40 

42 

); 

32 

26 

27 

30 

36 

40 

55 

56 

50 

45 

44 

46 

48 

42 

28 

34 

36 

41 

48 

38 

35 

45 

35 

25 

MIN 

19 

18 

10 

-  1 

-  2 

1  5 

27 

39 

25 

17 

17 

1 

13 

27 

2 

"  3 

2 

11.7 

MAX 

48 

51 

48 

40 

36 

37 

37 

43 

50 

62 

64 

58 

49 

55 

53 

56 

49 

3C 

43 

43 

48 

57 

45 

42 

54 

47 

32 

MIN 

25 

18 

26 

24 

18 

12 

9 

16 

24 

36 

32 

23 

25 

24 

22 

20 

6 

* 

19 

10 

10 

19.8 

MAX 

44 

41 

41 

41 

39 

33 

34 

38 

44 

47 

53 

57 

50 

52 

51 

54 

47 

38 

44 

48 

54 

53 

47 

37 

46 

44 

34 

MIN 

5 

22 

12 

6 

0 

10 

9 

16 

17 

20 

16 

21 

17 

1 

2 

20 

° 

20 

21 

22 

16 

14.6 

MAX 

50 

49 

50 

42 

40 

42 

43 

46 

50 

59 

64 

59 

52 

55 

60 

60 

54 

42 

46 

49 

55 

55 

49 

42 

50 

41 

36 

MIN 

1 

' ' 

25 

1 

6 

4 

7 

16 

22 

27 

38 

27 

29 

16 

34 

30 

2 

10 

15 

15 

1  8 

1 

1 8 

22 

7 

8 

17.8 

MAX 

48 

36 

Z9 

27 

40 

39 

29 

45 

52 

63 

67 

70 

53 

58 

61 

60 

58 

24 

49 

51 

57 

63 

44 

48 

66 

50 

44 

43 

MIN 

20 

10 

15 

18 

14 

1  6 

1 4 

2  3 

27 

35 

34 

24 

25 

26 

28 

1 

° 

28 

27 

24 

26 

20 

3C 

28 

1 8 

23 

21.9 

MAX 

35 

38 

3  6 

35 

33 

37 

35 

34 

45 

48 

48 

45 

40 

45 

45 

42 

35 

27 

41 

45 

47 

41 

40 

40 

34 

38 

40 

30 

39.3 

MIN 

1 

1 

0 

- 

5 

9 

-  1 

1  0 

1  4 

22 

21 

17 

10 

20 

15 

-12 

1 

0 

4 

3 

-12 

* 

-  1 

-  5 

8 

3.8 

MAX 

34 

40 

38 

26 

19 

20 

22 

30 

36 

40 

48 

i» 

32 

32 

40 

41 

41 

26 

27 

28 

40 

28 

25 

29 

32 

30 

29 

27 

32.1 

MIN 

8 

5 

0 

9 

-  4 

-10 

-10 

-10 

18 

16 

20 

18 

4 

8 

12 

16 

24 

3 

-13 

4 

4 

2 

2 

-  7 

20 

12 

-16 

4 

5.0 

MAX 

55 

53 

44 

30 

27 

27 

23 

35 

42 

59 

70 

71 

59 

58 

62 

71 

60 

36 

47 

49 

53 

69 

62 

43 

69 

61 

36 

44 

50.5 

MIN 

30 

20 

16 

15 

IS 

15 

9 

0 

18 

27 

36 

38 

31 

29 

28 

37 

25 

22 

19 

20 

24 

23 

26 

16 

24 

23 

21 

19 

22.4 

MAX 

62 

57 

51 

41 

30 

29 

30 

39 

44 

62 

69 

72 

52 

60 

62 

72 

48 

52 

56 

65 

33 

71 

68 

39 

52.7 

MIN 

24 

18 

15 

16 

11 

15 

5 

26 

34 

38 

30 

29 

24 

34 

25 

18 

22 

23 

28 

17 

22 

22 

3 

21.0 

See  Rolcrence  Notes  Following  Station  Index 
-  24  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

■ 

1 

1  2 

3 

4 

5 

8 

7 

8  |  8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

Aver; 

STATE   TURKEY  EXP  FARM 

MIN 

46 

2 

4 

3 

7 

3 

2 

47 
4 

55 
13 

48 

24 

50 
15 

53 
22 

54 
18 

53 
22 

39 
28 

63 
4 

50 
12 

50 
13 

38 
18 

40 
-  3 

37 
26 

37 
20 

3B 

5 

11.9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MIN 

41 

0 

33 
-  5 

2 

21 

3 

-12 

-  9 

39 
0 

39 
20 

41 
17 

41 
11 

50 
2( 

39 
3 

42 
9 

41 
1 

45 
9 

|  9 
24 

39 

IS 

38 
-10 

35 
15 

43 
25 

40 
6 

30 
15 

33 
-  4 

38 

5 

2  6 

17 

SB 
-18 

35 
14 

TtO 

STERLING 

MAX 
MIN 

60 
20 

48 
19 

42 
14 

32 
16 

16 

10 

14 

36 
13 

51 
16 

24 

69 
31 

63 
31 

73 
21 

51 
19 

62 
IB 

24 

24 

2  5 
4 

29 
8 

51 
17 

52 
21 

60 
21 

63 
27 

38 
17 

50 
26 

6  7 
30 

39 
13 

45 
19 

49*5 
19.0 

5TRATT0N  3  NE 

MAX 
MIN 

49 

23 

43 
19 

13 

29 
IS 

19 

9 

19 

46 

10 

54 

26 

23 

70 
32 

6  9 
35 

59 
23 

59 
2  3 

59 
2} 

30 

1  7 

8 

13 

52 
14 

it 
20 

63 
18 

50 
23 

47 

13 

68 
24 

55 
24 

45 
13 

39 
20 

19.5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

32 
-  6 

0 

-  5 

-  4 

-11 

-2  4 

30 
-15 

31 
-20 

32 
15 

43 
7 

45 
13 

40 
10 

35 

5 

40 
6 

'16 

-  a 

44 

0 

7 

22 
6 

29 
-30 

34 
5 

40 
-  2 

39 
-10 

24 

-  7 

27 
-17 

33 
6 

21 
12 

27 
-24 

26 
1 

-  3.2 

TACONY  7  SE 

MIN 

56 
16 

16 

17 

19 

24 

<*  0 

11 

26 
1  1 

4a 

8 

55 
18 

62 
18 

70 
28 

69 
30 

49 

1  S 

64 
20 

6  9 

31 

28 

15 

32 
26 

39 
17 

52 
22 

56 

2  0 

34 
27 

46 
17 

60 

20 

52 
21 

41 
IB 

34 

a 

19.3 

TAYLOR  PARK 

MIN 

-15 

-13 

-  3 

-15 

-21 

-26 

26 
-28 

31 
-2  3 

39 

0 

45 

47 
1 

43 
6 

37 
18 

41 

45 
-10 

4  3 
-  7 

36 
4 

2  3 
12 

26 
-  6 

27 
-13 

3Q 
-17 

29 
17 

25 
0 

28 
-2  7 

24 
-  7 

26 
18 

24 
-23 

30 
1 

-  6.3 

TELLUR I DE 

MIN 

5 

4 

14 

17 

-  5 

-  6 

-  6 

40 

2 

45 
18 

52 
11 

55 
21 

45 
28 

44 

25 

49 
21 

54 
12 

24 

3  1 

25 

3  0 
16 

40 
-10 

40 

3 

46 

0 

43 
4 

35 
9 

IB 
-11 

37 

7 

34 
19 

36 
-  4 

25 
13 

9.1 

TR I N I  DAD 

MIN 

23 

19 

27 

21 

20 

3 

5 

40 
7 

45 
15 

62 
22 

86 
37 

6  ' 
« 

59 
29 

56 

29 

58 
34 

48 

26 

23 

45 
19 

45 

22 

52 

19 

63 
24 

57 
21 

45 
4 

62 
24 

54 

24 

30 
17 

35 
15 

22.2 

TRINIDAD  FAA  AP 

MIN 

53 
20 

56 
17 

22 

21 

8 

3 

6 

38 

6 

49 
14 

23 

59 
36 

6  5 
38 

5  1 
30 

54 
26 

6  1 

2  7 

36 

2  7 

4 1 

2  2 

47 
18 

47 

22 

53 

2  2 

64 
25 

35 
11 

43 
8 

64 

26 

35 
22 

32 
17 

41 
15 

47.1 
20.3 

TWO  BUTTES   1  NW 

MIN 

50 
28 

54 
20 

16 

16 

18 

30 
21 

16 

32 
4 

46 
28 

27 

70 
36 

71 
40 

59 
31 

61 

33 

60 
34 

35 

27 

18 

50 
18 

5  3 
19 

•  6 
2  2 

65 
24 

49 
28 

45 

20 

71 
22 

55 
2  7 

38 
26 

46 

25 

49,5 
24.3 

UR  AVAN 

MIN 

21 

IB 

25 

22 

IB 

15 

50 
16 

54 
24 

57 
29 

57 
24 

6  1 

26 

60 

32 

57 
24 

6  2 
26 

61 
23 

28 

36 

4  6 

2  8 

48 
19 

50 
2  c 

56 
25 

58 
24 

55 
27 

48 
16 

54 

22 

42 
18 

47 
24 

53.0 
23.6 

VALLEC I  TO  DAM 

MIN 

3 

3 

4  0 

12 

1 

39 
-  3 

36 
-  2 

35 
-  4 

40 

-  2 

45 
5 

49 
10 

53 

LB 

4  7 
22 

47 
15 

51 
23 

51 
17 

48 
18 

38 
21 

3  3 
17 

40 
4 

46 

12 

47 
7 

46 
8 

45 

15 

37 
-  5 

45 

5 

40 
25 

31 
13 

35 
0 

42  •  7 
9.2 

WAGON  WHE EL  GAP   3  N 

MIN 

-  7 

0 

3 

42 
-  3 

34 
-  8 

33 
-15 

36 
-15 

37 
-12 

41 

-  8 

40 
6 

52 
6 

54 

9 

45 
10 

45 
12 

49 
8 

49 
6 

46 
17 

39 
14 

32 
-  2 

40 

40 

0 

49 

2 

48 
1  1 

23 

38 

5 

46 
15 

34 
-  1 

32 
-  2 

1.9 

WA  L  D  E  N 

MIN 

IB 

7 

13 

28 
14 

24 
-  1 

2  7 
-13 

30 
3 

34 
-  7 

36 
17 

42 
22 

49 
28 

45 

2  3 

38 
4 

38 
17 

47 
10 

42 
18 

42 
23 

2  8 
7 

26 
-11 

34 
-  1 

4  1 

9 

40 
8 

28 
12 

28 
-10 

33 
19 

28 
14 

24 
-17 

28 

4 

34.4 
8.2 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MIN 

30 

19 

52 
30 

44 

23 

33 
21 

36 

6 

35 
6 

42 
10 

50 
24 

58 
29 

64 
48 

6  2 
45 

52 
27 

59 
26 

6  2 

23 

40 

2  5 

40 
16 

50 
17 

45 
18 

5  2 
20 

60 

23 

54 

21 

42 

7 

53 
31 

51 
21 

29 
17 

36 
21 

49.4 
23.0 

WATE  RDALE 

MIN 

2 

19 

1  a 

41 
IS 

43 
15 

4  1 

10 

42 
11 

50 
12 

55 
14 

64 

25 

70 
37 

6  7 

)B 

57 
25 

5  0 
20 

63 
2  7 

20 

10 

3  2 

45 

5 

50 
20 

5  3 
21 

59 
24 

40 

21 

53 

65 

45 
2  3 

3  5 
0 

42 
18 

49.8 
17.9 

oi  i.l  irr  c 

MIN 

6 

4 

4  4 

20 

34 
22 

30 
-  1 

31 

-14 

35 
-12 

35 

-  1  4 

45 

-  2 

4 

56 
6 

49 
33 

44 

25 

51 
22 

51 
16 

34 

2  6 

20 

0 

8 

9 

13 

18 

3  5 

51 

37 
14 

28 
-  5 

35 
-  3 

42.0 
8.4 

WETMORE   2  S 

MIN 

29 

24 

28 

22 

14 

36 
14 

40 
14 

45 
13 

50 
23 

62 
25 

66 
34 

6  2 
37 

5  7 
25 

57 
27 

5  5 

29 

6 1 
34 

8  8 
27 

2  9 
20 

10 

22 

25 

26 

22 

4d 

8 

56 
35 

2  2 

11 

40 
12 

49.2 
22.6 

MIN 

21 

23 

22 

35 
22 

18 

42 

13 

38 
15 

47 
16 

54 
18 

55 
27 

63 
31 

6  9 

3  5 

48 
24 

57 
22 

6  1 
2fl 

60 
26 

30 
18 

2s 
7 

10 

19 

2  3 

19 

27 

5  0 

12 

62 
25 

26 

40 

1  5 

42 

22 

47.6 
20.9 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

MAX 
MIN 

34 
8 

28 
12 

2b 
3 

23 
4 

22 
2 

26 

■  2 

25 
-   1  • 

2  a 

-  2 

36 
-  B 

46 
14 

23 

36 
24 

28 
16 

38 
16 

13 

34 
24 

28 
1  B 

2  0 
10 

25 
0 

36 

5 

37 
6 

31 
10 

27 
8 

28 
-10 

29 
10 

26 
16 

16 
3 

IB 
-  5 

29.5 
7.8 

WRAY 

MAX 
MIN 

62 
22 

48 
19 

t,2 
1  3 

33 
21 

32 
23 

36 

a 

3  5 
20 

47 
12 

55 
24 

71 

25 

76 
35 

73 
3  0 

66 
24 

60 
24 

63 
2  0 

69 
31 

63 
17 

2  8 

a 

52 
14 

53 
20 

60 
22 

65 
22 

57 
28 

50 

2  2 

69 
26 

62 
31 

49 
17 

58 
21 

54.4 
21.4 

YUMA 

MAX 
MIN 

60 
26 

46 
23 

44 
1  ! 

30 
20 

34 
22 

42 
1  3 

44 
20 

54 
16 

55 
25 

68 
28 

69 
35 

73 
56 

72 
24 

60 

25 

61 

22 

62 

23 

61 
LB 

25 
6 

50 
16 

53 
23 

5  9 
34 

57 
23 

52 
27 

49 
17 

66 
27 

64 

27 

4  2 
1  7 

45 
23 

53.5 
22.0 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ouuon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  | 
or 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 
WIND 

.04 

29 

.05 

33 

.04 
21 

.03 
21 

.05 
21 

.04 
26 

.06 
31 

.04 

21 

.03 
18 

.03 

22 

.04 
18 

.20 
98 

.  0  • 

21 

.  11 

20 

.08 

23 

.  12 
50 

.03 
16 

.03 

27 

.04 

27 

.07 
24 

.06 
28 

.04 
31 

.05 
47 

.05 
54 

.05 

30 

.01 
30 

.  0  7 

36 

.  3  5 

36 

1.54 
859 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
FEBRUARY  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

0.1 

T 
T 

ALAMOSA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

0.6 

2.8 
T 

2 

0.1 

1 

ALTENBERN 

SNOWFALL 

cu   au  rim 
on  un  uiiLf 

T 

T 

2.0 

T 

ASPEN 

SNOWFALL 
an  un  urtu 

12 

12 

ll 

2.0 
12 

12 

12 

T 
12 

2.0 
12 

1.0 
12 

10 

9 

T 

9 

T 

8 

6 

5 

3 

2.0 
4 

4.0 
8 

3,0 
8 

7 

6 

5 

5.0 
10 

8 

T 

8 

BOND 

SNOWFALL 
an   U«  unu 

0.5 

1 

1 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.3 
1 

2.8 
3 

T 

2 

1.5 
2 

T 

T 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

0.5 

0.5 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

T 

T 

5.0 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 
1 

0.5 

T 

CHEESHAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

3.0 
3 

2 

T 

1.5 
1 

1.5 

1 

2.0 

3 

2 

1 

T 

4.0 
4 

4 

2 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

2 

- 

- 

- 

2.0 
2 

- 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 
1 

1.5 
1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 

2.1 
1 

0.1 

2 

0.1 

T 

0.3 

0.1 
T 

T 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

1 

1 

3.0 
1 

T 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

0.5 
14 

13 

13 

1  3 

12 

11 

11 

10 

2.0 
10 

5.0 
15 

T 
12 

10 

10 

T 
10 

3.0 
12 

12 

3.0 
14 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0.8 
T 

0.8 

2 

0.1 

T 

1.2 
T 

0.8 
1 

2 

0.2 

T 

1.5 

0.4 
2 

0.2 

1 

T 

DILLON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

• 

4.0 

6.0 

DIJRANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

1.0 
2 

1 

1 

T 

I 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

T 

2 

0.1 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2.0 

0.3 
1 

1 

1 

T 

0.1 
T 

T 

T 

2.0 
T 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

0.5 
5 

4 

3 

2 

1 

T 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 
1 

1.1 
1 

T 

1 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

13 

1.0 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

12 

11 

1.0 
12 

12 

11 

10 

10 

2.0 
12 

12 

12 

11 

10 

1.0 
11 

1 1 

11 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

T 

1.0 
T 

T 

1.0 
T 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.2 

T 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
13 

13 

T 
13 

0.5 
12 

12 

12 

T 
12 

12 

3.5 
15 

2.0 
14 

11 

T 
11 

11 

11 

11 

11 

1.5 
12 

1.5 
13 

12 

T 
12 

12 

T 
12 

2.0 
13 

0.5 
13 

1.0 
14 

GREAT  SAND  DUNES  NU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

3.0 
6 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1.0 

1.0 

1.0 

4.0 
4 

2 

1 

GREYSTONE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
1 

1  .0 

GROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

3.0 

2.0 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

10 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

6 

4 

4 

T 

3 

2 

T 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

1.7 
1 

1 

1 

0.4 

1  .i 

1 

1.2 

0.3 
1 

1 

2.6 
2 

1 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

6 

5 

S 

4 

2 

T 

T 

T 

2 .  C 
1 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
1 

2.5 
3 

2 

T 

2 

X 

T 

0.3 
T 

0.8 
1 

LAS  ANIMAS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
3 

3.3 
6 

S 

5 

4 

3 

1 

T 

0.5 

0.5 

1.5 

T 

1.2 
2 
0.1 


2.0 
12 


2.0 
12 


0.5 
3 


1  .0 

5.2 
7 

5.0 
6 

1.5 
2 

4.5 
T 

2.0 

2 

5.0 


0.5 
6 

1.0 


0.2 
4 

0.3 


3 

0.3 


T 

2 

0.2 


1.5 
1 


0.1 
8 


1.0 
15 


1.0 

T 


5.0 
18 


0.1 

T 


3.0 
3 


2.0 
T 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


LIMON  10  SSW 


MEEKER 

MONTROSE  NO  2. 
NORTHDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PARKER  9  E 
PUEBLO  WB  AP 

RUXTON  PARK 


SEDGWICK  5  S 

SILVERTON 

SPICER 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SUGAR  LOAF  RES 

TRINIDAD  FAA  AP 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

WALDEN 

WESTCLIFFE 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


COLORADO 
FEBRUARY  1961 


Day  of  month 


9      10     11      12  13 


2.0 
1 


3.0 

2 


2.2 
2 


8.0 
17 


1.0 
18 


2.0 
2 


0.6 
2 

o .  :• 

7  .  0 


a .  5 

9 


5.0 

5 


1.7 

5 


0.6 
18 


H 

4.0 


3.0 
20 


8 

1.0 


1.2 
20 


2.0 
11 

4.0 
18 

3.6 


0.3 

2 


5.0 
4 


11.0 
9 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth 

in  So 

Ll 

s 

Day  Ol  Month 

|  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7 

00 

A 

M . 

29 

29 

29 

29 

30 

28 

27 

27 

28 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

33 

32 

32 

30 

3 

7 

00 

p 

II. 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

33 

31 

31 

31 

30 

31 

32 

33 

32 

34 

33 

34 

33 

31 

2 

8 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

34 

33 

33 

31 

7 

7 

(JO 

P 

H. 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

32 

32 

33 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

3  2 

33 

34 

33 

35 

34 

3  4 

34 

32 

1 

12 

Inches 

7 

00 

A 

H. 

29 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

3  4 

33 

33 

31 

4 

7 

00 

P 

II. 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

34 

33 

33 

31 

4 

24 

Inches 

7 

00 

A 

M 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

33 

4 

7 

00 

P 

11. 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

J  3 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

33 

6 

36 

Inches 

7 

00 

A 

II. 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

34 

8 

7 

uo 

P 

11. 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

3  4 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

34 

8 

72 

Inches 

7 

00 

A 

II. 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

4  1 

41 

41 

41 

1  ] 

41 

41 

41 

0 

7 

00 

P 

II. 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

0 

(i  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NON IRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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FEBRUARY  1961 


FEBRUARY  1961 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  \  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

1 

SPECIAL 

AKRON  4  E 

■:■  i  l  '■ 

WASH  IMC  TAN 

3 

40  09 

103  09 

4538 

DRY  LAND  FIELD  STA 

AKRON  FAA  AIRPORT 

0114 

WASHINGTON 

40  07 

103  10 

4582 

MID 

M  1  ' 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA   MB  AIRPORT 

u  i( 

ALAMOSA 

5 

37  27 

105  52 

7536 

MID 

Hit 

5P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLEN5PARK 

oi8: 

BOULOER 

40  12 

105  32 

8500 

5P 

H  LESTER  COATS 

ALTENBERN 

iu 

GARF  IE  LD 

2 

39  30 

108  23 

5690 

5P 

5P 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

AMES 

0221 

SAN  MIGUEL 

2 

37  54 

107  55 

8701 

5P 

WEST  COLO  POWER  CO 

0242 

L  INCOLN 

1 

38  54 

103  39 

5420 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

ARAPAHOE 

0  ?  04 

CHEYENNE 

3 

38  51 

102  11 

4013 

JOSEPH  H  PFOST 

ARBOLES 

030"; 

ARCHULETA 

2 

37  01 

107  2  5 

6175 

5P 

5F 

5P 

MRS  SET  T Y  M  SE I  BEL 

AROYA  9  NNE 

CHEYENNE 

CLARK  WRIGHT 

ARTES1A 

035*. 

MOFFAT 

2 

40  15 

109  00 

CLET I S  E   S IMS 

ASPEN 

0370 

PITKIN 

2 

39  11 

106  50 

7913 

6P 

RICHARD  CAR-SKADEN 

AYER  RANCH 

0437 

EL  PASO 

1 

39  01 

104  36 

7232 

RALPH  J  AYER 

BAILEY 

39  24 

105  29 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0712 

EL  PASO 

38  52 

6035 

ARTHUR  H  NUTT 

0776 

COSTILLA 

5 

37  26 

105  31 

5P 

SP 

LINOEL  J  HUDSON 

BONO 

>B1< 

EAGLE 

2 

39  53 

106  42 

6700 

AGENT  D+R  6  W  RY 

80NNY  OAM 

0634 

3 

39  38 

102  11 

364  7 

7A 

If 

7A 

U  S   BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

:  B42 

BOULDER 

* 

40  01 

105  16 

5400 

THOMAS  L  PL ATT 

"BOULDER 

BOULDER 

BP 

6P 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

38  27 

102  27 

3925 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

I 

37  01 

103  53 

6292 

SP 

5P 

CHARLES  S  MITCHELL 

£  909 

SUMM  I  T 

2 

39  29 

106  02 

9579 

MISS  HELEN  E  R ICH 

BR  1 GGSDALE  2  NW 

09*5 

40  39 

104  20 

4875 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUENA  VISTA 

1071 

1 

38  51 

7954 

LLOYD  R  SWEDHIN 

BURL  I NGTON 

1121 

K 1 T  CARSON 

3 

39  IB 

102  16 

4171 

5P 

RALPH  C  BINARD 

BURL  I NGTON  12  NNE 

i  ;  2( 

K 1 T  CARSON 

3 

39  28 

102  09 

4230 

SHIRLEY  M  JAMES 

SUTLER  RANCH 

1157 

P UE  B  L 0 

1 

38  02 

104  2  8 

MRS  WINIFRED  ORR 

BYERS 

ARAPAHOE 

6P 

:  h 

W  L  BEST 

CAMPO  11  WSW 

;  '  6  E 

BACA 

37  03 

102  45 

4329 

tl 

JESS  L  PERKINS 

CANON  CITY 

1294 

FREMON I 

38  26 

105  16 

5343 

5P 

SP 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

.  384 

2 

37  40 

107  48 

6853 

CASTLE  ROCK 

DOUGLAS 

104  52 

LIS  SOIL   CON  SERVICE 

CEDAREDGE 

3  8  54 

107  56 

61  75 

5P 

PH 1 L 1 P  R  AUST 

1458 

SAGUACHE 

S 

37  45 

106  07 

8P 

8P 

WILLIAM  B  SUTLEY 

1528 

JEFFERSON 

39  13 

105  17 

6875 

5P 

5P 

1  5  39 

1 

38  06 

103  30 

4072 

1541 

39  39 

104  51 

5649 

Cheyenne  wells 

1564 

CHEYENNE 

102  21 

CITY  WATER  DEPT 

CIMARRON  3  SE 

1609 

MONTROSE 

\ 

38  24 

107  31 

7096 

6P 

6P 

CARL  E  MC  MILLEN 

RIO  BLANCO 

2 

s 

u  s  weather  Bureau 

1660 

2 

39  23 

106  12 

1  1300 

HIGH  ALTITUDE  obs 

<~.  0  =  1  0"L  E    1  NW 

1693 

FREMONT 

1 

38  23 

6525 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

GUNN 1  SON 

2 

38  26 

106  46 

8A 

3A 

COLLBRAN 

1741 

2 

39  14 

107  58 

6137 

5P 

TEO  A  SMITH 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

39  06 

5790 

5P 

5P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

1  7  7. a 

1 

38  49 

104  42 

6173 

M  !  C 

U  S  WEATHER  BUREAU 

C0LUM9 1 N£ 

1792 

2 

40  51 

106  56 

8699 

s 

u  s  weather  Bureau 

CORTEZ 

1886 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

108  34 

6177 

5P 

5F 

.  H 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

MOFFAT 

GLENN  F  JORDAN 

CRESTED  BUTTE 

2 

36  52 

6655 

5  P 

MPS  MARY   A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

i  9  7  B 

1 

36  52 

105  16 

8500 

CuCHAPAS  DAM 

2040 

HUE  PF ANO 

5995 

ARCHE  R  B  CR 1 SP 

2048 

CONEJOS 

5 

37  01 

106  2  7 

10018 

s 

1 SIORO  VALOEZ 

DEERTRA [ L 

2162 

ARAPAHOE 

39  37 

104  03 

EVER  1 TT   L  DAVIS 

2178 

. 

37  38 

104  01 

5090 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

2184 

37  40 

106  21 

7884 

SP 

6P 

2192 

2 

36  45 

108  03 

5125 

6P 

W  D  PRESTON 

DENVE  P  WB  AIRPORT 

2220 

DENVER 

39  46 

104  5  3 

5292 

; '. 

:  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(DENVER  WB  CITY 

2225 

DENVER 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

39  36 

106  03 

8900 

6P 

RAYMOND  0  WAILES 

OOHERTY  RANCH 

LAS  ANIMAS 

1 

5130 

MRS  M  A  CROWDER 

DOLORES 

MONTEZUMA 

2 

108  30 

6936 

LLOYD  C  PYLE 

6P 

MALCOLM  R  DAYTON 

2446 

1 

36  29 

102  47 

4258 

5F 

bp 

WILLARD  C  ROBERTS 

EAGLE    FAA  AIRPORT 

z 

M  i  ■ 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE    1  NNW 

2494 

39  05 

104  34 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EAST0NV1LLE  2  NNE 

HUGH  T  KELLY 

EASTONVILLE   3  NW 

EL  PASO 

Ralph  h  Evans 

EASTONVILLE  6  WSW 

2501 

EL  PASO 

39  02 

104  40 

7600 

10A 

OARWIN  D  WOOLLEY 

40  07 

102  29 

JEFFERSON 

5P 

AMC  OF  DENVER 

104  35 

7025 

39  08 

104  32 

7210 

LELANU  P  OLKJER 

104  34 

7060 

6P 

ELECTRA  LAK.E 

LA  PLATA 

2 

MIC 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

Elk  creek 

2633 

JEFFERSON 

39  29 

105  22 

6440 

SAMUEL  J  HARGIS 

27  5  9 

40  23 

105  31 

7525 

U  S  BUR  RECLAMATION 

27  9  S 

JEFFER  SON 

39  37 

105  21 

7300 

PAY  S  FLEMING 

2B03 

37  02 

102  05 

3576 

J  C  EVERSOLL 

2  B 1 4 

39  14 

10000 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

KIT  CARSON 

3 

39  19 

103  05 

4975 

5P 

7A 

A  E  GAINES  JR 

2944 

3 

102  50 

4250 

JOHN  G  MOR I  SON 

2997 

L I NCOLN 

i 

38  33 

103  41 

4739 

6P 

MELVIN  B  SAVAGE 

3005 

40  35 

105  05 

5004 

7P 

7P 

CGH 

COLORADO  STATE  UN1V 

FORT  LEWIS 

3016 

LA  PLATA 

2 

37  14 

108  03 

7595 

5F 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

FORT  LUPTON 

WELD 

COLO  CENTRAL  PwR  CO 

3038 

MORGAN 

4Q  15 

103  48 

4321 

8A 

8A 

gt  west  sugar  co 

3063 

1 

38  41 

104  42 

5546 

7A 

ARTHUR  E  ORCUTT 

3079 

36  06 

104  02 

7A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3113 

2 

39  57 

105  SO 

8560 

6P 

6P 

3146 

2 

39  11 

108  44 

4518 

6P 

S  STEELE  8UPGIN 

3222 

HUE  RF  ANO 

37  46 

105  11 

6970 

FRED  G  WAGGONER 

3246 

2 

36  40 

108  59 

4562 

5P 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

3258 

L INCOLN 

3 

39  17 

103  30 

5599 

A  0  MILEY 

GEORGETOWN 

3261 

CLEAR  CREEK 

* 

39  42 

105  43 

8570 

5F 

5F 

PUBL I C  SER V 1 CE  CO 

GLENWOOD  SPRINGS    1  N 

GARF [ELO 

RADIO  STATION  KGLN 

3423 

2 

40  09 

106  2  8 

7602 

5P 

5P 

MRS  J  M  HOHNHOLZ 

3177 

PROWERS 

1 

36  04 

102  19 

CLYDE  B  KENNEDY 

3488 

2 

39  07 

108  32 

4849 

Mil 

HID 

SP 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3496 

2 

40  16 

105  50 

3P 

3P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

35  OC 

GRAND 

40  11 

105  52 

8288 

5P 

5P 

5P 

U  S  BUP  RECLAMAT  iON 

35  39 

2 

40  42 

107  39 

FRANK    A  BOCHMANN 

3541 

37  43 

105  32 

8120 

5P 

5P 

GREAT   SAND  OUNES  NM 

3546 

40  26 

104    4  1 

4646 

6  A 

6A 

GT  WEST   SUGAR  CO 

GREENLAND  8  SE 

■  ■  ■ 

EL  PASO 

104  44 

7350 

FRANK  A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

OOUGLAS 

KELSEY  POTTENGER  JR 

3592 

SUMM  IT 

2 

39  53 

106  20 

7740 

4P 

U  S  BUR  RECLAMAT I  ON 

GRE YSTONE 

2 

40  37 

108  40 

6800 

5P 

5P 

MRS   ANN  M  DUCEY 

40  52 

104  25 

5076 

6P 

£  C  BIGLER 

38  41 

105  2  3 

6200 

mrs  Clara  g  nash 

GUNNISON 

■  6  5  i 

GUNN I  SON 

2 

3B  33 

106  56 

7694 

6P 

OWEN  S  WHJPP 

3738 

2 

40  22 

107  37 

6230 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

3811 

39  02 

105  48 

6P 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

38  27 

103  10 

4535 

6P 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

3  a  5 .. 

BOULDER 

39  56 

105  17 

5923 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYOEN 

3867 

ROUTT 

2 

40  30 

107  15 

6337 

6P 

ii 

A  RAY  GOREE 

3951 

5 

37  46 

107  08 

9001 

5P 

5P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

37  17 

104  2  3 

5720 

EUGENE  S  PH1LP0TT 

4076 

38  03 

102  07 

6A 

6A 

4082 

PH I LL I  PS 

3 

40  35 

102  18 

3746 

6P 

F  B  FLANAGAN 

4129 

2 

40  03 

7800 

6P 

6P 

COLO  GAME  t  FISH  DEP 

4155 

40  00 

104  05 

4995 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

4172 

39  08 

103  28 

5034 

BARBARA  L  MATT  I X 

4234 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  33 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  DAL  1  A 

4242 

YUMA 

3 

39  42 

102  17 

3961 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

1GNACI0  1  N 

4250 

LA  PLATA 

2 

37  08 

107  38 

6424 

5P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

PITKIN 

2 

39  05 

106  37 

10550 

$ 

twin  lakes  r  +  c  co 

JOES 

4380 

3 

39  39 

102  41 

4200 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

BENT 

38  05 

102  57 

3814 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JULESBURG 

4413 

SEDGWICK 

41  00 

102  15 

5F 

SP 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

1 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL   S  INNESS 

KASSLER 

445! 

JEFFERSON 

39  30 

SS 

SS 

DENVE  R  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

4460 

WELD 

40  50 

103  56 

5250 

SS 

SS 

MISS  THYRA  m  NELSON 

K[M  15  NNE 

1 

37  27 

103  19 

5240 

ROBERT  L  PL  ATT 

KIOWA   1  w 

4581 

ELBERT 

39  21 

104  29 

6350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  5  SE 

4584 

ELBERT 

39  17 

104  26 

6350 

CLARENCE  WHEELER 

COLORADO,      3  KANSAS ,      4  PLATTE,     5  RIO  GRANDE. 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  i 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

4585 

39  18 

104  31 

KIOWA   5  SSE 

104  2  7 

6707 

E  M  LAWRENCE 

CHE  YENNE 

1 

102  4  7 

HP 

JOSEPH   J  ZIMMERMAN 

KUTCH  6  SSE 

L I NCOLN 

1 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

4720 

1 

38  03 

103  31 

M|D 

M  1  I 

FED  AVIATION  AGENCY 

5P 

MRS  EMMA  L  L 1 SK A 

Charles  J  davi s 

LAMAR  * 

105  01 

MID 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

PROWERS 

MID 

CHAS  E  MC  l-MERSON  JR 

LAS  ANIMAS  1  N 

BENT 

1 

38  04 

103  13 

3892 

5P 

bp 

H 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

FREO   H  VAN  PELT 

103  01 

ALBERT  L INDSTROM 

MRS  MARY  WYATT 

103  46 

S  G  PETERSON 

MID 

MRS   DOROTHY   A  BELL 

FRANK   A  SHUGER 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

BOULDER 

OA 

BA 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

BOULDER 

I 

40  15 

105  09 

5145 

JOHN  L  NELSON 

105  34 

9000 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARCUS  L  SIGMON 

MP  S  OOROTHY  B  ROGERS 

GUY  M  STEALEY 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MONTEZUMA 

5P 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

*,(.<^ 

CHAFFEE 

1 

38  30 

106  20 

11342 

5 

EARL  J  MILL IGAN 

u  s  bur  reclamation 

COLO  WATER  con  board 

NORTH  LAKE 

LAS  ANIMAS 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

'>,  ■  [' 

SAN  MIGUEL 

2 

38  06 

108  17 

7017 

6P 

6P 

H 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

GLEN  D  EDMONDS 

PAONIA 

OELTA 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

631! 

MONTROSE 

1 

38  22 

106  56 

5309 

7F 

7P 

H 

CHALMER  M  GARBER 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO 

COL  WTR  CONT  BOARD 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

6763 

PUEBLO 

1 

38  18 

104  21 

4680 

8P 

MRS  OPAL  J  WATERS 

P  YRAM  id 

CHARLES  M  ENGEL 

SETH  E  TANKERSLEY 

ROCKY  FORD  2  ESE 

OTERO 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

728: 

EL  PASO 

] 

38  52 

104  05 

6006 

6P 

H  1  [ 

ROBERT  8  RAPP 

RUXTON  PARK 

.-, 

SAGUACHE 

SAPINERO  8  E 

SARGENT  S 

SEDAL IA  4  SSE 

DOUGLAS 

mrs  Gwendolyn  nichols 

SEDGWICK   5  S 

'51' 

SEDGWICK 

40  51 

102  31 

399  l 

5P 

5P 

H 

LAYTON  D  MUNSON 

SPRINGFIELD 

BACA 

HERBERT   0  MANN 

SPR I NGF IEL0  7  WSW 

7866 

BACA 

\ 

37  23 

102  42 

4575 

5P 

5P 

SE  COLO  BRCH  EXP  SI  A 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TACOMA 

LA  PLATA 

I  VAN  A  AMBROSIEP 

TACONY  7  SE 

61  57 

PUEBLO 

I 

38  25 

104  07 

5P 

5P 

JOHN  M  WATSON 

FED   AVIATION  AGENCY 

WEST  COLO  POWER  CO 

8501 

! 

39  05 

106  19 

9  >r.)0 

twin  lake  r  +  c  co 

TWO  BUTTES  1  NW 

8510 

BACA 

1 

37  34 

102  24 

4075 

6P 

LINCOLN  R  NUTT 

VALLEC I  TO  DAM 

85  82 

LA  PLATA 

2 

37  22 

107  35 

7650 

5P 

SI 

U    S  BUR  RECLAMATION 

8722 

39  18 

102  44 

4500 

7A 

8742 

! 

37  48 

106  50 

8500 

40  44 

106  16 

8099 

Sf 

bi 

0  M  0ONOH0E 

37  37 

104  48 

6221 

■:.P 

SP 

A  H  1  - 

40  25 

105  12 

5200 

5P 

'.f 

'« 

f)  '>  3  J 

36  08 

105  29 

7860 

5P 

5P 

WE  I  MORE    2  S 

CUSTER 

38  13 

105  06 

6575 

SP 

5P 

MRS  NETT IE   R  BREECE 

WHITE  ROCK 

8997 

PUEBLO 

37  51 

104  07 

4750 

WINTHROP  S  DAVIS 

WIGGINS  7  SW 

9025 

WELD 

40  09 

4710 

SP 

5P 

5T 

EDWARD  H  EPPLE 

WILCOX  RANCH 

9045 

DELTA 

; 

38  55 

107  32 

5950 

ANTON  MAJNIK  JR 

WINDSOR 

9147 

WELD 

40  29 

104  54 

4696 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

WINTER  PARK. 

9175 

GRAND 

2 

39  54 

105  46 

905  8 

8A 

H  L  MC  PETERS 

WOLF  CREEK   PASS  1  E 

9181 

MINERAL 

s 

37  29 

106  47 

1064  2 

SP 

5P 

COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9183 

MINERAL 

2 

37  29 

106  52 

9425 

8A 

H  S 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOODLANO  PARK    8  NNW 

rV2U 

TELLER 

39  06 

105  05 

7760 

U  S  FOREST  SERVICE 

WRAY 

9243 

: 

40  04 

102  13 

3575 

5P 

bp 

HARLAN  A  2ION 

ROUTT 

2 

40  09 

106  54 

76  9  : 

iP 

CHARLES   R  SIMON 

92  95 

3 

40  07 

102  44 

4120 

4P 

YUMA  POLICE  DEPT 

NEW  STATION 

URAVAN 

856( 

MONTROSE 

2 

38  22 

10B  44 

5015 

bP 

51 

UNION  CARBIDE  CORP 

REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1961 

Addi^2oal^inform?tiSn,Feg!rdin6  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Office  P  Q 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  MMioiogw  ai  Keainer  Bureau  otrice,  P.O. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
thisiissuePPearlng  ^  IndeX'  WhlCh  "0t  11Sted  ln  tHe  tables'  are  ei*her  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion  and  Wind  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,     sleet      or  ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional    drifting    and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published    later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time    of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  80°  on  the  14th  at  Eversoll  Ranch. 

Lowest  Temperature  -24°  on  the  8th  at  Taylor  Park. 

Greatest  Total  Precipitation  12.74  inches  at  Wolf  Creek  Pass  4  W. 

Least  Total  Precipitation  0.26  inch  at  Stonington. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.75  inches  on  the  7th+  at  Wolf  Creek  Pass  4  W. 
Greatest  Total  Snowfall  187.0  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 
Deepest  Snow  on  Ground  87  inches  on  the  30th  at  Wolf  Creek  Pass  1  E . 


See  Releience  Notes  Following  Slatton  Index 
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ELBERT  4  SSW 

ELBERT  8  5W 

1  .85 
1  .25 
1.61 

1  .41 

r 

T 
T 

.25 

.11 
.10 

.  16 

.40 

.25 

T 

t 

T 

.10 

T 
T 

.22 

.50 

.70 
.68 

1.00 

.22 
.10 
.06 

.60 

T 

.40 

; 

.31 
.27 
.33 

.11 

T 
T 

ELECTPA  LAKE 
ESTES  PARK 
E VERSOLL  RANCH 
FA  I pPL A  Y 
FLAGLER  2  NW 

//R 

6.14 
1.00 
1  .22 

1.18 

.60 
.31 

.06 

.32 
.09 

.06 

.60 
.09 
.11 
.36 
.05 

.82 
T 

.08 

.02 
T 

.27 

.23 

T 
T 

.17 

T 
T 

.05 
.10 
.22 

.03 

•  20 
.01 
.33 

.25 
.09 
.02 
.26 
.05 

.04 

•  01 

.03 

■  04 
■29 

.21 

.25 

.45 

T 

.83 
.01 

.03 
.01 

.23 
.09 

•  12 

.65 
.19 
.02 

.10 

.40 
.06 

.80 

T 
T 

FLEMING  1  S 
FORDER  6  S 
FOPT  COLLINS 
FOR  T  LEWIS 
FORT  LUPTON 

2.61 
1  .04 
3.38 

3.17 

T 

•  58 

.66 
.21 
.23 

.11 
T 

.07 
.19 
.11 

.18 
.15 
.16 
.44 
.10 

.05 
.27 

.  r . 

.42 
.03 
T 

T 

.07 
.03 
.06 

T 

.06 
.17 

.27 
.37 
.08 

.80 

.11 
.22 
1  .06 
.16 
.67 

.03 
.13 
.37 
.17 

T 
T 

•  17 

T 
T 

.01 

.32 
T 

.01 
.02 

.40 
.09 
.06 

.27 
.05 
.73 
.41 
.98 

.06 
•  10 

T 

1 02 

.01 

FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASEP 
FRUITA  2  N 

1  .82 
1  .57 
.86 

1  .18 

T 

.16 
.07 

.15 

.04 

.03 
T 

.08 
.82 
.05 
.15 
.07 

•  03 
T 

.02 
.  14 

.09 

T 

.13 
.03 

.07 

T 

.05 

T 

.22 

.03  T 

T 

T 

.05 
T 

.03 
.03 

.26 
.42 
.42 

•  12 

.20 
.05 

.01 

.01 

•  1G 

.03 

.02 
.24 

.23 
.05 

•  14 

•  06 
.04 

•  56 
.01 

T 
T 

.08 
.14 
.39 

.01 

•  04 

GARDNER 
GATEWAY    1  SW 
GENOA 

GEORGE  TOWN 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

1  .65 
2.06 
1  .33 

2.05 

.02 

.03 

T 

.58 

.36 
.75 

.12 

.45 
.02 

.25 
.06 

.03 
.08 

-  32 
.11 
T 

.16 

.29 
.19 

.01 

.12 
T 

T 
T 

T 
T 

•  1C 
T 

•  29 

.10 
.13 
.76 
.04 

.11 
.05 

•  ie 

T 

T 
T 

T 

.23 

.01 

T 

.38 

•  25 

•  22 
.13 

•  50 
.03 

.06 
.22 

.70 
T 

.28 
.05 

GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  LAKE    1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT   SAND  DUNES  NM 

//P 

.93 
1.47 
1  .40 
1.21 

.52 

T 

.06 

T 

.07 

T 

.28 
.60 
.65 
.35 

T 

.01 
.02 

:ll 

.10 
.08 
.05 
.12 

.19 
.05 
•  04 
T 

T 

.10 
.05 
.01 

.06 
.04 

T 
T 
T 

•  11 

.05 
.15 

.05 
.03 

T 

.06 
.05 
.01 

.21 
.12 

T 

.0? 

.01 

T 
T 

.03 

.07 
.11 

.01 

.03 
.05 

•  12 
T 

.09 

T 

.09 
T 

.  19 
.06 

.10 
.15 
T 

.06 

•  02 
.05 

T 

.24 

•03 

.06 
.03 

GREELEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREY  STONE 
GROVER   10  W 
GUFFEY  10  SE 

2.65 
1  .78 
1  .39 
1  .93 
0  1.15 

.36 
.39 
.40 
.50 
T 

.16 

.10 
.10 
T 

.11 

.14 
.40 

.45 

.01 

.09 

.05 

.04 

.03 

.21 

T 

.02 

.02 

•  23 
.31 

•  .62 

.03 
.01  T 

T 

.15  0.10 

•  12 

T 

•  06 

•  30 

.04 
.14 

T 

•  34 

•  2C 
■  H 

.83 

T 

.28 
.77 

.04 

.03 
T 

.50 

T 

T 

GUNNISON 
HAMILTON 
HARTSEL 
HASWELL 
HAWTHORNE 

3.31! 

2.25 
.57 
.97 

3.54, 

.25 

.75 

T 

.03 
.84 

T 
T 

.13 

.60 
.21 
.23 

.07 

•  21 
.04 
T 

T 

•  41 
.05 

.16  .04 

•  OS 
.03 

.09 

T 

.25 
.07 

T 
T 

.02 
1.0( 

T 

.05 
.27 

T 

T 

•  1< 
T 

T 

.16 

.30 
T 

.12 
.16 

T 

.21 
■  2( 

.60 
■  08 
.17 
.05 
1.10 

.31 
.18 
.11 

T 

T 

T 

HAYDEN 
HERMIT  7  E  SE 
HOLLY 
HOLYOKE 

HOT   SULPHUP  SPR   2  SW 

1  .63 
3.55> 

.77 
1  .491 

.75 

.36 
•  10 

.24 

.32 

T 

.09 
.50 

.36 
.08 

.41 
.10 

.06 

T 

.05 

.21 
.04 

T 

.03 

.02 
.02 

.03 

.54 
.04 
.06 

.01 
■  If 

T 

.10 
.02 

T 

•  0( 

T 

.3* 

.08 

T 

.55 
.35 

T 

.25 

•  1! 

•  01 

.09 
.50 

■  21 

T 

.50 

.14 

1.0C 
T 

IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  1  A 
IGNACIO  1  N 
JOHN  MAP  T I N  DAM 
JULESBURG 

1.87 
1.77 
3.571 
.75| 
1.91| 

.53 
.18 
.71 

.23 
.21 
.29 
.02 

.06 
.22 

.40 

T 

.27 

T 

.18 
■  09 

•  05 
.01 
.07 
.23 

T 

.15 
T 

.10 

.12 
.06 
.09 

.05 
.27 
.01 

.34 

.01 

.4! 
•  U 

.2; 
.0; 

.0 

.06 

1.04 
.01 

.08 
T 

.02 

•  02 

T 

T 

.1* 
.0 

.05 

.01 

.02 

.21 

■  0' 
.0* 
•  Of 

.24 
.47 
.34 
T 

.11 

.03 
.06 
.45 
.23 

•  1 

KARVAL 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIOWA  5  SE 
KIOWA  4  5W 

1.06 
2. Oil 
2.27 
1.41] 
1  .38, 

.09 
.60 

T 

.12 
T 

.13 
.08 

.11 
.20 
.08 
T 

.06 
T 

T 

.37 
•  12 
.07 

T 

.17 
.04 
.22 

.18 

•41 
.6' 
.0< 

■  31 

.17 
.11 

.51 

T 

T 

.21 

.08 

T 

.81 
■  46 
.57 

.20 
.04 

T 
T 

.0- 
.0 

KIT    CAR  SON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAKE  GEO°GE  8  SW 

LAKE  MORAINE 

•69 

.921 
1.33 
.591 

. : 

T 

T 

.03 
■  08 

T 

.07 
.08 

.10 

T 
T 

•  08 
.02 

T 

-03 

.26 

.  36 
.38 

.14 

•  0( 
T 

.0 

•  0* 

.05 

T 

.08 

.02 

T 

.1 

T 

.12 

.05 

.0 

.11 
.05 
T 

.24 
.17 
.27 
.30 

•  0 

•  1 

T 

LAMAR 

LAS    ANIMAS    1  N 
LEADVILLE 
LEROY  7  WSW 
LIME   3  SE 

.90 
.94 

2.29! 
2.93 
1.12 

T 

.03 

.03 
.60 

T 

.02 
.02 
.07 

T 

.35 
.49 
.13 

.02 

T 

.03 
.02 
.03 
.48 

.03 

.  10 

.4* 

T 

.01 

.20 

T 

T 

.29 
.60 
.04 

.32 
T 

■  0 

ml' 
•  2( 

T 

•  02 
.01 

(  .19 

.40 

•  0 
.1 

T 

.08 

.20 
.24 

.0 

•  11 

.37 
.42 

.22 
.30 
.02 
.08 
.53 

T 

T 

See  releience  notes  following  Station  [ndeXi 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

otal 

 MARCH  1961 

Day  of  Month 

e- 

1  | 

2  | 

3 

4 

1 

6 

7  | 

8   |  9 

10  j  11 

13  |  14  j  15 

16  | 

17  | 

18 

19  | 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25  [ 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

LI MOW  10  ssw 
LIMON 

2.1, 
1.94 

T 
T 

T 

•  06 

.40 
•  1  7 

63 
.17 

.25 

.31 

.04 



•  47 

•  02 

LITTLE  HILLS 

1.6* 

•  03 

■  17 

.02 

.08 

T 

.19 

.45 
.02 

.2' 

•  04 

•  40 

•2; 

■  17 

.03 

L0NGMONT  2  ESE 

2.91 

•  41 

.38 

•  10 

.01 

■  0 

•  03 

T 

T 

.37 

•  07 

■  12 

.12 

MANASSA 

.51 

.02 

•  03 

•  02 

•  03 

.7* 
.01 

.23 

T 

.01 

.01 
.06 

.04 

.60 
.10 

.17 
•  24 

MANCOS 

3.2C 

■  21 

.26 

.21 

*  IS 

.03 

.33 

■  31 

.22 

MARVlNE 

2.36 

T 

.37 

T 

.29 

■  1< 

.01 

T  T 

.06 

•  06 

.13 

•  36 

MAY8ELL 

1  .56 

-02 

•  21 

•  02 

•  04 

•  1< 

.06 
.05 
.14 

.06 

T 

T 

•  16 

T 

.12 

.54 

■6( 

.14 

T 

MEEKER 

2. OS 

.02 

•  34 

•  03 

•  29 

•  03 

.1C 

T 

T 

.37 

•  06 

MFSA  VFBDF  MP 

3.61 

•  19 

.26 

.52 

*  ,, 

.07 

•  3C 

■  38 

.11 

T 

•  16 

•  56 
.09 

■  1 : 
•  1 ' 

•  05 

MONTE  VISTA 

•  67 

.05 

.03 

MONTROSE  NO  1 

1  .71 

•  14 

20 

*  31 

•  05 
.05 

.07 

■  03 

T 

•  04 

.44 

•05 

02 

* 

MONTROSE  NO  2 

1.66 

T 

.32 

•  30 

•  o. 

*06 

.10 

.02 

•  03 

•  33 

.24 

•  13 

MONUMENT  2  WSW 

1.3" 

•  03 

.17 

.25 

.07 

■  27 
.14 

.11 

T 

•  IB 

.41 

•  IS 

NORTHDALE 

.20 

.09 

.10 

T 

.03 

.04 

.03 
•  01 

■  06 

.12 

•  1C 

-06 

.27 

•05 

•  03 

NORTH  LAKE 

1.63 

T 

.05 

.27 

-03 

•  06 

•  10 

NORWOOD 

2.36 

.02 

T 

.01 

.05 

.35 

.50 

•H 

ORDWAY 

1.03 

.07 

T 

T 

.28 

.02 

.11 

T 

•  47 

.26 

■  02 

OTIS  11  NE 

1  .68 

•23 

•  02 

.35 

.09 

.01 

T 

.54 

.02 

.37 

OURAY 

2.92 

.05 

.18 

.28 

T 

.15 

.11 

■  23 

.21 

.43 

.21 

.02 

T 

T 

.01 

.28 

.14 

.04 

.58 

.32 

•  22 

PAGOSA  SPRINGS 

2.96 

.32 

•  24 

.40 

.16 

•  30 

_ 

.06 

.11 

PALISADE  1  S 

1.84 

T 

.62 

•  01 

•  04 

.11 
T 

•  06 

.04 

.13 

•  11 

.4  J 

.47 

•  35 

T 

PALISADE   LAKE  2  SSE 

3.35 

.40 

.45 

.34 

.32 

•  10 

.11 

.29 

•  05 

.15 

.17 

•  02 

PAONIA 

2.49 

• 

.11 

.57 

.16 

.35 

.12 

.18 

.06 

.17 

.09 

.06 

.45 

.69 

•20 

PARADOX 

1.3* 

.35 

.03 

.17 

.30 

T 

.11 

.36 

.29 

.16 
.10 

PARKER  9  E 

1.76 

•  06 

.10 

.15 

T 

.20 

.53 

.12 

PARSHALL  10  SSE 

1.17 

.18 

.27 

.15 

T 

.06 

T 

T 

•  60 

T 

PENROSE  3  NNW 

.7* 

•  28 

.45 

T 

T 

.02 

T 

T 

I 

.06 

PITKIN 

2.00 

•  60 

.30 

.15 

. : 

.45 

.34 

PLACERVILLE 

2.63 

T 

.14 

.40 

.43 

.10 

. 

.10 

.10 
.15 

.  : 

■29 

PUEBLO  WB  AP  //R 

.69 

.07 

.27 

•  02 

.01 

PUEBLO  CITY  RES 

.91 

.08 

T 

.25 

.06 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

.44 

.24 

.20 

.12 

.22 

PYRAMID 

2.16 

# 

.24 

T 

T 

* 

•  42 

.34 

.30 
T 

.33 

RANGE LY 

•  88 

.06 

T 

T 

.14 

T 
T 

•  46 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FOPD  2  ESF 

2.35 
4.18 
1.14 
1.01 

.18 

.35 
.35 
•  50 

.55 
.03 

T 

.33 
.04 

.45 

.25 
.02 

T 

.02 

T 

.20 
•  02 
.08 
.05 

.10 
.20 

.43 
.40 

1.00 
.22 
T 

.03 
.10 

•  21 
.20 

T 

.06 

•  05 

.25 

T 

.20 
.03 

.05 

.14 
■  20 
.  )! 

.25 
.20 
.03 

T 

.30 
.01 

.10 

RUSH  2  NNE 

T 

T 

•  04 

.03 
.11 

.38 
.03 

RUXTON  PARK 
RYE 

1.22 
2.09 

•  03 

.04 

.30 
.45 
.17 

T 

.06 

T 

.08 

.21 

.08 

T 

.29 

.13 

T 

SAGUACHE 

•  93 

T 

.04 

..- 

.12 

.04 

T 

.72 

.56 

SAL  IDA 

1  .64 

.25 

.24 

_ 

T 

.05 

.02 

T 

.36 

.31 

.05 

SAP  I  NERO  8  E 

■  19 

.14 

T 

.17 

T 

.90 

.25 

T 

.03 

.02 

.04 

•  21 

.22 

SARGENT S 
SEDALIA  4  SSE 

.70 
.83 

.03 

.04 
T 

T 

.08 

.07 

•  03 

.05 
.03 
.18 
.02 

.54 
•  04 

.25 

.04 

.11 

T 

SEDGWICK   5  S 
SHOSHONE 

2.25 
2.60 

.06 

.41 
.77 

.04 
.06 

.20 
.05 

•  03 
.29 

.59 
.  13 

T 

T 

.07 
.10 

.04 

.03 

T 

•  02 
.12 

.08 
.33 

T 

.28 

T 

.03 

.22 
.18 

T 

.15 

SILVERTON 

3.71 

T 

.03 
.43 

T 

.03 

T 

.15 

.40 
.12 

.25 
.  14 

.22 
.30 

.02 
.31 

•  06 

SPICER 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 
SPRINGFIELD  8  S 
STATE  TURKEY  EXP  FARM 

.99 
.35 
•  47 

•  15 
.35 

.20 

.10 
T 

.04 
.01 
.45 

.08 
.02 

T 

.33 

.05 
.05 

.05 

T 

.14 

.11 

.25 

.14 
•  19 
.01 

.02 
.01 

.02 

•  14 

T 

r 

•  14 

•  17 

.05 
T 

.03 
.01 
.26 

.06 
.06 
.04 
.26 

■  01 
•02 

T 

STEAMBOAT  SPRINGS 

1.75 

•  30 

.16 

.11 

.27 

.18 

.08 
.02 

.  0  3 
■  11 

.39 
.01 

.21 

.24 

.19 
.  1  3 

.02 

.20 

•  12 
.30 

STERL ING 
STONING TON 
STRATTON  3  NE 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

2.00 
.26 
1  .12 

.62 
.04 

.11 

.04 
.06 

.16 

T 

.08 
.22 

.04 

.05 

.19 
.01 
.  16 
.19 

.05 

•  04 

.01 
.  3i 

T 

.20 
T 

.29 

T 

.22 
.09 

.05 

T 

.20 

.19 

.02 

.06 

.06 
.20 

•02 

.02 

TACOMA 
TACONY  7  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLUR IDE 
TRINIDAD 

3.89 
.74 
2.10 
4.14 

'  1 

.35 
.06 

.17 

.33 
.02 
.25 
.19 

.53 
.12 
.05 
.31 
■  23 

.  3* 

.10 
.31 
■02 

.12 
T 

.75 

.15 

T 

.14 

.30 

m 

.23 
.29 

'  h  . 

.29 

■  03 

.24 

.05 
.17 

.0 
.09 

.11 

.26 
.26 

.22 

* 
I 

.57 

.39 
.06 

•  30 
.10 

.29 
.26 

•  60 

•  10 
.05 

T 

TRINIDAD  FAA  AP 

.85 

.23 

T 

.20 

TROY  1  SF 
TWIN  LAKES  RES 
TWO  BUTTES   1  NW 

.52 
.80 
.35 

T 

.06 

.01 

.25 
• 

.Ob 
.02 

T 
T 

.04 

.03 

.01 
.06 

*  25 
.01 
.15 

.  01 

•  02 

.06 
T 

T 

T 

T 

•  05 

•  01 

02 
.02 

.12 
.02 

05 
•  02 

1 

URAVAN 

2.6 

.31 

.02 

.36 

.  2t> 

•  18 

.50 

.56 

.10 

.05 

•  16 

.12 

.05 

VALLEC I  TO  DAM  // 

5.59 

•56 

.39 

.98 

.  17 

.08 

.23 

.03 

•  02 

.*>4 

.02 

.22 

.25 

■  06 

■  IB 

•  72 

.56 

•  46 

1.49 

.09 

.  1  9 

.08 

.03 

.59 

.11 

T 

T 

.10 

.16 

■  1 1 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

1.55 

T 

.05 

.30 

.07 

T 

.15 

T 

.0* 

.15 

.10 

.05 

■  30 

•35 

WALDEN 

.39 

.12 

T 

.18 

T 

.03 

.01 

■  03 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

1.63 

.06 

.08 

.03 

.14 

.12 

.24 

.27 

.69 

WATERDALE 

3.53 

.98 

.12 

•  10 

WESTCLIFFE 

2.27 

•  02 

.52 

.03 

.02 

.16 

.03 

T 

T 

.03 

T 

.93 

.53 

WETMORE  2  S 

1.B6 

.40 

T 

•  05 

.1  ] 

.13 

T 

.75 

.40 

WIGGINS  7  SH 

3.01 

.15 

.31 

.13 

.15 

T 

T 

.40 

.65 

.10 

■  45 

.67 

WINDSOR 

3.06 

.40 

•  44 

.02 

•  80 

.05 

■  14 

1.10 

.11 

WINTER  PARK 

2.62 

.03 

.02 

.44 

.16 

.10 

•  02 

.06 

.57 

•  05 

.12 

.OR 

T 

.06 

.  r> 

.13 

.24 

•  33 

T 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

9.54 

1.37 

1.72 

■  91 

T 

.17 
T 

T 

T 

.11 

.12 

1  .03 

.87 

■  11 

.64 

1.41 

WOLF  CREEK  PASS  *  W 

12.74 

•  49 

1.75 

1.64 

.85 

1.75 

•  01 

.26 

.16 

.55 

1  .44 

•  32 

1.00 

1  .68 

.84 

i 

WRAY 

1  .80 

T 

T 

.41 

.22 

.33 

T 

•  34 

T 

T 

.50 

T 

YAMPA 

1.55 
2.11 

.01 

■  16 
.02 

.05 
.03 

.04 

.43 

.15 
.26 

.05 

.26 
■  05 

.02 

.10 
•  05 

.01 
•  43 

•22 
•  06 

.03 

.03 
.26 

■21 
•02 

.21 
.50 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

e 

| 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

£  • 

3  1 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5I00A  MST 

r 

< 
o 
o 

o 

I 

a 
o 
o 

I 
a 
o 
o 

o 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66  -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

78 

51 

50 

4 

7 

3 

0 

0 

0 

14 

6.5 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

SSE 

16 

11.0 

++31 

WNW 

10+ 

74 

51 

49 

71 

6 

5 

4 

0 

0 

0 

15 

6.7 

DENVER  WB  AIRPORT 

SSW 

13 

9.0 

42 

NW 

21 

73 

49 

49 

71 

3 

5 

5 

1 

0 

0 

14 

64 

6.4 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

23 

9.  1 

37 

SE 

25 

70 

47 

41 

62 

6 

4 

5 

1 

0 

0 

16 

66 

7.2 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

NE 

10 

9.  1 

40 

NW 

12+ 

76 

48 

41 

67 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

10 

66 

6.7 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.      THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


Sm  reference  note*  following  Subon  [ojfe, 
-   37  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1961 


Station 

Day  Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON  FAA  AP 

MAX 

58 

50 

'i 

35 

30 

40 

1 1 

14 

4  0 

49 

53 

4] 

55 

61 

6  6 

54 

42 

42 

41 

51 

45 

5  0 

59 

70 

68 

43 

51 

34 

37 

47 

52 

47.5 

M  I N 

1 9 

31 

27 

22 

1  7 

9 

19 

16 

13 

30 

29 

28 

24 

31 

35 

28 

31 

29 

29 

28 

30 

25 

25 

35 

38 

29 

26 

20 

20 

24 

3  i 

?5.7 

MAX 

44 

53 

39 

38 

35 

39 

32 

39 

51 

55 

53 

48 

53 

60 

60 

51 

52 

43 

39 

50 

52 

59 

63 

55 

49 

41 

47 

47 

33 

40 

49 

47.4 

M I  N 

6 

12 

22 

19 

19 

13 

15 

8 

10 

20 

12 

20 

14 

15 

20 

21 

21 

20 

20 

1  5 

23 

14 

16 

30 

28 

23 

16 

21 

19 

1  8 

19 

17.7 

ALLENSPARK 

MAX 

37 

40 

30 

30 

29 

37 

30 

35 

48 

43 

40 

28 

45 

48 

51 

45 

39 

30 

30 

42 

38 

44 

50 

50 

48 

39 

38 

29 

29 

40 

42 

38.8 

M  I  N 

16 

30 

20 

10 

10 

15 

18 

12 

20 

25 

25 

15 

25 

31 

30 

24 

28 

21 

18 

1 0 

17 

20 

15 

25 

27 

18 

24 

14 

1 

12 

12 

19.0 

ALTENBERN 

MAX 

48 

50 

41 

34 

40 

38 

39 

42 

46 

52 

52 

48 

56 

64 

65 

57 

66 

54 

51 

54 

52 

62 

68 

62 

52 

40 

42 

39 

45 

53 

58 

50.6 

MIN 

1 1 

23 

26 

20 

24 

25 

7 

-  i 

5 

18 

23 

24 

24 

25 

27 

33 

27 

28 

29 

28 

22 

22 

23 

38 

30 

27 

29 

29 

23 

19 

22 

22.9 

ARBOL  ES 

MAX 

45 

54 

52 

37 

39 

38 

40 

43 

54 

56 

58 

52 

57 

65 

63 

50 

57 

49 

44 

53 

58 

64 

62 

60 

49 

47 

48 

46 

42 

44 

53 

50.9 

MIN 

1  3 

22 

32 

27 

26 

21 

22 

7 

17 

17 

23 

28 

23 

29 

28 

35 

34 

30 

2  7 

27 

29 

39 

27 

26 

32 

29 

26.6 

ASPEN 

MAX 

42 

48 

40 

37 

33 

40 

31 

42 

55 

47 

47 

38 

56 

55 

55 

51 

46 

46 

45 

45 

43 

52 

59 

55 

45 

37 

36 

37 

43 

46 

48 

45.2 

MIN 

5 

2  6 

27 

12 

20 

1  ] 

1  5 

3 

3 

20 

23 

19 

20 

14 

21 

27 

30 

24 

j  7 

1 3 

26 

25 

12 

2  5 

19.2 

BAILEY 

MAX 

49 

57 

42 

42 

35 

42 

33 

47 

54 

52 

49 

40 

55 

57 

59 

58 

43 

35 

32 

50 

42 

50 

59 

60 

55 

45 

33 

36 

42 

45 

46.6 

MIN 

2 

33 

7 

1  5 

20 

0 

21 

10 

7 

20 

14 

20 

18 

1  3 

19 

26 

23 

23 

2 1 

2 1 

1 2 

15 

24 

22 

17 

17 

7 

I  5 

1 5 

16.1 

BLANCA 

M  A  - 

43 

51 

48 

43 

38 

39 

32 

49 

50 

53 

55 

46 

52 

60 

61 

53 

48 

42 

30 

52 

51 

58 

65 

57 

55 

40 

46 

40 

41 

40 

46 

47.9 

MIN 

8 

16 

28 

1  7 

28 

9 

12 

8 

8 

23 

1  4 

22 

1  5 

16 

23 

1  5 

23 

14 

15 

16 

18.1 

BONO 

MAX 

44 

50 

45 

42 

39 

45 

35 

41 

4f 

48 

48 

5  0 

54 

59 

60 

58 

52 

47 

49 

53 

53 

56 

65 

65 

57 

47 

50 

37 

51 

54 

54 

50.2 

MIN 

3 

32 

27 

14 

22 

23 

5 

20 

16 

20 

20 

20 

24 

28 

31 

26 

27 

21 

22 

20.6 

BONNY  DAM 

MAX 

47 

so 

51 

40 

44 

30 

46 

32 

43 

56 

60 

59 

48 

61 

69 

70 

53 

44 

41 

46 

52 

50 

56 

61 

72 

70 

54 

60 

30 

40 

52 

51.5 

MIN 

18 

19 

31 

24 

27 

12 

15 

24 

20 

22 

22 

25 

22 

23 

27 

30 

31 

29 

30 

26 

28 

28 

23 

25 

38 

37 

27 

25 

23 

26 

29 

25.4 

BOULDER 

MAX 

57 

SO 

46 

32 

32 

32 

42 

47 

50 

58 

55 

48 

66 

64 

69 

62 

53 

42 

40 

46 

52 

56 

65 

65 

63 

54 

45 

39 

37 

50 

54 

51.0 

MIN 

23 

<.<* 

28 

24 

.21 

10 

23 

23 

2  1 

34 

31 

31 

27 

34 

38 

37 

37 

30 

28 

31 

3  5 

30 

23 

20 

2 1 

29.0 

BUENA  VISTA 

MAX 

46 

52 

42 

35 

39 

39 

36 

40 

46 

48 

57 

47 

53 

55 

58 

58 

50 

42 

38 

47 

47 

55 

61 

59 

60 

46 

43 

41 

36 

43 

47.3 

MIN 

14 

36 

27 

21 

23 

7 

19 

20 

1 1 

26 

21 

21 

31 

29 

29 

31 

22 

29 

20 

12 

23.2 

BURL  I NGTON 

MAX 

57 

58 

45 

47 

42 

t' 

42 

44 

59 

62 

63 

49 

51 

71 

71 

70 

40 

40 

39 

52 

46 

55 

63 

75 

71 

65 

58 

52 

36 

50 

54 

54.0 

MIN 

23 

33 

29 

27 

25 

10 

26 

23 

26 

35 

38 

33 

27 

32 

31 

30 

30 

28 

27 

25 

29.1 

CANON  CITY 

MAX 

56 

65 

59 

40 

40 

47 

46 

55 

60 

63 

61 

54 

68 

71 

69 

64 

47 

41 

41 

61 

60 

57 

61 

64 

62 

56 

56 

47 

37 

52 

57 

55.4 

MIN 

24 

45 

16 

31 

30 

22 

33 

28 

24 

38 

27 

36 

25 

38 

37 

37 

35 

32 

27 

23 

32.0 

CEDAREDGE 

MAX 

48 

50 

39 

36 

41 

40 

40 

56 

57 

55 

50 

58 

66 

66 

57 

56 

58 

57 

54 

53 

61 

68 

62 

47 

43 

40 

40 

39 

53 

57 

51.3 

MIN 

16 

32 

32 

24 

26 

26 

23 

15 

1  7 

26 

30 

26 

31 

29 

43 

38 

33 

27 

29 

26 

28.4 

CENTER 

MAX 

43 

51 

48 

42 

39 

43 

37 

42 

51 

57 

54 

50 

58 

62 

64 

52 

55 

47 

45 

52 

56 

6  2 

62 

55 

51 

49 

50 

47 

42 

45 

51 

50.4 

MIN 

8 

13 

23 

14 

20 

8 

15 

9 

1  2 

26 

15 

24 

17 

16 

21 

23 

27 

20 

22 

19 

22 

18.8 

CHEE  SMAN 

MAX 

55 

58 

45 

42 

35 

46 

41 

54 

56 

55 

51 

47 

64 

59 

61 

59 

52 

38 

40 

54 

51 

55 

66 

59 

55 

50 

48 

36 

39 

45 

52 

50.6 

MIN 

1 

38 

28 

20 

20 

11 

23 

13 

9 

26 

16 

24 

24 

19 

23 

26 

25 

25 

23 

18 

37 

25 

21 

15 

19 

26 

21.5 

CHERRY   CREEK  DAM 

MAX 

53 

60 

A4 

41 

32 

34 

41 

49 

64 

61 

59 

52 

65 

66 

66 

63 

61 

40 

44 

53 

53 

54 

65 

66 

63 

62 

52 

41 

40 

45 

50 

52.9 

MIN 

19 

32 

28 

23 

20 

12 

22 

21 

2  2 

32 

23 

30 

21 

30 

33 

36 

33 

28 

26 

22 

28 

22 

25 

36 

37 

27 

25 

23 

17 

1  3 

27 

25.6 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

6 1 

41 

43 

45 

49 

60 

62 

65 

72 

68 

60 

42 

54 

54.4 

MIN 

19 

30 

I  fl 

19 

18 

1  2 

25 

27 

18 

29 

23 

27 

24 

20 

2  5 

28 

29 

27 

28 

29 

25 

24 

23 

31 

31 

39 

26 

2  2 

23 

22 

29 

24.8 

CIMARRON  3  SE 

MAX 

43 

45 

40 

40 

41 

4  1 

36 

4  1 

47 

48 

40 

46 

52 

58 

50 

48 

53 

47 

51 

52 

50 

58 

65 

61 

55 

40 

38 

38 

47 

48 

50 

47.4 

MIN 

-  8 

21 

29 

20 

24 

22 

10 

-10 

5 

10 

10 

13 

11 

20 

20 

32 

23 

1  7 

26 

26 

1  5 

18 

30 

28 

15 

23 

28 

26 

26 

20 

17.7 

CLIMAX    2  NW 

MAX 

30 

35 

30 

23 

20 

25 

20 

29 

35 

33 

28 

21 

35 

38 

42 

38 

33 

26 

26 

31 

24 

35 

♦5 

40 

33 

27 

28 

20 

34 

37 

31 

30.7 

MIN 

-  1 

20 

16 

2 

12 

1 

2 

-  7 

5 

15 

15 

6 

4 

13 

21 

18 

19 

15 

4 

2  5 

3 

14 

23 

17 

2 

I  2 

8 

1 

1 1 

7 

9.6 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

30 

38 

47 

42 

38 

<4 

36 

30 

37 

44 

48 

48 

39 

52 

56 

55 

48 

42 

44 

45 

46 

45 

53 

59 

55 

51 

39 

38 

34 

45 

47 

44.0 

MIN 

-  9 

0 

20 

17 

20 

9 

16 

-  5 

-  2 

6 

7 

20 

16 

12 

25 

28 

23 

18 

20 

18 

25 

14.7 

COLLBRAN 

MAX 

47 

45 

1/1 

37 

39 

39 

37 

40 

45 

52 

50 

48 

57 

64 

65 

57 

58 

56 

52 

53 

53 

61 

69 

67 

54 

52 

40 

39 

34 

46 

56 

50.0 

MIN 

13 

28 

28 

18 

22 

2  2 

15 

8 

9 

21 

29 

28 

26 

27 

33 

39 

30 

28 

2  6 

25 

23 

25.3 

COLORADO  NM 

MAX 

45 

46 

ao 

38 

40 

45 

39 

40 

46 

52 

53 

50 

51 

52 

66 

61 

57 

55 

56 

57 

59 

61 

69 

65 

53 

50 

45 

46 

49 

55 

61 

52.0 

MIN 

22 

25 

31 

22 

25 

27 

22 

20 

22 

30 

35 

31 

34 

33 

32 

41 

34 

34 

33 

32 

33 

34 

39 

50 

33 

28 

27 

28 

27 

25 

29 

30.3 

COLO   SPRINGS   WB  AP 

MAX 

49 

58 

32 

37 

28 

35 

35 

40 

48 

61 

50 

47 

58 

66 

66 

52 

42 

37 

39 

50 

52 

51 

58 

62 

62 

51 

51 

33 

27 

47 

50 

47.5 

MIN 

10 

31 

27 

25 

21 

14 

19 

16 

17 

31 

25 

24 

22 

26 

31 

29 

30 

29 

2  7 

30 

25 

35 

26 

21 

20 

23 

28 

24.8 

CORTEZ 

MAX 

48 

55 

51 

43 

40 

40 

38 

45 

55 

59 

57 

52 

60 

65 

64 

62 

56 

50 

45 

54 

56 

63 

68 

66 

53 

47 

46 

43 

40 

48 

55 

52.4 

MIN 

15 

24 

32 

23 

27 

27 

10 

12 

20 

25 

25 

24 

26 

28 

30 

33 

29 

29 

2  7 

27 

29 

29 

3C 

26.4 

CRAIG 

MAX 

38 

45 

36 

35 

34 

37 

33 

38 

47 

46 

45 

39 

50 

53 

62 

47 

53 

49 

49 

53 

46 

54 

65 

61 

50 

37 

39 

37 

39 

49 

52 

45.7 

MIN 

1 

29 

21 

16 

19 

19 

7 

-  5 

9 

15 

18 

19 

24 

23 

29 

30 

29 

31 

27 

23 

10 

1 1 

20.4 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

38 

41 

34 

33 

32 

33 

33 

37 

46 

41 

40 

34 

48 

47 

50 

48 

44 

42 

42 

40 

38 

44 

51 

47 

42 

4C 

33 

33 

45 

45 

4(1 

40.7 

MIN 

-  9 

19 

25 

16 

18 

7 

12 

-12 

-  9 

15 

10 

19 

3 

6 

14 

23 

21 

15 

17 

8 

j  7 

12.1 

DELHI 

MAX 

67 

67 

56 

50 

45 

60 

53 

51 

64 

66 

58 

55 

62 

73 

70 

63 

34 

35 

37 

55 

57 

55 

65 

70 

71 

61 

60 

52 

38 

41 

57 

56.4 

MIN 

22 

36 

23 

28 

30 

18 

27 

18 

1 1 

33 

24 

29 

16 

24 

27 

22 

29 

27 

39 

35 

25 

21 

26 

25.9 

DEL  NORTE 

MAX 

39 

49 

44 

40 

41 

40 

33 

38 

46 

55 

52 

50 

55 

60 

61 

50 

53 

47 

42 

52 

56 

59 

63 

53 

47 

47 

47 

42 

37 

43 

50 

48.1 

MIN 

7 

16 

25 

15 

19 

10 

18 

3 

13 

27 

31 

21 

20 

26 

28 

27 

29 

26 

25 

20 

21.3 

DELTA    1  E 

MAX 

50 

1  Q 

41 

44 

50 

44 

49 

59 

62 

64 

55 

63 

71 

72 

64 

64 

62 

58 

61 

59 

67 

72 

69 

52 

51 

46 

42 

45 

59 

62 

56.2 

MIN 

16 

2  8 

14 

28 

29 

30 

26 

18 

19 

22 

29 

25 

30 

25 

32 

42 

36 

30 

30 

28 

30 

23 

30 

39 

32 

33 

30 

32 

2  8 

29.0 

DENVER  WB  AP 

MAX 

57 

60 

35 

39 

31 

30 

40 

46 

59 

61 

57 

49 

65 

66 

69 

63 

46 

33 

35 

55 

51 

53 

66 

69 

67 

55 

55 

32 

31 

43 

49 

50.5 

MIN 

24 

35 

:<> 

24 

13 

23 

22 

25 

37 

28 

27 

25 

30 

34 

39 

32 

31 

18 

17 

27.2 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

59 

61 

34 

33 

31 

31 

41 

47 

55 

60 

54 

45 

64 

64 

66 

59 

44 

31 

34 

58 

51 

51 

64 

67 

66 

52 

51 

32 

32 

44 

50 

49.4 

MIN 

27 

33 

27 

22 

21 

16 

27 

30 

27 

39 

31 

30 

31 

37 

40 

38 

30 

29 

29 

27 

35 

22 

21 

26 

35 

30.5 

DILLON    1  S 

MAX 

23 

43 

45 

38 

34 

27 

36 

35 

52 

47 

45 

36 

46 

49 

53 

48 

40 

38 

37 

43 

35 

43 

58 

53 

46 

34 

36 

28 

44 

42 

46 

41  •  3 

MIN 

4 

-  3 

2  0 

20 

-  7 

7 

-  3 

-  4 

-11 

27 

9 

13 

-  3 

3 

15 

15 

26 

21 

9 

3 

9.5 

DURANGO 

MAX 

52 

54 

4  6 

42 

45 

40 

44 

47 

58 

60 

58 

57 

62 

67 

65 

58 

60 

51 

44 

57 

62 

68 

68 

59 

53 

50 

41 

48 

46 

49 

58 

53.8 

MIN 

10 

18 

32 

20 

27 

21 

8 

1 

13 

15 

18 

32 

29 

23 

26 

31 

26 

29 

25 

30 

30 

23.6 

EADS 

MAX 

56 

65 

61 

49 

40 

c  0 

54 

47 

61 

60 

60 

55 

65 

72 

70 

64 

38 

38 

42 

50 

51 

58 

63 

73 

73 

68 

60 

53 

36 

45 

56 

55.9 

MIN 

33 

27.1 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

41 

46 

35 

40 

39 

40 

35 

41 

41 

47 

50 

41 

51 

58 

59 

55 

49 

50 

50 

50 

46 

56 

65 

55 

51 

40 

41 

34 

49 

55 

55 

47.3 

MIN 

2 

27 

2  7 

19 

19 

2  1 

7 

-  2 

0 

16 

21 

18 

17 

20 

24 

27 

29 

27 

23 

29 

20 

19 

20 

34 

31 

21 

27 

23 

22 

24 

19 

20.4 

EDGEWATER 

MAX 

57 

64 

47 

32 

32 

36 

41 

50 

6  6 

62 

60 

51 

67 

69 

72 

63 

57 

42 

53 

57 

53 

55 

69 

71 

66 

66 

45 

40 

40 

47 

44 

53.6 

MIN 

23 

39 

31 

20 

21 

2  7 

1  1 

25 

20 

34 

28 

32 

25 

29 

15 

36 

35 

30 

31 

32 

32 

29 

26 

37 

41 

31 

25 

21 

18 

18 

32 

28.2 

ESTES  PARK 

MAX 

41 

49 

4? 

35 

31 

45 

42 

40 

6  2 

51 

45 

40 

52 

56 

56 

55 

44 

36 

34 

46 

47 

48 

53 

53 

53 

45 

43 

33 

33 

42 

47 

44.8 

MIN 

21 

35 

23 

8 

19 

11 

24 

18 

12 

28 

27 

22 

29 

38 

32 

24 

27 

25 

22 

7 

22 

21 

17 

25 

29 

26 

28 

18 

6 

14 

19 

21.8 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1961 


Day  Of  Month 


MAX 

M  I  N 


MAX 
MIN 


58  61 
14  30 


47  52  40 
11     39     2  5 


54  58 
19  39 


33     40  35 


50  51 
11  23 


22     33  32 


40  44 
17  34 


45  48 
18  30 


40  45 
9  31 


46  42  53 
29     27  15 


32     33  34 


31     30  33 


36     33  33 


38      36  31 


34      25  31 


40  43  43 
28      28  31 


41      44  43 


21      26  26 


39  54 
22  18 


47  56 
22  15 


40  42 
25  11 


29      40  43 


47  52 
22  20 


25      33  47 


46  51 
18  18 


39  52 
14  18 


66  59 
25  33 


56  45 
30  31 


65  58  51 
27      21  29 


27      28  32 


48  36 
31  31 


37      39  26 


56  56 
28  27 


60     60  57 


57  67 
20  27 


60  53 
24  26 


65  66 
19  26 


43  47 
•6-5 


63  70 
26  25 


23  17 
52  45 


14      16  17 


65  71  71 
31     33  36 


45  52 
25  29 


56  62 
29  31 


38  53  58 
30     23  31 


27     23  31 


30     24  30 


27     22  32 


63  68 

28  26 


13     15  14 


55  60  57 
31     29  30 


43  39 
19  18 


57  53  50 
33     34  27 


71 
41 

51      59  71 

25  22  33 

57     63  71 

20     21  31 

54     62  68 

26  26  32 


55  65  70 

26  25  32 

50  55  64 

26  23  32 

41  54  42 

-5  2 

65  74 

22  29 

68  74  68 

28  34  55 

46  57  51 

23  27  29 

59  67  57 

24  29  44 

51  60  55 


70  61 

41  30 


60  57 
32  21 


37  37 
11  23 


70  40 
34  28 


56  37  42 
30      28  32 


43      31  35 


51  33  49  52 
21     21     22  29 


26  23 
35  33 


50 
28  29 


47  51 
11 


54  38  35 

24  19  21 

26  43  47 

12  3  9 

47  53  60  64 

31  28  24  24 


28  29 
43  41 


17      17  20 


38  48  54  55 
31      27      27  29 


49      50  39 


34  42  35 
11     25  20 


39  40  43 
28     30  31 


33     30  39 


30  42 
-1-13 


56  53 
34  31 


43  42  32 
18      12  12 


60     68  66 

32     35  40 


41      47  49 


52  45 
18  27 


39      44  35 


63  74 
31  36 


4B      55  48 


32  30 
32  42 


58  61 

33  33 


MAX 
MIN 


30     40  36 


39  48 
13  18 


44  56 
16  22 


37     37  33 


32     39  48 


40  41 
24  11 


20  14  16 

52  50  46 

25  24  23 

48  66  57 

18  30  32 


39      45  49 


51  57  59 
24      25  28 


45  60 
26  26 


47  39 
18  29 


55  45 
20  28 


67  61 
35  34 


40  40  37 
10     22  18 


47  46 
22  22 


40  50 
28  31 


27     26  23 


40  44 
25  21 


67  49 
35  31 


45  37  38  45 
19     15     25  18 


44     45  41 


34      33  41 


37     39  41 


49  45 
16  18 


52  55 
12  15 


49  59  59 
14     18  29 


56     55  43 


39      47  44 


37  42 
-  5  26 


46  50 
-   6  10 


46     64  71 


40      42  39 


37  36  37 
10      16  16 


39     35  38 


35  33  37 
12      13  11 


33     34  32 


58  53  35 
31      32  17 


42     30  40 


44      32  41 


38  44 
-4-4 


38  45 
-4-3 


27      42  43 


31      42  54 


30     35  41 


50      49  38 


46  40 
12  17 


52  62  48 
30      34  33 


57  60 

24  32 

53  51 

13  13  12 

49  50  58 

19  17  26 

51  53 

5  11 


60  66  62 
23     30  34 


42      36  50 


57  56 

34  32 


56  54 
26  19 


53  51 
27  29 


39  51 
17  19 


36  49  49 
29     27  17 


49  47 
18  16 


40      46  48 


18      23  19 


49  60  66 

17  25  30 

57  64  57 

13  14  28 

51  63  62 

15  25 

54  56 


52  78  75 

32  27 

51  63 

28  24  34 

50  55  60 

12  16  18 


40  38  40  39 
29  21 

38  31 


40  39 
10  11 


46  40 
15  21 


43     37  35 


47  50 
11 


49  47 
21 


42     38     46  51 


38  35  41 
18     16  20 


29      28  29 


MAX 
MIN 


52  56  36 
20     35  21 


49  52  48 
12     19  31 


60  69 
22  35 


60  59 
18  37 


58     61  46 

22     32  29 


57  53  41 
12     30  24 


48  50.  40 
-   5      10  20 


43     50  39 


39  35  41 
22     26  15 


50      49  60 


36      34  35 


51  42  52 
24     27  15 


49      38  61 


36      39  35 


52  39  59 
32     26  19 


29     30     30     12  29 


34  45  59 
20     16  12 


38      38  50 


3  5      40  49 


32     35  47 


31      42  50 


35      39  48 


51      47  36 


53  50 
20  26 


65      65  59 


31     25  27 


23     24  32 


28  21 
57  63 


65  61  68 

20  33  37 

55  61  67 

21  26  33 

69  71  72 

19  20  30 

65  73  71 

25  30 

50  51 

33  16  22 

49  50  51 


64      74  71 

20     21     23  27 


69  37 
31  33 


54  51 
34  32 


48  50 
24  22 


43  36 
33  31 


61  39 
31  31 


32     24  33 


53  51 
30  32 


53  54 
17  28 


43  53  50 
30     26  29 


43     55  56 


39      45  47 


43  39 
17  15 


43  53  56 
31      25  30 


43      53  56 


23      24  39 


56      60  74 


48  60  68 
28     23  24 


57  62 
25  22 


27  28 

53  56 

12  16  24 

50  54  52 

12  16  25 

61  68  74 

26  22  40 


43  41 
31  31 


56  57 
30  24 


44  51 
17  32 


38     33     43  51 


21  12 
50  37 


40  42 
18  14 


47  57 
26  2» 


48  56 
30 


42      44  45 


21      19  24 


28     27     30  30 


30     31     24     29     22     22     38  44 


See  reference  notes  folloelng  Station  I 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORAC 
MARCH  196 


Day  Ot  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

j  Ave 

LEADV I LLE 

MAX 
MIN 

37 
2 

38 
23 

51 
18 

32 
3 

25 
6 

34 
8 

19 
5 

«« 
-  2 

45 
5 

39 
16 

37 
17 

25 
12 

4  2 
9 

45 
14 

47 

23 

45 
23 

37 
24 

37 
17 

34 
14 

35 
17 

30 
4 

4  2 
15 

51 
18 

44 
24 

30 
22 

26 
6 

37 
13 

24 
6 

37 
5 

41 

15 

35 
13 

36 

12 

LI  HON   8  SSW 

MAX 
MIN 

51 
12 

60 
34 

39 
26 

40 
23 

37 
23 

41 
11 

37 
25 

35 
17 

49 
19 

54 
31 

52 
24 

45 
28 

59 
22 

63 
30 

67 
33 

59 
26 

38 
32 

35 
25 

35 
25 

45 
19 

45 
29 

50 
25 

58 

25 

65 
30 

64 
32 

58 
28 

51 
25 

46 
21 

34 
17 

44 

22 

51 
26 

48 

24 

UIMON 

MAX 
MIN 

53 
11 

58 
29 

36 
27 

42 
25 

33 
15 

43 
10 

32 
22 

37 
17 

51 
12 

55 
32 

54 

23 

45 
27 

58 
19 

66 

25 

70 
29 

42 
27 

40 
29 

35 
27 

37 
26 

48 

22 

47 

28 

30 

25 

59 
20 

66 

29 

63 
36 

48 
26 

51 
24 

33 
20 

35 

21 

44 
24 

52 
30 

47 
23 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

48 
8 

49 

32 

42 
23 

41 

17 

41 
20 

41 
16 

44 
10 

46 
-  3 

55 
4 

53 
18 

51 
22 

45 
19 

57 
22 

63 
21 

63 
25 

50 
33 

55 

31 

54 
27 

49 

21 

56 

20 

52 
16 

59 
17 

68 

20 

61 

35 

50 
32 

42 
23 

45 
28 

33 
23 

44 
17 

50 
1* 

53 
19 

50 
20 

LONC-MONT    2  ESE 

MAX 
MIN 

40 
18 

51 
24 

55 
30 

34 
19 

35 
22 

30 
6 

35 
16 

42 
19 

42 
16 

49 
19 

59 
29 

36 

30 

48 
26 

66 
26 

65 
30 

71 
35 

59 
36 

45 
31 

37 
29 

38 
18 

45 
26 

55 
29 

55 
23 

65 

30 

67 
30 

67 
34 

52 
28 

68 
24 

31 
15 

30 
18 

45 

24 

48 

24, 

MANASSA 

MAX 
MIN 

41 

3 

40 
19 

41 
27 

39 
19 

39 
23 

41 
16 

33 
14 

40 
3 

51 
10 

55 
29 

52 
14 

52 
11 

56 
14 

60 
15 

60 
24 

51 
19 

55 
23 

45 
13 

39 
21 

52 
14 

52 
19 

60 
14 

62 
15 

58 

35 

47 
28 

48 
7 

45 
19 

46 
18 

35 
16 

38 

17 

48 
20 

47! 
17 

MARV1NE 

MAX 
MIN 

38 
-  3 

48 
17 

47 

20 

33 
10 

40 
17 

38 
19 

32 
16 

36 
-  6 

49 
0 

37 
15 

50 
16 

39 
14 

47 
23 

54 
17 

56 
26 

44 
22 

50 
17 

44 
21 

49 
22 

47 
21 

38 

5 

51 
15 

57 
29 

56 
21 

46 
34 

40 
26 

36 
25 

34 
23 

35 
14 

41 
10 

46 

26 

43 
17 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

46 

3 

42 
25 

35 
22 

35 
17 

35 
19 

39 
20 

37 
2 

38 
-  1 

47 

2 

47 
16 

48 
21 

43 
27 

52 
27 

58 
22 

61 

25 

53 
29 

51 
31 

50 
27 

49 
21 

55 
22 

48 
19 

56 
18 

66 

23 

62 
36 

55 
32 

40 
28 

41 
24 

36 
25 

39 
10 

49 
13 

49 
22 

47 
20 

MEEKER 

MAX 
MIN 

46 

6 

48 

33 

38 
21 

36 
14 

38 
20 

43 

2  0 

39 
3 

45 
-  2 

54 
6 

49 
16 

49 

20 

43 
13 

54 

23 

61 
23 

61 

25 

55 
28 

53 
26 

51 
25 

49 
19 

54 

20 

48 
11 

57 

20 

66 

23 

63 
33 

57 
30 

43 
21 

39 

23 

36 
23 

41 

17 

48 
9 

54 

20 

49 
19 

MESA  VERDE  NP 

MAX 
MIN 

47 
18 

55 
26 

49 

30 

46 
21 

35 
23 

37 
21 

37 
16 

46 
14 

52 
23 

57 
30 

55 
28 

51 
28 

55 
30 

64 

33 

63 
34 

57 
32 

55 
29 

51 

27 

49 

25 

53 
27 

54 
33 

60 

33 

66 

35 

61 

43 

49 
32 

43 
19 

40 
29 

40 
27 

40 
29 

42 

27 

51 
26 

50 
27 

MONTE  VISTA 

MAX 
MIN 

40 

3 

51 
14 

47 
28 

44 
19 

40 
19 

42 
13 

34 
16 

38 
10 

50 
11 

55 
18 

53 
17 

49 
11 

55 
15 

60 
19 

62 
21 

58 
22 

54 
29 

48 

22 

42 
20 

52 
18 

55 
28 

59 
16 

64 
19 

59 
28 

50 
33 

48 

20 

50 
16 

46 
24 

40 
20 

43 
19 

45 
18 

49 
IB 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

40 
19 

49 
19 

46 

30 

38 
23 

41 
23 

40 
26 

47 
24 

40 
16 

45 
16 

56 
19 

60 
27 

62 
20 

52 
29 

60 
27 

67 

29 

68 
35 

54 
38 

57 
28 

58 
30 

53 
32 

58 
28 

53 
25 

62 
26 

72 
33 

65 
39 

56 
29 

45 
29 

43 
30 

37 
27 

40 
28 

50 
29 

52 
26 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 
MIN 

50 
9 

57 
36 

42 
23 

30 
18 

34 
18 

40 
9 

37 
19 

40 
17 

45 
15 

54 

27 

47 
21 

44 

22 

58 
15 

64 
24 

63 

30 

50 
26 

39 
27 

34 
24 

38 
22 

48 
16 

50 
20 

50 
17 

54 
20 

54 
26 

57 
31 

48 
28 

40 
22 

32 
18 

24 
10 

41 
14 

48 

25 

45 
21 

NORTHDALE 

MAX 
MIN 

46 
21 

45 
27 

45 

30 

35 
19 

35 
20 

33 
20 

34 
10 

42 

0 

47 
7 

53 
16 

49 
23 

46 
23 

55 
27 

59 
29 

59 
31 

55 
32 

51 
27 

52 
27 

44 

29 

48 

29 

53 
29 

58 
28 

63 
26 

60 
40 

48 

JO 

42 
22 

40 
28 

38 
22 

40 
26 

42 
25 

52 
25 

47 
24 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

45 
10 

50 
20 

41 

28 

38 
21 

36 
24 

37 
20 

32 
17 

40 
IS 

47 
14 

48 
31 

46 
28 

40 
25 

55 
22 

55 
22 

56 
28 

41 
24 

37 
26 

28 
20 

29 
14 

43 
12 

48 
34 

52 
17 

58 

20 

52 
24 

'47 
30 

38 

23 

41 

23 

32 
15 

31 
10 

36 
18 

42 
19 

42 
21 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

41 

9 

46 
8 

43 
31 

35 
20 

33 
23 

31 
10 

31 

9 

37 
5 

47 
8 

50 
19 

49 
19 

44 

15 

51 
25 

54 
27 

54 
29 

48 

32 

50 
25 

47 
24 

43 
28 

51 
25 

50 
29 

53 
32 

64 

30 

58 
37 

46 

32 

40 
23 

42 
29 

38 
23 

39 

20 

46 

25 

49 

20 

45 
22 

OURAY 

MAX 
MIN 

45 
11 

50 
28 

42 
30 

34 
17 

33 
23 

35 
18 

30 
18 

38 
6 

53 
14 

51 
23 

50 
25 

42 
25 

49 
25 

57 
29 

57 
32 

50 
33 

47 

32 

48 
25 

42 
22 

48 
30 

48 
30 

54 
26 

61 

30 

52 
36 

42 
31 

36 
16 

38 
24 

35 
26 

37 
23 

37 
28 

48 

19 

44 

24 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

42 
1 

47 
12 

44 
31 

38 
24 

34 
26 

34 
8 

37 
5 

41 
-12 

52 
0 

52 
2 

50 
2 

49 
11 

55 
15 

58 
19 

58 
23 

52 
26 

44 
26 

48 
28 

57 
22 

60 
18 

63 
21 

54 

33 

44 
31 

42 
20 

37 
19 

39 
29 

43 
29 

42 
21 

50 
27 

47 

17 

PALISADE    1  S 

MAX 
MIN 

55 
23 

50 
34 

42 
32 

37 
27 

44 

29 

46 
30 

43 
24 

45 
19 

54 
21 

59 
29 

61 
37 

55 
31 

64 
35 

70 
36 

70 
38 

61 
45 

61 

38 

55 
37 

55 
35 

56 
35 

58 
35 

66 
34 

75 
38 

65 
54 

53 
42 

49 

35 

44 
38 

44 

35 

53 
32 

58 
35 

62 
36 

55 
33 

PAONIA 

MAX 
MIN 

49 
16 

52 
29 

40 
32 

39 
26 

43 

27 

41 
27 

41 

21 

44 

15 

53 
17 

53 
21 

58 
21 

50 
26 

60 
28 

67 
31 

67 
31 

57 
39 

58 
37 

60 

30 

54 
26 

57 
28 

53 
26 

62 
27 

70 
32 

66 
45 

50 
37 

42 
26 

43 

30 

41 

30 

40 
29 

52 

31 

56 

27 

52 
28 

PARADOX 

MAX 
MIN 

54 
13 

52 
26 

40 
29 

40 
27 

42 
25 

42 
29 

44 

19 

50 
17 

60 
21 

61 

25 

59 
25 

58 
24 

65 
28 

71 
25 

68 
28 

60 
38 

64 
29 

54 
33 

55 
33 

63 
25 

PARKER  9  E 

MAX 
MIN 

50 
14 

57 
30 

41 
6 

40 
18 

31 
19 

49 

12 

36 

22 

41 

19 

59 
19 

59 

30 

51 
22 

49 
31 

61 
19 

65 
30 

66 

32 

58 

33 

39 
32 

34 
27 

40 
24 

48 
19 

48 
28 

49 

20 

60 
22 

65 

33 

62 
31 

53 
23 

48 

23 

35 
17 

33 
11 

41 
12 

49 

25 

48 

22 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 
MIN 

59 
19 

67 

32 

41 
31 

44 

32 

37 
25 

52 
21 

48 

30 

52 
23 

60 
17 

67 
31 

55 
24 

56 
26 

65 
24 

73 
25 

73 
30 

49 
34 

42 
31 

40 
31 

44 

31 

55 
29 

58 

33 

56 
25 

63 

25 

70 
32 

6fl 
40 

58 
34 

59 
27 

40 
25 

36 
25 

52 
30 

57 
34 

54 
28 

RANGELY 

MAX 
MIN 

50 
8 

49 
17 

41 
19 

33 
15 

40 
16 

41 
16 

45 
-  1 

44 

5 

49 
9 

55 
15 

51 
21 

52 
18 

58 
19 

63 
19 

64 
19 

59 
25 

57 
20 

49 

26 

52 
15 

57 
15 

53 
11 

62 
16 

70 
19 

64 

38 

59 

<<: 

52 
24 

46 
24 

37 
20 

45 
15 

55 
11 

61 
17 

52 
17 

RED   FEATHER  LAKES   6  SE 

MAX 
MIN 

42 
9 

47 

33 

35 
17 

29 
-  2 

35 
15 

45 

2 

34 
18 

42 
8 

54 
13 

47 

26 

44 
18 

35 
17 

53 
26 

57 
29 

58 
24 

48 
26 

43 
21 

35 
23 

33 
12 

48 

5 

40 

20 

48 
11 

50 
12 

54 

22 

50 
28 

44 
24 

36 
22 

30 
14 

32 
-  2 

43 

9 

44 
10 

43 
16 

RICO 

MAX 
MIN 

48 
-  3 

47 
-  3 

37 
25 

35 
15 

35 
19 

28 
10 

28 
13 

49 
-11 

47 

2 

46 

8 

44 
9 

43 

22 

51 
15 

52 
15 

51 
20 

42 
23 

51 
18 

33 
23 

38 
19 

42 
21 

48 

29 

56 
20 

56 
17 

46 

32 

36 
26 

38 
10 

32 
17 

36 
21 

39 
22 

43 

23 

46 
9 

42 
15 

RIFLE  2  ENE 

MAX 
MIN 

46 

15 

48 
24 

46 
26 

39 
17 

37 
23 

43 
22 

38 
20 

43 
5 

48 
8 

53 
18 

52 
26 

49 

26 

57 
24 

64 

22 

66 

23 

60 
34 

58 
28 

59 
27 

55 
20 

57 
29 

53 
23 

62 
18 

69 

22 

68 
47 

54 
38 

46 
29 

45 
26 

9  B 
29 

50 
25 

55 
22 

59 
25 

52 
24 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

60 
18 

60 
34 

58 
28 

50 
30 

47 

30 

60 
19 

57 
31 

52 
22 

66 
15 

67 
33 

60 
19 

57 
26 

64 
16 

75 
25 

74 
29 

68 

32 

40 
31 

37 
29 

43 

31 

55 
25 

58 
30 

58 

22 

67 

22 

73 
30 

73 
43 

63 
42 

62 
22 

58 
27 

40 

23 

47 
29 

56 
33 

58 
27 

RUSH  2  NNE 

MAX 
MIN 

55 
22 

65 
24 

35 
25 

40 
22 

35 
13 

40 
7 

32 
22 

40 
13 

51 
13 

58 

31 

52 
24 

48 
25 

60 
19 

67 
19 

67 
29 

49 
27 

39 
32 

38 
32 

34 
24 

48 
24 

50 
24 

55 
22 

58 
26 

64 
31 

ft  i 

26 

50 
22 

52 
24 

33 
21 

32 
17 

41 

23 

52 
28 

411 

22 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

47 

0 

50 
37 

40 
17 

36 
12 

37 
16 

37 
3 

31 
18 

35 
5 

52 
10 

46 
24 

40 
14 

35 
23 

43 
17 

53 
19 

54 
27 

45 
24 

32 
21 

29 
20 

25 
17 

43 
10 

41 
20 

37 
12 

45 
17 

48 

30 

47 
29 

39 
24 

39 
24 

30 
14 

29 
7 

41 
13 

36 
15 

40 
17 

RYE 

MAX 
MIN 

52 
11 

60 
29 

49 
25 

40 
24 

39 
23 

41 
15 

39 
28 

45 

56 
17 

60 
40 

56 
22 

48 
25 

60 
21 

65 
29 

62 
32 

55 
28 

41 

29 

35 
25 

34 
23 

53 
25 

51 
26 

54 
20 

59 

25 

60 

34 

56 
40 

49 
33 

51 

25 

44 
21 

33 
15 

43 
18 

49 
26 

49 
24 

SAGUACHE 

MAX 
MIN 

44 
7 

52 
11 

47 
24 

45 
19 

39 
27 

46 
10 

34 
17 

44 

50 
14 

58 
15 

54 
18 

43 
26 

57 
16 

59 

22 

60 

22 

54 

25 

55 
34 

45 

27 

42 
21 

50 
11 

49 

27 

59 
18 

64 

21 

56 
27 

54 
26 

45 
17 

46 
14 

45 
24 

43 
20 

47 
28 

51 
22 

49 

20 

SAL  IDA 

MAX 
MIN 

48 
6 

57 
37 

44 

29 

44 

27 

43 
25 

47 
24 

46 

25 

48 

13 

57 
17 

55 
30 

56 
17 

48 
30 

60 
25 

65 
22 

65 
27 

61 
30 

53 
26 

46 
32 

43 
26 

54 

22 

50 
25 

62 
19 

66 
21 

64 

29 

55 
34 

50 
27 

50 
30 

43 
22 

40 
18 

52 

n 

53 
15 

52 
24 

SEDGWICK  5  S 

MAX 
MIN 

58 
19 

52 
32 

40 
29 

33 
24 

29 
22 

32 
7 

30 
22 

35 
18 

41 
12 

46 

27 

51 
32 

44 
34 

57 
26 

62 
32 

60 
38 

55 
31 

47 
34 

40 
32 

40 
32 

52 
30 

48 

31 

54 
29 

60 
30 

72 
34 

72 
40 

65 
34 

50 
34 

44 
24 

39 
22 

55 
23 

55 
30 

49 
27 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

45 
-  9 

43 
7 

34 
20 

28 
8 

34 
19 

33 
12 

22 
12 

45 
-10 

47 
-  6 

50 
3 

40 
2 

43 

5 

50 
9 

50 
10 

52 
11 

42 
25 

48 

22 

44 
15 

42 
16 

43 
22 

50 
16 

51 
15 

52 
13 

45 
10 

40 

25 

38 
9 

30 
15 

35 

2  3 

43 
22 

41 
21 

42 

5 

42 
1  1 

SPICER 

MAX 
MIN 

28 
12 

39 
20 

39 
14 

29 
0 

30 
12 

31 

2 

27 
13 

38 
3 

42 
5 

40 
10 

40 
10 

32 
15 

44 
10 

50 
14 

50 
19 

46 
16 

40 
22 

34 

20 

39 
4 

44 
14 

34 
12 

39 
9 

52 
12 

40 

24 

44 
16 

38 
11 

42 
14 

24 
14 

32 
-  9 

34 
-  5 

42 
13 

38 
11 

SPRINGFIELD   7  WSW 

MAX 
MIN 

59 
19 

68 
33 

59 
29 

49 

25 

29 

64 
20 

56 
31 

49 

22 

60 
17 

61 
27 

58 
22 

56 
30 

61 

20 

71 
26 

69 
34 

61 
25 

32 
28 

35 
27 

35 
27 

51 
19 

54 
27 

55 
24 

65 
27 

70 
38 

71 
42 

66 

35 

60 
21 

51 
25 

32 
23 

38 
28 

52 
28 

55 
26 

SPRINGFIELD   8  S 

MAX 
MIN 

69 
11 

51 
13 

42 
21 

64 
28 

44 
6 

50 
15 

60 
12 

63 
22 

47 
19 

65 

20 

70 
21 

74 

29 

68 

27 

35 
29 

38 
24 

51 
26 

55 
24 

58 

22 

67 

37 

72 
34 

59 
21 

61 

5 

57 
20 

61 

20 

40 

6 

S6 

20 

STATE   TURKEY    EXP  FARM 

MAX 
MIN 

44 

6 

50 
15 

45 
31 

41 
31 

39 
22 

39 
10 

41 
-  2 

46 
-  6 

53 

50 
15 

55 
17 

61 
21 

61 

24 

43 
31 

54 
21 

46 

21 

58 

23 

62 
20 

45 
30 

45 

30 

44 
26 

49 
17 

48 
18 

See  reference  notes  follow, tig  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
M I  N 

35 
-  1 

43 
20 

40 
21 

36 
6 

34 
14 

4  0 

5 

30 
16 

37 
0 

4  5 
-11 

45 
16 

43 
12 

39 
16 

48 

12 

48 
10 

5a 

23 

46 

22 

50 
?9 

43 

35 

45 
22 

46 

24 

42 

46 

9 

59 
14 

53 
29 

49 

29 

40 
26 

39 
22 

38 
18 

39 

2 

44 

4 

48 

17 

43.5 
15.5 

STERL ING 

MAX 
MIN 

45 
1* 

59 
23 

49 
28 

35 
24 

35 
24 

31 
7 

39 
9 

37 
23 

39 
3 

42 
10 

48 
29 

50 
33 

25 

57 
27 

62 
35 

61 
32 

58 
37 

47 
33 

46 
32 

40 
28 

55 
32 

48 

26 

53 
21 

62 
34 

74 
38 

71 
36 

:  b 

54 
23 

31 
20 

38 
19 

55 
28 

48.7 
25.2 

STRA  T  TON   3  NE 

MAX 
MIN 

55 
17 

55 
33 

42 
26 

45 
23 

37 
24 

49 

a 

42 
23 

42 
22 

58 
19 

60 
30 

59 
21 

46 
16 

59 
20 

68 

23 

72 
29 

58 
28 

38 
27 

38 

25 

43 
27 

51 
22 

47 

OB 

54 

25 

63 
31 

72 

32 

66 

39 

55 
33 

57 
22 

49 

23 

38 

22 

49 

26 

54 
28 

52.4 
24.9 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

37 
5 

42 
25 

34 
19 

29 
-  7 

29 
10 

30 
-  9 

23 
11 

37 
-  & 

44 
-22 

38 
11 

39 
6 

26 
13 

43 
-  2 

45 

47 
5 

42 
23 

40 
23 

32 
22 

32 
14 

35 
16 

33 
5 

43 
-  5 

51 
1 

43 
17 

35 
11 

30 
-  5 

33 
10 

21 
8 

33 
0 

40 

10 

38 
-  3 

36.3 
6.5 

TACONY   7  SE 

MAX 
MIN 

59 
19 

60 
24 

51 
24 

44 
24 

38 
29 

52 
21 

48 
31 

52 
24 

60 
17 

64 

25 

58 

21 

68 

26 

62 
25 

71 
27 

47 
31 

40 
30 

44 
31 

55 
29 

60 
26 

62 

28 

60 
21 

69 
29 

66 

36 

58 

36 

59 
27 

48 
22 

34 
24 

52 
26 

57 
34 

55.2 
26.4 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

36 
-21 

45 
14 

3) 

24 

30 
10 

27 
17 

29 
-  6 

24 
9 

35 
-24 

43 
-23 

39 
11 

39 
-  7 

32 
18 

45 
-  7 

46 
-10 

48 
-  1 

45 
18 

41 

20 

39 

9 

35 
9 

38 
11 

37 
2 

48 
-  6 

51 
-  2 

44 
11 

40 
22 

35 
•  4 

30 
14 

29 
13 

44 
11 

43 
16 

43 
0 

38.5 
4.8 

TELLURIDE 

MAX 
MIN 

45 
-  5 

42 
18 

42 
26 

30 
12 

38 

15 

34 
16 

24 
14 

47 
-10 

52 
3 

49 

10 

42 
12 

41 
12 

48 
16 

50 
16 

5C 
2  4 

45 
22 

50 
28 

46 

19 

37 
24 

24 

44 
27 

50 
16 

55 
18 

48 
31 

40 
27 

42 
6 

35 
17 

33 
22 

41 

22 

39 
24 

42.8 
16.9 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

52 
15 

66 
42 

55 
29 

48 

27 

50 
25 

55 
19 

48 
31 

49 
19 

60 
26 

64 

21 

63 
26 

55 
32 

64 
21 

68 

30 

68 
34 

59 
30 

39 
31 

34 

20 

32 
24 

54 

20 

55 
31 

55 
25 

65 
30 

65 
45 

63 
37 

57 
34 

55 
31 

52 
24 

30 
19 

39 
25 

52 
30 

53.9 
27.5 

TRINIOAD   FAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
20 

69 
32 

50 
27 

49 
28 

43 
25 

58 

23 

45 
26 

52 
19 

64 

22 

63 

37 

56 
25 

56 
24 

64 
20 

72 
29 

71 

33 

47 

32 

38 
30 

35 
28 

35 
26 

57 
24 

57 
2  5 

58 

22 

67 

26 

69 
44 

66 
39 

54 

33 

57 
29 

36 
22 

34 
20 

40 

27 

54 

30 

54.0 
27.3 

TWO  BUT T E S   1  NW 

MAX 
MIN 

60 
21 

68 

40 

57 
33 

50 
28 

44 

30 

55 
22 

48 

34 

49 
27 

61 

20 

65 
33 

62 
27 

56 

30 

57 

23 

71 

30 

68 

35 

58 

23 

34 

30 

36 
25 

35 
31 

51 
30 

54 
40 

58 
26 

66 
28 

71 
36 

71 
46 

61 
45 

61 
25 

51 

25 

35 
25 

40 
30 

54 
36 

55.1 
30.2 

URAVA  N 

MAX 
MIN 

53 
19 

53 
29 

55 
35 

43 
31 

46 
35 

45 
30 

44 

21 

51 
IS 

58 
23 

61 
27 

60 
29 

56 
31 

64 
32 

69 
30 

68 

33 

65 
42 

63 
33 

60 
35 

51 
33 

60 
34 

60 
35 

64 

30 

71 

31 

65 
41 

54 

40 

51 
31 

48 
34 

41 

33 

45 
31 

55 
35 

60 
30 

56.1 
31.3 

VALLECI TO  DAM 

MAX 
MIN 

40 
0 

45 
10 

44 
29 

34 
15 

41 
24 

35 
10 

36 
6 

40 
-10 

52 
0 

50 
8 

49 
11 

50 
25 

51 
27 

55 
19 

56 
25 

44 

29 

50 
23 

47 
28 

36 
26 

47 
19 

56 
26 

58 
19 

59 
23 

55 
31 

49 

30 

43 
15 

38 
19 

43 
26 

42 
27 

39 
25 

49 
11 

46,2 
18.6 

WAGON  WHEEL    GAP   3  N 

MAX 
MIN 

30 
-  4 

48 
6 

52 
11 

38 
7 

34 
9 

35 
-  4 

40 
2 

28 
-  9 

41 
-  8 

48 
-  2 

50 
7 

45 
15 

40 
11 

52 
16 

52 

10 

54 
19 

43 
LB 

49 
19 

47 
16 

40 
17 

48 
19 

48 
14 

55 
16 

52 
25 

45 
24 

41 

10 

40 
13 

39 
18 

37 
20 

37 
18 

42 

5 

43.5 
11.2 

WAL  DEN 

MAX 
MIN 

36 

5 

39 
27 

35 
17 

31 
5 

25 
14 

36 
f, 

28 
14 

30 
0 

44 
-  4 

40 
10 

42 
11 

30 
14 

40 
13 

45 

20 

50 
24 

52 
21 

42 
23 

35 
713 

42 
15 

43 
22 

34 
17 

45 
10 

55 
14 

62 
26 

47 
24 

40 
17 

36 
20 

29 
16 

42 

3 

43 

5 

42 
13 

39.7 
14.6 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

47 
17 

59 
37 

57 

25 

48 
26 

42 
27 

6] 
24 

44 

29 

52 
20 

60 
19 

63 

39 

61 

20 

54 
33 

62 

20 

67 
31 

68 

39 

58 
30 

41 

27 

35 
27 

34 
24 

57 
24 

55 
32 

66 
21 

63 

25 

64 

3  7 

60 
36 

55 
33 

55 
31 

50 
23 

34 
16 

42 

24 

54 

25 

53.3 
27.0 

WAT  ERDAL  E 

MAX 
MIN 

51 
11 

56 
25 

43 

20 

44 
13 

31 
21 

35 
5 

42 
16 

45 
12 

42 

1" 

50 
21 

59 
25 

48 
24 

61 
14 

62 
24 

64 
32 

56 
34 

48 
32 

40 
31 

40 
25 

46 
15 

44 
32 

54 
23 

64 

25 

67 
28 

65 
31 

59 
32 

49 

3  0 

33 
24 

35 
9 

49 

15 

52 
30 

49.5 
22.2 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

43 
-  9 

51 
37 

42 
22 

36 
16 

42 
14 

41 
10 

34 
20 

38 

-  5 

50 
3 

50 
25 

43 
16 

43 
22 

49 
18 

57 
22 

5=' 
29 

46 
26 

42 
25 

36 
2  3 

35 
20 

49 
17 

49 

7  6 

55 
19 

61 
19 

55 
32 

50 
34 

42 
26 

46 

27 

32 
16 

37 
13 

44 

10 

38 
5 

45.0 
18.6 

WETMORE   2  S 

MAX 
MIN 

50 
12 

60 
32 

48 
28 

36 
26 

35 
25 

48 
1  5 

40 
18 

48 

15 

53 
1  9 

61 

37 

52 
22 

5  0 
3  0 

62 
23 

65 
33 

65 
31 

48 

30 

43 

30 

39 
19 

40 
30 

56 

21 

54 
29 

55 
24 

61 
28 

65 
33 

59 

32 

51 

36 

53 
26 

42 
23 

35 
18 

50 
16 

48 
24 

50.7 
25.3 

WIGGINS   7  SW 

MAX 
MIN 

56 
16 

52 
33 

34 
29 

37 
21 

34 
24 

3* 
7 

36 

22 

43 
16 

58 
18 

57 
28 

57 
30 

4  6 

26 

61 

22 

65 
24 

69 
30 

56 
34 

46 
33 

38 
30 

43 
24 

55 
28 

51 

30 

54 
24 

64 
21 

7  7 
33 

68 

35 

65 
31 

53 
25 

39 
24 

38 
15 

45 
17 

53 
31 

51.0 
25.2 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

16 
-  5 

26 
-  4 

30 
9 

24 
16 

16 
10 

14 
10 

30 

a 

34 
9 

35 
13 

32 
13 

35 
8 

40 
12 

40 
12 

40 
25 

34 
24 

32 
16 

33 
18 

29 
16 

27 
13 

25 
13 

38 

19 

43 

15 

42 

20 

37 

28 

27 
19 

20 
10 

20 
11 

22 
18 

27 
13 

26 
14 

26 
9 

29.7 
13.3 

WRAY 

MAX 
MIN 

60 
17 

68 
33 

48 
31 

45 
27 

38 
27 

41 

9 

42 
19 

42 
22 

5  5 
1  3 

56 
32 

59 
28 

56 
34 

60 
23 

68 

27 

6T 
32 

60 
33 

52 
34 

45 

32 

47 
31 

3  0 

50 
33 

56 
30 

63 
21 

75 
36 

75 
47 

66 
36 

57 
31 

56 
26 

42 
24 

55 
26 

59 
28 

55.1 
28.2 

YUMA 

MAX 
MIN 

57 

20 

57 
34 

52 
31 

40 
25 

40 
26 

4  1 

5 

42 
23 

41 

20 

56 

If. 

55 
25 

57 

30 

56 
3  3 

59 
25 

65 
30 

70 
34 

67 
31 

52 
34 

47 
30 

45 
31 

53 
29 

51 
31 

55 
24 

61 

25 

73 
35 

73 
44 

68 

33 

54 

2  9 

52 
25 

36 
24 

54 

27 

54 

33 

54.3 
27.8 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I! 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.04 

.02 

.00 

.02 

.05 

.07 

.07 

.07 

.06 

D9 

.18 

.09 

.  12 

lb 

.18 

.05 

04 

.13 

.06 

.11 

.17 

.  12 

.21 

22 

.26 

.09 

.07 

.03 

.04 

.05 

.17 

3.04 

WIND 

35 

15 

27 

7 

20 

51 

71 

44 

29 

30 

45 

42 

20 

27 

41 

25 

25 

33 

19 

44 

54 

26 

32 

1U4 

87 

52 

40 

28 

6 

30 

43 

1152 

VALLECI TO  DAM 

EVAP 

.11 

.04 

06 

.06 

.05 

00 

* 

.04 

WIND 

35 

22 

4 

6 

 1 

5 

15 

6 

19 

9 

17 

37 

45 

28 

33 

31 

26 

12 

23 

14 

18 

43 

37 

10 

8 

62 

53 

28 

20 

4 

21 

16 

707 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MARCH  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  j 

28 

29 

30 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 
1 

T 

1 

5.0 
3 

5 

3.0 
4 

7 

6 

3 

2 

T 

1 

0.1 

1.8 
1 

T 

T 
T 

1.0 

T 
T 

5.0 
3 

T 

5 

3 

ALAMOSA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

0.3 

0.4 
T 

1.8 
1 

1 .  1 
T 

0.7 
1 

T 

0.4 

T 

T 

T 
T 

2.4 
T 

4.4 
4 

0.3 

1.0 
3 

0.2 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

2.3 

8.0 
4 

3.0 
3 

1 

T 

2.0 

T 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
11 

9 

1.0 
9 

3.0 
1 1 

3.0 
13 

T 
12 

3.0 
14 

T 
13 

11 

10 

T 

9 

2.0 
10 

T 

8 

7 

5 

T 

3 

1.0 

3 

1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 
1 

4.0 
4 

1.0 

T 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

10.0 
6 

3 

2 

2 

2 

- 

- 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6  8 
5 

3.4 
8 

1.2 
7 

T 

6 

5 

3 

T 

9.5 
5 

2.0 
3 

1 

T 

7.2 
6 

0.2 
3 

T 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
on  upi  *jpi  u 

2 

1 

2 

2 

4 

- 

- 

CANON  CITY 

SNOWFALL 

cu    riM  run 
Csrl    KJii    vjn  U 

3.5 

9.0 

CEDAR EDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

6.0 

1.0 

2.5 
1 

2.0 
1 

0.5 
1 

2.0 

1.0 

1.5 

0.5 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

2.0 
5 

4 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

3.0 
2 

T 

2 

T 

4.0 
4 

1.0 
2 

T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

- 

1.0 
6 

T 

5 

1.0 
5 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

0.5 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

2.0 
2 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

6.0 
5 

1.0 
4 

2.0 
4 

1.0 
4 

2.0 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

1.0 
1 

1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 

0.2 

1 

0.4 
T 

2.9 
T 

3.3 
5 

0.5 

T 

4 

0.4 

4 

0.4 

3 

0.4 

2 

0.4 

T 

T 
T 

0.6 

T 

0.8 
1 

T 
T 

T 

0.2 

0.4 
T 

0.9 
T 

T 
T 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2.0 

0.8 

1  0 

T 

6.0 
2 

1.0 
1 

1.0 

2.0 

2.0 

7.5 
3 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

T 
14 

8.0 
21 

3.0 
211 

2.5 
21 

5.0 
25 

3.0 
26 

25 

25 

2  4 

T 
24 

6.0 
28 

27 

26 

25 

24 

1.0 

23 

1.0 
22 

20 

3.0 
20 

1.0 
18 

15 

13 

1  .  0 

11 

2.0 
10 

3.0 
9 

3  .0 
10 

110 
19 

3.0 
16 

2.0 
13 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

4.4 

1  2 
5 
0.4 

2.7 
4 

0.3 

T 

4 

0.3 

0.6 
4 

0.3 

1 

T 

1.0 

9.7 
5 

0.4 

T 

5 

0.6 

3 

0.4 

T 

4.1 

5.3 
7 

0.6 

0.1 
6 

0.7 

2 

0.3 

DILLON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

# 

5.0 

* 

2.0 

T 

3.0 

2.0 

* 

2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

2.0 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
2 

9.0 
11 

3.5 
13 

0.5 
13 

10 

8 

6 

4 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

5.0 
3 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

6.0 

6 

3.0 
5 

2.5 
3 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.6 
4 

2.7 
6 

0.1 
6 

1.7 

5 

2.4 

6 

0.2 
7 

6 

5 

5 

0.2 
4 

T 

4 

4 

4 

2 

T 
T 

1  .  1 
T 

T 

0.5 

0.2 
T 

0.3 
T 

1.0 
T 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

: 

2 

Z 

Z 

4 

1 

; 

2 

4 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
c  w   nw  run 

1.0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

4.6 

5 

1.5 
6 

2.3 
7 

5 

T 

4 

2 

2 

5.1 
5 

0.6 
2 

0.3 
T 

9  0 
7 

T 

4 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

2 

2 

1.5 
2 

1 

T 
T 

- 

- 

* 

• 

5.0 
4 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

15 

15 

17 

17 

18 

17 

16 

16 

16 

19 

19 

17 

16 

14 

13 

11 

10 

H 

9 

9 

9 

8 

6 

8 

8 

8 

6 

5 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

5.5 
6 

T 

4 

1.5 
T 

3.0 
4 

2.0 
4 

2 

T 

T 

3.0 
3 

T 
T 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQU I V 

2.7 

0.1 
T 

2.5 
2 

0.1 

1.5 

T 

1 

T 

T 

0.7 

0.3 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

T 
15 

8.0 

23 

0.5 
22 

1.5 
22 

1.0 
21 

2.0 
22 

20 

19 

19 

T 
19 

1.0 
20 

1.0 
19 

17 

16 

15 

1  .  0 
15 

15 

15 

T 
14 

1  .  5 
15 

15 

14 

1  .  0 

13 

T 
13 

1  .  5 
14 

T 
13 

13 

13 

12 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

0.5 
1 

2.0 
1 

T 

1 

T 

1 

1.5 
1 

1  .  0 

1 

1 

T 

T 

2.8 
1 

0.5 
1 

GREYSTONE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

3 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

3.5 
1 

2.0 
T 

GROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
5 

2.0 
6 

1.5 
7 

1.5 
7 

3.5 

T 

T 

* 

9.0 

HAM  I LTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

8 

2 

3.0 
6 

3 

T 

T 

2 

1 

2 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

T 

T 

T 

2 

T 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.0 
5 

3 

3  .  0 
6 

3 

1 

1.5 

3.0 

1 

T 

4  .  0 
1 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

4  0 
6 

0.5 
5 

T 

4 

1 

2 

1 

T 

2.0 
1 

T 

6.0 
3 

1.5 
4 

1 

0.4 

1.5 
1 

4  0 
2 

0.5 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

3.0 
3 

T 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

3.2 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MARCH  1961 


Day  oi  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

LAS  ANIMAS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2  0 

5.0 
1 

LIUON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
1 

3.0 
2 

- 

- 

3.0 
1 

1  .0 

1,0 

T 

MANASSA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

l 

2 

1 

MAYBE LL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 
T 

2.0 
2 

0.5 
1 

1.0 
1 

3.0 
3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

1  ii 

3 

0.7 
3 

1 

MEEKER 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4  1 
4 

2 

4.0 

T 
T 

3  5 

1  .  0 

1 

4.0 

3 

T 

3 

T 

T 

T 

2.0 
T 

7.0 
4 

2  II 
4 

T 

3 

T 

T 

T 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3.0 

T 

- 

- 

- 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

3.3 
2 

1.0 
2 

6.1 
8 

3.0 
9 

5.8 
13 

11 

9 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

6.9 
4 

3.7 
4 

0.8 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

14 

T 
14 

3.0 
17 

3.5 
20 

T 
19 

6.0 
25 

23 

20 

18 

16 

1.0 
17 

15 

13 

12 

T 
12 

8 

7 

T 

7 

T 

6 

T 

4 

3 

T 

T 

2.0 
2 

1.5 
3 

T 

2 

11  o 
13 

4.0 
13 

2.0 
14 

9 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
1 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
T 

2.0 
1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

8.0 
6 

3.0 
3 

T 

T 

T 

T 
T 

9.0 
6 

T 

3 

2 

T 

PUEBLO  KB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.7 
T 

0.3 

0.2 
T 

0  3 
T 

2  1 

0.9 
1 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

10 

0.5 
10 

0.5 
9 

4.0 
13 

10 

T 

9 

9 

7 

6 

6 

1.0 

5 

4 

3 

2 

T 

2 

1.0 
3 

3.0 
6 

2.0 
8 

6 

5 

5 

4 

2 

1 

1 

T 

1 

6.0 
7 

2.0 
9 

7 

T 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

3 

2 

2 

3.0 
4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1  5 

2 

T 

T 

9.0 
9 

5.0 
8 

6 

4 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 

0.8 

3.0 

4.4 

0  8 

SALIDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3.0 
2 

2 

T 

0.5 

0.5 

T 

18  0 
18 

4.0 
9 

4 

3 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

6.0 
3 

1.0 
3 

5.0 
8 

1.0 
6 

6.0 
12 

8 

5 

2 

2 

1.0 

2.0 
1 

2.0 

SILVERTOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

T 
10 

8.0 
18 

1.0 
19 

1.0 
20 

2.0 
22 

4.0 
26 

22 

22 

20 

20 

1.0 
21 

16 

14 

12 

2.0 
14 

12 

10 

10 

T 
10 

b 

6 

4 

T 

2 

6.0 
8 

T 

8 

1.0 
9 

1  0 
10 

1.0 
11 

1.0 
11 

10 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

4  0 
20 

20 

3.0 
22 

2.0 
23 

2.0 
25 

25 

24 

23 

T 
22 

4.0 
26 

25 

20 

18 

18 

16 

3.0 
19 

19 

17 

3.0 
19 

17 

15 

1 1 

9 

T 

9 

4.0 
7 

3.0 
8 

8 

8 

7 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

21 

2.6 
22 

21 

2.7 

23 

1.9 
24 

4.1 
26 

25 

24 

23 

22 

3.1 
23 

22 

21 

19 

17 

15 

13 

12 

10 

8 

4 

7  5 
7 

3.6 
5 

4 

2 

SUGAR  LOAF  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

25 

25 

24 

26 

26 

28 

27 

27 

26 

27 

30 

29 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

28 

26 

26 

24 

24 

24 

25 

27 

30 

30 

29 

28 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  8 

0.5 
T 

T 

T 

T 
T 

1  0 
T 

1  8 

1.5 
3 

T 

WAGON  WHEEL  GAP 

3 

N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

r 

1 

4 

_ 

3 

2 

1 

T 

T 

_ 

1 

7 

in 

_ 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

- 

l.s 
l 

1 

1 

T 

1 

2.5 
3 

3 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 

0.5 
1 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

8.0 
4 

3 

0.5 
3 

2 

T 

2.0 
1 

0.5 

T 

T 

T 

1H.  II 
18 

10.0 
15 

10 

8 

WOLF  CREEK  PASS 

4 

w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

22 

33 

46 

48 

72 

72 

68 

63 

60 

58 

54 

48 

42 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

36 

33 

33 

42 

4  2 

46 

59 

60 

59 

54 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

5 

3 

5  0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

Depth 

In  Soil  i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FORT  COLLINS 

3  Inches 

7:00  A 
7:00  P 

M. 
H. 

31 
31 

31 
35 

33 
33 

32 
34 

33 
33 

32 
34 

32 
34 

32 
33 

32 
34 

32 
37 

34 
411 

36 

39 

34 
42 

35 
39 

36 
45 

39 
47 

42 
44 

39 
37 

36 
43 

36 
43 

36 
43 

36 
45 

37 
46 

39 
47 

41 
48 

42 
46 

40 
43 

39 
37 

36 
40 

35 
42 

37 
45 

35 
40 

6 
0 

6  Inches 

7:00  A 
7:00  P 

M. 

33 
33 

33 
35 

35 
34 

34 
35 

34 
34 

34 
35 

34 
35 

34 
34 

34 
34 

34 
37 

35 
39 

38 
39 

37 
40 

38 
39 

38 
43 

41 
46 

43 
44 

4  1 

39 

38 
42 

39 
42 

39 
42 

39 
44 

40 
45 

12 
11, 

43 
47 

45 
46 

43 
44 

41 
40 

38 
41 

38 
41 

39 
44 

37 
40 

9 
0 

12  Inches 

7:00  A 
7:00  P 

M. 
M. 

33 
33 

33 
33 

34 
34 

33 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 

33 

34 
34 

35 
36 

37 
36 

36 
37 

37 
37 

38 
39 

40 
41 

42 
42 

4  1 

39 

38 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
40 

40 
41 

41 
42 

43 
44 

14 
44 

43 
43 

42 
41 

39 
39 

39 
39 

39 
40 

37 
37 

7 
8 

24  Inches 

7:00  A 
7:00  P 

M. 
M . 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
36 

36 
36 

36 
37 

37 
37 

37 
38 

38 
38 

39 
39 

39 
41 

40 
4  1 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
41 

4  1 

41 

41 
42 

42 
43 

43 
43 

43 
42 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

38 
38 

3 
5 

36  Inches 

7:00  A 
7:00  P 

M. 
M. 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
37 

37 
37 

3  7 
37 

37 
38 

38 
38 

38 
39 

39 
39 

39 
40 

39 
39 

41 
41 

39 
40 

40 
40 

40 
4.1 

40 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

38 
38 

1 

3 

72  Inches 

7:00  A 
7:00  P 

M. 
M, 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

11 
41 

41 
41 

41 
41 

41 

41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
42 

41 
42 

42 
42 

42 
12 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
43 

42 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

41 
41 

5 
6 

6  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING, 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  I 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  j 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PBECIP. 

si 

Li 

|  SPECIAL 

AKRON  *  E 

.  i  0  9 

WASHINGTON 

3 

40  09 

103  09 

4538 

DRY  LAND  FIELO  ST A 

AKRON   FAA  AIRPORT 

D114 

WASH INGTON 

40  07 

103  10 

MID 

M1E 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA   W6  AIRPORT 

01  3  0 

ALAMOSA 

9 

37  27 

7S36 

MID 

MID 

5P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLENSPARK 

01B3 

BOULDER 

105  32 

8500 

SP 

H  LESTER  COATS 

ALTENBERN 

0214 

GARFIELO 

2 

39  30 

10B  23 

5690 

5P 

ORV1LLE    C  ALTENBERN 

AMES 

0226 

SAN  MIGUEL 

2 

107  55 

8701 

WEST  COLO  POWER  CO 

LINCOLN 

1 

38  54 

103  39 

5420 

BEN   H  MARSHALL 

[  J  OA 

CHEYENNE 

3 

38  51 

102  11 

4013 

JOSEPH  H  PFOST 

AP60LES 

0307 

ARCHULETA 

2 

37  01 

107  25 

SP 

5P 

SP 

MRS  BETTY  M  SE  1  BEL 

AROVA   9  NNE 

0343 

CHEYENNE 

1 

38  59 

103  06 

4900 

7P 

CLARK  WRIGHT 

OSS* 

MOFFAT 

2 

40  15 

105  00 

5896 

CLET IS  E  SIMS 

ASPEN 

0370 

2 

39  11 

106  50 

7913 

6P 

RICHARD   CAfl-SK ADEN 

AVER  RANCH 

D437 

EL  PASO 

39  01 

104  36 

7232 

8A 

RALPH   J  AVER 

BAILEY 

39  24 

105  29 

5P 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0712 

EL  PASO 

1 

38  52 

104  19 

6035 

BLANCA 

0776 

COST ILLA 

5 

37  26 

105  31 

SP 

5R 

LI  NOEL    J  HUDSON 

80N0 

EAGLE 

2 

106  42 

6700 

Sonny  dam 

08 

3 

39  33 

102  1  1 

3647 

U    S  BUR   RECLAMAT ION 

BOULDER  2 

0343 

BOULDER 

40  01 

105  16 

5400 

THOMAS  L  PLATT 

»BOULDER 

0348 

BOULDER 

* 

40  01 

105  17 

5385 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  BOULOER 

8RANDON 

0895 

K  IOWA 

1 

38  27 

102  27 

3925 

SA 

MRS  ELSIE  E  WHI TE 

BRANSON 

1 

37  01 

103  53 

6292 

SP 

Charles  5  mitchell 

BRECKENRIDGE 

SUMM I T 

39  29 

106  02 

9579 

5P 

MISS  HELEN  E  RICH 

SR1GGSDALE  2  NW 

0945 

WELO 

40  39 

104  20 

4875 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUENA  VISTA 

CHAFf EE 

38  51 

106  08 

7954 

LLOYO  R  SWEOHIN 

1121 

KIT  CARSON 

39  18 

102  16 

4171 

5P 

5P 

RALPH  C  BINARO 

Burlington  12  nne 

:  1  Zf 

KIT  CARSON 

3 

39  28 

102  09 

SH I RLEY  M  JAME  S 

BUTLER  RANCH 

1157 

PUEBLO 

38  02 

104  28 

4850 

5P 

MR  S  W I NI FRED  ORR 

ARAPAHOE 

39  42 

104  13 

5202 

6P 

6P 

CAMPO  11  WSW 

126B 

BACA 

1 

37  03 

102  45 

4329 

6P 

JESS  L  PERKINS 

CANON  CITY 

1294 

1 

38  26 

105  16 

5343 

SP 

5P 

H 

WAROEN  PENITENTIARY 

1384 

107  48 

8853 

S 

WEST  COLO  POWER  CO 

1401 

DOUGLAS 

104  52 

6250 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOAREDGE 

38  54 

107  56 

5P 

5P 

1458 

SAGUACHE 

5 

37  45 

106  07 

7668 

BP 

BP 

WILLIAM  6  SUTLEY 

CHEE  SHAN 

1  528 

JEFFE  RSON 

39  13 

105  17 

6875 

SP 

BOARD  OF    WATER  COMM 

1539 

1 

38  06 

103  30 

4072 

SI MON   B    SCHULT I 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

ARAPAHOE 

39  39 

104  51 

5649 

corps  of  engineers 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

CHE  YENNE 

3 

38  49 

102  21 

4250 

C I TY  WATER  CfP  T 

C IMARRON  3  SE 

16  09 

MONTROSE 

2 

3B  24 

107  31 

7096 

6f 

6P 

CARL  E  MC  MILLEN 

CLIFF  LAKES 

1644 

rio  Blanco 

2 

39  SO 

107  33 

9250 

/AC 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

39  23 

106  12 

1  1300 

HIGH  ALTITUDE  08S 

i-.OALriAL":     1  NW 

1693 

FREMONT 

1 

38  23 

105  47 

6525 

COCHETOPA  creek 

GUNNI SON 

2 

38  26 

106  46 

8000 

BA 

HAROLD  F  KREUGER 

COLL8RAN 

2 

39  14 

107  58 

6137 

5P 

TED  A  SMITH 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

MESA 

2 

39  06 

108  44 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

;  77S 

1 

38  49 

104  42 

MID 

M][ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COLUMBINE 

1792 

ROUTT 

2 

40  51 

106  58 

8699 

MR 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CORTEZ 

l8Bt 

MONTEZUMA 

Z 

37  21 

108  34 

6177 

SP 

SP 

MONTE  2UMA  VAL  1RRIG 

CRAIG 

l  928 

MOFFAT 

2 

40  31 

107  3  3 

6247 

IIP 

i  IP 

GLENN  F  JORDAN 

CRESTEO  BUT  TE 

1959 

GUNN 1  SON 

2 

38  52 

106  58 

8855 

5P 

5P 

:  h 

MRS  MARY   A  YELEN1CK 

1 

3B  52 

105  18 

8500 

WILLIAM   W  SNARE 

CUCHARAS  DAM 

..  ■  k 

HUERFANO 

1 

37  44 

104  36 

5995 

ARCHER  B  CRISP 

CU«8»tS 

CONEJOS 

5 

37  01 

106  2  7 

1O018 

V  A  R 

s 

ISIORO  VALOEZ 

DEE  R 1  RA  I  L 

ARAPAHOE 

39  37 

104  03 

5183 

EVER  1  T  T   L  DAVIS 

2178 

LAS  ANIMAS 

37  38 

5090 

5P 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

RIO  GRANDE 

5 

37  40 

106  21 

7884 

2192 

2 

38  45 

108  03 

5125 

..; 

W  D  PRESTON 

DENVER  wB  AIRPORT 

2220 

DENVER 

39  46 

104  53 

5292 

MID 

U  S  weather  Bureau 

'DENVER  WB  CITY 

2225 

OENVER 

4 

39  45 

105  00 

5221 

M  I  ■ 

u  s  weather  bureau 

Z  Z  8  [ 

2 

39  36 

106  03 

8900 

6P 

6P 

H 

RAYMOND  0  WA | LE  S 

OOHERTY  RANCH 

..  i  i  Z 

LAS  ANIMAS 

37  23 

103  53 

5130 

MRS  M  A  CROWDER 

DOLORES 

.  326 

2 

37  28 

10B  30 

LLOYO  C  PYLE 

DURANGO 

2432 

2 

37  17 

107  53 

MALCOLM   R  DAYTON 

1 

3B  29 

102  47 

5P 

WILLARO  C  ROBERTS 

Eagle  faa  airport 

2454 

2 

39  39 

106  55 

6497 

"1  : 

M  1  ' 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE    1  NNW 

2494 

39  OS 

104  34 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EASTONVILLE    2  NNE 

2496 

39  05 

104  33 

7270 

8A 

HUGH    T  KELLY 

EASTONVILLE    3  NW 

2497 

39  06 

104  36 

7000 

Ralph  h  Evans 

EASTONVILLE   6  WSW 

2501 

EL  PASO 

* 

39  02 

104  40 

7600 

1  * 

OARwIN  D  WOOLLEY 

2535 

3 

40  07 

102  29 

3900 

2557 

JEFFER  SON 

39  45 

105  05 

5450 

5P 

SP 

AMC  OF  DENVER 

2595 

39  14 

104  35 

7025 

5P 

FRANK   R  KELLY 

2597 

39  12 

104  30 

6750 

EARL  RAMEY 

2598 

39  10 

7220 

SA 

HUGH  MUNDY 

ELBERT   6  SSE 

2600 

39  08 

104  32 

LELAND  P  OLKJER 

ELBERT  6  SSW 

39  08 

104  34 

7060 

ANOY  VAUGHAN 

Elbert  a  sw 

2603 

39  07 

104  37 

7240 

5P 

ELECTRA  lake 

2*  Z4 

37  33 

107  43 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

Elk  CREEK 

2633 

JEFFERSON 

39  29 

105  22 

8440 

SAMUEL  J  HARGIS 

2759 

LARIMER 

4 

40  23 

105  31 

7525 

4P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

EVERGREEN  2  sw 

2795 

JEFFERSON 

39  37 

105  21 

7300 

RAY   S  FLEMING 

2803 

37  02 

102  05 

3576 

6P 

J  C  EVERSOLL 

F  A  1 RPL A Y 

2814 

39  14 

106  00 

10000 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

Flagler  2  nw 

2932 

K 1 T    C  ARSON 

3 

39  19 

103  OS 

5P 

7A 

A  E  GAINES  JR 

Fleming  i  s 

3 

40  40 

102  50 

4250 

JOHN  G  MORI  SON 

F ORDER  B  S 

2997 

1 

38  33 

103  4] 

4739 

6P 

MELVIN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3005 

LARIMER 

40  35 

105  05 

5004 

7P 

7P 

:gh 

COLORADO  STATE  UNJV 

FORT  LEWIS 

2 

37  14 

108  03 

7595 

SP 

5P 

SAN   JUAN  BASIN   EX  STA 

FORT  LUPTON 

3027 

WELD 

40  05 

104  50 

4908 

5P 

if 

COLO  CENTRAL  PwR  CO 

FORT  MORGAN 

3038 

MORGAN 

4 

40  15 

103  48 

4321 

8A 

a  A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNT  A  1 N 

3063 

38  41 

104  42 

5546 

7A 

ARTHUR  E  ORCUTT 

3079 

3B  OB 

104  02 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3113 

2 

39  57 

105  SO 

6F 

6P 

RONALD  R  TUCKER 

3146 

2 

39  11 

4518 

6P 

S  STEELE  BURG  1 N 

GARDNER 

HUERFANO 

37  46 

105  11 

6970 

FRED  G  WAGGONER 

3246 

2 

3B  40 

108  59 

4562 

5P 

>c 

MRS  M  S  HUBBARD 

3258 

LINCOLN 

3 

39  17 

103  30 

5599 

A   0  MILEY 

GEORGETOWN 

CLEAR  CREEK 

39  42 

105  43 

8570 

5P 

5P 

PUBL IC  SERVICE  CO 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

GARFIELD 

2 

39  34 

107  20 

5823 

5P 

SP 

H 

RAOIO  STATION  KGLN 

GORE  PASS  RANCH 

3423 

2 

40  09 

106  23 

7602 

5P 

SP 

MRS    J  M   HOHNHOL I 

GRANADA    1  W 

3477 

PROWE  RS 

1 

38  04 

102  19 

3500 

Clyde  e  kennedy 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

3486 

2 

39  07 

108  32 

4  84  9 

M10 

SP 

■  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRANO  LAKE   1  WNw 

2 

40  16 

105  50 

8576 

if 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRANO  LAKE  6  SSw 

3  5  0( 

2 

40  11 

105  52 

8288 

5P 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

GREAT  DIVIDE    12  SE 

3539 

2 

40  42 

107  39 

6912 

FRANK    A  BOCHMANN 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

3  '■■  t  . 

ALAMOSA 

5 

37  43 

105  32 

8120 

5P 

5f 

GREAT   SAND  OUNES  NM 

3546 

40  26 

104  41 

8A 

8A 

GT  WEST   SUGAR  CO 

GREENLAND   3  SE 

3579 

39  08 

104  44 

FRANK  A  ROGERS 

i  5  e ... 

DOUGLAS 

* 

39  16 

104  44 

6725 

KELSEY  POTTENGER  JR 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

3592 

2 

39  53 

106  20 

7740 

4P 

4P 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

GRE  YSTONE 

3609 

2 

40  37 

108  40 

6B00 

SP 

MRS   ANN  M  DUCEY 

WELD 

40  52 

104  25 

5076 

6P 

6P 

E  C  BIGLER 

36  56 

FREMONT 

1 

38  41 

105  2  3 

8200 

MRS  CLARA  G  NASH 

3662 

GUNN  1  SON 

2 

38  33 

106  56 

7694 

6P 

6P 

OWEN    S  WHIPP 

3738 

2 

40  22 

107  37 

6230 

MRS   ETHAL  M  JORDAN 

3811 

39  02 

105  48 

8866 

6P 

MRS  BESS  IE  C  HANL I N 

3828 

1 

103  10 

4535 

6P 

385( 

BOULDER 

39  56 

105  17 

5923 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

ROUTT 

2 

40  30 

107  15 

6337 

6P 

6P 

HERMIT  7  ESE 

M I NE  P  A  L 

MRS  MABEL  WRIGHT 

4041 

LAS  ANIMAS 

37  17 

104  2  3 

5720 

EUGENE  S  PHILPOTT 

4076 

PROWE  RS 

1 

38  03 

102  07 

3393 

PHILLIPS 

3 

40  35 

102  18 

3746 

6F 

F   8  FLANAGAN 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

2 

40  03 

7800 

6P 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

4155 

MORGAN 

40  00 

104  OS 

4995 

MRS   BERTHA  W  MEYER 

4172 

L  1  NCOLN 

3 

39  08 

103  28 

5034 

BARBARA  L  MATT  IX 

4234 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  33 

7569 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

4242 

1 

39  42 

102  17 

3961 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

IGNACIO  1  N 

4250 

LA  PLATA 

2 

37  08 

107  38 

6424 

5P 

5P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

PITKIN 

2 

39  05 

106  37 

10550 

VAR 

s 

TWIN  LAKES  R  *  C  CO 

JOES 

4380 

3 

39  39 

102  41 

4200 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

4368 

BENT 

38  05 

102  57 

4P 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JULESBURG 

4413 

SEOGWICK 

41  00 

102  15 

3469 

5f 

5F 

MUNICIPAL   PWR  PLANT 

KARVAL 

LINCOLN 

i 

38  44 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL   S  INNESS 

KASSLER 

445; 

JEFFERSON 

39  30 

105  06 

5S 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

WELD 

40  50 

103  56 

5250 

SS 

SS 

'Ml  SS  THYftA  M  NELSON 

KJM  15  NNE 

LAS  ANIMAS 

37  27 

103  19 

ROBERT  L  PLATT 

4581 

ELBERT 

39  21 

104  29 

6350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA   S  SE 

45B4 

ELBERT 

39  17 

104  26 

6350 

CLARENCE  WHEELER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  J  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

6 

PBECIP. 

SPECIAL 

KIOWA   4  SW 

<.  5  a  5 

EL  Br  R  1 

4 

39  IB 

104  31 

6550 

6P 

MERLE  E  HENRY 

RIOwa  5  SSE 

4587 

39  17 

104  2  7 

6707 

<.    0  i 

CHEYENNE 

1 

102  47 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

KUTCH  6  SSE 

4686 

LI  NCOLN 

103  50 

JAMES  R  PI CKENPAUGH 

LA    JUNTA   FAA  AIRPORT 

4720 

1 

38  03 

103  31 

4188 

m  i  r> 

M ;  [ 

FED  AVIATION  AGENCY 

4734 

H I N SCALE 

2 

38  03 

107  19 

8690 

5P 

^RS   EMMA   L  LISKA 

LAKE  GEORGE   8  SW 

4742 

105  2  9 

8500 

8A 

CHARLES  J  DAVIS 

LAKE  MORAINE 

1 

105  01 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

PROWERS 

1 

38  04 

102  37 

3635 

MID 

CHAS  E  MC  P HE RSON  JR 

LAS   ANIMAS    1  N 

4834 

BENT 

1 

38  04 

103  13 

3892 

5P 

H 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

LEADV 1 LLE 

4884 

1 

39  15 

106  18 

0177 

1  IP 

40  29 

103  01 

ALBERT  LINDSTROM 

5015 

1 

6P 

S  G  PETERSON 

SO  l  7 

1 

39  16 

M  i  D 

LONGMON 1   6  NW 

5121 

BOULDER 

40  15 

105  09 

5145 

JOHN  L  NELSON 

5141 

4 

40  17 

105  34 

'00  0 

VAR 
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REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1961 

Additional  information  regarding  !hC  cli"ate  °f  Col°rado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office  P  O 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ourwu  unite,  r.v. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal    snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
this1issuePPearing  ln  IndeX'  Whi°h  "0t  listed  in  the  tables.  a"  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 

Divisions,   as  used  in  "CI imatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,     sleet      or  ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional     drifting     and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at   5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H.  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f o 1 lowing  ; 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.        Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  tne  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,    the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time     of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  92°  on  the  19th+  at  Eversoll  lUnch. 

Lowest  Temperature  -8°  on  the  9th  at  Taylor  Park. 

Greatest  Total  Precipitation  4.25  inches  at  Winter  Park. 

Least  Total  Precipitation  0.08  inch  at  Pueblo  Weather  Bureau  Airport. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.35  inches  on  the  8th  at  Wolf  Creek  Pass  4  W. 

Greatest  Total  Snowfall  52.0  inches  at  Climax  2  NW. 

Deepest  Snow  on  Ground  82  inches  on  the  1st  at  Wolf  Creek  Pass  1  E . 


See  Releience  Uote>  .:o!lc*:ng  Station  Inde* 
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.  50 

.17 

.25 

*  .20 

T 

.16 

•  22 

AMY 

.44 

.34 

» 

•  10 

APBOLES 

.60 

.32 

.28 

aspfn 

2.52 

.20 

T 

.14 

.28 

.33 

.06 

.28 

.23 

.11  .26 

■  01 

•  30 

.  1  4 

.16 

T 

T 

.01 

T 

.03 

.  ie 

■  02 

.03 

T 

•  10 

BAI LEY 

1  .24 

.15 

T 

.22 

T 

.02 

.24 

.03 

.21 

T 

.10 

T 

•  16 

.11 

.10 

.15 

.17 

.07 

T 

BOND 

1  .74 

.15 

.02 

.30 

.25 

.23 

.02 

.01 

.05 

.40 

•  06 

BONN Y  DAM 

1.1! 

.01 

.50 

.10 

.  10 

.05 

.07 

.23 

.0'. 

BOULOE P 

.73 

T 

.07 

.10 

.10 

T 

.05 

.10 

.08 

T 

T 

.23 

T 

BRANDON 

.21 

T 

* 

.21 

T 

T 

BP ANSON 

•  60 

.33 

T 

T 

.13 

T 

.14 

9RFCKPN° [DGF 

2.64 

.14 

.01 

.07 

.19 

.06 

T 

T 

.11 

.02 

.06 

.13 

•05  .38 

.0  -■ 

.01 

.22 

■  99 

.09 

.04 

.04 

3"FN A  VIST* 

.52 

.24 

.20 

.08 

T 

Bl  IRt,  1  NOTON 

T 

.05 

.50 

.43 

.22 

B'  IT  L  F  R  R  ANCH 

1  *2fl 

.28 

T 

BYERS 

.76 

.08 

* 

• 

• 

• 

.10 

.09 

.11 

T 

.07 

.25 

■  06 

CAMPO  11  WSW 

.29 

T 

.09 

•  02 

.18 

CANON  CITY 

.46 

.02 

.14 

■  22 

.08 

T 

CF0AOF0GF 

1  .04 

.02 

■  35 

.06 

.59 

T 

•  03 

CFNTF  0 

.  1 

.03 

.  26 

.24 

T 

CHEF  S«AN 

1  .62 

T 

.08 

.58 

.02 

T 

.25 

.20 

.02 

.11 

•  11 

.25 

CHFOOY  C°FFK  Dam 

.96 

.03 

•  03 

.08 

•  01 

T 

•  04 

.20 

•  11 

.46 

CHEYENNE  wells 

.56 

.23 

•  28 

T 

.05 

CLIMAX   2  NW 

2.49 

■  1  4 

..11 

•  20 

.22 

.04 

.04 

.  1  5 

•  OS 

.07 

.  14 

T 

.08  .20 

.09 

.09 

T 

.35 

T 

•  33 

.19 

T 

■  in 

COCHETOPA  CPEEK 

.Re 

.  15 

.48 

.13 

T 

.04 

.03 

■  05 

COLLBOAN 

1  .01 

.43 

.28 

.40 

T  .05 

T 

T 

.05 

.40 

COLORADO  N" 

1.11 

.62 

.40 

.02 

•  01 

.04 

COLO  SPRING*.  WB  AP 

.56 

T 

.32 

.01 

T 

.  15 

.01 

T  T 

T 

T 

.01 

.06 

CORTEZ 

.03 

•  33 

.  1  9 

T 

1 

T 

CRAIG 

1  .49 

.07 

.41 

.  1  5 

.  1  9 

.03 

.15  T 

.16 

.26 

.03 

■  02 

T 

Ct>cST'rn  PMTTF 

2.23 

.02 

.02 

.03 

.44 

.16 

.06 

.83 

.06 

.15  .08 

T 

.11 

■  10 

.17 

T 

DFLHI 

.60 

.10 

DEL  NORTE 

T 

•  09 

r 

•  SO 

•  OS 

T 

T 

T 

T 

DELTA    1  E 

*43 

T 

.  23 

.07 

.05 

.03  T 

T 

■  OS 

T 

ncNVFo  w°   AP                    / /° 

1  .06 

.04 

•  03 

.01 

.09 

T 

.03 

.  1  1 

.02 

.18 

T 

T  T 

T 

.54 

■  01 

DCNVFO  WB  CITY  P 

.ft  1 

.02 

T 

T 

.Oft 

T 

•  OS 

.07 

.01 

.12 

T 

T 

T 

.47 

•  01 

OILLON  1  S 

2.65 

.15 

.45 

.  16 

.07 

.16  .08 

.19 

1.00 

■  21 

.  IB 

DOHERTY  RANCH 

.65 

.65 

OOLOOF  <; 

.97 

.15 

.70 

.03 

.04 

.05 

DUOANGO 

.01 

.72 

.01 

T 

T 

.01 

T  T 

.01 

.08 

■  01 

•01 

.01 

EADS 

40 

.10 

.2" 

.10 

T 

EAGLE   FAA  AP 

1  .86 

T 

.  IP 

T 

.55 

.02 

T  T 

T 

.08 

T 

•  33 

E  AST  ONV 1  L  L  E   1  NNw 

.98 

.02 

.03 

T 

.11 

.10 

T 

T 

.08 

EA^TONVILLe  2  NNF 

1  .24 

.19 

• 

• 

• 

1.0S 

T 

EASTONVILLE  6  W^W 

1.16 

.21 

.70 

.14 

.11 

E  OGFwATFO 

.92 

.04 

.06 

.08 

T 

T 

.11 

.08 

T 

.55 

ELBERT   2  WNW 

1  .45 

.  7S 

.45 

.25 

ELBERT   3  SE 

1  .57 

.10 

T 

.15 

.48 

T 

T 

.72 

T 

T 

.12 

ELBF"T   4  ^SW 

1.18 

.05 

T 

.63 

T 

T 

.18 

.05 

.22 

ELBEPT  6  SSW 

T 

.50 

T 

.96 

T 

T 

T 

T 

.22 

ELBE"  T   8  Sw 

.77 

.43 

.15 

.04 

■  IS 

E  L  EC  T  PA  LAKE  //P 

2.56 

.02 

2,00 

.12 

.03 

.21 

.07  .05 

.03 

.03 

ESTES  PAPK 

1.0* 

.01 

•  01 

.  15 

.  1  7 

.32 

T 

T 

.05 

■  21 

.12 

cVEOSOLL   ° ANCH 

.85 

•  03 

.07 

.09 

.66 

T 

FAIRPLAv  // 

1.21 

.05 

* 

* 

.49 

.14 

T  ,21 

.16 

•  11 

.05 

T 

FLAGLER  2  NW 

.53 

•  02 

.03 

.13 

.01 

T 

T 

T 

T 

.34 

FLEMING  I  S 

1  .4f, 

.03 

.  12 

.51 

.12 

.53 

.03  .05 

T 

T  T 

T 

T 

.04 

•  03 

FOR  DE">    8  S 

.  1  7 

T 

T 

.12 

.05 

T 

T 

T  T 

T 

T 

FOOT  COLLINS 

1  .00 

.04 

■  03 

T 

.04 

.13 

.08 

.31 

.16 

.02 

.01 

.04 

.10 

T 

FOPT  LEWIS 

.87 

T 

.01 

.65 

.01 

T 

.02 

T  T 

.17 

T 

.01 

FOPT  LUPTON 

.52 

.02 

T 

.02 

•  02 

.03 

.01 

.10 

.05 

.06 

T 

■  10 

.11 

FOPT  MORGAN 

1.16 

.03 

.90 

.16 

T 

.07 

FOUNT  A  I N 

.91 

.53 

.03 

.12 

.23 

FOWLFP 

.53 

.19 

.01 

.13 

FRASER 

2.16 

•  22 

.02 

.03 

.24 

.03 

.21 

.03 

.05  .26 

.02 

■  01 

.24 

.09 

.45 

.16 

■  02 

.08 

T 

FRUITA  2  N 

.94 

.51 

.01 

.34 

T 

.08 

GAPDNER 

.66 

T 

T 

.25 

T 

.15 

.15 

T  .11 

GATEWAY   1  SW 

l*5J 

.65 

.07 

.  ■"' 

T 

.02 

.05 

GENOA 

.27 

.04 

.36 

.24 

.08 

GEORGETOWN 

.94 

.03 

T 

.03 

.08 

.17 

■  06 

T 

.33 

■  18 

GLENWOOD  SPRINGS    1  N 

1  .98 

.06 

.61 

.05 

.04 

.53 

T 

•OS  .02 

T 

T 

.32  T 

T 

.20 

■  10 

GOPF    PASS  RANCH 

1  .81 

.04 

T 

.22 

.11 

•  03 

.31 

.02 

.32 

7 

.01 

.32 

.39 

.02 

G°ANO  JUNCTION  WB  AP  //P 

j 

■  12 

.15 

T 

T 

T 

T 

G°A NO  LAKE    1  WNW 

3.17 

.19 

.11 

.06 

.23 

.15 

.14 

.47 

.04 

T  .20 

.05 

.12 

.28 

T 

.45 

.17 

T 

.05 

GRAND  LAKE   6  SSW 

I  .82 

•  13 

T 

.07 

.04 

.06 

.25 

.03 

.41 

-02 

•  07 

T 

.06 

.17  .02 

.01 

.40 

.04 

.02 

.02 

GRFAT    SAND  DUNES  N"* 

•  46 

.10 

.04 

.06 

.26 

T 

T 

GREELEY 

.12 

.06 

T 

T 

■  01 

T 

T 

.05 

T 

GREEN  moi IN T A  I N  OAM 

2.47 

.03 

.05 

.16 

.40 

•  20 

.19 

.04  .20 

•  04 

.02 

.54 

.39 

.14 

.03 

.04 

GPOVEO  10  w 

.37 

I 

.06 

.30 

T 

T 

T 

.01 

GUF  F£  f  10  SE 

•  65 

T 

* 

• 

.60 

T 

T 

.05 

T 

GUNNISON 

1.71 

.55 

.61 

T 

.49 

T 

T  T 

.02 

T 

.04 

HAMILTON 

3.03 

.22 

1.07 

.40 

.30 

.14 

•  24 

.11 

.55  T 

T 

.59 

T 

.13 

.09 

•  18 

.15 

.04 

T 

T 

T 

HASWELL 

.31 

.06 

T 

.11 

.06 

.03 

.02 

■  01 

HAWTHORNE 

1.55 

T 

T 

.51 

.11 

T 

.21 

.23 

T 

.06 

T 

T 

■  31 

.12 

.22 

.03 

•  09 

.54 

.07 

.07 

•  50 

.01 

.16  .10 

.01 

T 

.41 

T 

HFRMI T  7  FSF  // 

1.20 

.85 

.15 

.20 

T 

•  18 

.33 

.07 

■  IS 

HOLYOKE 

1  IlO 

.04 

.52 

.51 

.03 

HOT    SULPHUR  SPP   2  SW 

1  .58 

.15 

.03 

.  1  7 

.10 

.10 

.16 

.05 

.04 

.03  .31 

.25 

.14 

.05 

IDAHO  SPRINGS 

1  .42 

.14 

.02 

.03 

.02 

.01 

.15 

.12 

.20 

.19 

.03 

T  T 

T 

■  31 

.18 

T 

•  02 

I  DAL  I  A 

1.30 

.01 

.15 

.84 

.08 

.05 

.17 

•  78 

.08 

.01 

.04 

JOHN   MART  IN  DAM 

.14 

•  01 

T 

.02 

.01 
.46 

•  10 

JULE  SBU°G 

1  .40 

.  78 

.03 

.06  .06 

T 

.01 

KAOVAL 

.46 

T 

.43 

•  03 

T 

KASSLER 

1.23 

.42 

.02 

•  02 

.03 

.24 

T 

T 

.15 

.35 

KAUFFMAN  4  SSE 

.24 

.10 

.04 

.10 

KIOWA  5  SE 

1  .10 

.08 

.  1  5 

.42 

.06 

.12 

.27 

KIOWA  A  SW 

2.18 

.04 

.22 

.24 

.78 

•  04 

.07 

.18 

T 

.03 

T  T 

.16 

•  42 

KIT  CARSON 

.40 

.  1 1 

.07 

.12 

T 

T  T 

•  07 

.03 

LA  JUNTA  FAA  AP 

.24 

T 

T 

.03 

•  o? 

•  04 

T 

T 

T 

T 

T 

.15 

LAKE  CITY 

1  .08 

.12 

.  33 

.18 

.05 

.05 

T  .20 

.15 

LAKE  GEORGE  8  SW 

.66 

.04 

T 

.53 

.18 

■  01 

.02 

T 

.02 

.01 

.05 

LAKE  MO* A  1  ME 

1  .75 

1.75 

.44 

T 

T 

.01 

.07 

.27 

•  09 

LAS  ANIMAS    1  N 

.24 

T 

.02 

.06 

.01 

.15 

LFADV 1 LLE 

1.88 

.04 

.05 

.40 

.14 

.03 

.04 

.24 

.01 

.03  .26 
T 

T 

.02 

.21 

■  27 

■  05 

.05 

.04 
T 

LE ROY  7  WSW 

1  .32 

T 

.91 

.09 

.39 

.03 

T 

LIME   3  SE 

.38 

.28 

-02 

•  OS 

See  leierence  noles  (allowing  Station  Inder. 


DAILY  PRECIPITATION 


LIMON  in  5Sw 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 
MANCOS 

MARV1NE 
MAYBE  LL 
MFEKE  0 

MESA  VEOOE  NP 
MONTE  VISTA 

MONTROSE   NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONHTNT   2  WSW 
NORTM0ALc 
NORTH  LAKF 

NORWOOD 
ORDWAY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE    1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

PARKER  9  E 

PARSHALL    10  SSE 
PFN»n«;F   i  NNW 
PITK  I  N 
PLACE  RV I LLE 

PUEBLO  W6  AP  // 

PUEBLO  CITY  RES 
PUEBLO  ORDNANCE  OEPOT 
PYRAMID 
RANGE  L* 

RED  FFATHFO  L  AK  F  S  6  SE 
RICO 

RIFLE    2  ENE 
ROCKY  FOPO  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 

RYE 

SAGUACHE 
SAL  IDA 

SAPINFRO  8  E 
SARGENT S 

SEDALIA  U  SSE 
SEDGWICK   5  S 
SHOSHONF 
SILVEPTON 
SP1CEP 

SPPIN^-FIFLD 

SPR  I NGF  I  F|_  D  7  WSW  // 
SPRINGFIELD  ft  S 
STATE  TURKEY  EXP  FAPm 
STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

ST ON  I NG  TON 

5TPATTON  3  NE 

SUGAP  LOAF  OESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  7  5F 
TAYLOo  pan* 
TFLLUR I DF 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 

TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RES 
TWO  BUTTE S   1  NW 
URA VAN 

VALLE C I  TO  DAM  // 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALOE  N 

WALSENBURG  POWFP  PLANT 
WATERDALF 

WF5TCL I FFF 
WETMORE  2  S 
WIGGINS  7  SW 
WINDSOR 
WINTER  OA»r 

WOLF  rwFFK  PASS  1  F 
WOLF  CREEK  PASS  4  W 
WRAY 

YAMPA 


1  .98 
1.03 
1  .82 


I  2.39! 


.15  .91 
T  1.23 


.15      .08  T 


.0]  T 
.11  .03 
■07  ,1A 


1.12  .12 


Day  of  Month 


13  I  14  I  15 


.05     .17  T 

.23  .01 

.15     .08  .12 


.35  T 
.07 


T  .0<.  .05 

.18  .27 


.07  .01  .02 
.10  .13  .10 
.03     .19  T 


.20     .05  T 
.31  .03 

.20  .03 


.02  T 
T  T 

.16     .32  .10 


16       17  18 


T  T 

.06 
.02  .0* 


19     20  21 


22     23  24 


28     29     30  31 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  wltii  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
hme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1/1 

< 
0 
0 

< 
0 
0 

0 
0 

I 

a 
0 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s. 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

73 

37 

37 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

9 

4.7 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

15 

12.9 

++35 

NNW 

11 

65 

38 

37 

59 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

13 

5.7 

DENVER  WB  AIRPORT 

SSW 

19 

10.5 

37 

N 

1 1 

69 

39 

38 

62 

5 

7 

2 

1 

0 

0 

15 

67 

5.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

26 

12.0 

45 

S 

19 

49 

30 

22 

36 

6 

0 

2 

1 

0 

0 

9 

64 

6. 1 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

11.5 

72 

N 

8 

66 

32 

25 

54 

7 

4 

0 

0 

0 

0 

11 

80 

5.4 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.      THIS  STATION   IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


Sm  i«Iei*nc*  ntrfes  tallowing  Sutwn  ladmt 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1961 


DayOI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

52 

58 

64 

55 

47 

18 

35 

31 

50 

40 

37 

65 

64 

43 

*7 

49 

63 

75 

80 

66 

67 

71 

66 

48 

53 

56 

58 

68 

70 

69 

56.2 

MIN 

30 

37 

34 

32 

20 

19 

22 

18 

12 

28 

24 

24 

19 

22 

19 

29 

27 

35 

47 

41 

34 

38 

35 

30 

25 

33 

32 

28 

39 

'* 

29*6 

MAX 

51 

61 

68 

70 

41 

56 

45 

36 

48 

50 

45 

60 

52 

42 

45 

57 

64 

66 

68 

60 

63 

66 

61 

50 

49 

52 

61 

64 

70 

71 

56.4 

MIN 

25 

23 

25 

27 

25 

22 

30 

22 

14 

30 

29 

18 

32 

20 

14 

17 

20 

26 

32 

38 

32 

26 

38 

28 

16 

25 

18 

22 

24 

24.7 

MAX 

43 

46 

53 

49 

30 

25 

28 

32 

36 

33 

34 

50 

42 

35 

3  3 

39 

53 

59 

60 

50 

48 

60 

50 

39 

38 

40 

47 

54 

60 

60 

44.2 

MIN 

25 

32 

28 

30 

10 

12 

14 

10 

19 

20 

15 

27 

33 

18 

4 

24 

20 

28 

42 

32 

26 

24 

23 

18 

13 

23 

27 

23 

30 

MAX 

66 

55 

73 

70 

57 

58 

49 

44 

52 

47 

48 

60 

58 

48 

48 

64 

68 

74 

73 

65 

65 

70 

63 

52 

51 

57 

66 

72 

75 

77 

60.8 

MIN 

30 

29 

31 

31 

25 

19 

22 

26 

25 

31 

22 

24 

30 

30 

15 

20 

24 

31 

51 

41 

26 

26 

31 

28 

20 

21 

20 

26 

27 

27.1 

MAX 

58 

65 

70 

74 

69 

58 

52 

47 

56 

57 

55 

62 

56 

53 

53 

64 

67 

72 

68 

67 

68 

71 

68 

64 

55 

58 

69 

65 

75 

77 

63.1 

MIN 

29 

28 

32 

33 

34 

27 

37 

32 

22 

34 

28 

24 

28 

26 

16 

20 

26 

33 

36 

38 

29 

27 

31 

29 

18 

27 

24 

25 

31 

28.5 

MAX 

50 

47 

63 

6B 

47 

50 

45 

35 

42 

43 

38 

53 

45 

36 

37 

49 

59 

61 

65 

53 

53 

63 

58 

45 

40 

45 

55 

62 

65 

64 

50.9 

MIN 

28 

25 

35 

35 

26 

16 

23 

19 

14 

26 

21 

18 

29 

20 

6 

25 

21 

30 

40 

30 

27 

30 

28 

25 

16 

17 

23 

24 

26 

MAX 

47 

57 

64 

60 

38 

31 

42 

37 

47 

49 

41 

58 

52 

44 

44 

50 

63 

69 

69 

60 

61 

67 

60 

53 

47 

50 

58 

63 

69 

69 

54.0 

MIN 

20 

31 

30 

31 

17 

14 

16 

17 

9 

23 

20 

25 

26 

19 

1 

28 

22 

24 

26 

39 

20 

26 

21 

25 

13 

18 

23 

20 

21 

21.6 

MAX 

50 

59 

65 

61 

52 

60 

50 

38 

50 

53 

45 

68 

52 

48 

46 

56 

62 

60 

67 

61 

63 

67 

67 

59 

55 

53 

62 

64 

74 

75 

58.1 

MIN 

20 

20 

26 

19 

32 

32 

23 

19 

10 

26 

25 

18 

29 

19 

8 

17 

19 

17 

34 

37 

30 

26 

39 

31 

12 

24 

22 

25 

24 

MAX 

52 

60 

68 

66 

52 

52 

49 

38 

45 

45 

43 

58 

56 

45 

41 

52 

64 

69 

68 

58 

57 

69 

67 

51 

45 

51 

60 

71 

72 

71 

56.6 

MIN 

32 

33 

35 

44 

22 

16 

25 

22 

16 

31 

28 

38 

32 

23 

14 

31 

23 

28 

43 

33 

28 

27 

33 

26 

24 

21 

22 

28 

26 

MAX 

56 

57 

65 

67 

61 

50 

44 

38 

32 

51 

38 

39 

65 

73 

48 

50 

53 

65 

80 

86 

71 

71 

71 

70 

61 

56 

50 

60 

64 

70 

58.7 

MIN 

27 

35 

35 

42 

23 

22 

20 

27 

11 

16 

31 

22 

28 

32 

21 

30 

30 

35 

43 

48 

38 

34 

43 

32 

31 

34 

33 

30 

36 

MAX 

53 

65 

73 

69 

44 

40 

38 

43 

57 

51 

52 

67 

64 

53 

53 

55 

69 

77 

79 

72 

68 

77 

75 

57 

58 

59 

66 

70 

74 

76 

61.8 

MIN 

38 

38 

40 

35 

25 

25 

28 

25 

24 

35 

32 

30 

44 

29 

19 

28 

36 

42 

53 

47 

39 

36 

45 

31 

26 

37 

31 

37 

41 

MAX 

52 

63 

70 

70 

52 

32 

48 

35 

57 

63 

53 

64 

63 

55 

47 

57 

65 

75 

78 

74 

75 

78 

75 

74 

58 

57 

68 

66 

75 

76 

62.7 

MIN 

28 

35 

34 

44 

19 

18 

19 

22 

17 

36 

23 

25 

35 

25 

13 

28 

28 

46 

52 

50 

44 

35 

45 

45 

24 

32 

34 

34 

45 

MAX 

44 

5  4 

64 

63 

55 

50 

49 

40 

43 

41 

40 

54 

52 

48 

41 

51 

60 

63 

65 

62 

58 

63 

62 

52 

44 

46 

54 

60 

66 

65 

53.6 

MIN 

18 

20 

32 

28 

22 

19 

20 

22 

16 

28 

25 

21 

31 

22 

14 

26 

21 

31 

39 

37 

29 

30 

42 

31 

23 

22 

31 

29 

26 

26.2 

MAX 

57 

63 

68 

63 

50 

45 

39 

33 

53 

44 

39 

65 

72 

50 

49 

50 

65 

83 

85 

75 

71 

70 

77 

67 

56 

56 

66 

65 

71 

70 

60.6 

MIN 

28 

31 

30 

43 

27 

21 

15 

27 

13 

20 

30 

19 

14 

31 

21 

31 

32 

33 

39 

49 

36 

34 

46 

35 

31 

32 

34 

28 

38 

30.9 

MAX 

51 

66 

70 

45 

42 

34 

34 

54 

54 

44 

68 

63 

47 

51 

66 

80 

82 

76 

66 

51 

55 

65 

70 

74 

58.7 

MIN 

35 

34 

35 

25 

21 

25 

24 

18 

29 

27 

24 

37 

26 

14 

20 

36 

47 

33 

31 

22 

30 

28 

30 

34 

28.5 

MAX 

54 

71 

72 

73 

59 

43 

39 

43 

58 

59 

55 

65 

65 

59 

55 

60 

69 

79 

78 

75 

73 

76 

75 

70 

60 

61 

70 

74 

78 

79 

64.9 

MIN 

33 

36 

43 

47 

28 

26 

28 

32 

26 

34 

37 

31 

39 

34 

21 

34 

35 

41 

51 

54 

41 

40 

54 

42 

34 

39 

36 

44 

44 

MAX 

59 

65 

71 

72 

59 

59 

56 

44 

50 

42 

47 

62 

58 

50 

45 

61 

71 

69 

64 

64 

64 

70 

65 

56 

53 

57 

64 

70 

75 

74 

60.5 

MIN 

35 

33 

34 

41 

35 

25 

32 

28 

27 

31 

28 

27 

42 

30 

18 

23 

28 

41 

48 

41 

34 

37 

38 

32 

25 

26 

30 

31 

34 

41 

32  .6 

MAX 

55 

62 

69 

75 

49 

56 

42 

38 

49 

51 

4B 

59 

54 

51 

60 

66 

68 

69 

61 

63 

67 

61 

50 

52 

57 

64 

65 

68 

70 

75 

59.1 

MIN 

27 

31 

30 

32 

28 

19 

26 

25 

1  3 

29 

30 

18 

29 

12 

18 

23 

26 

36 

38 

27 

22 

31 

29 

25 

23 

20 

22 

28 

30 

28 

25,8 

MAX 

51 

66 

70 

66 

42 

35 

31 

35 

52 

52 

44 

63 

59 

42 

46 

53 

67 

68 

69 

67 

65 

67 

66 

60 

49 

54 

61 

65 

72 

72 

57.0 

MIN 

20 

28 

32 

37 

19 

16 

21 

19 

12 

27 

26 

22 

30 

20 

6 

24 

22 

28 

32 

44 

26 

34 

35 

33 

19 

26 

24 

27 

27 

29 

25.5 

MAX 

50 

65 

69 

68 

43 

41 

41 

38 

55 

51 

46 

66 

65 

58 

51 

50 

68 

78 

AO 

75 

70 

74 

74 

62 

52 

58 

64 

'0 

74 

76 

61.1 

MIN 

34 

33 

33 

41 

24 

20 

22 

22 

21 

28 

28 

26 

33 

32 

15 

19 

23 

35 

45 

45 

33 

33 

44 

32 

19 

30 

27 

31 

33 

37 

29  .9 

MAX 

66 

65 

67 

65 

47 

42 

38 

37 

52 

51 

42 

64 

69 

50 

51 

56 

62 

78 

84 

82 

74 

73 

70 

61 

59 

59 

60 

63 

76 

71 

61.1 

MIN 

30 

29 

33 

34 

21 

20 

15 

27 

11 

22 

29 

21 

14 

25 

20 

21 

31 

30 

40 

45 

36 

31 

48 

33 

11 

30 

31 

30 

36 

32 

29  .2 

MAX 

34 

32 

44 

42 

29 

31 

29 

25 

26 

3  0 

27 

37 

1  1 

22 

21 

H 

42 

46 

47 

44 

39 

45 

45 

34 

27 

27 

37 

42 

48 

46 

35.4 

MIN 

17 

14 

25 

28 

7 

8 

8 

6 

0 

1  5 

9 

12 

2  2 

7 

1 

12 

1  3 

21 

28 

22 

21 

20 

19 

16 

7 

4 

14 

16 

21 

28 

14.7 

MAX 

46 

45 

55 

63 

66 

60 

52 

44 

34 

42 

42 

43 

55 

45 

34 

42 

50 

60 

64 

66 

57 

58 

64 

55 

43 

44 

47 

56 

61 

66 

52.0 

MIN 

23 

22 

26 

28 

35 

11 

26 

21 

13 

,'7 

20 

15 

22 

22 

13 

16 

16 

20 

2  6 

30 

21 

20 

33 

27 

14 

16 

15 

15 

17 

MAX 

70 

69 

65 

58 

56 

40 

49 

4S 

48 

60 

57 

50 

45 

60 

65 

70 

65 

60 

63 

70 

63 

60 

52 

55 

64 

69 

74 

72 

59.8 

MIN 

27 

39 

28 

22 

29 

22 

23 

30 

26 

26 

32 

26 

16 

23 

30 

38 

53 

37 

34 

41 

30 

29 

22 

25 

28 

32 

34 

MAX 

74 

66 

74 

74 

62 

78 

59 

48 

53 

4fl 

60 

60 

58 

53 

50 

64 

82 

73 

70 

67 

68 

70 

70 

69 

60 

69 

66 

71 

77 

81 

65.9 

MIN 

37 

39 

39 

38 

35 

32 

31 

27 

30 

33 

31 

31 

40 

30 

25 

29 

36 

51 

53 

48 

40 

44 

36 

32 

25 

27 

36 

41 

42 

50 

36  .3 

MAX 

51 

69 

63 

62 

34 

33 

31 

31 

56 

55 

43 

64 

64 

44 

48 

54 

62 

77 

76 

69 

71 

73 

71 

54 

53 

59 

67 

66 

74 

76 

58.3 

MIN 

26 

30 

33 

27 

22 

20 

23 

18 

17 

2  8 

22 

23 

36 

21 

15 

20 

22 

33 

46 

47 

35 

38 

44 

30 

26 

30 

27 

33 

35 

38 

28.8 

MAX 

55 

64 

72 

74 

66 

61 

57 

46 

56 

55 

49 

61 

58 

53 

54 

61 

67 

71 

57 

64 

65 

69 

66 

63 

55 

56 

65 

70 

74 

76 

62.4 

MIN 

28 

2  B 

32 

34 

39 

24 

36 

28 

22 

33 

28 

23 

42 

25 

16 

21 

26 

35 

45 

42 

34 

14 

40 

36 

20 

20 

25 

28 

31 

32 

30.2 

MAX 

51 

58 

67 

51 

48 

46 

37 

40 

45 

41 

43 

56 

49 

36 

43 

57 

63 

68 

67 

53 

59 

66 

49 

42 

48 

53 

61 

66 

71 

67 

53.4 

MIN 

32 

32 

37 

33 

18 

20 

22 

23 

25 

30 

25 

31 

31 

21 

18 

2  9 

25 

33 

39 

33 

30 

34 

25 

26 

28 

25 

33 

25 

28 

MAX 

42 

45 

52 

51 

44 

43 

40 

40 

35 

38 

34 

48 

42 

35 

33 

4? 

50 

53 

57 

48 

47 

57 

53 

43 

39 

46 

49 

54 

62 

59 

46.0 

MIN 

IB 

11 

30 

31 

24 

7 

20 

16 

5 

25 

17 

3 

21 

16 

0 

1  4 

10 

20 

36 

30 

20 

19 

29 

23 

16 

10 

19 

18 

18 

MAX 

56 

72 

73 

70 

50 

37 

52 

43 

69 

69 

58 

69 

6  7 

58 

53 

" 

69 

81 

H3 

77 

79 

83 

80 

73 

59 

64 

73 

72 

80 

81 

66.9 

MIN 

25 

32 

34 

47 

24 

14 

32 

24 

19 

28 

31 

21 

42 

31 

13 

1  7 

17 

30 

43 

49 

31 

2  9 

47 

29 

29 

39 

26 

41 

41 

30.7 

MAX 

52 

63 

68 

70 

55 

57 

47 

38 

51 

49 

45 

59 

52 

42 

50 

56 

66 

66 

67 

58 

60 

64 

60 

52 

49 

53 

62 

66 

70 

73 

57.3 

MIN 

26 

26 

31 

33 

29 

20 

27 

27 

14 

26 

29 

19 

32 

24 

15 

19 

26 

31 

34 

40 

32 

23 

38 

31 

18 

23 

22 

28 

29 

26.8 

MAX 

65 

70 

77 

78 

62 

67 

58 

49 

55 

48 

53 

66 

62 

52 

50 

66 

73 

78 

72 

73 

72 

78 

67 

58 

59 

65 

71 

78 

81 

83 

66.2 

MIN 

40 

31 

33 

38 

38 

23 

36 

31 

30 

36 

34 

25 

45 

30 

20 

20 

28 

36 

5  0 

42 

35 

38 

43 

39 

30 

26 

31 

30 

33 

MAX 

50 

68 

70 

63 

43 

32 

41 

39 

57 

51 

49 

68 

63 

46 

52 

50 

67 

80 

83 

69 

67 

79 

73 

46 

51 

59 

66 

71 

75 

79 

60.2 

MIN 

38 

39 

37 

29 

27 

25 

28 

25 

24 

32 

29 

27 

40 

22 

21 

22 

28 

39 

45 

41 

34 

n 

46 

31 

26 

32 

29 

33 

34 

MAX 

51 

64 

70 

68 

41 

32 

37 

37 

53 

48 

46 

68 

60 

45 

52 

47 

64 

79 

81 

68 

63 

77 

71 

46 

51 

57 

63 

70 

73 

74 

58.6 

MIN 

38 

44 

42 

28 

26 

25 

27 

26 

28 

13 

32 

34 

4(1 

27 

23 

27 

33 

47 

51 

48 

41 

42 

46 

30 

10 

39 

31 

38 

45 

MAX 

42 

42 

54 

53 

39 

41 

45 

37 

39 

32 

30 

49 

38 

36 

32 

40 

52 

58 

59 

54 

49 

58 

56 

45 

16 

40 

43 

54 

61 

62 

45.9 

MIN 

24 

18 

30 

30 

12 

5 

8 

13 

0 

20 

17 

9 

15 

13 

0 

-  1 

8 

17 

25 

27 

17 

13 

24 

16 

16 

-  1 

7 

11 

15 

MAX 

61 

70 

75 

74 

56 

62 

54 

46 

58 

56 

53 

64 

57 

49 

58 

65 

70 

71 

64 

65 

66 

70 

66 

59 

5  7 

58 

67 

73 

76 

75 

63.2 

MIN 

30 

24 

28 

30 

38 

22 

32 

32 

18 

1 1 

25 

20 

2R 

25 

13 

20 

25 

27 

33 

37 

24 

23 

26 

32 

1  6 

20 

31 

27 

28 

28 

26.5 

MAX 

58 

70 

65 

65 

52 

42 

40 

38 

55 

60 

58 

67 

70 

55 

55 

55 

65 

83 

87 

84 

77 

75 

83 

78 

60 

62 

70 

66 

80 

76 

65. C 

MIN 

32 

32 

37 

38 

26 

22 

20 

27 

20 

30 

32 

20 

32 

35 

20 

25 

33 

33 

43 

50 

41 

40 

65 

38 

10 

36 

30 

35 

32 

37 

33.0' 

MAX 

55 

60 

68 

56 

53 

55 

32 

39 

40 

42 

42 

56 

47 

36 

42 

5  9 

63 

70 

70 

59 

57 

70 

52 

40 

47 

49 

61 

66 

72 

71 

54.3 

MIN 

33 

35 

34 

35 

20 

12 

19 

17 

17 

27 

24 

25 

33 

18 

15 

2  8 

20 

24 

40 

31 

27 

22 

29 

29 

24 

21 

24 

21 

21 

29 

25.ll 

MAX 

52 

66 

73 

69 

45 

45 

38 

40 

54 

51 

48 

69 

5  9 

52 

53 

5  2 

60 

82 

84 

74 

69 

68 

68 

49 

51 

55 

59 

55 

71 

72 

59.4* 

MI  N 

35 

37 

38 

42 

25 

26 

27 

24 

33 

33 

32 

27 

33 

31 

18 

24 

32 

36 

41 

47 

37 

34 

36 

31 

28 

30 

32 

11 

33 

36 

32.3 

AKRON  FAA  AP 

ALAMOSA  WB  AP 

ALLENSOARK 

ALTENBERN 

ARBOLE  S 

ASPEN 

BAILEY 

BLANCA 

BOND 

BONNY  DAM 


BUENA  VISTA 


BURLINGTON 


CANON  CITY 
CEDAREDGE 
CENTER 
CHEESMAN 

CHERRY   CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
CLIMAX   2  NW 
COCHETOPA  CREEK 


COLOPADO  NM 


COLO   SPRINGS  WB  AP 


CRESTED  BUTTE 


DEL  NORTE 


DENVER   WB  AP 
DENVER   WB  CITY 
DILLON    1  S 
DURANGO 
EADS 

FAGLF   FAA  AP 
EDGEWATER 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  54  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1961 


Day  Of  Month 


Station 


10     II     12     13     14  15 


29     30  31 


:STES  PARK 
;VERSOLL  RANCH 
"LAGLER   2  NW 
■ORDER  8  S 
•ORT  COLLINS 
■ORT  LEWIS 
-"ORT  LUPTON 

ORT  MORGAN 

RA5ER 

RUITA  2  N 
3ATEWAY  1  SW 
iEORGETOWN 

jLENWOOD  SPRINGS  1  N 

ORE  PASS  RANCH 
BRAND  JUNCTION  WB  AP 
iRAND  LAKE   1  WNW 

RAND  LAKE   6  SSW 
iREAT  SAND  DUNES  NM 
iREELEY 

5REEN  MOUNTAIN  DAM 
3ROVER   10  W 
5UNN I  SON 
fAYDEN 

HERMIT  7  ESE 

HOLLY 

HOLYOKE 

10T  SULPHUR  SPR  2  SW 

IDAHO  SPRINGS 

IGNACIO  1  N 

JOHN  MARTIN  DAM 

JULESBURG 

CASSLER 

CAUFFMAN   4  SSE 
CIT  CARSON 
LA  JUNTA   FAA  AP 
-AKE  CITY 
LAKE  GEORGE   8  SW 
LAMAR 

LAS  ANIMAS   1  N 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


54  60 
38  30 


64  65 

35  34 

75  64 

26  34 

65  68 

36  40 

58  64 

22  30 

67  70 

37  39 

55  62 

35  37 

45  50 

23  33 

72  78 
35  34 

73  78 
39  37 

48  57 

34  37 

62  69 

38  35 


58 
27 


58  44 
38  18 


79  56 
46  32 


61  44 

39  22 


65  43 
36  26 


66  45 
35  25 


66  53 
29  32 


68  57 
35  28 


67  51  49 
41     27  25 


48  37 
33  12 


75  61 
36  36 


79  69 
43  42 


65  54 
35  30 


28  35  40 
19     16  25 


38  37  57 
29     29  14 


28     25  23 


31     23  18 


41     40  54 


39  38  35 
20     25  15 


38     32  36 


59  49  55 
36      34  30 


55  51  56 
39     34  34 


40  33  40 
13     17  21 


51  43  48 
30     26  26 


40  37  55 

26  18  32 

75  59  73 

32  33  24 

47  40  66 


31     33  19 


34  33  26 

45  45  55 

30  23  21 

52  49  68 

35  32  25 

50  52  45 
24  31  23 

39  30  47 
18  17  20 

51  54  62 
35  32  30 

55  57  68 

35  34  34 

40  32  52 


48  60 
31  27 


5  3  45  42 
40     23  13 


65  56 
36  25 


31  31  18 

70  51  56 

27  30  17 

60  49  52 

35  32  20 

51  44  48 


65  58  53 
37     32  18 


69  62  43 
34     36  18 


62  59  52 

49  36  21 

62  60  55 

47  35  25 

41  38  35 

34  16  12 

54  44  49 

41  33  19 


48  60 
30  23 


63  73 
22  31 


49  65 
20  25 


55  66 
18  25 


49  65 
27  24 


59  62 

19  20 


52  66 
28  27 


50  54 
30  26 


39  50 
22  18 


67  72 
25  29 


69  74 
27  33 


40  52 
27  28 


60  65 
24  29 


66  65  53 
45     34  31 


92  85  88 
50     50  43 


81  77  71 
40     42  44 


85  79  75 
43     45  40 


83  68  67 
37     48  43 


60      58  58 


80  76  66 
43      47  36 


79      81  68 


22      28  15 


58     48  46 


65  61  52 

32  31  26 

70  62  65 

46  38  33 


65  65  48 

24  30  23 

81  90  80 

39  50  40 

70  68  63 

40  41  25 

79  81  64 

43  43  31 

79  72  52 


63  60  52 
26     23  26 


78  75  60 
33     45  35 


14     21  21 


76     69  58 


76  72  58 
46     41  37 


62  57  46 
27     32  20 


72      64  50 

32      33  33 


43  45  54 

17  26  30 

65  71  74 

36  38  31 

52  54  66 

21  31  30 

60  64  70 

32  31  30 

55  59  65 

28  26  30 

46  49  58 

14  17  20 

55  60  72 

30  29  34 

54  56  61 


58  64  71 
26      25  27 


58  63  72 
29     28  32 


11     19  20 


50  54  62 
30      27  30 


52 

62 

57 

45 

46 

39 

34 

41 

41 

37 

54 

35 

47 

58 

64 

64 

55 

4  2 

40 

47 

30 

30 

36 

16 

13 

12 

18 

15 

24 

22 

24 

3 

24 

22 

2  4 

33 

32 

26 

2  0 

19 

17 

69 

75 

73 

59 

63 

49 

47 

54 

45 

51 

62 

59 

46 

49 

64 

69 

75 

76 

69 

67 

74 

57 

48 

55 

62 

39 

4? 

47 

39 

31 

32 

32 

33 

36 

33 

35 

40 

30 

25 

29 

38 

48 

56 

47 

6 

49 

42 

36 

30 

31 

45 

54 

49 

41 

41 

37 

32 

34 

41 

43 

46 

44 

34 

33 

41 

53 

33 

59 

53 

46 

58 

53 

41 

37 

40 

24 

23 

30 

8 

10 

7 

1  1 

10 

20 

17 

11 

20 

16 

-  5 

21 

13 

16 

18 

27 

l  8 

16 

21 

3  0 

15 

4 

45 

5  2 

52 

37 

37 

35 

34 

33 

37 

32 

45 

45 

34 

30 

39 

52 

57 

54 

46 

57 

55 

41 

34 

37 

27 

29 

35 

16 

1  5 

12 

15 

1  1 

22 

19 

13 

24 

16 

3 

24 

21 

21 

30 

30 

22 

20 

23 

2  1 

16 

11 

58 

64 

67 

48 

49 

43 

38 

44 

47 

42 

54 

53 

43 

44 

54 

60 

66 

65 

59 

61 

65 

60 

68 

48 

49 

27 

29 

33 

18 

23 

23 

21 

11 

28 

24 

20 

35 

22 

13 

20 

25 

in 

32 

38 

36 

32 

39 

38 

22 

26 

52 

67 

67 

49 

47 

36 

38 

42 

54 

50 

49 

69 

60 

57 

53 

51 

66 

79 

81 

67 

70 

78 

63 

43 

57 

35 

35 

42 

28 

25 

27 

24 

2  2 

28 

31 

24 

34 

32 

21 

28 

26 

32 

43 

48 

38 

35 

36 

36 

28 

28 

53 

61 

63 

44 

46 

44 

34 

40 

40 

37 

53 

54 

41 

36 

46 

57 

64 

65 

57 

53 

64 

62 

48 

39 

43 

31 

34 

41 

20 

16 

18 

17 

16 

25 

23 

26 

28 

18 

10 

27 

25 

29 

36 

31 

2  5 

25 

26 

21 

19 

1  a 

59 

66 

63 

49 

45 

33 

34 

5  1 

47 

43 

66 

62 

49 

40 

56 

66 

77 

80 

73 

69 

75 

66 

54 

55 

59 

32 

34 

35 

23 

20 

20 

22 

l  a 

32 

26 

23 

28 

21 

16 

26 

25 

34 

39 

31 

34 

28 

26 

30 

18 

19 

55 

54 

48 

37 

44 

43 

44 

52 

49 

40 

41 

56 

63 

66 

65 

58 

57 

65 

55 

41 

45 

51 

21 

21 

26 

28 

10 

24 

20 

13 

28 

21 

16 

23 

19 

8 

16 

15 

17 

29 

35 

20 

22 

29 

29 

10 

15 

54 

62 

52 

47 

47 

38 

41 

45 

41 

45 

57 

47 

37 

43 

57 

63 

70 

68 

55 

59 

67 

59 

44 

49 

53 

30 

34 

33 

16 

19 

21 

15 

14 

28 

23 

27 

30 

22 

16 

31 

24 

30 

34 

3  3 

26 

25 

25 

25 

27 

23 

46 

56 

57 

48 

46 

42 

36 

40 

38 

37 

49 

44 

39 

40 

47 

57 

58 

55 

52 

52 

56 

57 

48 

42 

44 

5 

16 

19 

26 

10 

15 

14 

20 

11 

5 

26 

19 

6 

13 

15 

20 

28 

28 

18 

16 

28 

24 

9 

15 

61 

72 

69 

66 

48 

42 

42 

58 

44 

41 

68 

58 

52 

64 

76 

79 

83 

86 

72 

71 

71 

81 

78 

69 

31 

37 

37 

32 

32 

29 

30 

29 

32 

29 

29 

32 

3  2 

31 

26 

28 

37 

43 

54 

43 

35 

45 

42 

34 

37 

62 

69 

59 

52 

44 

42 

33 

43 

40 

39 

53 

66 

51 

51 

51 

66 

80 

85 

69 

70 

71 

67 

56 

59 

59 

35 

32 

43 

23 

24 

13 

27 

12 

21 

30 

1  B 

30 

28 

20 

25 

25 

30 

42 

47 

39 

32 

45 

31 

25 

34 

50 

60 

52 

44 

38 

33 

42 

42 

40 

35 

54 

35 

37 

48 

59 

64 

67 

52 

55 

64 

55 

50 

38 

45 

27 

29 

34 

17 

13 

12 

16 

16 

18 

26 

21 

26 

18 

10 

26 

23 

28 

36 

32 

24 

24 

23 

22 

21 

16 

56 

65 

57 

36 

31 

34 

31 

47 

42 

40 

60 

53 

38 

42 

52 

63 

71 

73 

62 

62 

70 

63 

52 

45 

51 

37 

32 

33 

17 

18 

19 

19 

22 

23 

23 

28 

25 

20 

9 

30 

28 

2fl 

29 

36 

25 

25 

36 

23 

15 

22 

65 

69 

72 

67 

58 

53 

45 

54 

55 

52 

60 

58 

50 

55 

65 

67 

69 

63 

63 

65 

69 

65 

58 

53 

55 

25 

27 

28 

35 

22 

35 

32 

22 

32 

28 

22 

27 

2  4 

16 

20 

23 

26 

32 

35 

24 

21 

28 

25 

16 

21 

73 

66 

66 

60 

42 

42 

42 

61 

65 

64 

70 

70 

57 

55 

58 

68 

86 

qo 

87 

76 

80 

85 

81 

6  7 

61 

33 

46 

40 

30 

24 

27 

33 

18 

33 

37 

23 

45 

35 

24 

23 

34 

36 

53 

60 

43 

39 

46 

41 

33 

40 

63 

68 

68 

56 

49 

42 

34 

40 

42 

38 

47 

59 

53 

46 

51 

60 

78 

85 

83 

68 

71 

69 

64 

56 

58 

37 

34 

43 

22 

26 

11 

27 

13 

19 

31 

16 

33 

26 

19 

24 

22 

33 

32 

51 

41 

33 

48 

32 

24 

32 

69 

73 

78 

44 

38 

42 

43 

54 

51 

47 

66 

61 

49 

53 

54 

69 

78 

79 

71 

68 

76 

70 

58 

5  3 

60 

49 

42 

38 

24 

22 

28 

27 

23 

30 

30 

32 

35 

28 

14 

22 

31 

42 

47 

50 

37 

35 

49 

34 

21 

34 

54 

65 

57 

48 

42 

36 

34 

51 

48 

43 

67 

63 

51 

46 

49 

66 

77 

81 

73 

67 

71 

66 

54 

55 

57 

38 

32 

36 

23 

22 

15 

24 

10 

28 

28 

21 

41 

27 

15 

28 

24 

32 

40 

44 

32 

29 

42 

28 

23 

26 

71 

70 

62 

47 

43 

38 

37 

57 

52 

49 

66 

74 

50 

55 

54 

69 

83 

85 

76 

78 

72 

82 

71 

61 

60 

30 

33 

36 

29 

21 

19 

29 

18 

31 

32 

17 

26 

34 

21 

23 

31 

29 

40 

48 

41 

34 

52 

32 

31 

35 

73 

67 

65 

39 

42 

48 

43 

61 

64 

51 

70 

71 

54 

55 

58 

69 

85 

88 

79 

81 

82 

70 

59 

66 
41 

35 

44 

33 

28 

24 

29 

24 

21 

32 

31 

24 

42 

28 

24 

24 

30 

38 

56 

55 

43 

44 

59 

39 

33 

55 
19 

61 
22 

63 
25 

47 
14 

50 
11 

46 
27 

38 
17 

43 

9 

46 

23 

38 
20 

55 
18 

50 
2  7 

39 
12 

41 
-  1 

50 
1  3 

56 
23 

61 

29 

59 

31 

54 
24 

55 
31 

59 
32 

57 
37 

48 

26 

43 
18 

47 
19 

50 
24 

59 
24 

60 
31 

38 
16 

32 
13 

33 
17 

32 
20 

40 
6 

22 

41 
21 

51 
18 

49 

32 

39 
18 

36 
5 

45 
16 

57 
19 

61 
25 

62 
27 

60 
34 

55 
21 

60 
20 

59 
31 

55 
27 

12 

19 

74 
30 

69 
40 

68 
3a 

46 
25 

45 

22 

40 
29 

40 

28 

59 
19 

68 

33 

49 

30 

71 
20 

75 
40 

58 
28 

56 
21 

I  59 
i  22 

71 
34 

87 
37 

81 
47 

80 
58 

79 
44 

79 
33 

87 
45 

7  2 
35 

62 

33 

68 
40 

74 
30 

69 
44 

68 
35 

55 
29 

45 

20 

45 

27 

44 

30 

63 
15 

65 
32 

60 
35 

72 
20 

74 
38 

56 

32 

54;  60 
16'  19 

71 

29 

34 

89 

r 

87 
54 

79 
43 

81 

38 

87 
45 

75 
36 

61 

33 

63 
42 

65  88  84 
38  42  47 

66  70  71 
31  37  32 

69  81  85 
35  35  34 

70  74  72 

29  32  39 

63  67  67 

26  30  30 


36      35  37 


60  72  74 
32     32  38 


50     58  58 


76  79  82 
31     32  35 


76  82  80 
36     38  42 


22     27  20 


70      73  71 


61     65  65 


37      42  45 


54     60  61 


53  57  58 
20     21  24 


63  66  70 
29     32  31 


63  71  75 
30     34  39 


59  65  66 
26     28  33 


70     72  72 


67  72  69 
23     26  35 


15      16  17 


68      67  72 


70  72  73 
29      32  37 


22     21  32 


62  69  68 
24     25  29 


68  72  73 
23     27  27 


71      82  81 


66  71  71 
32      29  41 


70  76  75 
30      35  43 


68      71  69 


72  82  81 
40  39  40 

59  63  67 

24  27  22 

57  65  63 

23  21  23 

69  84  80 

38  38  40 

73  84  84 


See  Reference  Notes  Following  Station  a^ex 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 

Station 

Day  01  Month 

J  Average  j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2 

27 

28 

30 

LEADVILLE 

MAX 

39 

38 

49 

48 

36 

39 

27 

24 

30 

35 

28 

42 

34 

25 

26 

36 

46 

51 

54 

44 

42 

52 

42 

33 

33 

34 

44 

49 

54 

54 

39. ( 

MIN 

21 

20 

29 

24 

14 

9 

15 

8 

7 

18 

14 

15 

22 

5 

4 

17 

21 

26 

33 

25 

25 

25 

25 

17 

12 

12 

20 

21 

26 

30 

1 8  .1 

LIMON   8  SSW 

MAX 

47 

66 

61 

52 

36 

36 

29 

32 

50 

50 

46 

65 

63 

45 

49 

47 

63 

77 

78 

72 

66 

70 

73 

58 

52 

55 

63 

66 

71 

76 

57.1 

MIN 

32 

31 

34 

32 

16 

20 

22 

23 

15 

27 

28 

23 

35 

28 

17 

20 

28 

30 

45 

42 

34 

37 

44 

26 

28 

30 

27 

28 

35 

36 

29, j 

LIMON 

MAX 

50 

64 

63 

53 

36 

17 

33 

33 

55 

50 

40 

65 

65 

43 

49 

46 

66 

78 

79 

70 

72 

69 

71 

54 

53 

56 

66 

67 

73 

78 

57. f 

M  I  N 

32 

34 

35 

27 

20 

22 

24 

22 

13 

28 

26 

20 

27 

21 

17 

20 

26 

26 

46 

41 

33 

34 

43 

30 

28 

32 

28 

29 

29 

33 

28.; 

LITTLE  HILLS 

MAX 

55 

61 

71 

59 

53 

50 

45 

47 

51 

40 

50 

58 

53 

47 

45 

58 

64 

70 

67 

61 

61 

68 

62 

48 

50 

55 

63 

68 

73 

71 

57,  I 

MIN 

23 

7.0 

30 

30 

17 

12 

20 

15 

19 

22 

18 

26 

30 

27 

16 

24 

21 

34 

44 

35 

23 

27 

32 

24 

24 

18 

20 

23 

23 

32 

24,  f 

LONGMONT    2  ESE 

MAX 

52 

55 

70 

71 

50 

45 

31 

41 

42 

58 

48 

50 

67 

62 

46 

56 

51 

66 

80 

81 

69 

67 

79 

64 

44 

57 

61 

67 

73 

77 

59.7 

M  i  N 

33 

34 

38 

27 

25 

26 

25 

23 

30 

32 

25 

34 

34 

18 

24 

24 

31 

38 

48 

36 

33 

44 

38 

29 

27 

27 

33 

34 

35 

31 ,( 

MARVINE 

MAX 

47 

48 

60 

54 

43 

39 

34 

46 

36 

35 

44 

6  5 

38 

27 

40 

53 

54 

61 

59 

58 

60 

58 

54 

38 

49 

44 

54 

59 

60 

57 

48.1 

MIN 

32 

34 

36 

24 

16 

13 

24 

20 

19 

26 

24 

27 

19 

20 

7 

24 

21 

23 

31 

39 

19 

24 

22 

24 

29 

26 

29 

21 

36 

36 

MAYBELL 

MAX 

53 

59 

69 

64 

50 

47 

40 

42 

44 

44 

50 

57 

55 

40 

45 

61 

65 

70 

68 

58 

62 

68 

62 

45 

52 

54 

63 

69 

73 

69 

56.1 

m  ;  n 

35 

32 

33 

38 

16 

20 

19 

21 

30 

31 

29 

32 

31 

25 

16 

30 

23 

33 

44 

32 

28 

29 

29 

24 

24 

26 

32 

23 

25 

35 

MEEKER 

MAX 

52 

56 

69 

53 

51 

51 

44 

42 

46 

42 

45 

58 

55 

47 

41 

56 

64 

69 

66 

56 

61 

66 

63 

47 

47 

53 

61 

67 

73 

70 

65.- 

M  I  N 

30 

31 

29 

28 

17 

14 

20 

21 

23 

28 

20 

26 

28 

22 

7 

23 

24 

31 

43 

35 

23 

28 

29 

22 

23 

20 

20 

24 

25 

33 

ME5A   VERDE  NP 

MAX 

52 

61 

69 

71 

66 

59 

50 

45 

55 

52 

46 

6  7 

53 

48 

51 

60 

67 

69 

65 

64 

64 

68 

64 

61 

52 

55 

63 

68 

72 

73 

60.. 

M I  N 

33 

33 

38 

37 

34 

27 

34 

23 

26 

33 

25 

29 

38 

31 

1  8 

29 

37 

40 

47 

40 

35 

37 

37 

30 

22 

28 

31 

34 

39 

44 

MONTE  VISTA 

MAX 

52 

60 

68 

71 

44 

56 

52 

37 

49 

46 

59 

55 

49 

45 

58 

63 

67 

67 

63 

60 

65 

62 

58 

49 

55 

62 

65 

69 

72 

57.i 

[  N 

25 

23 

26 

23 

22 

20 

27 

24 

13 

24 

29 

16 

28 

15 

13 

14 

18 

20 

32 

35 

17 

21 

38 

35 

17 

20 

20 

21 

23 

20 

22.i 

MONTROSE   NO  2 

MAX 

57 

58 

66 

72 

75 

57 

61 

55 

44 

50 

49 

49 

64 

55 

48 

46 

60 

69 

72 

72 

66 

66 

72 

65 

47 

58 

58 

68 

72 

78 

61.1 

MIN 

32 

32 

37 

41 

34 

28 

32 

27 

25 

32 

31 

25 

33 

28 

21 

23 

30 

39 

53 

39 

38 

42 

36 

36 

26 

26 

32 

32 

35 

41 

32  , 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

59 

33 

33 

26 

26 

53 

52 

36 

58 

60 

47 

45 

52 

58 

71 

73 

63 

66 

67 

65 

42 

48 

55 

63 

62 

70 

75 

54. 

MIN 

32 

16 

11 

17 

17 

12 

24 

23 

19 

35 

21 

B 

22 

21 

29 

40 

40 

32 

31 

35 

26 

20 

28 

24 

28 

33 

35 

2  5. 

NORTHDALE 

MAX 

52 

61 

68 

71 

66 

58 

56 

51 

51 

49 

46 

57 

58 

54 

56 

60 

62 

68 

63 

66 

68 

67 

64 

56 

53 

55 

62 

67 

71 

74 

60. 

MIN 

25 

26 

32 

32 

35 

32 

33 

23 

23 

33 

25 

22 

36 

24 

16 

20 

20 

32 

42 

38 

38 

36 

26 

28 

16 

16 

18 

21 

22 

26 

27. 

NORTH  LAKE 

MAX 

40 

53 

59 

61 

39 

37 

31 

31 

42 

49 

48 

49 

43 

39 

41 

49 

57 

61 

62 

54 

58 

62 

58 

57 

46 

46 

56 

58 

64 

66 

50. 

MIN 

22 

24 

27 

36 

15 

7 

17 

16 

16 

33 

23 

13 

33 

20 

17 

29 

19 

29 

37 

35 

38 

29 

40 

35 

22 

25 

32 

24 

25 

29 

25. 

NORWOOD 

MAX 

51 

61 

66 

67 

59 

55 

53 

39 

49 

44 

44 

57 

60 

47 

45 

58 

65 

65 

64 

61 

60 

65 

60 

52 

50 

53 

60 

65 

71 

70 

56. 

29 

27 

31 

36 

32 

22 

30 

23 

19 

30 

24 

27 

37 

29 

16 

25 

27 

36 

39 

41 

38 

27 

30 

27 

19 

19 

22 

33 

33 

30 

OURAY 

MAX 

49 

57 

63 

66 

54 

53 

48 

35 

45 

42 

41 

56 

51 

46 

43 

51 

60 

65 

60 

57 

56 

63 

59 

53 

44 

49 

57 

6  7 

67 

69 

64. 

30 

26 

31 

34 

31 

24 

32 

20 

14 

31 

24 

21 

31 

22 

13 

23 

28 

36 

34 

33 

33 

38 

33 

27 

21 

26 

28 

30 

34 

30 

27. 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

54 

63 

65 

69 

59 

55 

52 

41 

50 

44 

50 

53 

57 

44 

50 

60 

64 

67 

64 

59 

62 

65 

64 

59 

51 

53 

63 

67 

71 

73 

58. 

21 

20 

21 

26 

33 

21 

32 

30 

12 

29 

25 

18 

24 

19 

1  1 

16 

21 

22 

27 

41 

22 

20 

25 

34 

12 

21 

17 

19 

25 

23 

22. 

PALISADE    1  S 

MAX 

60 

72 

77 

75 

61 

65 

60 

47 

55 

50 

52 

65 

62 

55 

51 

66 

71 

75 

77 

69 

70 

76 

72 

58 

57 

63 

70 

75 

79 

80 

65. 

42 

41 

43 

47 

41 

33 

33 

32 

32 

38 

33 

33 

51 

38 

28 

32 

40 

47 

64 

50 

44 

44 

43 

38 

32 

35 

38 

42 

49 

48 

PAONIA 

MAX 

59 

65 

71 

72 

63 

60 

56 

45 

50 

43 

49 

62 

59 

52 

46 

60 

67 

70 

68 

65 

64 

72 

67 

57 

52 

59 

65 

71 

74 

75 

61. 

35 

32 

38 

36 

39 

22 

33 

27 

28 

33 

29 

28 

38 

29 

20 

2  6 

33 

40 

44 

42 

30 

28 

41 

33 

29 

27 

26 

34 

37 

39 

32  , 

PARADOX 

MAX 

60 

72 

79 

78 

64 

65 

55 

47 

56 

52 

53 

69 

60 

50 

55 

67 

75 

70 

73 

69 

69 

70 

72 

65 

60 

60 

70 

77 

80 

80 

65. 

30 

30 

32 

35 

40 

24 

38 

32 

27 

37 

33 

25 

41 

25 

20 

7  2 

26 

36 

51 

45 

34 

34 

33 

37 

23 

23 

25 

26 

29 

32 

31 . 

PARKER   9  E 

MAX 

49 

62 

68 

60 

36 

32 

35 

32 

52 

52 

43 

64 

60 

50 

50 

48 

65 

76 

77 

69 

67 

72 

69 

54 

50 

55 

63 

68 

70 

74 

57. 

30 

32 

31 

34 

20 

20 

22 

2  0 

18 

28 

26 

21 

37 

25 

12 

16 

24 

36 

39 

44 

30 

32 

44 

30 

13 

29 

25 

28 

35 

35 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

57 

76 

69 

65 

38 

40 

48 

42 

64 

62 

52 

71 

69 

51 

54 

6  9 

68 

82 

87 

78 

76 

82 

79 

69 

61 

66 

73 

73 

81 

83 

65. 

30 

31 

43 

33 

28 

22 

30 

24 

18 

32 

28 

22 

34 

27 

20 

23 

25 

34 

44 

50 

43 

45 

52 

38 

34 

37 

32 

46 

35 

38 

RANGE L  Y 

MAX 

57 

68 

75 

69 

55 

52 

46 

45 

52 

41 

51 

60 

62 

55 

52 

64 

69 

74 

73 

66 

68 

71 

64 

50 

56 

60 

67 

73 

77 

76 

61. 

33 

33 

32 

30 

25 

25 

23 

20 

26 

28 

22 

25 

24 

21 

18 

25 

29 

28 

47 

39 

37 

35 

35 

30 

2  2 

24 

24 

7  9 

32 

36 

RED  FEATHER  LAKES   6  SE 

MAX 

50 

55 

60 

55 

36 

30 

27 

35 

41 

35 

38 

57 

54 

42 

42 

46 

58 

68 

66 

63 

55 

65 

55 

34 

42 

42 

53 

62 

66 

65 

49. 

25 

37 

25 

29 

3 

14 

5 

12 

21 

2  6 

17 

26 

35 

19 

7 

2  8 

18 

25 

29 

33 

25 

24 

27 

25 

9 

26 

23 

2  0 

29 

31 

ll 

K  I  CO 

MAX 

46 

54 

62 

62 

47 

50 

4  2 

35 

43 

10 

39 

50 

47 

36 

41 

51 

61 

58 

56 

51 

53 

51 

51 

47 

41 

45 

51 

62 

64 

67 

49. 

21 

16 

24 

29 

32 

12 

2  5 

19 

7 

2  6 

30 

10 

27 

19 

7 

15 

18 

24 

33 

28 

21 

2] 

30 

22 

1  0 

14 

19 

29 

23 

25 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

57 

66 

73 

72 

58 

58 

66 

45 

53 

51 

49 

61 

55 

49 

46 

64 

68 

75 

72 

63 

65 

73 

69 

54 

52 

59 

66 

72 

75 

77 

61  . 

36 

34 

29 

30 

26 

15 

26 

28 

27 

72 

32 

26 

39 

29 

14 

19 

22 

31 

49 

37 

31 

29 

32 

32 

27 

23 

24 

25 

26 

31 

ROCKY   FORD   2  ESE 

MAX 

59 

75 

68 

o7 

57 

42 

51 

48 

62 

66 

61 

71 

71 

58 

57 

60 

71 

84 

87 

83 

80 

84 

82 

76 

66 

66 

73 

74 

82 

85 

68. 

M 1  N 

29 

31 

42 

18 

28 

20 

in 

33 

15 

28 

36 

18 

74 

26 

16 

18 

23 

33 

60 

56 

42 

41 

50 

36 

31 

40 

30 

40 

34 

38 

RUSH   2  NNE 

MAX 

49 

72 

62 

54 

34 

40 

30 

30 

46 

55 

38 

52 

48 

48 

45 

49 

65 

80 

78 

68 

72 

6' 

74 

55 

57 

64 

68 

67 

77 

78 

57. 

M  I  N 

28 

27 

29 

28 

18 

25 

21 

24 

14 

26 

24 

22 

10 

27 

15 

18 

24 

24 

44 

33 

35 

33 

38 

26 

25 

29 

24 

28 

33 

34 

26. 

RUXTON  PARK 

MAX 

43 

52 

54 

56 

31 

26 

24 

28 

42 

45 

38 

52 

47 

43 

37 

40 

46 

58 

58 

53 

54 

5  8 

55 

51 

40 

44 

53 

50 

59 

63 

46. 

M  I  N 

15 

19 

28 

3  0 

10 

6 

10 

10 

4 

17 

18 

15 

30 

21 

2 

19 

19 

27 

34 

35 

24 

28 

35 

25 

10 

17 

25 

22 

28 

29 

20.  1 

RYE 

MAX 

42 

64 

69 

68 

49 

31 

7  4 

33 

52 

5  0 

47 

59 

69 

54 

43 

54 

63 

72 

73 

66 

67 

6  9 

70 

60 

55 

55 

64 

66 

72 

73 

57. 

MIN 

76 

28 

27 

41 

19 

14 

."2 

23 

12 

2  2 

27 

22 

41 

24 

4 

24 

26 

33 

45 

48 

36 

31 

32 

33 

28 

29 

26 

35 

35 

36 

28. 

SAGU AC  HE 

MAX 

55 

60 

68 

72 

60 

55 

4  0 

39 

42 

..7 

46 

57 

55 

46 

50 

65 

65 

69 

66 

62 

63 

67 

62 

57 

49 

52 

60 

65 

70 

71 

57. 

MIN 

.'A 

27 

30 

2  9 

32 

25 

28 

24 

13 

2  2 

27 

19 

21 

24 

14 

19 

22 

24 

31 

29 

20 

23 

39 

28 

17 

25 

18 

2  8 

30 

29 

24.1 

SALIDA 

MAX 

54 

64 

70 

72 

62 

57 

52 

42 

50 

52 

46 

60 

68 

48 

50 

67 

64 

72 

70 

66 

67 

69 

66 

65 

52 

55 

60 

65 

70 

72 

60. 

M  1  N 

26 

33 

27 

42 

25 

18 

2  7 

25 

18 

31 

33 

24 

74 

28 

14 

20 

21 

27 

43 

42 

27 

25 

39 

37 

25 

25 

27 

2  7 

25 

28 

28. 

SEDGWICK    5  S 

54 

60 

67 

6  6 

49 

46 

38 

31 

42 

38 

35 

46 

58 

50 

45 

49 

62 

79 

83 

67 

67 

69 

66 

51 

66 

56 

57 

69 

69 

70 

56. 

M I  N 

31 

39 

34 

is 

20 

20 

20 

27 

10 

28 

30 

20 

32 

27 

19 

2  6 

24 

33 

41 

50 

43 

76 

33 

31 

23 

31 

30 

2  1 

34 

40 

30. 

SI L VE  R  TON 

41 

55 

57 

55 

40 

43 

45 

32 

38 

40 

32 

49 

40 

33 

39 

45 

54 

55 

4  9 

45 

51 

60 

54 

45 

73 

42 

50 

55 

61 

61 

46. 

M  I  N 

22 

11 

15 

23 

10 

9 

15 

15 

-  2 

2  2 

1  8 

5 

15 

15 

-  1 

10 

12 

20 

20 

25 

25 

2  1 

25 

21 

1  6 

13 

19 

18 

20 

21 

15. 

48 

44 

54 

»6 

32 

35 

39 

26 

38 

34 

34 

46 

44 

32 

33 

44 

48 

56 

54 

42 

49 

64 

51 

39 

75 

39 

49 

55 

61 

58 

44. 

MIN 

20 

26 

24 

14 

5 

10 

14 

2  2 

12 

14 

30 

14 

-  5 

22 

19 

25 

2  9 

28 

24 

22 

18 

14 

12 

16 

22 

21 

22 

30 

SPRINGFIFLD   7  WSW 

MAX 

60 

70 

67 

7/ 

55 

40 

38 

37 

58 

7  0 

63 

68 

71 

58 

51 

55 

67 

84 

86 

79 

75 

79 

85 

80 

64 

65 

70 

68 

80 

81 

66.  1 

MI  N 

27 

29 

36 

4  6 

25 

24 

26 

28 

17 

30 

30 

22 

31 

32 

19 

21 

27 

34 

4  7 

48 

36 

7  2 

38 

34 

28 

37 

28 

34 

39 

39 

31  .|l 

SPR I NGF 1  FID   8  S 

MAX 

60 

72 

7  7 

74 

47 

4  2 

39 

49 

6  6 

70 

57 

6  6 

72 

60 

52 

57 

70 

87 

86 

79 

78 

82 

85 

69 

61 

66 

71 

78 

83 

67. 

MIN 

18 

28 

4  2 

27 

24 

7  6 

26 

20 

71 

34 

23 

74 

34 

21 

1  9 

26 

36 

46 

40 

35 

7  7 

41 

34 

31 

37 

27 

36 

39 

38 

31.1 

STATE   TURKEY   EXP  FARM 

MAX 

54 

63 

69 

5  ? 

42 

45 

52 

6  2 

59 

60 

47 

51 

66 

67 

64 

62 

64 

57 

52 

68 

72 

57.1 

MIN 

25 

22 

25 

20 

70 

30 

17 

10 

18 

23 

19 

10 

15 

24 

29 

35 

23 

32 

13 

18 

24 

23.1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

48 

45 

61 

5' 

44 

43 

38 

41 

43 

77 

42 

55 

51 

37 

40 

52 

59 

67 

66 

53 

55 

54 

60 

44 

41 

50 

56 

63 

67 

65 

51. 

MIN 

31 

28 

29 

7  1 

1  3 

13 

15 

11 

17 

25 

17 

25 

31 

21 

12 

28 

20 

24 

31 

31 

23 

24 

25 

24 

2  6 

25 

29 

22 

22 

32 

23. 

See  Reference  Notes  Following  Station  jcx 


DAILY  TEMPERATURES  COLORADO 

Continued   APRIL  1961 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

STERL 1 NG 

MIN 

55 
29 

53 
35 

61 
32 

67 
41 

54 

25 

51 
27 

39 
16 

40 

25 

34 
11 

49 
22 

48 
29 

42 
21 

67 
32 

57 
33 

40 
19 

48 
29 

51 
26 

66 

30 

80 
35 

83 
43 

68 
40 

70 
35 

72 
42 

66 
30 

51 
23 

58 
29 

61 
31 

58 
28 

71 
29 

72 
35 

57.7 
29.4 

5TRATT0N   3  NE 

MIN 

57 
22 

63 
31 

67 
33 

63 
41 

48 
24 

44 
16 

36 
16 

34 

25 

56 
11 

26 

40 
29 

65 
17 

70 
32 

51 
31 

49 
16 

50 
23 

66 

27 

81 

30 

84 

38 

73 
40 

72 
32 

71 

33 

70 
46 

63 
28 

54 
23 

54 

32 

69 

25 

66 

25 

70 
36 

72 
32 

60.1 
28.0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MIN 

42 

20 

40 
18 

50 
28 

49 

30 

36 
11 

38 
-  1 

34 
14 

27 
9 

32 
5 

36 
14 

30 
7 

43 
16 

37 
25 

26 
12 

31 
-  2 

39 
18 

49 
3 

52 
11 

52 
26 

43 
25 

43 
14 

50 
13 

44 

24 

34 
23 

33 
12 

36 
1 

43 
6 

48 

9 

51 
14 

51 
18 

40.6 
14.1 

TACONY  7  SE 

MIN 

66 

30 

72 
25 

62 
39 

64 
28 

40 

23 

39 
17 

44 

22 

42 

28 

58 
15 

60 
32 

58 
38 

61 
20 

68 

29 

51 
32 

54 
22 

58 

23 

68 
25 

82 
34 

81 
40 

78 
41 

81 
37 

79 
37 

69 
40 

61 
36 

68 
34 

72 
32 

71 
42 

78 
34 

80 
38 

64.3 
30.8 

TAYLOR  PARK 

MIN 

♦  3 
11 

49 
15 

55 
19 

54 
19 

41 

25 

41 

2 

36 
16 

34 
18 

31 
-  8 

34 
24 

34 
1  1 

45 
-  7 

40 
15 

31 
21 

36 
-  3 

45 

7 

51 
2 

54 
9 

52 
27 

46 

32 

44 

16 

52 
13 

50 
31 

41 

26 

36 

5 

37 
6 

45 
12 

51 
12 

56 
14 

56 
19 

44.0 
13.6 

TCI  1  1  ID  i  nr 

MIN 

♦7 
24 

55 
17 

58 
24 

57 
26 

45 
30 

48 
12 

40 
2S 

32 
19 

43 

2 

38 
29 

43 
21 

51 
8 

40 
27 

35 
19 

47 
1 

49 
10 

56 
16 

58 
26 

52 
38 

54 

33 

55 
27 

61 
28 

55 
32 

46 

32 

40 
19 

47 
17 

55 
23 

60 
21 

65 
23 

65 
25 

49.9 
21.9 

MIN 

52 
29 

69 
32 

73 
34 

74 

50 

51 
21 

37 
22 

42 

26 

41 

25 

58 
17 

62 
28 

54 
34 

66 

25 

63 
48 

58 
28 

45 
12 

5  6 
27 

65 

28 

74 
37 

78 
55 

74 
51 

74 
41 

76 
34 

75 
54 

72 
40 

60 
27 

60 

35 

70 
32 

68 

39 

78 
36 

78 
45 

63.5 
33.7 

TRINIDAD  FAA  AP 

MIN 

52 
29 

70 
35 

72 
36 

71 
32 

32 
16 

36 
15 

52 
27 

42 
20 

61 
19 

66 

30 

46 

22 

66 
22 

62 
38 

57 

22 

6  0 
11 

60 
25 

69 
28 

79 
40 

82 
48 

73 
42 

76 
34 

78 

32 

76 
51 

70 
33 

58 
26 

61 

36 

71 
31 

69 
40 

77 
44 

79 

37 

63.8 
30.7 

Tun    BIITTF  C     1  Mu 
IIU    DUI ItJ    1  row 

MIN 

62 
31 

71 
32 

71 
39 

61 
46 

54 

28 

54 
28 

37 
34 

37 
27 

56 
25 

70 
33 

59 
37 

67 
24 

72 
32 

52 
33 

52 
22 

56 
21 

71 
30 

80 
36 

88 
38 

76 
40 

75 
40 

78 
39 

87 
49 

73 
37 

61 
35 

67 

38 

69 

32 

66 
37 

82 
40 

81 
42 

66.2 
34.2 

URAVAN 

MIN 

66 
31 

68 
34 

75 
37 

75 
39 

69 
42 

69 
30 

59 
42 

46 

32 

55 
31 

54 
37 

50 

32 

64 
28 

63 
46 

57 
31 

52 
23 

65 
22 

73 
31 

71 
40 

72 
53 

68 
42 

67 
37 

72 
37 

68 
39 

61 
36 

59 
27 

61 
30 

70 
31 

76 
34 

78 
37 

80 
32 

65.4 
34.8 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIN 

52 
21 

58 
19 

64 
25 

68 
23 

61 
30 

55 
21 

38 
30 

39 
26 

47 
13 

49 

30 

47 
19 

56 
18 

52 
26 

45 
25 

49 
12 

60 
19 

63 
23 

65 
25 

59 
31 

56 
37 

58 
25 

62 
26 

60 
25 

54 

2  6 

47 
17 

57 
20 

59 
24 

64 

26 

67 
27 

72 
29 

56.1 
24.0 

WAGON   WHEEL   GAP   3  N 

MIN 

47 
6 

46 
1  1 

53 
18 

60 
23 

63 

30 

47 
13 

50 

21 

41 
21 

31 
0 

45 
10 

41 
19 

37 
13 

52 
19 

47 

21 

33 
12 

43 
17 

50 
17 

55 
20 

61 

29 

60 
32 

53 
21 

54 
17 

59 
29 

53 
33 

40 

9 

44 

1  5 

47 
13 

53 
15 

58 
16 

64 
19 

49.6 
18.0 

WALDE  N 

MIN 

47 

26 

42 

32 

54 
26 

54 
37 

39 
6 

36 
1  9 

31 
6 

27 
14 

33 
9 

33 
23 

33 
19 

45 
21 

44 
34 

42 
30 

45 
-  2 

55 
24 

60 
26 

62 
29 

47 
29 

50 
21 

62 
20 

53 
21 

35 
16 

38 
8 

42 
21 

49 
24 

57 
23 

60 

20 

61 
25 

46.1 
20.9 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MIN 

52 
29 

66 

32 

72 
95 

70 
48 

50 
22 

39 
7 

38 

25 

44 

25 

66 
16 

59 
30 

54 

29 

62 
22 

61 
34 

56 
26 

51 
7 

58 
31 

66 

25 

73 
33 

75 

50 

74 
48 

70 
39 

76 
28 

73 
54 

68 
36 

57 
22 

61 

32 

69 

34 

71 
38 

76 
36 

78 
37 

62.5 
31.0 

WATE  RD ALE 

MIN 

54 

35 

67 

33 

68 
17 

65 
35 

38 
29 

3  3 
22 

40 

25 

57 
28 

60 
3  2 

48 
31 

69 
24 

52 
28 

52 
15 

46 

25 

65 
2  1 

78 
32 

64 
44 

6  6 

16 

69 
34 

72 
33 

71 
2  6 

66 
46 

54 
31 

55 
24 

67 
27 

65 
28 

72 
26 

75 

33 

73 
29 

60.4 
30.1 

WESTCL IFFE 

MIN 

44 

17 

52 
18 

63 
23 

64 
42 

44 

20 

.in 
20 

33 
20 

38 
19 

4  6 
1 

43 
27 

42 
24 

66 

18 

50 
35 

45 

23 

46 

-  5 

52 
19 

62 
20 

66 
25 

68 
49 

60 
40 

62 
37 

65 
27 

61 
31 

48 
34 

49 

13 

50 
24 

60 
24 

63 
28 

68 
23 

69 

30 

53.5 
24.2 

WE T MORE   2  S 

MIN 

48 

24 

65 

29 

66 
11 

69 
41 

50 
22 

37 
1  B 

46 

23 

39 
27 

54 
18 

57 
28 

49 

32 

63 
25 

60 

37 

52 
29 

50 
14 

57 
28 

63 
27 

75 
11 

75 
46 

69 
50 

'  0 
12 

74 

33 

70 
48 

63 
31 

57 

26 

58 
31 

67 
30 

70 
38 

75 
39 

78 
38 

60.9 
30.9 

WIGGINS  7  SW 

MAX 
MIN 

52 
34 

64 

33 

67 
35 

63 
40 

48 

22 

40 
2  1 

36 
28 

35 
25 

54 
16 

49 
32 

46 
30 

6  6 

22 

64 

38 

46 
32 

5  2 
16 

50 
23 

65 
24 

6  0 
32 

81 
31 

71 
43 

6  6 

3  6 

74 
37 

71 
43 

6  0 
31 

55 
24 

60 
26 

64 

3  2 

72 
28 

74 
29 

75 
33 

60.1 
29.8 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

36 
14 

46 
13 

46 

2  0 

48 
24 

46 
24 

11 
12 

28 
22 

24 
14 

27 
6 

27 
22 

31 

5 

37 
11 

34 
20 

38 
9 

34 

2  2 

35 
24 

37 
1  6 

14 
24 

34 
14 

37 
10 

42 

2  7 

47 

29 

44 

24 

37 
21 

30 

5 

34 
12 

6  2 
13 

49 
19 

51 
24 

56 
28 

38.2 
17.5 

WRAY 

MAX 
MIN 

57 
26 

63 
37 

ftR 
14 

67 
45 

51 
27 

46 

2  6 

42 
17 

34 
27 

41 
14 

42 

29 

48 
31 

57 
18 

65 
35 

54 

33 

40 
21 

53 
32 

65 
27 

60 
41 

85 
45 

82 
48 

71 
17 

71 

35 

72 
53 

69 
12 

59 
31 

57 
36 

62 
34 

70 
33 

72 
33 

70 

33 

60.7 
32.3 

YUMA 

MAX 
MIN 

55 
32 

60 
38 

66 
35 

65 
42 

53 
24 

6  2 
2  6 

36 
21 

32 
28 

6  1 
1  1 

50 
31 

37 
30 

?  l 

2  6 

70 
34 

67 
33 

49 

51 
32 

66 

29 

71 
38 

84 
40 

82 
38 

71 
37 

71 

35 

71 
44 

6 'J 

29 

68 
32 

68 

32 

67 
11 

70 

32 

70 

33 

71 

37 

62.2 
31.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«l 

ALAMOSA  WB  AP 

EVAP 

.08 

.12 

.22 

.20 

.26 

.09 

.45 

.03 

.  13 

.25 

.  14 

.22 

.32 

.  10 

.  13 

.17 

.20 

.34 

.38 

.40 

.34 

.38 

.  5( 

.46 

.  14 

.25 

.20 

.27 

.33 

.36 

7.52 

WIND 

42 

56 

73 

134 

90 

70 

205 

140 

57 

154 

139 

77 

200 

98 

84 

95 

50 

1  0  6 

144 

186 

173 

191 

265 

274 

71 

85 

62 

61 

56 

86 

3506 

MAX 

49 

61 

73 

78 

38 

60 

48 

56 

52 

52 

51 

61 

58 

52 

47 

61 

66 

58 

66 

64 

63 

57 

..1 

52 

58 

60 

66 

70 

72 

65 

59.2 

MIN 

27 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

30 

32 

32 

31 

31 

32 

29 

30 

32 

32 

33 

38 

30 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

33 

33 

31.5 

ARBOLES 

EVAP 

.40 

.08 

.  13 

.07 

.  1  1 

.02 

.28 

.23 

.27 

.22 

.20 

.19 

.20 

.27 

.2? 

.  16 

.51 

.17 

.21 

.30 

.24 

.41 

.43 

o 

6.  14 

WIND 

50 

73 

60 

53 

74 

74 

67 

58 

55 

50 

56 

98 

55 

53 

42 

68 

46 

54 

72 

105 

60 

73 

5f 

54 

107 

63 

58 

B 

1857 

MAX 

75 

72 

67 

61 

56 

64 

62 

69 

71 

68 

62 

72 

65 

72 

72 

75 

74 

74 

74 

72 

68 

69 

76 

80 

82 

70.  1 

MIN 

42 

42 

39 

44 

39 

36 

42 

39 

38 

39 

39 

35 

40 

39 

45 

47 

39 

40 

42 

44 

37 

41 

40 

51 

43 

40.9 

BONNY  0AM 

EVAP 

.13 

.17 

.14 

.27 

.36 

.  17 

.11 

.00 

.  10 

.31 

.20 

.34 

.15 

.26 

.32 

.42 

.30 

.22 

.49 

.33 

.26 

.25 

.  10 

.16 

.34 

.31 

B 

6.90 

WIND 

72 

135 

121 

122 

201 

93 

84 

245 

126 

81 

150 

157 

241 

]  66 

203 

94 

94 

135 

108 

121 

106 

85 

328 

88 

141 

112 

137 

65 

236 

86 

4115 

FORT  COLLINS  (A) 

EVAP 

.09 

.11 

.16 

.  14 

.03 

.25 

.  1  1 

.21 

.17 

.  13 

.04 

.  10 

.19 

.26 

.  18 

.20 

.17 

.40 

.  13 

.15 

.19 

.17 

.16 

.  18 

.20 

B 

4.26 

WIND 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

.29 

.04 

.10 

.09 

.24 

.14 

.51 

.20 

.13 

.16 

.20 

.33 

.43 

.53 

.35 

.40 

.61 

.  34 

.19 

.33 

.22 

.34 

.31 

.38 

8 

e.58 

WIND 

64 

87 

100 

121 

136 

64 

100 

243 

135 

100 

242 

80 

248 

149 

104 

51 

59 

89 

1  10 

178 

125 

122 

207 

91 

90 

94 

62 

126 

137 

123 

3639 

MONTROSE   NO  1 

EVAP 

.12 

.17 

.  19 

.  19 

.  19 

.  19 

.11 

.  1 1 

.07 

.05 

.  16 

.11 

.20 

.  15 

.08 

.12 

.  19 

.25 

.31 

.31 

.30 

.36 

.51 

.20 

.11 

.18 

.31 

.26 

.23 

.31 

6.04 

W I  NO 

46 

38 

27 

48 

38 

38 

52 

65 

35 

42 

85 

27 

98 

76 

41 

24 

30 

55 

114 

97 

72 

117 

86 

76 

31 

41 

38 

36 

29 

42 

1644 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

.14 

.27 

.21 

.39 

.06 

.05 

.04 

.03 

.15 

.24 

.21 

.20 

.52 

.19 

.22 

.  14 

.23 

.45 

.53 

.48 

.39 

.42 

.55 

.41 

.27 

.28 

.  28 

.33 

.31 

.37 

8.36 

WIND 

197 

50 

135 

218 

205 

98 

231 

355 

177 

150 

334 

134 

249 

168 

199 

60 

83 

126 

178 

171 

132 

168 

i  96 

124 

1  30 

124 

104 

154 

139 

181 

4979 

MAX 

63 

72 

72 

69 

58 

40 

35 

57 

66 

56 

68 

65 

57 

53 

64 

75 

75 

79 

78 

76 

75 

76 

71 

69 

65 

74 

70 

81 

79 

66.0 

MIN 

24 

33 

41 

44 

32 

32 

32 

32 

30 

32 

32 

31 

32 

34 

31 

31 

33 

39 

45 

46 

42 

45 

41 

38 

35 

39 

33 

40 

39 

43 

36.0 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.08 

.09 

.  12 

.  10 

.  15 

.  1  1 

.02 

.04 

.09 

.09 

.  14 

.  15 

.  1  1 

.  10 

.13 

.14 

.  18 

.  18 

.09 

.19 

.  19 

.23 

.  26 

.19 

.  10 

.  1  1 

.  19 

.  19 

.23 

.23 

4.22 

WIND 

8 

22 

28 

34 

28 

36 

20 

33 

29 

31 

24 

40 

'  1 

43 

31 

(0 

65 

16 

66 

42 

57 

77 

90 

34 

26 

43 

26 

37 

31 

1112 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.06 

.03 

.  19 

.16 

.  11 

.15 

.45 

.08 

.35 

.26 

.12 

.  14 

.20 

.10 

.56 

.21 

.  19 

.24 

.  '  i 

.08 

.15 

.21 

.25 

.  16 

.37 

.21 

B 

6.48 

WIND 

74 

117 

58 

124 

101 

75 

114 

232 

59 

51 

216 

72 

182 

259 

145 

60 

39 

71 

91 

157 

79 

162 

>,. 

104 

35 

55 

58 

!  / 

58 

89 

3250 

MAX 

61 

66 

64 

68 

66 

48 

62 

58 

65 

64 

5£ 

62 

62 

67 

80 

83 

76 

76 

68 

(.6 

60 

68 

64 

72 

78 

80 

78 

67.  3 

MIN 

41 

47 

43 

38 

30 

18 

38 

36 

26 

42 

31 

29 

30 

32 

36 

42 

40 

40 

48 

32 

3  0 

30 

38 

32 

36 

40 

35.9 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSFRVA  T ION. 
(A)    EVAPORATION  MEASURED    IN  SUNKEN   PAN   3  FEET   BY   3  FEET. 


See  Beicrsnce  Notes  Following  Station  index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.1 

3.0 
4 

5 

4.0 
2 

T 

6 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

ALAMOSA  WB  AP 

SNOWFALL 

0.3 

T 

2  .  5 
T 

T 

6.7 
T 

3.3 
1 

T 
T 

1.4 
1 

T 

T 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
oPi   un  ijri  u 

2  .0 

2.  0 
1 

T 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

2.0 
2 

4.0 
5 

T 

2 

3.0 
5 

2.0 
4 

T 

3.0 
3 

T 

1 

2.0 

1.0 

2.0 

T 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1.0 

2.0 

BOULDER 

SNOWFALL 
S  N  ON  GND 

2.5 
T 

1  .  5 
1 

T 
T 

0.1 

T 

T 

2.3 
2 

T 

BURLINGTON 

SNOWFALL 

ON    UN  UNU 

1.0 

5.0 

2.0 

BVERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

- 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

5.0 

2 

T 
T 

4  0 
4 

2 

2.0 
2 

T 

1  .0 

1 

2.0 
2 

2.0 
4 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

4.0 
5 

2 

2.0 
3 

T 

T 

T 
T 

COLLBRAN 

SNOW FALL 
SN  ON  GND 

1 

1  .0 

" 

2.0 

2 

3 

- 

COLORADO  SPRINGS  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.2 

0.  1 

2 
0.  2 

T 
T 

1.5 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.2 

0.8 
1 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
11 

9 

7 

6 

5 

5 

4.0 
8 

2.0 
8 

1.0 
7 

10.0 
17 

1.0 
16 

14 

2.0 
13 

1.0 
12 

T 
12 

11 

10 

9 

8 

6 

4 

3.0 

T 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.0 

T 

1 

0.3 
T 

1.2 
T 

0  2 
1 

0  4 

T 

T 

5.4 

0.1 
3 

0.4 

DILLON   1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

5.0 

2.0 

1.0 

2.0 

1.0 

2.0 

12.0 

4.0 

2.0 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8.8 

T 

8 

T 

4 

5.5 
5 

T 

4 

T 

T 
T 

T 

2.0 
1 

2 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

3.0 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 

c  k  (IN  r.un 
wii  \jn  u 

T 

1.0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 

n  riM  f  u  n 
O  rl    \Jri    U  PI  u 

T 

0.2 
T 

2.7 

T 

0.2 

1.0 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

T 

T 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

3 

3 

2 

2 

T 

3 

2 

4 

3 

1 

T 

2 

2 

2 

2 

1 

7 

8 

5 

5 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

T 

T 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7  .  0 
13 

T 
13 

0.5 
12 

1.0 
13 

12 

12 

2.0 
13 

3.0 
14 

3.0 
16 

i  .0 
18 

1.0 
16 

14 

T 
14 

3.0 
16 

0.5 
15 

4.0 
16 

13 

12 

10 

2.0 
10 

8 

7 

T 

5 

no.o 

10 

5.0 
10 

T 

8 

1.0 
5 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  0 
1 

1.0 

3.0 

T 

T 

GROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

4  0 

2 

T 

T 

T 

HAM  I LTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15.  0 

4.0 

4.0 

0  2 

HARTSEL 

SNOWFALL 
q n  nu  run 

T 

T 

T 

HOLLY 

SNOWFALL 

all    UN  UNU 

T 

T 
T 

2.0 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

3 

7.0 
3 

T 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .  0 

0  .  4 

0.2 

2.5 
1 

1.5 
1 

3.3 

3.0 
2 

1.0 

T 

T 

3.5 
3 

4.0 

T 

0.5 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
S  N  ON  GN  D 

T 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

0.7 
T 

T 

LAS   ANIMAS   1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.8 

0.3 

LIMON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4  .  0 

T 

T 

2.0 

T 

2.0 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 
3 

0.5 
1 

2.6 

1.5 

0.3 

T 

T 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
5 

T 
T 

T 

6.0 

3 

T 

0.5 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1961 


Day  of  month 


MONTROSE  NO  2 

NORWOOD 

OURAY 

PARKER  9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SALIDA 

SEDGWICK  S  S 

SILVERTON 

SPICER 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SUGAR  LOAF  RES 

TRINIDAD  FAA  AP 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

WALDEN 

WESTCLIFFE 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


4.8 
2 


10     11     12    13    14     IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


0.1 
0.5  1 


T 
1.0 


4.3 
3 


8.0 
8 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


6 
1.7 


3.0 
16 

5.0 

8 

3.2 

2.5 
1 

10.0 
8 

2.0 
10 

3.0 
6 

2.8 


3.2 
2 


5.0 
5 


4.0 
3 


5.0 
3 


63 
6.0 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  01  Month 

• 

0) 

in  Soil 

6 

« 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

> 

< 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7:00 

A 

H. 

41 

41 

43 

47 

40 

42 

39 

37 

36 

41 

38 

38 

44 

42 

37 

39 

39 

43 

46 

50 

50 

48 

51 

49 

44 

43 

46 

47 

47 

50 

43 

3 

7:00 

P 

M. 

47 

47 

52 

46 

48 

43 

38 

42 

45 

43 

46 

50 

49 

43 

4  4 

44 

50 

51 

54 

55 

56 

57 

55 

48 

52 

52 

53 

54 

56 

55 

49 

2 

6 

Inches 

7:00 

A 

M 

42 

43 

45 

48 

43 

4  1 

42 

39 

39 

43 

41 

42 

46 

45 

4  1 

42 

42 

46 

48 

51 

52 

51 

53 

52 

47 

48 

49 

50 

50 

53 

49 

2 

7:00 

P 

M. 

46 

47 

49 

47 

47 

45 

41 

42 

45 

44 

45 

48 

48 

45 

4  4 

44 

48 

50 

53 

55 

55 

56 

55 

50 

51 

52 

53 

53 

55 

55 

48 

9 

12 

Inches 

7:00 

A 

H. 

41 

42 

44 

46 

44 

44 

43 

40 

40 

42 

42 

42 

45 

45 

43 

42 

4  3 

4  5 

47 

49 

50 

51 

52 

51 

48 

49 

49 

50 

50 

52 

45 

7 

7:00 

P 

M. 

42 

43 

45 

46 

44 

44 

41 

11 

41 

43 

42 

44 

45 

4  1 

42 

43 

44 

46 

48 

50 

51 

51 

52 

50 

49 

49 

50 

50 

51 

52 

46 

1 

24 

Inches 

7:00 

A 

M. 

41 

42 

43 

44 

44 

4  1 

44 

43 

42 

42 

43 

43 

43 

4  1 

44 

44 

44 

4  1 

45 

46 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

45 

3 

7:00 

P 

M. 

42 

42 

43 

44 

44 

44 

44 

43 

4  2 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

46 

47 

48 

48 

50 

50 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

45 

6 

36 

Inches 

7:00 

A 

M. 

41 

41 

41 

42 

42 

43 

43 

43 

4  2 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

44 

43 

44 

45 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

45 

3 

7:00 

P 

M. 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

4a 

43 

43 

43 

44 

44 

45 

46 

47 

47 

48 

47 

47 

48 

48 

48 

44 

0 

72 

Inches 

7:00 

A 

M. 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

43 

44 

44 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

44 

2 

7:00 

P 

H. 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

4  4 

44 

44 

44 

44 

44 

14 

44 

44 

44 

14 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

47 

44 

4 

i  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  N ON  IRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER .      DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

0 

M 
U 

COUNTY 

DRAINAGE  I  . 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

|  PBECTJ? 

i 
s 

J  SPECIAL 

WASHINGTON  

3 

40  09 

103  09 

4538 

AKRON  FA*  AIRPORT 

WASHINGTON 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

01  3  0 

ALAMOSA 

5 

37  27 

105  52 

7536 

-  i  [ 

C  HJ 

ALLENSPARK 

BOULDER 

40  12 

105  32 

8500 

5P 

5P 

ALTENBERN 

0214 

GARF IELD 

39  30 

108  23 

5690 

5P 

AMES 

0228 

SAN  MIGUEL 

2 

37  5(. 

107  55 

8701 

02  4 ; 

LINCOLN 

1 

103  39 

5420 

ARAPAHOE 

if". 

CHEYENNE 

38  SI 

4013 

ARBOLES 

0307 

ARCHULETA 

37  01 

107  25 

6175 

5P 

5P 

5P 

CHEYENNE 

38  59 

103  06 

ARTES1A  6  E 

0354 

MOFFAT 

2 

40  14 

10B  54 

5867 

ASPEN 

0370 

PITKIN 

6P 

0437 

EL  PASO 

1 

39  01 

104  36 

7232 

8A 

BAI LET 

04  54 

39  21, 

105  29 

7733 

5P 

5P 

BIG  SPRINGS  RANCH 

38  52 

104  19 

6035 

BLANC A 

COST  1 LLA 

37  26 

105  31 

5P 

5P 

BONO 

EAGLE 

; 

39  53 

106  42 

6700 

BONNY  OAM 

3 

39  38 

102  11 

364  7 

7A 

BOULOER  2 

BOULDER 

40  01 

105  16 

5400 

BOULOER 

BOULDER 

40  01 

105  17 

5385 

BRANDON 

c  a  9  5 

K  IOWA 

] 

38  27 

102  27 

3925 

BRANSON 

0899 

LAS  ANIMAS 

5P 

5P 

BRECKENRIOGE 

SUMM  I  T 

2 

39  29 

106  02 

9  559 

5P 

BR  1 GGSOALE  2  NW 

WELD 

104  20 

4875 

8UENA  VISTA 

L  071 

CHAFFEE 

38  51 

106  08 

7954 

BURLINGTON 

L 121 

39  18 

102  16 

4171 

5P 

BURLINGTON  12  NNE 

3 

102  09 

4230 

BuTlER  RANCH 

PUEBLO 

38  02 

104  28 

4850 

5P 

ARAPAHOE 

39  42 

104  13 

6P 

CAMPO  11  wSw 

1 

37  03 

102  45 

4329 

6P 

CANON  cnr 

1294 

FREMONT 

38  26 

105  16 

5343 

5P 

5F 

H  s 

CASCAOE 

1384 

SAN  JUAN 

CASTLE  ROCK 

DOUGLAS 

4 

39  22 

104  52 

6250 

CEOAREDGE 

2 

38  54 

107  56 

6175 

SP 

SAGUACHE 

5 

37  45 

106  07 

7668 

8P 

CHEESMAN 

JEFFE  RSON 

39  13 

105  17 

6875 

5P 

ChE  RAW 

38  06 

103  30 

4072 

CHERPr  CREEK  OAM 

ARAPAHOE 

39  39 

104  51 

ChEyENNE  WELLS 

CHE  yENNE 

38  49 

102  21 

4250 

C 1 MARRON  3  SE 

MONTROSE 

2 

38  24 

107  31 

7096 

6P 

CLIFF  LAKES 

1644 

RIO  BLANCO 

2 

39  50 

107  33 

9250 

/Af 

S 

CLIMAX   2  NW 

166C 

EAGLE 

4P 

4P 

COALOALE    1  NW 

1693 

FREMONT 

. 

38  23 

105  47 

6525 

COCHETOPA  CREEK 

GUNNI SON 

2 

38  26 

106  46 

aooo 

SA 

C0LL6RAN 

2 

39  14 

107  58 

6137 

5P 

5F 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

2 

39  06 

108  44 

5790 

5P 

5P 

COLORAOO  SPRINGS  W3  AP 

1 

38  49 

104  42 

6173 

MID 

COLUMBINE 

1792 

ROUTT 

2 

40  51 

106  58 

8699 

CORTEZ 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

6177 

5P 

SP 

CRAIG 

2 

40  31 

107  33 

6247 

1  IP 

CRESTED  BUTTE 

1959 

GUNN 1  SON 

2 

38  52 

106  58 

8855 

5P 

5P 

H 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

TELLER 

CUCHAPAS  DAM 

HUERFANO 

1 

37  44 

104  36 

5995 

c<jMB»es 

CONEJOS 

5 

37  01 

106   2  7 

10018 

VAR 

s 

DEE  RTPA  1  l 

ARAPAHOE 

39  37 

104  03 

5183 

LAS  ANIMAS 

37  38 

104  01 

5090 

5F 

SP 

RIO  GRANDE 

5 

37  AO 

106  21 

7884 

2 

38  45 

10B  03 

5125 

6P 

DENVER   W8    A  1  PROP  I 

DENVER 

104  53 

■•n  ,- 

i 

»DENVER  wB  CITY 

DENVER 

39  ^5 

105  00 

5221 

■■  i  ■ 

MID 

DILLON  1  S 

22  81 

SUMM  I  T 

2 

39  36 

106  03 

8900 

6P 

H 

DOHEPTY  RANCH 

'312 

LAS  ANIMAS 

5P 

DOLORES 

MONTEZUMA 

2 

37  28 

108  30 

6936 

9A 

DURANGO 

2 

37  17 

107  53 

6550 

6P 

EADS 

KIOWA 

38  29 

102  47 

4258 

EAGLE    F AA    A  1 RPOR  T 

2 

39  39 

106  55 

6497 

MID 

MID 

E ASTONV ] LLE    1  NNW 

EL  PASO 

39  05 

7250 

E A5T0NV 1 LLE   2  NNE 

39  05 

104  33 

7270 

39  06 

104  36 

7000 

E  AS  TONV 1 LLE  6  wSW 

EL  PASO 

39  02 

104  40 

7600 

10A 

ECKLEY 

25  15 

YUMA 

3 

40  07 

102  29 

3900 

EOGEWATER 

255  > 

JEFFERSON 

SP 

a 

39  14 

104  35 

7025 

5P 

39  12 

104  30 

6750 

ELBERT   4  SSW 

39  10 

104  34 

7220 

8A 

ELBEPT  6  SSE 

39  08 

104  32 

7210 

ELBERT  6  SSW 

39  08 

104  34 

706  0 

8A 

ELBERT  a  SW 

39  07 

104  37 

ELECTRA  LAKE 

2 

37  33 

107  43 

8398 

m  i : 

Elk  CREEK 

JEFFERSON 

39  29 

105  22 

8440 

ESTES  PARK 

LARIMER 

* 

40  23 

105  31 

7525 

4P 

4P 

'P 

,  M 

EVERGREEN  I  SW 

JEFFERSON 

EvERSOll  RANCH 

1 

37  02 

102  05 

3576 

6P 

6P 

"  H 

FA  I RPL  AY 

39  14 

106  00 

FLAGLER    2  NW 

K  I  T  CARSON 

39  19 

103  05 

4975 

FLEMING  1  S 

3 

40  40 

102  50 

4250 

FORDER  8  S 

L I NCOLN 

38  33 

103  41 

4739 

FORT  COLL  INS 

LARIMER 

40  35 

105  05 

5004 

FORT  LEWIS 

2 

37  1". 

108  03 

7595 

5P 

5P 

40  05 

4908 

5P 

FORT  MORGAN 

3039 

MORGAN 

* 

40  15 

103  48 

4321 

BA 

_  H 

FOUNTAIN 

38  08 

104  02 

4338 

Vt 

2 

39  57 

8560 

6P 

3146 

2 

39  11 

loa  44 

4518 

6P 

HUERFANO 

1 

IDS  11 

6970 

2 

108  59 

4562 

5P 

5P 

39  17 

103  30 

5599 

GEORGE  TOWN 

326 1 

CLEAR  CREEK 

39  42 

105  43 

8570 

5P 

5P 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

3159 

GARF IELD 

2 

39  34 

107  20 

5823 

5P 

5P 

GORE  PASS  RANCH 

3423 

GRANO 

2 

40  09 

106  28 

7602 

5P 

5P 

GRANADA    1  W 

3477 

PROWERS 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

2 

39  07 

108  32 

4849 

MID 

MID 

c.p 

H  I 

GRAND  LAKE    1  WNW 

2 

40  16 

105  50 

8576 

3P 

3P 

2 

40  11 

105  52 

8288 

5P 

GREAT  DIVIDE    12  SE 

3539 

MOFFAT 

2 

40  42 

107  39 

6912 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

ALAMOSA 

5 

105  32 

8120 

5P 

5P 

40  26 

4648 

8A 

8A 

GREENLANO  8  SE 

EL  PASO 

39  08 

7350 

GREENLAND  9  NE 

DOUGLAS 

39  16 

104  44 

6725 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

SUMM I T 

2 

39  53 

106  20 

7740 

4P 

4P 

GRE  YSTONE 

3609 

MOFFAT 

GROvER   10  w 

40  52 

104  25 

5076 

6P 

FREMONT 

38  41 

105  2  3 

GUNN 1  SON 

GUNN  I  SON 

2 

38  33 

106  56 

7694 

40  22 

107  37 

62  30 

39  02 

105  48 

8  866 

38  27 

103  10 

4535 

BOULDER 

39  56 

5923 

2 

40  30 

107  15 

HERMIT   7  E SE 

3951 

M 1 NERAL 

107  oa 

9001 

5P 

SP 

HOEHNE 

LAS  ANIMAS 

1 

37  17 

104  2  3 

5720 

PROWERS 

38  03 

102  07 

3393 

6A 

HOLyOKE 

PHILLIPS 

40  35 

102  18 

3746 

6P 

2 

40  03 

106  09 

7800 

6P 

MORGAN 

104  05 

4995 

L INCOLN 

39  08 

103  28 

5034 

1  DAho  iiPP  INGS 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  33 

7569 

5P 

5f 

3 

102  17 

3961 

107  38 

6424 

5P 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

PITKIN 

2 

39  05 

106  37 

10550 

VAR 

JOE  S 

39  39 

JOHN  MARTIN  DAM 

BENT 

38  05 

102  57 

3814 

JULESBURG 

4613 

SEDGWICK 

41  00 

102  15 

3469 

5P 

5F 

L  INCOLN 

103  32 

5130 

KASSLER 

4452 

JEFFERSON 

10S  06 

SS 

KAUFFMAN   ■.  SSE 

WELD 

40  50 

103  56 

5250 

SS 

Si 

KIM    15  NNE 

4538 

LAS  ANIMAS 

37  27 

103  19 

KIOWA    1  W 

104  29 

6350 

KIOWA    5  SE 

4564 

ELBERT 

39  IT 

104  26 

6350 

I  ARKANSAS,     i  COLORADO, 


PLATTE,     5  RIO  GRANDE. 


ORY  LAND  FIELD  ST A 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
JOSEPH  M  PFOST 
MRS  BETTY  M  SE  ISEL 
CLARK  WRIGHT 


U  S  FOREST  SERVICE 

LINDEL  J  HUDSON 
AGENT   D+R  G  W  HY 
U  S  BUR  RE  C  L  AMA  T I  ON 
THOMAS  L  PLAT  T 
CITY  OF  BOULDER 


MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES   S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  ENYEART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOyO  R  SWEOMIN 
RALPH  C  BINARD 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  W1N1FRE0  ORR 
W  L  BEST 
JESS  L  PERKINS 

WARDEN  PENITENTIARY 
WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
WILLIAM  e  SUTLEY 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  8  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  WATER  OEPT 
CARL   £   MC  MILLEN 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HIGH   ALTITUDE  OBS 

R   L   BANT  A 

HAROLO  F  KREuGEP 

TED  A  SMITH 

SUPT    COLO  NAT  MON 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  weather  Bureau 

MONTEZUMA  VAL  IRR1G 
GLENN  F  JORDAN 


MRS  MARY   A  YELENICK 
WILLIAM  W  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 
1SIDRO  VALDEZ 
EVERITT   L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
W  D  PRESTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

RAYMOND  D  WA1LES 
MRS  M  A  CROWDER 
LLOYD  C  PYLE 
MALCOLM   R  DAYTON 
WILLARD  C  ROBERTS 
FED   AVIATION  AGENCY 
CARL  R  GUY 
HUGH  T  KELLY 
RALPH  H  EVANS 


EARL  RAMEy 

LELAND  P  OLKJER 
ANDY  VAUGHAN 

C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CO 
SAMUEL  J  HARG1S 

U   S  BUR    RECLAMAT ION 

RAY    S  FLEMING 

J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  E  GAINES  Jfl 

JOHN  G  MORI  SON 

MEL V  I N  B  SAVAGE 

COLORADO  STATE  UN  1 V 

SAN   JUAN  BASIN   EX    ST A 

COLO  CENTRAL  PWR  CO 

GT  WEST   SUGAR  CO 
ARTHUR   E  ORCUTT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
RONALD  R  TUCKER 
S  STEELE  BURG1N 
FRED  G  WAGGONER 
MRS  m  s  HUBBARO 
A  0  MILEY 
PUBLIC   SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KGLN 

MRS   J  M  HOHNHOLZ 
CLYDE  6  KENNEDY 
U    S  WEATHER  BUREAU 
US   NAT   PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
FRANK    A  80CHMANN 
GREAT   SAND  DUNES  NM 
GT  WEST   SUGAR  CO 
FRANK    A  ROGERS 
KELSEY  POTTENGER  JR 

U  S  BUR  RECLAMAT I  ON 

MRS  ANN  M  DUCEY 

E  C  BIGLER 

MRS  CLARA  G  NASH 

OWEN   S  WHIPP 

MRS   ETHAL   M  JORDAN 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

ARTHUR  F  BAILOR 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

A  RAY  GOREE 

MRS  MABEL  WRIGHT 

EUGENE  S  PHILPQTT 

W  R  DAVIS 

F   B  FLANAGAN 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

BARBARA    L  MATT  I X 

U  S  FOREST  SERVICE 

THEODORE  W  CLARK 

CONSOL  UTE  AGENCY 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 
MRS  RUTH  E  SNYDER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MUNIC [PAL   Pwff  PLANT 
EMANUEL   S  INNESS 
DENVER  WATER  COM 
MISS    THYRA   M  NELSON 
ROBERT  L  PL  AT T 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CLARENCE  WHEELER 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP 

g 

:  SPECIAL 

KIOWA   4  SW 

ELBERT 

6P 

MERLE   E  HENRY 

KIOWA  5  SSE 

4587 

ELBEPT 

I 

39  17 

104  2  7 

6707 

E  M  LAWRENCE 

4603 

38  46 

102  47 

4284 

6P 

6P 

_  H 

LE ADV1LLE 

LAKE 

FRED  H  VAN  PELT 

LEADVILLE    10  WNW 

Hfl86 

LAKE 

| 

39  17 

106   2  8 

1  1  ooo 

VAR 

S 

4945 

3 

40  29 

103  01 

4390 

6P 

ALBERT  L  1NDSTROM 

PUEBLO 

FRANK  A  SHUGER 

BOULOER 

LONGS  PEAK 

LARIMER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

51B( 

SAGUACHE 

2 

38  05 

106  57 

10205 

VAC 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5322 

CONEJOS 

5 

37  11 

105  57 

7681 

5P 

5P 

H 

RIO  BLANCO 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MONARCH  PASS 

MONTE  VISTA 

RIO  GPANOE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTROSE   NO  1 

5717 

MONTROSE 

2 

38  29 

107  53 

5830 

5f> 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

MONTROSE 

2 

38  29 

107  53 

5830 

7A 

7A 

r  M 

UNCOMPAHGRE    V  W  U  A 

MONUMENT    2  WSW 

U  S  FOREST  SERVICE 

MORR 1  SON  1  SW 

JEFFE  RSON 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE    1  jSE 

HUERFANO 

JOHN  A  ZEMBER 

NEW  RAYMER 

RACHEL  E  BARKER 

NOR  THDALE 

COLORE  S 

MRS   I   F  SHUTT 

GL  E  N  C  C  OE  N 

NUNN 

WELD 

LLOYD  A  GIFFIN 

ORDWAY 

6131 

CROWLEY 

1 

38  13 

103  45 

4  300 

8A 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 

6192 

WASH  1 NGTON 

1 

40  16 

102  51 

4263 

V 

E  E  LINDGREN 

PAGOSA  SPRINGS 

ARCHULETA 

GLEN  D  EDMONDS 

PAL  I SADE   1  S 

public  service  co 

HI NSDAlE 

PH I LL I  PS 

OSCAR  M  LOHN 

P AON  I  A 

PARKER  9  E 

ELBERT 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

GRAND 

3 

39  55 

106  07 

8270 

3P 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE   3  NNW 

6410 

FREMONT 

] 

38  27 

-105  04 

5501 

8A 

GUNN I  SON 

ROBERT  A  RAY 

PLACERV 1 LLE 

CONE  JOS 

u    S    RuR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

MON  TEZUMA 

DON  W  CLEVER 

PUEBLO  WB  A 1 RPORT 

PUEBLO 

U    S  WEATHER  BUREAU 

PuEBLO  CITY  RE  SE  RVO 1 R 

PUEBLO 

COL  WTR  CONT  BOARD 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

PUE 3L0 

PYRAMID 

ROUTT 

RALPH  B  WINTER 

RABBIT   EARS  PASS  6  WSW 

68 11 

ROUTT 

: 

40  22 

106  43 

T-v.a 

VAF 

U  S  WEATHER  BUREAU 

683; 

RIO  BLANCO 

2 

40  05 

108  47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

LARIMER 

COLORE  S 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

CONEJOS 

ROCKY  FORO  2  E SE 

RUXTON  PARK 

EL  PASO 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

PUEBLO 

1 

37  55 

104  56 

6790 

5P 

5P 

H 

JAMES   MC    F  A  PL AND 

SAGUACHE 

SAGUACHE 

5 

38  05 

106  09 

7697 

5P 

clarence  r  ickes 

SP 

'  H 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

MACLOvlO  F  GALLEGOS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

MI  NEPAL 

WINDSOR  KUCHLER 

SAPINERO  8  E 

GUNN 1  SON 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

SARGENT  S 

SAGUACHE 

BERNARD  IRBY 

SE  DAL  1  A   4  SSE 

DOUGLAS 

mrs  Gwendolyn  nichols 

SEOGwICK   5  S 

SEDGW 1 CK 

LAYTON  D  MUNSON 

SE I  BERT 

KIT  CARSON 

FOSHA  S  GORTON  J« 

SHAw  6  SSE 

LI  NCOLN 

\ 

39  27 

103  19 

5157 

CHARLES  E  SCMOONOVER 

SHOSHONE 

76  18 

I 

39  34 

107  14 

5923 

\  \ 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

BOUL  DER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUE 

CONE  JOS 

S  1  L VERT  ON 

SPR INGF IEL0 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SPRINGFIELD  0  S 

BACA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE    TURKEY    ExP  FARM 

792  ( 

ARCHULETA 

i 

37  13 

107  16 

6662 

6P 

6P 

MRS  NAD1NE  FORO 

STEAM80AT  SPRINGS 

: 

40  30 

106  50 

6770 

SS 

SS 

H 

R  WAYNE   L 1 GHT 

STERLING 

STONINGTON 

STRATTON  3  NE 

KIT  CARSON 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

6P 

SUMMJTVILLE 

RIO  GRANDE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IVAN  A  AMBROSIEP 

JOHN  M  WATSON 

TAYLOR  PARK 

GUNN 1  SON 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLURIDE 

8204 

SAN  MIGUEL 

: 

37  57 

107  49 

H  .'  ■  f 

6F 

6f 

HARRY   8  WRIGHT 

TERCIO  4  NW 

822C 

i 

37  05 

105  03 

8040 

JUANITA  G  TORRES 

TRINIDAD 

CITY  OF   TR 1 N  I0AD 

TRINIDAD  F AA  AIRPORT 

LAS  ANIMAS 

LAS  ANIMAS 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

L 1 NCOLN  R  NUT  T 

VALLEC 1  TO  DAM 

VONA 

8722 

KIT  CARSON 

3 

39  IB 

102  44 

4500 

RAY  L  FORO 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

MINERAL 

37  48 

106  50 

8500 

7A 

7A 

"  H 

GEORGE  A  WINTZ 

JACK  SON 

fl    .  ,-4 

SP 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

37  37 

104  4  8 

6221 

5F 

5P 

WAT  £ RDALE 

-iH  j'i 

LAP  I  ME  R 

40  25 

105  12 

5P 

WESTCL 1  FEE 

8931 

38  08 

105  29 

rti>  , 

5P 

WET  MORE   2  S 

8986 

1 

38  13 

105  06 

6575 

5P 

5P 

MPs  NETTIE  R  8REECE 

8997 

PUEBLO 

1 

37  51 

104  07 

4  7  •>  ] 

WIGGINS  7  SW 

9025 

40  09 

104  11 

4710 

5P 

iP 

EDWARD  H  EPPLE 

WILCOX  RANCH 

9045 

OELTA 

2 

38  55 

107  32 

5950 

ANTON  MA JN 1 K  JR 

WINDSOR 

9147 

WELD 

40  29 

104  54 

4696 

0A 

GT  WEST   SUGAR  CO 

WINTER  PARK 

9175 

GRAND 

2 

39  54 

105  46 

9058 

8A 

H  L  MC  PETERS 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

9181 

MI  NERAL 

5 

37  29 

106  47 

10642 

SP 

5P 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK   PASS  4  w 

9163 

MINERAL 

2 

37  29 

106  52 

9425 

8A 

H  S 

COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 

92 1C 

TELLER 

39  06 

105  05 

7760 

U  S  FOREST  SERVICE 

9  2  - ! 

? 

40  04 

102  13 

35  7  5 

SP 

5P 

HARLAN  A  Z10N 

926! 

ROUTT 

i 

40  09 

106  54 

7890 

5P 

CHARLES  R  SIMON 

3 

40  07 

102  44 

4120 

yuma  POL  ICE  DEPT 

NEW  STATION 

URA VAN 

6560 

MONTROSE 

2 

36  22 

5015 

5P 

5P 

UNION  CARBIDE  CORP 

-  62  - 


REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index.  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ° F . ,  prec ipi tat  ion  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability   in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet ,   and  ice . 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at   5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hour ly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.        Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,    the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equ ipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month . 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered.      less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace ,    an  amount  too  small  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month . 

VAR  This  entry  in  time     of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  Publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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4 

4.05 

1.40 

1.86 

1  3 

.0 

0 

2 

1 

[WIGGINS  7  SW 

72.0 

40  •  9 

56.5 

89 

11 

28 

6 

266 

3.31 

1.55 

1  3 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

53.5 

1.0 

3.31 

.92 

6.3 

1  RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

IhLAMOSA  WB  AP  R 

69.1 

34.1 

51.6 

0.8 

78 

19 

25 

9  + 

407 

0 

n 

14 

0 

.70 

.13 

.61 

25 

1.0 

T 

14  + 

1 

1 

0 

■3LAN.CA 

70.? 

33.9 

52.1 

80 

16 

26 

14 

394 

0 

0 

15 

0 

.95 

.37 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

"ENTEP 

69.0 

14.6 

51.8 

78 

29  + 

24 

7 

402 

0 

0 

11 

0 

.20 

.16 

13 

1.5 

0 

1 

0 

0 

PEL  NOPTE 

6B.0 

35.3 

51.7 

0.9 

76 

31 

25 

7 

406 

0 

0 

10 

0 

.04 

-  .78 

.03 

28 

T 

0 

0 

0 

0 

IsREAT  SAND  DUNES  NM 

68.2 

38. P 

53.1 

77 

1° 

28 

13  + 

363 

0 

0 

8 

0 

.46 

.15 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

MERMIT  7  ESE  // 

62.1 

24.6 

43.4 

0.4 

69 

19 

18 

9 

664 

0 

0 

31 

0 

.65 

-  .56 

.55 

23 

T 

0 

2 

1 

0 

i MONTE  VISTA 

69.7 

30.5 

50.1 

78 

31  + 

20 

6 

454 

0 

0 

17 

0 

.05 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

UAGUACHE 

69.4 

33.7 

51.6 

78 

31  + 

23 

6 

408 

0 

0 

15 

0 

.85 

.12 

.55 

13 

4.2 

2 

13 

2 

1 

0 

h/AGON  WHEEL  GAP   3  N 

63.2 

25.1 

44.2 

72 

20 

18 

13  + 

639 

0 

0 

29 

0 

.26 

.08 

29  + 

T 

T 

14  + 

0 

0 

0 

Inolf  CREEK  PASS  1  E 

50.3 

28.9 

39.6 

60 

19 

12 

8 

780 

? 

2 

20 

0 

1.71 

.47 

7 

15.0 

40 

1 

5 

0 

0 

DIVISION 

48.9 

0.7 

.59 

-  .42 

2.2 

Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  99°  on  the  30th  at  Las  Animas  1  N. 
Lowest  Temperature  8°  on  the  17th  at  Sugar  Loaf  Reservoir. 
Greatest  Total  Precipitation  7.06  inches  at  Fort  Collins. 
Least  Total  Precipitation  Trace  at  Arboles. 

Greatest  One-day  Precipitation  3.43  inches  on  the  13th  at  Red  Feather  Lakes. 
Greatest  Total  Snowfall  35.5  inches  at  Red  Feather  Lakes. 
Deepest  Snow  on  Ground  45  inches  on  the  8th+  at  Climax  2  NW. 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
MAY  1961 


Station 

Total 

1  | 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7      8  | 

AKRON  FAA  AP 

3.44 

.04 

ALAMOSA  W6  AP 

P 

.70 

.15 

.31 

•  10 

.23 

.15 

ALTEN8ERN 

ll75 

.13 

.02 

AME5 

1.42 

.12 

.56 

.C 

.27 

AMY 

.95 

.  10 

ARBOLES 

T 

APOYA    9  NNE 

1  .47 

■ 0  3 

•  10 

T 

ASPEN 

2.29 

.62 

.25 

.23 

AYER  RANCH 

1.87 

T 

T 

.14 

.15 

.08 

BA I  LEY 

2.  1  0 

* 

* 

■  22 

* 

BLANCA 

•  95 

BOND 

1.06 

.14 

.09 

BONNY  DAM 

4.04 

23 

03 

*92 

*04 

.12 

.26 

BOULDER 

3.70 

.  S 

.20 

.30 

.04 

.01 

8  PANDON 

.  54 

BPANSON 

1  *60 

T 

22 

8RECKENR IOGE 

W05 

_ 

02 

•  05 

.05 

.52 

BUENA  VISTA 

.39 

.04 

BURL INGTON 

4.59 

T 

,08 

.71 

.65 

.  22 

BUTLER  RANCH 

1.4 

* 

BYERS 

1  .96 

* 

09 

* 

CAMPO  11  WSW 

1.16 

* 

• 

CANON  CITY 

1.14 

.06 

.02 

CEDAREDGE 

1  .06 

.07 

.35 

.  16 

.  24 

.03 

CHEESMAN 

1  .43 

.14 

CHERRY  CREEK  DAM 

3.57 

T 

CHEYENNE  WELLS 

4.57 

.  6 

■ 

* 

CIMARRON  3  SE 

.15 

.15 

CLIMAX  2  NW 

2.51 

* 

* 

COCHETOPA  CREEK 

*  13 

COLLBRAN 

1  .61 

.13 

.13 

COLORADO  NM 

.99 

40 

"oi 

.05 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

.84 

T 

T 

.19 

.04 

T 

T 

T 

.04 

CORTEZ 

CRAIG 

2.05 

•2 

.15 

CRESTED  BUTTE 

1  .27 

.27 

.04 

DELHI 

1.53 

.  6 

.22 

DEL  NORTE 

.04 

T 

T 

DELTA  1  E 

.  36 

.03 

.03 

.03 

DENVER  WB  AP 

//R 

4.12 

DENVER  WB  CITY 

R 

2.76 

•  09 

*  Q2 

T 

T 

DILLON  1  S 

1  .65 

T 10 

*  9 

.38 

.27 

DOHERTY  RANCH 

1.55 

T 

.75 

.  20 

DOLORES 

1.02 

.42 

.06 

.  34 

OURANGO 

.35 

.22 

FADS 

4.14 

*  22 

* 

•  20 

T 

EAGLE  FAA  AP 

1.03 

1  *  12 

.08 

20 

.27 

.01 

EASTONVILLE   1  NNW 

1.38 

.02 

T 

.06 

.19 

.06 

EASTONVILLE  2  NNE 

1  .84 

.12 

'  1  z. 

EASTONVILLE  6  WSW 

1  .47 

•  10 

.07 

EDGEWATER 

2.71 

•  05 

ELBERT  2  WNW 

1  .77 

05 

.31 

ELBERT   3  SE 

2  •  58 

T 

T 

T 

.10 

.30 

ELBERT  i*  SSW 

* 

ELBERT  6  SSW 

2.91 

-  40 

ELBERT  8  SW 

1  .46 

.  14 

EL  EC  TRA  LAKE 

//R 

.50 

.15 

ESTES  PARK 

2.51 

.03 

.16 

T 

.03 

.06 

EVERGREEN 

EvERSOLL  RANCH 

.79 

*  t 

.06 

FA  I RPLAY 

N 

.94 

.03 

FLAGLER  2  NW 

2  .98 

.06 

.35 

.01 

.02 

FLEMING   1  S 

4.60 

.17 

.15 

.27 

.07 

.03 

FORDER  8  S 

1  .59 

.07 

T 

.06 

FORT  COLLINS 

7.06 

T 

.03 

.15 

•  02 

.10 

.02 

FORT  LEWIS 

.21 

•  1  2 

FORT  LUPTON 

i.46 

.02 

FORT  MORGAN 

4.06 

.01 

.03 

;39 

.04 

•  07 

1  .09 

.01 

.24 

.66 

.03 

"fo 

FRASER 

2.10 

.  3  3 

.29 

FRUITA   2  N 

•  60 

.16 

.04 

.02 

,-,(,  Of.  n  :  p 

•  96j  T 

T 

.17 

T 

f- 

1  .88 

•  * 

.02 

.30 

.18 

3.77 

T 

*  ct 

.35 

GFOHGETOWN 

1.73 

•  08 

.03 

.11 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

1  .86 

06 

43 

.14 

.30 

.01 

GORE  PASS  RANCH 

1.05 

.02 

!o2 

T 

.15 

rRANf] 

'' 

1.11 

.10 

.04 

.02 

.01 

GRAND  LAKE   1  WNW 

2.93 

•  03 

.19 

•  09 

.04 

.14 

.32 

GRAND  LAKE  6  SSW 

1.63 

T 

.09 

.31 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

.46 

*07 

*01 

.01 

GREELEY 

3.85 

!o5 

T 

.07 

.02 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

2.13- 

•  20 

.08 

T 

.11 

.41 

3.53 

•  13 

GUFFEY  10  SE 

1.10 

T 

.10 

GUNNISON 

.74' 

' 

TQ3 

.26 

.16 

HAM  1 1_  TON 

2.50 

.97 

.10 

.50 

T 

T 

.08 

HA  SWELL 

2.40 

.  46 

•  0. 

•  53 

.06 

T 

T 

.02 

HAWTHORNE 

3.25 

•  15 

•  37 

T 

T 

HAYDEN 

1.99| 

"  ^Jj 

.39 

.01 

.14 

.09 

HE  RM  I  T  7  ESE 

1 1 

■  65! 

T 

1.15 

1  .08 

•  37 

•  06 

.17 

HOL YOKE 

3.39 

!  .13 

•  52 

.  1  1 

.16 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 

1  .44 

.17 

.18 

IDAHO  SPRINGS 

2.16 

.09 

.14 

3.9? 

1     . 27 

.06 

!  .78 

.33 

.29 

.17 

I GN AC  10  1  N 

1 

.04' 

.04 

JOHN   MARTIN  DAM 

I.O9!  .34 

.0! 

.30 

T 

.04 

JULESBUPG 

4.51 

1  .70 

.02 

.15 

.37 

.03 

.31 

1.92:  .19 

T 

1  .43 

.15 

T 

KASSLEP 

3.41; 

T 

i  .23 

.02 

T 

.03 

KAUFFMAN    A  SSE 

2.66; 

.17 

.03 

T 

KIOWA  5  SE 

2.26' 

.  *12 

.23 

KIOWA  4  SW 

1  .6f 

T 

.09 

.32 

KIT  CARSON 

3.21 

.28 

.08 

1.11 

.21 

.05 

LA  JUNTA  FAA  AP 

1.5: 

.  34 

.29]  .49 

.03 

.13 

.13 

LAKE  CITY 

•  22! 

.10 

.12 

T 

LAKE  GEORGE  8  SW 

T 

.04 

LAKE  MORAINE 

2.45 

.10 

LAMAR 

.9- 

.14 

.14 

1  .26 

.17 

'  .01 

.06 

LAS  ANIMAS   1  N 

1  .6? 

:  .54 

.06 

i  *75 

T 

.10 

Day  of  Month 


13  | 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19  ; 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

83 

08 

.14 

.2? 

T 

.03 

.05 

.04 

.38 

.02 

.04 

.11 

•  29 

•  03 

.03 

•  01 

.01 

.01 

.61 

T 

T 

•  13 

.  15 

T 

.12 

T 

T 

.22 

T 

T 

•  42 

.10 

.03 

.04 

T 

.31 

T 

T 

.12 

•  25 

.05 

.40 

•  34 

.10 

.46 

•  61 

.10 

T 

T 

.41 

.01 

T 

.05  .01 

.05 

.70 

.09 

.  1  o 

T 

.09 

T 

.02 

.25 

.03 

•  15 

.02 

.42 

.10 

•  04 

.04 

.39 

.17 

.10 

.40 

.10 

T 

.37 

.16 

.04 

.05 

.04 

.25 

.07 

T 

.26 

.10 

T 

T 

.06 

T 

1.43 

T 

.02 

T 

.02 

.11 

.47 

.07 

T 

.02 

T 

1*40 

.16 

.04 

.04 

.04 

.20 

.20 

T 

T 

.06 

T 

T 

.65  .02 

.66 

.26 

.50 

.60 

.09 

.03 

T 

.20 

T 

T 

.06 

■  03 

.19 

T 

.05 

.11 

.48 

.22 

.42 

1.60 

T 

.34 

.73 

.2B 

.16 

.40 

.33 

.07 

.12 

* 

.47 

.02 

.20 

.09 

.65 

.02 

.27 

.05 

•  12 

.20 

.38 

.06 

.09 

.03 

.14 

.04 

.03 

.  16 

.02 

.02 

T 

T 

.47 

.13 

.08 

T 

T 

.0  = 

.06 

.05 

.23 

1.27 

.69 

.01 

T 

.n? 

.12 

1.1? 

.21 

.36 

T 

T 

T 

.25 

1.20 

T 

T 

T 

.24 

.34 

T 

.26 

.05 

T 

.05 

.10 

.04 

.02 

.13 

.12 

.29 

.50 

.02 

T 

.05 

■  21 

.02 

.07 

.06 

.03 

.11 

.13 

.16 

T 

.10 

.01 

T 

.01 

T 

T 

.01 

.01 

.06 

.02 

.45 

T 

.76 

.3? 

T 

T 

T 

T 

.  18 

•  03 

.02 

.06 

.05 

.07 

.63 

T 

T 

.25 

T 

T 

•  01 

.03 

.02 

T 

T 

j 

T 

1.80 

.19 

.06 

.14 

.02 

.01 

1.16 

T 

T 

.28 

T 

T 

T 

.87 

.  10 

.09 

T 

.01 

T 

T 

.26 

T 

T 

.92 

T 

•  06 

.22 

.17 

.2] 

T 

•  06 

.12 

.07 

.10 

.06 

T 

.31 

.06 

.20 

j 

.01 

T 

T 

.01 

1.00 

1.57 

.12 

.14 

.02 

.07 

•  05 

.35 

.12 

•  09 

.01 

.17 

.06 

.05 

.02 

•  03 

.08 

.90 

.17 

.10 

.07 

-14 

.27 

» 

.73 

.06 

T 

.10 

•  19 

1.31 

.46 

|  T 

T 

.02 

.07 

■  20 

T 

.45 

.05 

•  11 

* 

1.03 

.27 

T 

.80 

.20 

•  40 

.30 

.30 

.18 

.15 

.80 

|  .10 

.17 

•  01 

.14 

.07 

.20 

1.24 

T 

|  T 

T 

.27 

.05 

.15 

.10 

T 

.09 

.11 

■  10 

.15 

.05 

.34 

.05 

.09 

.34 

.05 

.15 

1.49 

.16 

•  10 

.18 

.09 

T 

.02 

.17 

T 

.02 

1.03 

.20 

.02 

.06 

.12 

.07 

T 

T 

.06 

T 

.28 

.07 

T 

T 

T 

1.23 

■  03 

.11 

.55 

.05 

.05 

•  06 

.20 

1.22 

T 

1  "2* 

.09 

.52 

.05 

.67 

.09 

.78 

.02 

.31 

T 

T 

T 

.45 

T 

T 

T 

T 

T 

3.21 

.19 

T 

.21 

.01 

.10 

•  29 

.06 

■  29 

T 

1.69  .24 

.02 

T 

T 

T 

T 

2.05 

1.00 

.12 

.42 

.01 

.37 

T 

•  64 

.77 

.03 

.02 

2.34 

.02 

.09 

.06 

.01 

.37 

.08 

.24 

.05 

.05 

.47 

.23 

.02 

|  .* 

.07 

T 

.05 

.03 

T 

.04 

T 

.  17 

•40 

T 

•  15 

T 

.15 

T 

.05 

.04 

.27 

.02 

.04  T 

T 

1.83 

.12 

.45 

.27 

.76 

.03 

T 

.10 

.02 

T 

.35 

.15 

.02 

.03 

•  58 

T 

•  11 

1  .14 

.01 

.08 

.20 

.06 

■  OE 

1  .13 

T 

.39 

.33 

T 

T 

T 

.07 

•  63 

.37 

.21 

.15 

•  OR 

.02 

.OS 

.02 

.10 

.01 

T 

.06 

.22 

•  2C 

!  .12 

.16 

.1C 

■  04 

T 

.06 

.15 

.03 

T 

T 

T 

.08 

•  1C 

.01 

T 

1.04 

1.35 

.10 

.92 

.06 

.11 

T 

.44 

.11 

.02 

j  .05 

.63 

•  0< 

.02 

T 

.02 

.78 

• 

.96 

1  .18 

.28 

» 

.53 

•  46 

.30 

T 

.05 

» 

* 

.65 

.20 

.05 

.82 

.27 

!  .22 

.12 

T 

.05 

.32 

.05 

.32 

.61 

■  a; 

2.06 

* 

.07  T 

T 

.07 

.1^ 

T 

.15 

T 

.05  T 

•  28 

.21 

■  43 

j  .09 

.05 

T 

•  06 

.02 

T 

.55 

•  10 

.07 

.13 

.21 

T 

.45 

.81 

.1ft 

.28 

.02 

•  21 

■  04 

.23 

.18 

.05,  .38 

.04 

.11 

.02 

T 

1.34 

.17 

•  04[  .ru 

.0? 

T 

.01 

T 

.06 

■  03 

.01 

T 

.19 

1.30 

1  ,07 

T 

.04 

.08 

.3; 

.03 

T 

.04 

T 

.30 

.0( 

.07 

.81 

.19 

i  *51 

.6' 

■  16 

■  .14  * 

.60 

.37 

-If 

1.02 

.76 

T 

.06 

.03 

.38 

.5* 

.05 

•  Oi 

.13 

T 

•  0* 

.40 

.60 

•  I! 

|  .12 

.48 

.11 

.5C 

T 

•  13 

.75 

•  07| 

.05 

•  45 

.15 

.42 

.  1  1 

.071 

.11 

■  3' 

.07 

.12 

.65 

.08 

.17 

•  6] 

T 

T 

T  T 

T 

•  02 

.10 

T 

T 

.13 

.01 

.0" 

.07 

■  0* 

.02  .05 

1.25 

.75 

1  .04 

.15 

T 

.2( 
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Station 

1 

Day  of  Month 

1  | 

2 

3 

4  | 

5  1 

6 

7  | 

8  |  9 

10      11  |  12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

LEAOVl LLE 
LEROY  7  WSW 
.  LIME  3  St 
L[MON  10  SSW 
LI  HON 

1.02 
3.44 
1.47 
1.87 

2*03 

T 
T 

T 

.or 
.05 

•  02 

•  01 
.08 
.15 

•  32 

•  31 

.20 
.03 

.45 
.42 

.06 

.02 

.18 
.09 

.27 

T 

.23 
.26 

T 

.32 
.29 

T 

.98 
.92 
.03 
.11 

T 

.02 

.16 
.17 

.10 

.04 

.06 

.10 

lis 

.in 

.08 

- 

1  .o;. 
.04 
.15 
.33 

.04 

.01 

T 

•  11 

•  23 

•  07 

.02 
T 

.02 

.25 

.02 
T 

.02 

.06  . 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
MA NCOS 
,  MARVINE 

2,25 
A. 63 
.SB 
1.41 
1  .34 

.01 

.20 
.08 

T 

.24 

T 

.53 
.02 
•  20 
.30 
.28 

T 

.65 
T 

.02 

.27 

.15 
.30 
T 

.17 
.18 

.55 
1.27 
.21 
.12 
.15 

.04 
1.50 
•  01 
.06 
.10 

.05 
•  •01 

.07 
.16 

.OB 

.0? 

.30 
.29 

.01 
T 

.04 

•  01 

.07 

T 

.01 

.10 

T 

.01 

.05 
•  67 

.01 

.01 

T 

.11 

•  03 

MEEKER 

MESA  VERDE  HP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 

2.21 

•  29 

•  OS 

•  BO 
.76 

.30 

.80 
.08 

.23 
.23 

.08 

T 

.10 
.10 

.34 
.10 

.05 
.02 

.06 

.14 
.06 

.40 

.08 
.01 

.41 

.10 

.17 

T 

.06 

.03 

.04 
.03 

.10 
.02 

.02 
.02 

MONUMENT  2  WSW 
NORTMDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

2.  98 
.19 
1.34 
1.02 
.71 

T 

.14 

T 

T 

.05 

.07 

.09 
T 

.42 

.24 

.05 

T 

.05 

T 

.40 

T 

.02 
.06 
.01 
T 

.06 
T 

.01 

.75 
.06 
.23 
.32 

.62 
.10 
.04 

.20 
.01 

T 

.04 

T 

.04 

•  10 

.08 

.39 
.21 

•  13 

.06 
.39 

.79 
.10 

T 

.08 

.02 

.09 

OTIS  11  NE 
OURAY 

PAG05A  SPRINGS 

PALISAOE  1  S 

PAL  I SADE  LAKE  2  SSE 

2.54 
1.16 

•  26 
1.31 

.50 

.11 

.18 

.07 
.06 

.17 
.21 
.12 
.65 
.10 

•  01 

.04 
.07 

.10 
.06 
.06 
.10 
.13 

.05 

.04 

.59 
.32 
.04 

.03 

.11 
.28 
T 
T 

.01 

.01 
.01 

.06 

.07 

.08 

.64 

.02 

T 
T 

T 

.05 

.05 

T 

.12 

.40 

.11 

PAW  I A 
PARADOX 
PARKER  9  E 
PARSHALL   10  SSE 
PENROSE  3  NNW 

1.70 
.96 
2.26 
1.43 
.60 

T 

.26 

.16 

T 

.89 
.21 
T 

.10 

.04 

•  13 
.11 

T 

.29 
.22 
.35 
.15 

.09 
.03 

.25  .15 
.06 

T 

.20 
.11 
.68 
.15 

.38 
.15 
.10 

.07 
.20 

T 

.11 

.10 

T 

.17 
.08 

.15 

•  17 
T 

•  39 

.25 

.01 

.12 

.03 

T 

PITKIN 
PLACERVILLE 

PUEBLO  WB  AP  //R 
' PUEBLO  CITY  RES 
PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

1.20 
.66 
1.10 
1.02 

T 

T 

•  19 

•  05 

.15 
.07 
.16 

.15 

.01 
T 

•  15 
.10 

.01 

.20 
T 

.22 
T 

.45 
.  66 

.55 

T 

T 
T 

.01 

.02 

.23 
T 

T 

.18 
.45 

.02 
.01 
.37 

T 

.06 
.06 

•  02 

.25 

T 

T 

PYRAMID 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 

1  .59 
.85 
5.89 
1.77 
1.01 

■  02 

T 

■  24 
.08 
T 

.41 

•  03 
.60 
.20 

.30 

.10 
.02 

T 
T 

.27 
.30 
.34 

.25 

.14 

.05 
.02 

.02 
T  .43 

.52 
.28 
3.43 

.40 

.06 
.54 

.10 

T 

•  03 
.10 
.06 

T 

.31 

.41 

.02 

.16 

.03 
T 

.25 

.03 

T 
T 

T 

.  36 
T 

T 

T 

.03 

T 

.03 

T 

.05 

.06 
.01 

ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  J1NE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 

1.53 
l.?l 
2.42 
4.64 
•  85 

.65 

T 

T 

•  03 
.02 

.32 
.26 
.05 
.30 

.03 
.03 

T 

.10 

.12 

.19 
.11 

T 

.35 
.80 
2.64 
.55 

.11 
.21 

.02 
•  13 

T 

.23 

.05 

.30 

.05 
.04 
.08 

.36 
.02 

.06 
.02 

.38 
.50 

.41 
.13 
T 

.03 
.70 
.18 

.20 
.27 
.05 

T 

T 

.07 

SAL  I  DA 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 
SEDALIA  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 

1.96 
1.68 
.91 
1.75 

.24 

T 

.17 

.60 
1.20 
T 

.03 
.26 

.17 

T 

.08 
.02 

•  13 

.04 
.09 
.26 
.05 
.15 

.04 

T 

T 

.91 

T 

.59 
.33 

T 

.32 
.83 

.04 

.01 
.21 

.08 

T 

.23 

.01 

.54 
.82 

•  16 

T 

.12 
.04 

.25 
.05 

.09 

T 

T 

.07 

T 

.10 
.43 

T 

.02  . 

SHOSHONE 
SILVERTON 
SPICER 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

2.14 
1.26 
2.00 

•  68 

•  67 

.11 
.30 

.04 

T 

.01 

.11 
.20 
.11 
.40 
.19 

.56 
.25 
.20 
.02 

•  15 
-10 
.03 

.40 
.15 
.08 

T 

.13 
.14 
.07 
.05 

.63 
.  19 
.35 

T 

.12 
.01 

•  11 
T 

.10 

.  1  8 
.48 

•  14 

T 

.04 

.02 
T 

.17 

.03 
.11 

.02 

.22 
•  03 

SPRINGFIELD  B  S 

STATE  TURKEY  EXP  FARM 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

STONINGTON 

•  60 

•  12 
2.94 
4.87 

.03 

.01 
T 

T 

•  03 
T 

.42 

.41 

.05 
.08 

T 

.06 
.65 
.02 
T 

T 

.02 
.14 

.11 

.14 

.06 
.21 
.73 

.35 
.77 

.28 

•  3fl 

.18 

.02 

.39 
T 

.15 
T 

1.37 

.07 

.16 

.07 

T 

1.26 

.23 
.04 

.02  . 

STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

tacony  7  se 
taylor  park 

3,52 
•  74 
.67 

1.65 

T 

.08 
.05 

.70 
.05 

.30 
.15 

.45 
.21 
.25 
•  07 
.20 

.05 

.27 
.09 
.34 

.35 

.05 

.58 
.13 

.80 

.30 

.48 
.02 
.08 

T 

.1? 

.17 

.21 
.40 

.40 

T 

.02 

.08 

.10 

.14 
T 

TELLUR IDE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RES 

1  .45 
.62 
.66 

1.01 
.70 

.01 
.28 

.13 

•01 

.11 
.08 
.27 

.07 

.49 
.04 

•  20 

.22 
.10 
.06 

.18 
.01 
.14 
.04 

.41 
.43 
.26 
.02 
.20 

.02 
.13 

.07 

T 

.02 

T 

.42 

T 

T 

.16 

T 
T 

.04 

.02 

T 

.02  . 

1  TWO  BUTTES  1  NW 
■  URAVAN 

VALLECI TO  DAM  // 

VON  A 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

.46 
.99 
.34 
3.78 
•  26 

.08 
.06 

.03 

•  04 

.23 
.05 

.62 
T 

.42 
.12 
.03 
T 

.12 

.88 

.03 

.11 
.19 
.02 
T 

.04 
.05 

.20 
.02 
.02 

.05 

1.12 
T 

.11 

.07 
.19 

T 

.33 

.06 

.01 
.16 
.02 

.05 

.08 

.70  . 

WALDEN 

WALSEN8URG  POWER  PLANT 
WATERDALE 
WESTCL IFFE 
WETMORE  2  S 

1  .73 
2.06 
4.05 
1.50 
2.84 

.03 

•  13 
.25 

T 

.07 
.20 
.02 

.18 
.06 

T 

.08 
.01 
T 

.14 
.01 
.16 
.22 

.62 
1.26 
1.86 

.59 
2.00 

.24 
.02 
.32 

.26 
.07 

.26 
.16 

T 

.17 
.04 

•  25 

T 

.04 

.07 
.22 

T 

.91 

T 

.08 

.44 
.17 

T 

.25 

.03 
.13 

.10 

.04 

WIGGINS  7  SW 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

WOLF  CREEK  PASS  *  W 

3.31 
4.50 
2.96 
1.71 
2.50 

.07 

T 

.01 
.05 
.45 

.15 
.21 
.55 

.22 
.47 
.40 

.03 

.38  .06 
.26 

U70 
.40 
.34 

1.04 
.67 

T 

1.12 

,C  1 
.07 

.^5 

T 

.33 

.30 

1  .30 

T 

.01 

.05 
.10 

.01 
.02 

.02 

.06 
.06 

.12 
.01 

•  03 
.12 

.07 

.23  . 

WRAY 
YAMPA 
YUMA 

3.13 
1.76 
2.24 

.44 
-14 

.06 

.69 
.48 

.02 
•  30 
.04 

.03 

.21 
.05 
T 

.19 
.14 

.34 
.14 
.10 

.15 
.21 
.31 

T 

.15 

.76 

.12 
.03 
.16 

.06 
■  74 

.16 
.03 
.03 

.50 
.40 

.06 
.02 

.07 

T 

.15 
.06 

.03 

T 

.  76 

T 

•  17 

.11  - 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

0> 
> 

rent  of 
!  from 
/ailing 

V 

£  _« 

1  B 
1  °  1 

£ 

_  i 

a  at 

H 

CO 

VI 

-- 
o 

IP  MST 

w 
S 

a, 
o 

01 

01 
o 

01 
■* 

01 
Ol 

I 

01 
OS 

T 

0 

8.1 

|  -a  -a 

s 

s  ° 
8  S 

o 
c£ 

JE! 

an  a 

> 
< 

b.  B 

Q  J 

SI 

o 
o 

in 

o 

o 

lO 

o 

iH 

H 

J_ 

p 

1 

o 

o 
in 

8 

Oi  S 

0 

5    O  3 

ft.  a  ui 

> 

< 

>>  a 

-*  3 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

71 

29 

29 

4 

5 

0 

1 

0 

0 

10 

5 

3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

SSE 

15 

12.4 

++39 

NNW 

13 

80 

46 

47 

74 

10 

7 

5 

0 

0 

0 

22 

6 

5 

DENVER  WB  AIRPORT 

SSW 

19 

8.7 

35 

SW 

20 

78 

54 

51 

71 

10 

5 

5 

° 

2 

0 

22 

55 

6 

6 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

26 

11.  5 

49 

NW 

16 

46 

26 

20 

34 

4 

4 

2 

l 

0 

0 

11 

70 

5 

0 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SE 

14 

10.8 

66 

NW 

13 

75 

43 

35 

64 

10 

5 

1 

1 

0 

0 

17 

69 

6 

0 

•++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Monlh 

Average 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 



16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

AKRON   FAA  AP 

47 

70 

46 

44 

52 

66 

64 

63 

76 

84 

86 

74 

45 

56 

64 

59 

63 

57 

66 

78 

68 

68 

83 

85 

75 

78 

76 

66.! 

M I  N 

35 

39. 

36 

35 

36 

33 

37 

32 

38 

47 

47 

45 

32 

31 

35 

42 

41 

42 

43 

47 

47 

48 

47 

4 

46 

41 

46 

52 

55 

57 

50 

42.; 

MAX 

72 

73 

71 

61 

53 

60 

52 

61 

7  ? 

76 

77 

7  1 

43 

60 

66 

78 

75 

73 

74 

69 

69 

70 

74 

71 

77 

76 

76 

69.:! 

MIN 

30 

34 

31 

34 

3  1 

28 

25 

25 

25 

31 

39 

38 

30 

29 

38 

30 

31 

31 

33 

29 

40 

41 

34. 

ALLENSPARK 

MAX 

48 

62 

50 

40 

42 

47 

45 

48 

64 

70 

73 

60 

45 

57 

67 

68 

56 

63 

56 

65 

63 

51 

62 

68 

6B 

63 

67 

65 

57., 

MIN 

28 

27 

32 

30 

30 

26 

28 

28 

36 

41 

53 

43 

27 

27 

31 

30 

30 

30 

31 

40 

41 

33. 

MAX 

75 

78 

75 

6  1 

55 

60 

54 

63 

73 

82 

81 

78 

65 

61 

70 

68 

75 

79 

77 

79 

81 

84 

78 

81 

82 

83 

80 

82 

77 

82 

74. ! 

MIN 

34 

33 

38 

42 

33 

27 

31 

32 

29 

42 

44 

36 

38 

37 

3R 

41 

29 

33 

35 

32 

42 

37 

38 

41 

* 

36 

36. ! 

MAX 

76 

76 

74 

68 

58 

62 

55 

66 

74 

80 

82 

62 

69 

83 

80 

77 

80 

77 

80 

82 

77 

79 

79 

79 

80 

82 

74.1 

MIN 

35 

39 

36 

39 

37 

37 

33 

26 

34 

41 

41 

37 

35 

28 

42 

37 

ift 

39 

41 

49 

38 

45 

4 

51 

51 

41 

41 

45 

39.: 

ASPEN 

MAX 

68 

67 

67 

58 

43 

52 

45 

64 

67 

74 

72 

6  8 

59 

51 

59 

70 

67 

71 

73 

68 

70 

73 

73 

69 

73 

70 

75 

65.; 

MIN 

28 

34 

33 

35 

29 

24 

26 

31 

21 

37 

41 

38 

31 

29 

32 

23 

23 

35 

36 

41 

32 

34 

38 

34 

4 

37 

40 

43 

5 

33.: 

MAX 

60 

71 

64 

58 

52 

59 

53 

53 

72 

77 

78 

73 

57 

57 

6  0 

67 

69 

65 

69 

66 

60 

61 

72 

75 

75 

77 

78 

66. 

MIN 

33 

24 

26 

37 

25 

18 

23 

27 

21 

28 

48 

39 

30 

28 

25 

29 

26 

30 

28 

39 

33 

6 

35 

31 

32 

7 

16 

40 

36 

41 

31.' 

RLANCA 

MAX 

64 

72 

72 

63 

56 

60 

52 

56 

62 

77 

73 

72 

62 

58 

77 

75 

73 

76 

70 

67 

72 

73 

73 

78 

77 

77 

79 

70.; 

MIN 

29 

30 

32 

33 

30 

30 

27 

29 

30 

30 

35 

33 

30 

26 

39 

40 

32 

30 

33 

32 

35 

38 

30 

44 

33 

40 

43 

38 

40 

4C 

40 

33.' 

BOND 

MAX 

71 

72 

73 

68 

53 

56 

49 

58 

74 

80 

79 

77 

58 

64 

78 

73 

77 

75 

76 

7* 

79 

80 

80 

80 

80 

81 

72.1 

MIN 

34 

32 

34 

39 

33 

25 

33 

33 

26 

40 

44 

45 

38 

33 

39 

35 

29 

34 

33 

41 

3  5 

39 

39 

37 

39 

37 

36 

42 

42 

38 

38 

36.; 

BONNY  DAM 

MAX 

70 

45 

71 

43 

45 

55 

67 

67 

63 

50 

70 

57 

60 

63 

62 

65 

77 

71 

68 

86 

87 

82 

89 

67,' 

MIN 

37 

36 

39 

38 

39 

35 

41 

36 

37 

44 

47 

47 

44 

36 

36 

44 

43 

42 

43 

43 

49 

50 

47 

47 

49 

36 

47 

48 

57 

58 

54 

43.  ( 

BOULDER 

MAX 

71 

75 

62 

52 

61 

63 

78 

88 

66 

72 

65 

70 

76 

72 

72 

87 

82 

76 

77 

78 

71.1 

MIN 

42 

38 

43 

38 

39 

38 

41 

41 

46 

56 

52 

53 

35 

35 

43 

43 

39 

42 

48 

50 

50 

43 

57 

6C 

56 

54 

57 

46.: 

BRANSON 

MAX 

65 

76 

70 

58 

60 

75 

73 

70 

70 

76 

62 

69 

78 

78 

84 

85 

85 

72.' 

MIN 

38 

35 

40 

3  7 

36 

32 

40 

32 

40 

55 

53 

60 

32 

32 

37 

42 

6i 

45 

52 

47 

45 

45 

46 

* 

9 

53 

5  7 

5C 

60 

55 

44.i 

BUENA  VISTA 

MAX 

67 

68 

67 

58 

60 

54 

52 

57 

70 

75 

72 

65 

56 

61 

76 

70 

70 

65 

69 

68 

69 

72 

72 

72 

73 

77 

67.i 

MIN 

36 

31 

34 

36 

34 

29 

31 

35 

31 

39 

44 

38 

31 

34 

38 

34 

28 

35 

36 

48 

40 

41 

37 

37 

38 

32 

33 

39 

41 

36.; 

BURL INGTON 

MAX 

65 

72 

63 

45 

60 

6  2 

67 

63 

73 

62 

8  8 

80 

71 

57 

67 

60 

65 

55 

68 

75 

77 

65 

84 

85 

85 

90 

90 

71.1 

MIN 

36 

37 

38 

37 

41 

4  0 

34 

39 

35 

42 

45 

54 

40 

34 

35 

4  3 

44 

41 

41 

40 

40 

46 

45 

* 

41 

38 

43 

5C 

48 

49 

55 

41. 

BYERS 

MAX 

75 

78 

70 

64 

69 

60 

61 

78 

ft  7 

90 

83 

67 

6ft 

70 

70 

68 

74 

78 

66 

72 

84 

84 

82 

83 

83 

74.' 

MIN 

36 

33 

40 

38 

31 

32 

37 

37 

44 

44 

47 

30 

35 

37 

34 

50 

4  6 

47 

48 

47 

47 

43 

45 

51 

50 

54 

51 

42.1 

CANON  CITY 

MAX 

63 

60 

76 

87 

85 

76 

70 

70 

78 

77 

81 

76 

70 

79 

76 

72 

84 

81 

83 

86 

89 

75.' 

MIN 

48 

38 

49 

41 

45 

18 

42 

43 

42 

50 

64 

65 

47 

37 

42 

4  7 

44 

49 

48 

55 

49 

53 

51 

53 

47 

46 

54 

60 

59 

56 

56 

49.1 

CEDAREDGE 

MAX 

76 

68 

81 

80 

62 

70 

76 

77 

81 

82 

79 

82 

80 

81 

76 

80 

78 

81 

73. 

MIN 

38 

44 

39 

42 

34 

34 

16 

35 

33 

48 

46 

45 

17 

34 

42 

40 

3  4 

42 

47 

52 

39 

43 

46 

44 

42 

4" 

48 

52 

49 

47 

43 

42. 

CENTER 

MAX 

51 

5  0 

68 

78 

72 

75 

76 

75 

71 

67 

71 

72 

72 

78 

76 

76 

69. 

MIN 

31 

27 

34 

36 

34 

27 

24 

25 

30 

33 

44 

48 

27 

29 

35 

29 

29 

33 

34 

34 

4, 

36 

30 

34 

40 

42 

43 

38 

34.i 

CHEESMAN 

MAX 

70 

76 

72 

74 

67 

7C 

72 

66 

7; 

75 

74 

77 

78 

78 

70. 

MIN 

37 

30 

36 

37 

28 

24 

27 

32 

26 

37 

49 

52 

11 

30 

33 

36 

25 

36 

41 

38 

39 

* 

46 

36.' 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

70 

86 

71 

71 

68 

72 

75 

70 

70 

80 

8G 

81 

81 

81 

70. 

MIN 

39 

33 

40 

19 

37 

29 

30 

16 

36 

44 

49 

53 

11 

30 

35 

35 

34 

44 

4  6 

50 

46 

45 

43 

43 

42 

43 

50 

46 

47 

52 

48 

41. 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

72 

73 

67 

49 

61 

65 

66 

70 

74 

79 

82 

81 

67 

59 

68 

65 

70 

65 

66 

77 

76 

76 

83 

82 

87 

89 

90 

72. 

MIN 

34 

34 

40 

35 

39 

34 

40 

37 

39 

41 

4? 

43 

39 

31 

39 

41 

35 

37 

4C 

34 

49 

48 

43 

45 

4£ 

39 

40 

4' 

46 

4" 

50 

40. 

CIMARRON   3  SE 

MAX 

76 

62 

50 

60 

80 

83 

75 

6 ,? 

66 

66 

78 

75 

81 

80 

81 

80 

74 

82 

74 

82 

80 

83 

72. 

MIN 

29 

32 

27 

34 

31 

27 

32 

35 

24 

35 

30 

30 

28 

29 

35 

39 

38 

36 

2E 

28 

27 

2  « 

37 

36 

30 

28 

31 

3' 

39 

3* 

31 

31. 

CLIMAX   2  NW 

MAX 

46 

35 

35 

1  B 

52 

66 

52 

45 

36 

4  3 

53 

48 

6  5 

53 

52 

50 

S3 

54 

54 

57 

56 

57 

48. 

MIN 

20 

26 

25 

26 

24 

1  1 

16 

20 

17 

30 

33 

30 

25 

18 

22 

27 

1  4 

28 

33 

3C 

25 

28 

27 

26 

2t 

2f 

32 

3  1 

32 

32 

33 

25. 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

70 

78 

74 

75 

77 

74 

75 

74 

71 

77 

70 

72 

75 

67. 

MIN 

23 

25 

28 

35 

31 

23 

27 

25 

19 

22 

28 

27 

23 

29 

33 

28 

23 

26 

34 

32 

28 

35-  29 

34 

35 

30 

33 

4C 

34 

36 

31 

29. 

COLLBRAN 

MAX 

68 

80 

80 

77 

67 

62 

69 

66 

76 

75 

80 

79 

81 

7  9 

77 

80 

80 

79 

74  80 

73. 

MIN 

38 

40 

44 

40 

30 

31 

30 

14 

33 

46 

46 

46 

33 

36 

41 

37 

32 

42 

43 

52 

36 

43 

45 

41 

43 

42 

45 

47 

50 

45  42 

40. 

COLORADO  NM 

MAX 

85 

82 

86 

80 

69 

72 

83 

80 

84 

89 

84 

86 

85 

84 

85 

82 

79  83 

77. 

MIN 

47 

49 

50 

4'. 

33 

36 

36 

34 

35 

45 

60 

50 

39 

41 

4ft 

SO 

49 

48 

46 

49 

45 

40 

41 

43 

56 

55 

56 

60 

62 

53 

52 

46. 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

81 

48 

59 

62 

62 

74 

65 

59 

74 

65 

68  80 

80 

81 

84  86 

68. 

MIN 

35 

36 

39 

37 

34 

30 

34 

35 

35 

44 

48 

48 

33 

33 

36 

36 

36 

43 

43 

49 

44 

46 

45 

* 

41 

44 

47 

49  53 

41. 

CORTEZ 

MAX 

57 

78 

76 

ftn 

80 

80 

81 

78 

80 

81 

75 

76 

80 

74. 

MIN 

34 

43 

38 

44 

32 

35 

33 

29 

33 

45 

44 

43 

38 

37 

43 

41 

37 

40 

4) 

49 

34 

38 

42 

43 

4: 

56 

47 

5( 

42 

42 

40 

40. 

CRAIG 

MAX 

7 1 

4  ft 

55 

6  1 

75 

72 

75 

76 

78 

7  4 

78 

77 

77 

78 

73 

78 

68. 

MIN 

30 

38 

29 

36 

30 

27 

32 

36 

35 

42 

45 

35 

33 

35 

38 

36 

31 

41 

35 

45 

39 

40 

44 

47 

37 

44 

41 

41 

46 

46 

35 

37. 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

60 

68 

69 

63 

57 

47 

53 

67 

65 

70 

68 

68 

67 

67 

69 

69 

71 

66 

71 

61. 

MIN 

23 

28 

27 

32 

28 

22 

21 

26 

22 

28 

29 

30 

27 

28 

30 

33 

25 

30 

25 

35 

25 

30 

33 

29 

31 

35. 

33 

37 

35 

40  32 

29. 

DELHI 

MAX 

60 

90 

86 

81 

64 

72 

82 

78 

73 

77 

BO 

70 

74 

87 

86 

87 

94  91 

78. 

MIN 

39 

17 

44 

37 

44 

33 

41 

41 

35 

4? 

51 

51 

36 

37 

36 

4ft 

1ft 

41 

5C 

52 

49 

45 

42 

44 

4  7 

39 

47 

56 

45 

50  51 

43. 

DEL  NORTE 

MAX 

68 

59 

61 

64 

71 

75 

73 

65 

70 

68 

68 

72 

70 

75 

74  76 

68. 

MIN 

33 

31 

35 

32 

34 

27 

25 

28 

29 

38 

42 

43 

29 

33 

36 

35 

3C 

32 

3R 

40 

36 

39 

38 

32 

38 

35 

39 

41 

42 

4! 

40 

35. 

DELTA   1  E 

MAX 

79 

90 

89 

62 

72 

75 

87 

83 

87 

89 

88 

88 

88 

86 

80  88 

83  88 

80. 

MIN 

36 

41 

39 

4a 

35 

39 

39 

37 

35 

4fi 

52 

53 

4? 

42 

47 

42 

35 

41 

44 

48 

40 

42 

42 

44 

49 

48 

51 

5C 

54 

50  42 

43. 

DENVER  WB  AP 

MAX 

76 

60 

90 

73 

44 

59 

63 

70 

62 

62 

68 

63 

70 

76 

57 

72 

81 

80 

81 

81 

79 

67. 

MIN 

39 

35 

43 

39 

37 

34 

36 

40 

40 

50 

45 

44 

32 

34 

39 

41 

3S 

42 

49 

45 

48 

46 

47 

49 

49 

47 

53 

52 

55 

56 

56 

43. 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

88 

73 

43 

58 

62 

62 

6  5 

62 

61 

69 

63 

71 

75 

58 

69 

82 

75 

79 

80  77 

67. 

MIN 

42 

40 

44 

41 

42 

38 

43 

43 

44 

55 

61 

43 

32 

36 

43 

45 

4S 

44 

50 

51 

51 

50 

51 

52 

50 

48 

58 

56 

56 

59  59 

47. 

DILLON   1  S 

MAX 

61 

46 

6  5 

71 

71 

68 

62 

47 

55 

60 

59 

67 

71 

67 

63 

6B 

66 

63 

65 

68 

69 

68 

71 

70  72 

62. 

MIN 

18 

20 

20 

1  9 

26 

12 

19 

25 

16 

21 

22 

21 

19 

24 

24 

21 

12 

25 

22 

25 

26 

23 

25 

24 

21 

24 

24 

26 

32 

26  24 

22. 

DURANGO 

MAX 

78 

77 

74 

66 

60 

61 

58 

76 

78 

8  0 

79 

79 

?8 

76 

79 

79 

77 

77 

80 

74. 

MIN 

31 

35 

30 

36 

35 

34 

30 

23 

28 

17 

34 

33 

35 

25 

36 

30 

32 

30 

32 

45 

30 

36 

36 

39 

36 

35 

39 

47 

35 

37 

35 

34. 

FADS 

MAX 

72 

75 

70 

50 

65 

70 

70 

65 

75 

88 

90 

90 

78 

60 

70 

85 

83 

72 

70 

80 

75 

70 

70 

80 

75 

70 

85 

90 

84 

91 

92 

76. 

MIN 

35 

35 

40 

38 

42 

35 

36 

39 

38 

45 

49 

55 

40 

35 

3ft 

45 

43 

42 

54 

50 

47 

4ft 

45 

45 

50 

42 

45 

56 

54  55 

58 

44. 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

71 

72 

72 

58 

50 

53 

49 

60 

72 

79 

80 

73 

50 

61 

64 

61 

70 

76 

80 

71 

75 

76 

78 

75 

73 

76 

78 

73 

81 

77 

81 

69. 

MIN 

29 

30 

30 

35 

25 

22 

31 

32 

26 

34 

43 

40 

34 

35 

36 

31 

25 

34 

28 

38 

32 

33 

34 

35 

33 

35 

36 

36 

41 

41 

32 

33. 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
-  70  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MAY  196] 


Station 

DayOi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S   1  6 

7 

8 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2i 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EDGEWATER 

MAX 

71 

75 

47 

5  2 

62 

63 

81 

90 

90 

87 

65 

62 

63 

65 

73 

71 

69 

66 

75 

70 

70 

78 

70 

71 

85 

81 

79 

81 

81 

71  . 

4 

MIN 

40 

31 

8 

40 

36 

4 

51 

55 

33 

32 

39 

41 

38 

43 

48 

52 

49 

47 

55 

45 

48 

42 

53 

50 

59 

51 

49 

43. 

7 

ESTES  PARK 

MAX 

58 

66 

65 

46 

49 

52 

67 

73 

76 

74 

54 

51 

52 

58 

61 

69 

67 

60 

65 

64 

69 

66 

64 

61 

71 

73 

66 

72 

68 

62. 

2 

MIN 

35 

31 

31 

32 

42 

59 

5  1 

29 

29 

35 

" 

39 

43 

44 

38 

34 

36 

35 

33 

38 

38 

44 

41 

41 

36. 

7 

EVERGREEN 

MAX 

70 

68 

85 

76 

84 

82 

85 

MIN 

32 

34 

38 

36 

34 

38 

45 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

7* 

76 

70 

54 

80 

81 

82 

94 

97 

I77 

71 

75 

87 

80 

72 

88 

83 

81 

78 

72 

85 

80 

75 

85 

93 

93 

96 

96 

81  . 

2 

MIN 

48 

40 

41 

54 

5  5 

4  8 

43 

4  2 

46 

49 

48 

50 

56 

5  2 

51 

46 

51 

5  2 

42 

50 

60 

63 

65 

64 

49. 

5 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

64 

68 

65 

50 

58 

64 

63 

60 

71 

81 

86 

78 

73 

64 

74 

65 

66 

68 

66 

61 

66 

65 

65 

75 

68 

66 

84 

86 

80 

89 

82 

70. 

1 

MIN 

40 

30 

34 

40 

40 

46 

32 

32 

41 

1 1 

36 

41 

42 

40 

46 

36 

45 

43 

49 

41 

41 

45 

54 

61 

59 

40. 

7 

FORDER  8  S 

MAX 

65 

72 

66 

50 

66 

58 

74 

tfl 

92 

88 

BO 

62 

73 

82 

73 

75 

74 

69 

77 

68 

72 

80 

74 

73 

85 

91 

86 

93 

93 

75, 

2 

MIN 

44 

38 

37 

33 

4  1 

53 

53 

18 

38 

36 

45 

37 

42 

55 

52 

46 

47 

46 

43 

52 

45 

43 

45 

57 

47 

52 

43 , 

6 

FORT  COLL  INS 

MAX 

61 

73 

62 

49 

61 

64 

77 

86 

87 

76 

50 

59 

59 

6  1 

69 

66 

64 

62 

69 

61 

68 

74 

66 

70 

81 

84 

76 

79 

78 

68 

1 

MIN 

43 

43 

29 

34 

40 

33 

42 

55 

46 

33 

35 

44 

4  4 

37 

44 

47 

50 

44 

49 

50 

4' 

50 

44 

46 

51 

57 

58 

56 

43. 

8 

FORT  LEWIS 

MAX 

70 

68 

66 

6  9 

50 

49 

57 

67 

72 

72 

66 

5  9 

58 

64 

66 

68 

71 

74 

70 

71 

73 

73 

73 

71 

70 

75 

75 

70 

71 

74 

67 

0 

MIN 

30 

2  8 

28 

24 

29 

39 

37 

30 

70 

30 

28 

30 

3  3 

32 

36 

43 

30 

38 

4  1 

42 

38 

41 

41 

48 

34 

36 

38 

34 

4 

FORT  LUPTON 

67 

77 

74 

55 

62 

63 

78 

87 

88 

85 

66 

60 

65 

67 

67 

70 

73 

68 

70 

67 

73 

76 

75 

74 

83 

83 

78 

82 

78 

72 

0 

MIN 

39 

15 

42 

39 

46 

46 

33 

32 

42 

44 

40 

47 

4 

46 

44 

50 

48 

47 

49 

47 

49 

49 

56 

57 

54 

44 

7 

FORT  MORGAN 

72 

54 

7R 

51 

7n 

65 

66 

77 

85 

89 

75 

46 

60 

68 

72 

69 

75 

63 

61 

67 

60 

71 

81 

72 

72 

87 

88 

79 

81 

69 

8 

MIN 

36 

38 

2  8 

7 

39 

34 

42 

41 

42 

40 

32 

IP 

42 

42 

46 

47 

47 

47 

48 

46 

52 

45 

45 

47 

54 

48 

53 

42 

3 

FRASER 

MAX 

58 

67 

58 

48 

42 

46 

62 

69 

70 

66 

53 

42 

5  2 

57 

59 

64 

68 

63 

62 

65 

66 

64 

58 

67 

67 

68 

69 

68 

69 

60 

0 

MIN 

20 

30 

27 

1  5 

24 

18 

23 

27 

20 

27 

26 

24 

26 

22 

2  1 

24 

28 

23 

24 

23 

24 

22 

23 

25 

32 

24 

23 

23 

1 

FRUITA  2  N 

MAX 

80 

82 

80 

71 

61 

59 

68 

76 

88 

87 

82 

69 

71 

76 

72 

79 

88 

87 

86 

88 

85 

87 

81 

85 

78 

0 

MIN 

38 

16 

36 

39 

49 

56 

53 

46 

44 

4  8 

47 

45 

50 

48 

59 

46 

46 

61 

54 

43 

46 

3 

GATEWAY  1  5W 

MAX 

81 

80 

78 

72 

61 

50 

55 

69 

78 

86 

85 

83 

72 

70 

74 

75 

79 

85 

83 

80 

83 

87 

83 

88 

86 

86 

83 

64 

1 

MIN 

36 

42 

40 

37 

38 

51 

50 

52 

4  6 

44 

4  7 

45 

39 

48 

4 

43 

46 

5 1 

50 

51 

53 

54 

46 

46 

2 

GEORGETOWN 

MAX 

62 

65 

58 

54 

49 

49 

49 

50 

66 

72 

72 

70 

52 

46 

55 

62 

60 

69 

71 

70 

64 

65 

67 

64 

55 

67 

68 

70 

72 

72 

73 

6 

MIN 

34 

2  7 

" 

28 

33 

42 

4  1 

46 

27 

27 

1 1 

32 

28 

36 

34 

36 

38 

39 

42 

39 

35 

31 

40 

45 

36 

40 

40 

35 

4 

GLENWOOD  SPR INGS  1  N 

MA 

73 

75 

73 

65 

55 

62 

71 

82 

82 

79 

65 

60 

66 

65 

72 

78 

80 

71 

76 

81 

80 

76 

77 

78 

82 

77 

61 

79 

82 

5 

MIN 

35 

41 

41 

46 

36 

11 

33 

41 

34 

4  7 

42 

44 

18 

38 

4  1 

40 

33 

42 

39 

48 

38 

42 

45 

43 

41 

44 

40 

41 

50 

47 

40 

40 

6 

GORE  PASS  RANCH 

65 

67 

64 

54 

80 

54 

73 

73 

69 

60 

53 

53 

52 

62 

69 

74 

66 

67 

70 

69 

63 

67 

67 

72 

74 

72 

69 

75 

9 

MIN 

32 

25 

28 

35 

31 

20 

28 

31 

30 

36 

44 

31 

30 

34 

32 

27 

31 

28 

33 

32 

32 

34 

33 

20 

31 

32 

36 

39 

34 

29 

31 

6 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

77 

79 

76 

63 

57 

65 

74 

87 

65 

77 

55 

67 

73 

71 

76 

82 

85 

82 

80 

84 

84 

84 

84 

85 

86 

82 

86 

80 

86 

4 

MIN 

47 

49 

50 

44 

36 

40 

39 

40 

42 

66 

60 

53 

43 

44 

6  1 

52 

" 

46 

51 

55 

51 

54 

53 

59 

9 

6C 

56 

52 

49 

6 

GRAND  LAKE   1  WNW 

60 

62 

58 

50 

47 

49 

63 

71 

71 

67 

58 

46 

47 

51 

57 

67 

7C 

68 

62 

64 

68 

61 

60 

63 

65 

70 

71 

69 

73 

6 

MIN 

22 

21 

24 

27 

25 

15 

23 

27 

1 8 

25 

25 

24 

25 

25 

30 

26 

31 

25 

2 

6 

25 

28 

31 

28 

27 

25 

1 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

57 

59 

56 

4R 

43 

45 

45 

60 

66 

67 

66 

58 

46 

48 

53 

57 

64 

67 

65 

60 

62 

65 

59 

59 

61 

67 

68 

70 

70 

69 

8 

MIN 

27 

24 

27 

31 

30 

19 

23 

29 

22 

2  8 

32 

27 

28 

27 

33 

31 

30 

29 

28 

30 

4 

10 

3C 

31 

1 

29 

30 

34 

37 

34 

31 

29 

2 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

67 

70 

68 

64 

52 

58 

69 

75 

76 

72 

64 

56 

6  2 

68 

72 

74 

77 

72 

71 

70 

70 

71 

65 

70 

72 

71 

76 

75 

76 

2 

MIN 

34 

37 

37 

34 

32 

31 

28 

29 

29 

3  7 

46 

40 

28 

30 

34 

43 

32 

40 

50 

39 

46 

4C 

36 

44 

34 

43 

46 

42 

49 

45 

38 

0 

GREELEY 

73 

55 

75 

50 

69 

63 

66 

79 

89 

89 

90 

67 

59 

65 

67 

66 

75 

67 

65 

60 

63 

75 

77 

64 

75 

82 

85 

78 

81 

6 

MIN 

i*0 

32 

40 

38 

39 

31 

35 

35 

36 

42 

42 

43 

39 

33 

32 

4  4 

41 

43 

47 

47 

47 

5C 

47 

47 

5  O 

47 

46 

50 

56 

57 

54 

42 

9 

GREEN  MOUNT  A I N  OAM 

64 

67 

65 

61 

49 

54 

68 

74 

75 

75 

65 

50 

6  8 

60 

63 

71 

74 

71 

66 

71 

71 

68 

65 

73 

72 

72 

76 

75 

76 

2 

MIN 

29 

31 

31 

38 

30 

2  5 

30 

3  1 

27 

36 

36 

40 

30 

29 

34 

34 

25 

32 

31 

41 

33 

36 

36 

34 

34 

33 

37 

39 

40 

33 

33 

4 

it.DAwco    in  u 

59 

75 

51 

44 

64 

63 

78 

84 

78 

69 

46 

54 

67 

64 

66 

72 

6  3 

67 

66 

69 

7C 

76 

71 

7; 

84 

83 

75 

75 

77 

0 

MIN 

3  5 

26 

39 

34 

35 

29 

14 

35 

26 

34 

36 

34 

32 

26 

35 

41 

38 

3 

GUNN I  SON 

70 

71 

73 

63 

50 

54 

51 

88 

72 

76 

77 

71 

57 

58 

65 

68 

73 

75 

79 

74 

73 

76 

7: 

72 

73 

75 

77 

74 

75 

78 

80 

6 

MIN 

20 

26 

26 

35 

30 

24 

31 

25 

21 

29 

31 

27 

24 

33 

33 

3 

25 

30 

40 

30 

.2 

67 

71 

68 

61 

52 

59 

72 

79 

73 

72 

62 

53 

61 

60 

69 

75 

76 

75 

74 

76 

78 

76 

73 

80 

79 

80 

8C 

74 

80 

69 

.4 

MIN 

27 

27 

26 

40 

29 

24 

29 

32 

28 

36 

40 

29 

32 

32 

35 

3  2 

29 

37 

1 

38 

33 

39 

39 

33 

38 

37 

41 

45 

35 

33 

9 

UP  DM  IT     1  CCC 

66 

64 

61 

59 

46 

46 

44 

55 

67 

68 

67 

62 

51 

53 

60 

61 

65 

66 

69 

65 

66 

68 

67 

67 

6" 

67 

68 

61 

66 

65 

67 

.1 

MIN 

19 

23 

19 

25 

22 

22 

20 

22 

1  8 

2  3 

32 

21 

19 

20 

28 

25 

20 

21 

22 

29 

22 

26 

25 

32 

30 

11 

30 

24 

.6 

75 

46 

50 

49 

72 

73 

74 

79 

90 

92 

91 

95 

69 

67 

73 

87 

78 

79 

75 

72 

89 

69 

72 

87 

75 

86 

91 

84 

90 

95 

76 

5 

MIN 

39 

39 

39 

45 

43 

42 

42 

4  3 

45 

4  6 

45 

46 

44 

40 

37 

42 

45 

44 

46 

41 

43 

54 

45 

50 

42 

50 

56 

60 

66 

45 

9 

uni  vnr  r 

62 

62 

49 

42 

50 

6  9 

69 

65 

81 

90 

87 

77 

67 

56 

65 

75 

66 

66 

8  9 

62 

64 

66 

67 

84 

74 

7? 

88 

89 

81 

87 

80 

70 

,0 

MIN 

34 

36 

36 

36 

40 

33 

41 

35 

35 

4  4 

44 

46 

40 

33 

35 

45 

42 

39 

46 

42 

.4 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

64 

68 

62 

52 

52 

53 

48 

52 

68 

74 

74 

71 

50 

50 

55 

58 

62 

70 

73 

67 

65 

7  2 

7C 

69 

6! 

71 

73 

74 

75 

76 

75 

64 

8 

MIN 

25 

21 

27 

37 

30 

21 

26 

31 

24 

32 

34 

32 

31 

29 

31 

31 

26 

33 

28 

35 

33 

33 

32 

35 

30 

30 

,7 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

58 

72 

61 

4R 

55 

56 

54 

56 

72 

79 

79 

69 

51 

55 

58 

6T 

67 

75 

7] 

61 

72 

6 

66 

70 

61 

64 

78 

T. 

68 

75 

78 

65 

5 

MIN 

35 

28 

34 

35 

30 

20 

28 

30 

28 

33 

51 

40 

30 

28 

31 

30 

35 

37 

34 

1 

MAX 

75 

74 

72 

66 

59 

59 

53 

64 

73 

78 

79 

75 

65 

66 

73 

73 

75 

78 

81 

78 

77 

80 

79 

80 

7  9 

77 

80 

77 

77 

78 

80 

73 

.5 

MIN 

29 

36 

30 

35 

33 

36 

30 

23 

27 

36 

37 

33 

31 

24 

38 

42 

37 

38 

34 

,3 

JOHN  MART  I N  DAM 

MAX 

63 

80 

79 

52 

72 

7  4 

72 

69 

77 

88 

92 

92 

89 

64 

75 

86 

82 

77 

79 

77 

78 

77 

73 

83 

8  2 

74  88 

91 

9( 

94 

94 

79 

.5 

MIN 

39 

38 

46 

41 

46 

37 

47 

44 

39 

47 

47 

62 

45 

50 

40 

60 

42 

52 

46 

.3 

mm  rem ior 

MAX 

66 

53 

51 

42 

49 

69 

70 

68 

82 

88 

86 

80 

69 

56 

67 

70 

6< 

61 

62 

62 

61 

56 

66 

82 

8  2 

70 

88 

66 

86 

83 

82 

70 

.1 

MIN 

34 

36 

33 

37 

40 

32 

42 

36 

39 

46 

45 

49 

41 

35 

34 

46 

40 

45 

43 

.5 

KASSLER 

63 

77 

66 

51 

49 

65 

81 

62 

78 

87 

87 

75 

60 

58 

66 

61 

6; 

69 

65 

6! 

71 

6  9 

6< 

75 

61 

69 

82 

78 

76 

78 

76 

68 

,7 

MIN 

43 

31 

42 

40 

38 

35 

36 

38 

44 

47 

49 

53 

33 

33 

16 

39 

43 

55 

43 

.6 

^AUrt"WAN   4  sst 

MAX 

62 

71 

47 

42 

56 

67 

65 

63 

78 

84 

84 

77 

55 

55 

61 

61 

6' 

72 

6< 

5? 

64 

66 

6! 

77 

68 

7C 

65 

Ri 

74 

77 

78 

67 

.5 

MIN 

35 

32 

37 

33 

43 

27 

34 

29 

31 

44 

38 

48 

31 

31 

33 

39 

38 

37 

6  ] 

52 

39 

,4 

KIT  CARSON 

MAX 

60 

74 

67 

48 

66 

69 

67 

66 

75 

88 

95 

90 

77 

60 

70 

8! 

79 

72 

6! 

68 

76 

51 

61 

79 

7; 

7C 

90 

R9 

8< 

9; 

91 

74 

.8 

MIN 

31 

37 

41 

38 

44 

33 

41 

39 

35 

41 

41 

55 

38 

36 

36 

41 

46 

43 

8 

LA  JUNTA   FAA  AP 

MAX 

58 

77 

53 

55 

70 

72 

69 

61 

74 

88 

93 

90 

60 

66 

76 

87 

77 

78 

81 

73 

80 

72 

75 

82 

77 

76 

90 

9  2 

90 

98 

94 

76 

.9 

MIN 

39 

38 

43 

42 

43 

37 

45 

60 

50 

43 

47 

6  1 

55 

5  1 

5  i 

47 

50 

54 

48 

52 

67 

54 

56 

62 

48 

.1 

LAKE  CITY 

MAX 

66 

66 

64 

58 

49 

50 

45 

58 

61 

71 

70 

65 

57 

53 

60 

63 

65 

72 

71 

68 

68 

7. 

71 

72 

69 

71 

71 

70 

70 

71 

64 

.6 

MIN 

36 

37 

31 

32 

23 

23 

29 

25 

24 

35 

31 

23 

32 

31 

29 

33 

27 

30 

1 1 

34 

25 

34 

37 

34 

35 

33 

40 

39 

40 

43 

31 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

60 

64 

61 

53 

50 

50 

50 

53 

69 

72 

73 

69 

60 

52 

60 

63 

64 

67 

7  2 

65 

68 

67 

65 

66 

59 

64 

70 

69 

70 

7C 

73 

63 

.5 

MIN 

30 

26 

26 

31 

25 

20 

26 

26 

25 

29 

.  35 

30 

31 

28 

32 

31 

24 

33 

12 

40 

47 

40 

37 

36 

32 

35 

34 

76 

36 

41 

36 

31 

,9 

See  Refeience  Notes  Following  Station  index 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


COLORADO 
MAY  1961 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LAMAR 

MAX 

59 

83 

54 

51 

74 

75 

73 

66 

80 

91 

^5 

93 

69 

66 

77 

89 

81 

79 

81 

70 

76 

88 

78 

92 

97 

92 

94 

40 

42 

36 

45 

45 

54 

41 

41 

^8 

50 

44 

46 

58 

55 

54 

49 

46 

51 

55 

42 

50 

50 

59 

61 

63 

47, 

2 

LAS  ANIMAS   1  N 

MAX 

77 

79 

74 

56 

70 

74 

71 

63 

77 

88 

94 

91 

79 

65 

70 

ft  'V 

80 

91 

.  94 

0 

40 

37 

45 

56 

45 

41 

*2 

48 

40 

42 

50 

52 

50 

49 

45 

50 

52 

46 

48 

48 

54 

52 

60 

45. 

s 

LEADVI LLE 

MAX 

62 

57 

55 

47 

36 

42 

41 

44 

59 

63 

63 

58 

40 

45 

51 

56 

26 

28 

37 

32 

23 

23 

27 

27 

19 

29 

33 

32 

27 

30 

34 

30 

31 

33 

33 

37 

35 

36 

35 

28. 

9 

LIMON   8  SSW 

MAX 

60 

70 

58 

48 

59 

62 

59 

57 

69 

79 

87 

80 

73 

55 

63 

83 

35 

35 

38 

31 

32 

34 

37 

36 

40 

48 

47 

42 

44 

44 

39 

47 

40 

40 

4fl 

48 

46 

52 

40. 

0 

LIMON 

MAX 

52 

70 

48 

49 

60 

62 

61 

59 

71 

82 

69 

78 

52 

54 

64 

37 

41 

41 

42 

43 

32 

31 

35 

40 

36 

41 

51 

49 

41 

47 

46 

44 

46 

40 

39 

45 

54 

51 

53 

41 

1 

LITTLE  HILLS 

MAX 

70 

72 

67 

63 

51 

55 

51 

60 

72 

79 

78 

70 

66" 

70 

61 

5  8 

68 

75 

76 

75 

78 

76 

SO 

78 

79 

74 

80 

3  2 

33 

30 

40 

37 

32 

34 

33 

40 

34 

25 

30 

30 

37 

32 

35 

37 

38 

32 

36 

35 

36 

36 

42 

30 

33, 

5 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 

77 

53 

76 

48 

54 

52 

66 

60 

63 

77 

85 

88 

70 

51 

60 

61 

67 

66 

71 

64 

67 

70 

63 

70 

78 

61 

7 1 

86 

81 

78 

M I N 

35 

52 

43 

37 

33 

42 

41 

39 

42 

46 

50 

48 

48 

47 

45 

48 

43 

46 

48 

57 

58 

53 

43. 

4 

MARVINE 

MAX 

64 

61 

66 

58 

40 

41 

54 

64 

69 

72 

69 

70 

47 

59 

48 

56 

60 

63 

70 

75 

68 

67 

73 

70 

76 

60 

76 

76 

66 

9 

MIN 

28 

30 

29 

29 

32 

30 

31 

38 

39 

41 

28 

22 

20 

34 

33 

39 

34 

36 

37 

34 

33 

36 

33 

30 

8 

MAYBELL 

MAX 

70 

71 

66 

63 

51 

57 

55 

60 

72 

80 

79 

75 

66 

61 

62 

58 

68 

75 

76 

77 

76 

78 

76 

77 

73 

79 

81 

79 

78 

74 

80 

70 

7 

M  I  N 

31 

32 

28 

36 

30 

25 

33 

33 

29 

42 

54 

35 

36 

35 

41 

39 

29 

33 

33 

39 

34 

34 

37 

40 

38 

36 

35 

36 

40 

43 

31 

35 

4 

MEEKER 

MAX 

72 

72 

68 

64 

49 

53 

58 

59 

71 

78 

77 

74 

64 

62 

60 

57 

68 

74 

77 

76 

74 

76 

75 

79 

77 

78 

79 

79 

79 

73 

BO 

70 

5 

Ml  N 

27 

32 

3C 

35 

29 

25 

29 

34 

27 

43 

42 

33 

32 

30 

39 

32 

26 

31 

28 

38 

34 

35 

38 

37 

34 

35 

36 

38 

40 

42 

32 

33 

6 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

75 

75 

74 

65 

56 

57 

52 

62 

73 

78 

80 

73 

64 

62 

73 

72 

75 

78 

81 

75 

75 

80 

78 

79 

78 

75 

81 

80 

77 

71 

80 

MIN 

47 

45 

39 

30 

32 

3  1 

3 1 

37 

50 

47 

45 

14 

34 

44 

42 

44 

45 

48 

51 

43 

47 

57 

48 

49 

51 

47 

55 

48 

45 

48 

43 

8 

MONTE  VISTA 

MAX 

70 

71 

70 

67 

58 

58 

55 

61 

72 

78 

76 

72 

68 

63 

65 

68 

73 

75 

77 

75 

73 

72 

67 

70 

70 

65 

73 

75 

75 

72 

78 

MIN 

25 

29 

33 

20 

22 

26 

23 

26 

35 

36 

22 

32 

32 

27 

28 

27 

29 

38 

33 

35 

34 

31 

34 

33 

35 

33 

38 

37 

30 

30 

5 

MONTROSE   NO  2 

MAX 

76 

75 

77 

76 

61 

53 

59 

53 

63 

74 

83 

81 

74 

52 

64 

70 

74 

74 

79 

81 

75 

79 

60 

79 

8] 

81 

83 

83 

79 

79 

5 

MI  N 

39 

43 

41 

46 

32 

34 

36 

38 

33 

47 

53 

50 

41 

37 

46 

42 

43 

43 

45 

54 

39 

46 

46 

39 

45 

44 

50 

53 

52 

47 

44 

43 

5 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

60 

68 

61 

41 

53 

58 

54 

56 

68 

81 

83 

74 

58 

51 

58 

68 

63 

67 

71 

58 

71 

62 

56 

75 

63 

61 

76 

78 

74 

67 

79 

64 

►  9 

MIN 

31 

38 

33 

33 

25 

3  5 

32 

29 

39 

33 

35 

29 

27 

31 

31 

33 

38 

39 

43 

38 

40 

41 

37 

40 

40 

42 

46 

42 

43 

50 

36 

.4 

NORTHDALE 

MAX 

73 

66 

73 

73 

60 

56 

56 

71 

68 

74 

76 

73 

67 

63 

71 

71 

75 

76 

78 

76 

76 

77 

76 

78 

79 

76 

77 

79 

72 

74 

77 

72 

,2 

MIN 

36 

36 

29 

36 

29 

30 

30 

29 

25 

40 

41 

30 

33 

34 

33 

33 

33 

30 

32 

34 

26 

33 

32 

30 

37 

44 

44 

47 

4( 

38 

29 

34 

.0 

NORTH  LAKE 

MAX 

56 

65 

55 

56 

53 

54 

45 

49 

66 

72 

71 

67 

39 

55 

52 

64 

63 

69 

72 

70 

68 

60 

58 

69 

58 

60 

67 

65 

70 

71 

71 

61 

.6 

MIN 

28 

29 

33 

34 

3  1 

32 

34 

29 

24 

35 

54 

38 

26 

28 

27 

31 

29 

28 

34 

35 

39 

35 

33 

34 

35 

33 

39 

40 

34 

36 

35 

33 

,3 

NORWOOD 

71 

72 

71 

61 

50 

54 

54 

61 

72 

76 

76 

70 

61 

59 

67 

68 

72 

75 

75 

73 

73 

78 

71 

78 

76 

75 

78 

75 

75 

73 

77 

>  9 

MIN 

30 

33 

36 

33 

31 

24 

34 

33 

29 

37 

38 

31 

33 

34 

38 

37 

34 

38 

38 

33 

35 

35 

39 

38 

38 

39 

42 

45 

39 

38 

41 

35 

.6 

OURAY 

69 

69 

66 

59 

48 

49 

45 

56 

68 

73 

72 

68 

61 

50 

61 

65 

63 

71 

74 

70 

69 

73 

71 

70 

72 

70 

72 

6  8 

71 

68 

72 

MIN 

35 

41 

40 

34 

30 

30 

33 

33 

34 

42 

43 

45 

33 

32 

37 

41 

34 

40 

4? 

48 

37 

40 

44 

42 

41 

40 

42 

46 

42 

40 

42 

38 

.8 

PAGOSA  SPRINGS 

72 

72 

69 

63 

55 

5  5 

55 

60 

70 

75 

75 

70 

62 

62 

68 

69 

72 

74 

76 

80 

73 

75 

73 

7  5 

76 

74 

76 

74 

75 

74 

70 

.2 

MIN 

26 

22 

26 

36 

30 

35 

26 

22 

24 

29 

32 

29 

25 

31 

36 

30 

27 

30 

29 

40 

29 

30 

35 

29 

34 

39 

41 

42 

36 

36 

35 

31 

.3 

PALI SADF    1  S 

79 

80 

80 

76 

63 

62 

57 

67 

78 

86 

86 

83 

68 

75 

78 

81 

85 

83 

82 

91 

88 

86 

85 

85 

88 

8j 

86 

ai 

MIN 

50 

52 

53 

48 

34 

42 

41 

42 

43 

55 

67 

63 

44 

45 

50 

50 

44 

51 

53 

55 

49 

54 

54 

54 

57 

54 

60 

59 

59 

57 

53 

51 

.4 

PAON I  A 

75 

77 

75 

70 

55 

58 

51 

63 

75 

81 

79 

78 

67 

63 

71 

I! 

76 

8  1 

76 

83 

82 

81 

B2 

81 

83 

75 

79 

MIN 

35 

43 

42 

45 

32 

34 

37 

37 

36 

44 

38 

39 

33 

34 

4  1 

38 

43 

45 

52 

45 

40 

49 

45 

46 

47 

49 

sr 

5C 

49 

45 

42 

.1 

PARA  DOX 

84 

7fl 

79 

68 

60 

62 

54 

69 

81 

85 

84 

75 

63 

70 

83 

77 

83 

88 

85 

85 

86 

85 

87 

87 

81 

79 

MIN 

35 

36 

39 

44 

38 

38 

37 

31 

33 

43 

57 

42 

43 

40 

40 

44 

35 

38 

40 

38 

40 

44 

45 

5C 

43 

45 

41 

40 

.7 

PARKER   9  E 

59 

74 

64 

57 

53 

64 

59 

59 

72 

81 

84 

77 

59 

55 

60 

65 

65 

72 

6fl 

67 

68 

65 

68 

74 

64 

67 

80 

81 

78 

81 

68 

.  2 

MIN 

37 

32 

37 

37 

34 

26 

27 

36 

34 

45 

42 

53 

30 

29 

30 

35 

29 

43 

45 

49 

41 

46 

45 

43 

39 

40 

49 

46 

47 

52 

47 

39 

.5 

PUEBLO  WB  AP 

57 

76 

57 

56 

68 

72 

67 

63 

78 

87 

93 

87 

56 

66 

73 

ft4 

73 

80 

81 

68 

80 

69 

73 

81 

69 

75 

86 

87 

86 

91 

92 

75 

•  3 

MIN 

41 

40 

43 

41 

41 

32 

44 

44 

34 

47 

60 

58 

39 

42 

^•0 

45 

43 

46 

53 

54 

48 

53 

50 

46 

54 

46 

48 

52 

57 

50 

57 

46 

.7 

RANGEL  Y 

80 

75 

73 

66 

52 

59 

56 

65 

77 

84 

82 

78 

66 

68 

66 

65 

74 

81 

82 

81 

79 

83 

80 

83 

80 

85 

85 

83 

82 

79 

84 

75 

•  3 

MIN 

39 

38 

46 

43 

35 

32 

37 

35 

38 

46 

42 

39 

39 

38 

46 

44 

38 

39 

50 

52 

40 

45 

44 

43 

53 

45 

46 

43 

45 

49 

45 

42 

.5 

RED  FEATHER   LAKES   6  SE 

MAX 

54 

56 

42 

47 

52 

48 

52 

68 

76 

76 

63 

47 

51 

51 

57 

59 

66 

61 

60 

65 

66 

66 

68 

6G 

63 

73 

68 

70 

7C 

61 

•  0 

MIN 

33 

26 

33 

31 

30 

23 

26 

26 

30 

36 

51 

46 

?  7 

28 

30 

29 

27 

32 

36 

42 

41 

36 

32 

38 

36 

31 

38 

35 

4< 

41 

38 

34 

.1 

RICO 

MAX 

5  3 

49 

45 

42 

51 

64 

66 

67 

61 

52 

53 

59 

60 

65 

67 

6£ 

65 

71 

71 

65 

78 

69 

70 

70 

70  66 

62 

70 

.  B 

MIN 

26 

29 

26 

30 

29 

25 

26 

20 

24 

31 

31 

26 

26 

30 

29 

29 

26 

28 

29 

38 

21 

28 

29 

28 

,36 

34 

34 

3G 

28 

30 

29 

26 

,F 

RIFLE    2  ENE 

71 

62 

58 

56 

64 

73 

83 

83 

79 

70 

61 

71 

69 

73 

78 

83 

80 

77 

81 

82 

78 

75 

79 

83 

75 

8; 

75 

AO 

74 

■  7 

MIN 

32 

34 

33 

49 

39 

30 

34 

41 

31 

4  1 

43 

46 

4  ] 

42 

45 

31 

37 

35 

46 

36 

38 

4( 

39 

3- 

39 

39 

40  45 

49 

36 

39 

.0 

ROCK Y   FORD  2  ESE 

MAX 

76 

74 

73 

55 

69 

70 

68 

62 

78 

89 

94 

88 

H  * 

68 

77 

85 

79 

82 

85 

75 

80 

76 

78 

84 

76 

7fl 

88 

92 

89  95 

94 

•4 

MIN 

40 

38 

45 

41 

43 

33 

4] 

42 

38 

46 

45 

59 

47 

38 

47 

5  0 

54 

51 

5C 

47 

45 

44 

46 

51 

50  50 

55 

45 

,  5 

RUSH   2  NNE 

MAX 

62 

68 

60 

55 

70 

83 

89 

83 

60 

46 

64 

78 

68 

70 

70 

61 

70 

62 

67 

78 

63 

67  81 

84      79  85 

89 

68 

•  7 

MIN 

36 

38 

36 

35 

35 

29 

32 

34 

3 1 

40 

46 

5 1 

35 

32 

40 

5C 

42 

52 

6] 

49  64 

54 

40 

.9 

RUXTON  PARK 

MAX 

40 

45 

45 

40 

58 

70 

73 

68 

55 

50 

49 

61 

56 

65 

70 

60 

61 

54 

58 

61 

51 

54 

67 

65 

69  70 

72 

58 

•  3 

MIN 

28 

25 

29 

28 

27 

21 

29 

20 

22 

35 

46 

40 

26 

24 

23 

30 

25 

34 

35 

42 

3 1 

33 

3C 

3 1 

32 

30 

36 

38 

36 

45 

37 

31 

.2 

RYE 

MAX 

6  1 

56 

54 

7  1 

79 

81 

78 

71 

60 

61 

72 

66 

76 

74 

70 

73 

70 

66 

73 

64 

67 

75 

71 

76 

79 

82 

69 

,1 

MIN 

39 

30 

39 

36 

35 

30 

39 

34 

33 

41 

58 

49 

32 

30 

32 

38 

37 

39 

40 

51 

38 

45 

33 

40 

38 

44 

45 

47 

56 

48 

40 

•  0 

SAGUACHE 

MAX 

72 

60 

70 

63 

59 

59 

70 

71 

75 

78 

72 

74 

74 

7C 

73 

7( 

65 

73 

71 

76 

75 

78 

69 

■  4 

MIN 

32 

30 

32 

31 

28 

23 

25 

30 

31 

34 

34 

32 

26 

31 

38 

33 

32 

34 

32 

4C 

35 

42 

32 

34 

40 

41 

42 

40 

41 

33 

.7 

SAL  I  DA 

MAX 

70 

80 

80 

7  8 

69 

60 

66 

70 

72 

78 

80 

77 

75 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

77 

78 

78 

80 

71 

,4 

MIN 

30 

34 

32 

39 

34 

30 

33 

35 

26 

38 

47 

36 

38 

30 

4  1 

40 

32 

39 

33 

51 

36 

41 

43 

39 

36 

36 

36 

36 

36 

50 

39 

37 

.0 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

62 

55 

72 

66 

55 

64 

69 

62 

63 

60 

60 

60 

63 

65 

80 

75 

68 

85 

84 

75 

80 

7C 

66 

•  9 

MIN 

34 

35 

38 

36 

38 

T6 

41 

35 

36 

45 

47 

47 

38 

33 

37 

47 

42 

37 

45 

41 

50 

4E 

47 

44 

54 

39 

44 

44 

56 

57 

53 

42 

.  7 

SILVERTON 

MAX 

65 

63 

58 

65 

60 

6  3 

62 

65 

56 

59 

63 

65 

60 

64 

67 

bt 

bi- 

65 

bt 

64 

67 

68 

65 

64 

67 

60 

•  6 

MIN 

24 

28 

24 

30 

27 

25 

26 

23 

22 

27 

25 

28 

30 

24 

30 

25 

26 

24 

25 

28 

30 

32 

32 

32 

30 

27 

.0 

SP ICER 

42 

63 

70 

71 

67 

54 

44 

49 

49 

56 

65 

67 

64 

62 

67 

bb 

63 

59 

62 

68 

7C 

7C 

64 

70 

59 

.3 

MIN 

21 

27 

22 

32 

27 

22 

27 

28 

22 

34 

46 

35 

26 

27 

32 

32 

26 

25 

26 

32 

33 

32 

39 

32 

29 

31 

33 

38 

35 

37 

30 

30 

.3 

SPRINGFIELD   7  WSW 

MAX 

72 

78 

71 

52 

73 

72 

72 

62 

78 

88 

90 

89 

84 

64 

71 

84 

80 

72 

88 

80 

7ft 

74 

68 

84 

76 

70 

87 

s; 

9C 

92 

94 

78 

.1 

MIN 

36 

36 

39 

42 

40 

33 

41 

40 

33 

46 

48 

54 

40 

42 

37 

43 

43 

42 

51 

53 

51 

45 

45 

47 

52 

38 

47 

52 

51 

55 

59 

44 

.5 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

84 

51 

79 

52 

53 

75 

75 

74 

63 

79 

69 

91 

90 

69 

67 

72 

83 

74 

71 

86 

79 

79 

70 

67 

84 

85 

84 

93 

88 

76 

.a 

MIN 

25 

37 

39 

36 

40 

33 

30 

42 

35 

49 

48 

50 

46 

39 

36 

41 

42 

43 

51 

55 

53 

45 

45 

48 

54 

59 

43 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  kjdex 

-  72  - 


DAILY  TEMPERATURES  Colorado 
Continued   may  1961 


Day  Of  Month 

9 

Si 

Station 

(O 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

> 
< 

STATE   TURKEY  EXP  FARM 

~maT 

74 

78 

70 

64 

7  2 

70 

74 

78 

77 

76 

78 

79 

79 

Ml  N 

27 

28 

28 

26 

30 

33 

28 

28 

35 

28 

2  8 

39 

43 

28 

30 

30 

34 

36 

33 

33 

STEAMBOAT   SPR INGS 

AX 

65 

67 

66 

58 

47 

70 

62 

5 1 

55 

55 

63 

73 

73 

72 

69 

74 

76 

77 

76 

69 

75 

66.0 

MI  N 

26 

27 

25 

37 

29 

25 

26 

32 

24 

3? 

34 

32 

32 

31 

35 

26 

30 

26 

39 

32 

32 

33 

34 

31 

32 

32 

33 

36 

39 

29 

31.1 

MAX 

7  j 

53 

70 

45 

45 

55 

72 

65 

45 

68 

65 

71 

72 

b  1 

63 

63 

70 

80 

72 

74 

89 

88 

78 

79 

68.9 

MIN 

35 

37 

38 

35 

37 

29 

38 

35 

32 

42 

39 

39 

38 

31 

32 

44 

42 

39 

43 

44 

48 

48 

46 

45 

53 

44 

46 

45 

54 

56 

51 

41.5 

STRATTON  3  NE 

MAX 

64 

72 

64 

46 

60 

66 

65 

62 

85 

68 

79 

68 

70 

6  3 

60 

66 

62 

65 

79 

69 

68 

85 

89 

82 

91 

84 

70.9 

MIN 

34 

35 

38 

35 

39 

31 

38 

34 

38 

40 

48 

49 

37 

30 

1  3 

41 

40 

40 

42 

46 

44 

40 

42 

42 

46 

45 

43 

47 

53 

55 

52 

41.2 

SUGAR  LOAF  RESEpVOIR 

MAX 

52 

54 

5  1 

45 

37 

•4  0 

37 

55 

56 

46 

51 

52 

55 

58 

59 

54 

57 

59 

59 

56 

60 

59 

61 

52.9 

MIN 

25 

19 

21 

30 

21 

23 

14 

21 

14 

23 

28 

23 

28 

22 

2  1 

24 

8 

25 

23 

27 

27 

24 

31 

27 

26 

33 

30 

32 

29 

28 

27 

24.3 

TACONY  7  SE 

MAX 

79 

76 

62 

50 

66 

72 

73 

84 

84 

81 

75 

64 

75 

68 

77 

70 

86 

87 

88 

85 

89 

74.9 

MIN 

43 

40 

39 

37 

42 

32 

30 

36 

32 

44 

60 

58 

39 

49 

40 

45 

4  3 

34 

47 

50 

42 

47 

42 

54 

48 

52 

57 

49 

45 

44.0 

TAYLOR  PARK 

MAX 

58 

58 

58 

60 

50 

51 

55 

58 

67 

63 

62 

65 

63 

59 

61 

63 

66 

62 

65 

65 

68 

58.3 

MIN 

21 

23 

24 

31 

31 

21 

26 

22 

20 

26 

26 

26 

27 

23 

27 

30 

23 

28 

26 

31 

27 

28 

31 

30 

29 

33 

32 

31 

34 

34 

31 

27.5 

TELLUR I DE 

MAX 

68 

68 

59 

50 

62 

64 

69 

66 

71 

72 

66 

68 

70 

67 

70 

68 

69 

66 

70 

64.6 

MIN 

26 

32 

28 

31 

28 

26 

32 

27 

24 

31 

40 

31 

29 

29 

29 

31 

33 

32 

34 

43 

42 

29 

31 

29 

29 

33 

38 

38 

35 

37 

33 

31.9 

TR IN  I  DAD 

MAX 

73 

76 

58 

70 

67 

80 

76 

78 

75 

72 

76 

71 

70 

77 

77 

84 

85 

65 

74.9 

MIN 

41 

39 

49 

45 

48 

19 

32 

38 

17 

57 

63 

63 

34 

32 

38 

3 

39 

45 

60 

52 

44 

46 

45 

49 

47 

41 

49 

50 

47 

62 

64 

46.  1 

TR IN  I  DAD   FAA  AP 

MAX 

51 

79 

56 

60 

71 

81 

76 

70 

76 

8  1 

68 

74 

83 

81 

87 

88 

87 

74.5 

MIN 

AO 

35 

43 

40 

35 

31 

37 

37 

39 

47 

52 

48 

34 

35 

37 

46 

37 

42 

55 

50 

44 

48 

41 

50 

45 

40 

52 

54 

48 

50 

50 

43.3 

TWO  BUTTES  1  Nw 

MAX 

68 

68 

51 

72 

73 

86 

75 

71 

72 

87 

75 

71 

89 

92 

91 

95 

95 

78.5 

MIN 

37 

40 

40 

42 

47 

36 

39 

41 

40 

49 

50 

54 

47 

33 

39 

47 

44 

43 

52 

54 

56 

49 

49 

48 

53 

40 

50 

56 

54 

61 

63 

46.9 

UR AVAN 

MAX 

80 

74 

76 

76 

84 

82 

87 

87 

81 

85 

78.6 

MIN 

40 

43 

45 

47 

36 

17 

37 

34 

37 

47 

54 

56 

41 

44 

44 

44 

38 

43 

45 

49 

42 

46 

49 

44 

48 

48 

49 

52 

52 

53 

45 

44.6 

VALLECITO  OAM 

70 

70 

52 

65 

66 

70 

72 

75 

71 

71 

74 

67.3 

MIN 

31 

32 

31 

34 

28 

31 

28 

24 

27 

34 

37 

31 

30 

28 

35 

3? 

3 

33 

35 

45 

30 

36 

38 

34 

37 

36 

39 

43 

37 

39 

37 

33.7 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

65 

66 

65 

40 

55 

60 

62 

7 1 

68 

69 

66 

70 

67 

63.2 

MIN 

20 

22 

20 

27 

24 

22 

18 

19 

IB 

25 

31 

24 

18 

27 

29 

26 

22 

22 

23 

27 

24 

26 

26 

33 

27 

27 

29 

31 

30 

33 

28 

25.1 

WALOEN 

MAX 

60 

63 

58 

56 

50 

49 

57 

6  8 

60 

69 

70 

66 

72 

61.5 

MIN 

28 

23 

24 

30 

28 

23 

21 

28 

25 

34 

37 

35 

26 

28 

32 

31 

27 

27 

23 

37 

1 1 

31 

31 

33 

30 

30 

35 

35 

36 

39 

30 

30.0 

WAL5ENBURG  ROWER  PLANT 

65 

75 

73 

80 

80 

82 

74.  3 

MIN 

38 

31 

43 

39 

36 

SI 

38 

38 

30 

47 

60 

54 

32 

32 

35 

40 

35 

36 

42 

51 

48 

45 

42 

44 

46 

38 

50 

49 

47 

48 

45 

41.6 

WATERDALE 

MAX 

59 

60 

65 

MIN 

28 

30 

41 

38 

39 

11 

33 

35 

34 

45 

42 

*2 

33 

32 

4  1 

39 

34 

4  1 

44 

48 

45 

42 

40 

45 

39 

42 

45 

52 

55 

50 

40.2 

WESTCL 1FFE 

MA 

60 

68 

70 

66.7 

MIN 

26 

27 

26 

34 

30 

25 

31 

29 

22 

34 

52 

48 

27 

26 

31 

35 

28 

31 

33 

46 

31 

46 

42 

32 

34 

32 

44 

41 

37 

48 

38 

34.4 

WC  1  Wit     £  Z> 

70 

65 

75 

69 

80 

71.0 

MIN 

40 

33 

40 

37 

34 

29 

32 

33 

35 

45 

64 

54 

33 

31 

35 

40 

38 

43 

41 

50 

uu 

44 

46 

44 

45 

39 

42 

50 

49 

46 

51 

41  .6 

W I GG INS  7  SW 

86 

66 

69 

69 

7_ 

72  •  0 

MIN 

37 

30 

42 

38 

37 

28 

29 

38 

35 

36 

41 

38 

30 

32 

16 

42 

36 

43 

47 

49 

4fl 

45 

49 

44 

46 

46 

43 

44 

53 

58 

49 

40.9 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

30 

49 

50 

55 

46 

56 

59 

55 

58 

55 

50*3 

MIN 

26 

30 

28 

26 

23 

23 

19 

12 

22 

32 

39 

32 

20 

21 

35 

36 

39 

28 

33 

33 

31 

25 

24 

34 

34 

33 

35 

28 

28.9 

WRAY 

MAX 

67 

66 

63 

44 

52 

70 

65 

64 

80 

87 

88 

85 

76 

56 

70 

77 

75 

68 

67 

62 

64 

65 

67 

84 

8 1 

71 

MIN 

36 

37 

41 

38 

41 

36 

44 

37 

35 

43 

51 

50 

45 

28 

14 

47 

44 

42 

44 

49 

51 

51 

47 

47 

53 

37 

47 

47 

60 

59 

52 

44.3 

YUMA 

MAX 

68 

72 

72 

50 

56 

78 

87 

87 

90 

74 

57 

68 

75 

76 

70 

69 

58 

62 

65 

68 

84 

82 

72 

89 

49 

86 

85 

88 

74.2 

MIN 

See  Reierence  Notes  Following  Station  \n  Jt .,. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
MAY  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 

2? 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Total 

oi 
Avg. 

ALAMOSA  WB  AP 

EVAP 

3K 

44 

41 

.  40 

29 

.  33 

.  25 

.  16 

.  30 

.  46 

.  48 

.49 

.11 

.26 

.30 

.42 

.  11 

16 

.44 

.45 

.31 

.34 

.  24 

.25 

.64 

.  18 

20 

34 

.37 

61 

.  41 

WIND 

79 

140 

128 

153 

158 

142 

144 

52 

64 

110 

134 

163 

79 

91 

96 

134 

114 

1 00 

102 

124 

94 

70 

120 

56 

79 

74 

54 

88 

85 

181 

104 

3312 

MAX 

71 

71 

69 

6  5 

53 

64 

61 

65 

72 

72 

75 

71 

63 

67 

65 

70 

73 

72 

73 

70 

77 

80 

70 

70 

72 

73 

78 

77 

76 

72 

73 

70.3 

MIN 

36 

33 

39 

32 

32 

32 

31 

32 

36 

38 

39 

32 

32 

39 

35 

32 

40 

40 

44 

33 

45 

43 

37 

45 

40 

45 

47 

47 

46 

46 

38 . 1 

ARBOLES 

EVAP 

.20 

.68 

.  35 

.07 

.21 

.16 

.46 

.29 

.  39 

".  16 

.  42 

.43 

-  30 

.  23 

.  27 

.  30 

.  26 

.  43 

.  31 

.  33 

.  38 

.  40 

.35 

.27 

.  37 

B  9.21 

WIND 

6  8 

72 

59 

52 

52 

64 

44 

62 

75 

59 

67 

96 

7 

57 

55 

58 

61 

60 

64 

51 

43 

92 

69 

105 

13 

56 

71 

59 

35 

61 

1843 

MAX 

79 

77 

72 

70 

71 

62 

83 

78 

79 

83 

82 

50 

79 

76 

79 

82 

85 

86 

82 

85 

85 

92 

82 

85 

85 

86 

86 

82 

87 

81 

79.7 

MIN 

44 

43 

- 

47 

45 

45 

43 

39 

43 

46 

48 

47 

36 

40 

48 

46 

45 

47 

46 

53 

45 

48 

47 

45 

45 

45 

54 

55 

50 

53 

49 

46 . 2 

BONNY  DAM 

EVAP 

.  26 

,08 

.25 

.01 

* 

.22 

.18 

.20 

.28 

.38 

.29 

.  53 

.  28 

.25 

.33 

.29 

.  27 

.30 

.25 

* 

.09 

.  12 

.  10 

.  26 

.  28 

.30 

.37 

.34 

.45 

.  35 

.37 

7.68 

WIND 

239 

134 

84 

53 

177 

111 

110 

135 

98 

108 

171 

231 

169 

151 

183 

105 

201 

90 

79 

107 

113 

212 

134 

90 

195 

77 

112 

176 

135 

4259 

FORT  COLLINS  (a) 

EVAP 

.09 

.  13 

.05 

.02 

.09 

.14 

.11 

.13 

.17 

.21 

39 

.58 

.  11 

.05 

.06 

.  14 

.10 

.08 

.03 

.  06 

.07 

.  08 

.  12 

.03 

.08 

.  12 

18 

.68 

.15 

.  16 

B  4.56 

WIND 

63 

29 

4  i 

40 

53 

56 

43 

43 

2H 

40 

15 

50 

95 

128 

30 

42 

31 

35 

40 

31 

30 

23 

21 

21 

16 

12 

5 

27 

32 

19 

19 

1188 

GRAND  LAKE  6  SSW  (b) 

EVAP 

.  06 

.  11 

.  12 

.07 

.25 

.  29 

.24 

.09 

.  14 

.  23 

.16 

.  19 

.  18 

.  20 

.26 

.  14 

.  33 

.31 

- 

WIND 

87 

97 

1 3  7 

1 1  3 

123 

107 

76 

60 

90 

98 

1 1  2 

137 

171 

133 

75 

100 

92 

86 

94 

52 

184 

76 

97 

89 

91 

127 

90 

99 

74 

102 

85 

3154 

MAX 

67 

66 

65 

55 

50 

50 

53 

60 

65 

65 

65 

57 

63 

63 

58 

62 

61 

67 

69 

73 

74 

71 

62.7 

MIN 

31 

30 

33 

32 

34 

32 

31 

32 

30 

35 

34 

33 

35 

33 

35 

29 

33 

38 

40 

40 

36 

GREEN  MTN  DAM  (c) 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

.26 

.08 

.17 

.06 

.10 

.15 

.23 

.46 

.34 

.11 

04 

.17 

.14 

.  12 

.19 

.26 

.24 

.18 

.20 

.22 

.14 

.16 

.18 

.  18 

.22 

.24 

.14 

.11 

B  5.64 

WIND 

79 

97 

73 

52 

70 

40 

40 

30 

40 

65 

75 

50 

50 

88 

37 

48 

27 

39 

49 

48 

58 

38 

41 

47 

40 

55 

42 

43 

30 

42 

38 

1571 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

.16 

.09 

.  14 

.07 

.06 

.24 

.32 

19 

.21 

.35 

40 

.39 

.57 

.  34 

.26 

.20 

.  48 

.32 

.30 

.24 

.23 

.26 

.18 

.34 

.36 

.29 

.  32 

.37 

.29 

.48 

.50 

8.95 

WIND 

137 

1  7  4 

36 

133 

89 

LOO 

103 

133 

51 

62 

100 

124 

1  50 

314 

85 

159 

94 

12  7 

112 

128 

92 

84 

105 

101 

126 

64 

71 

56 

72 

93 

157 

3432 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.25 

.35 

.25 

.20 

.11 

.12 

.07 

LO 

.23 

.27 

44 

.50 

18 

.  10 

.15 

.27 

.17 

.34 

.33 

.23 

.19 

.29 

.30 

.21 

18 

.35 

.30 

.30 

.34 

.26 

.35 

7.73 

WIND 

34 

42 

36 

84 

40 

43 

24 

24 

26 

35 

82 

117 

30 

41 

33 

46 

32 

44 

49 

40 

28 

26 

47 

27 

31 

57 

41 

33 

53 

46 

36 

1327 

PUEBLO  CITY  RES 

EVAP 

.  31 

.24 

.  21 

1 1 

.07 

18 

.  19 

34 

.  17 

.  28 

.  44 

.62 

.  46 

.28 

.  19 

.30 

.36 

.31 

.30 

.40 

.21 

.16 

.  15 

.27 

.  25 

.  14 

.47 

.  09 

.  12 

.  45 

.  42 

WIND 

130 

120 

120 

120 

100 

70 

120 

140 

60 

70 

140 

190 

220 

210 

60 

100 

120 

14U 

120 

120 

80 

100 

150 

90 

90 

90 

80 

70 

80 

50 

120 

3470 

MAX 

- 

58 

71 

57 

59 

75 

75 

6  4 

69 

80 

82 

82 

78 

49 

76 

78 

81 

76 

81 

83 

67 

81 

76 

79 

85 

65 

81 

85 

84 

88 

81 

74.9 

MIN 

43 

35 

43 

43 

35 

56 

44 

40 

43 

52 

51 

48 

39 

42 

44 

45 

47 

50 

54 

49 

54 

52 

48 

52 

48 

51 

52 

54 

50 

63 

47.6 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

.  14 

.24 

.09 

.  01 

.28 

.31 

.  39 

.26 

.  29 

.  45 

.47 

.67 

.  45 

.  38 

.40 

.48 

40 

.25 

.34 

.  29 

.30 

.35 

.28 

.31 

.43 

.32 

44 

.45 

.  41 

.  53 

70 

11.11 

WIND 

153 

193 

174 

136 

129 

125 

117 

251 

106 

133 

113 

182 

235 

345 

115 

261 

1  70 

182 

165 

147 

133 

140 

1  58 

157 

194 

89 

163 

140 

100 

163 

242 

5111 

MAX 

71 

73 

68 

54 

71 

75 

67 

68 

80 

83 

78 

80 

75 

66 

73 

77 

77 

73 

87 

79 

82 

77 

74 

84 

80 

77 

82 

78 

87 

80 

79 

76.0 

MIN 

4-1 

37 

46 

46 

46 

37 

43 

42 

40 

46 

46 

51 

4  6 

36 

42 

43 

45 

47 

54 

57 

54 

50 

48 

47 

S3 

46 

46 

53 

53 

56 

56 

47.0 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

26 

.23 

.  21 

.17 

.  11 

.09 

.  10 

.  12 

.  17 

.21 

25 

.32 

.13 

.  11 

.18 

.  21 

.  23 

27 

.  27 

.30 

.20 

.  24 

.  23 

.  22 

.21 

.  18 

.13 

.  29 

.21 

.26 

.  22 

6.33 

WIND 

31 

40 

25 

35 

35 

24 

17 

33 

28 

28 

31 

54 

14 

32 

25 

36 

28 

43 

33 

51 

28 

25 

23 

22 

23 

22 

21 

17 

19 

31 

19 

923 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.21 

.26 

.  33 

.  14 

25 

.  17 

.  31 

.  41 

WIND 

94 

73 

79 

98 

102 

66 

66 

56 

60 

72 

92 

126 

115 

100 

88 

74 

103 

78 

98 

86 

126 

70 

55 

49 

58 

91 

65 

52 

42 

77 

111 

2522 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.21 

.22 

.07 

.13 

.05 

14 

.14 

.  21 

.26 

.38 

56 

.  IS 

.14 

.81 

.  22 

.11 

.  20 

.  29 

.  25 

.  13 

.02 

.14 

.31 

.34 

.  19 

.28 

.20 

.  18 

.  17 

34 

.22 

7.07 

WIND 

79 

79 

48 

97 

77 

69 

72 

89 

83 

97 

82 

63 

154 

* 

471 

78 

55 

117 

58 

36 

47 

31 

1  59 

76 

49 

120 

85 

43 

58 

56 

25 

2653 

MAX 

68 

84 

68 

68 

62 

68 

76 

7  4 

80 

82 

92 

86 

64 

70 

82 

64 

78 

78 

78 

78 

88 

88 

84 

92 

88 

77.6 

MIN 

38 

32 

44 

38 

42 

32 

38 

40 

40 

44 

12 

44 

34 

30 

42 

43 

40 

42 

50 

50 

50 

(0 

48 

48 

50 

48 

46 

50 

56 

58 

56 

43.7 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  EVAPORATION  MEASURED  IN  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET. 

(b)  EVAPORATION  PAN  AND  ANEMOMETER  ON  STEEL  TABLE  3  FEET  ABOVE  PLATFORM  EXTENDING  FROM  SLOPING  BANK. 

(c)  PAN  AND  ANEMOMETER  INSTALLED  IN  JUNE  1948  ARE  MOUNTED  ON  2 -FOOT  BY  4-FOOT  WOOD  PLATFORM  OVER  A  CONCRETE  AND  STONE  BASE,   20  INCHES  HIGH.     DURING  WINTER  WHEN 
PAN  IS  NOT  IN  OPERATION,  WIND  OBSERVATIONS  ARE  FROM  ANEMOMETER  APPROXIMATELY  10  FEET  ABOVE  BARE  GROUND. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

o 

Depth 

i n    «ni 1  X 

© 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7 

00 

A 

II. 

51 

47 

52 

48 

48 

4  5 

47 

47 

48 

52 

54 

55 

46 

41 

49 

50 

49 

53 

55 

56 

54 

57 

56 

57 

57 

54 

56 

59 

61 

56 

61 

52.3 

7 

00 

p 

H, 

51 

56 

51 

50 

51 

52 

50 

57 

58 

60 

63 

60 

41 

52 

54 

55 

58 

60 

59 

58 

61 

58 

63 

63 

59 

63 

66 

66 

51 

68 

68 

57.5 

6 

Inches 

7 

00 

A 

M  . 

53 

50 

53 

50 

50 

48 

50 

50 

52 

54 

56 

58 

50 

44 

50 

52 

52 

55 

57 

57 

56 

58 

57 

59 

59 

56 

59 

61 

63 

58 

63 

54.5 

7 

00 

p 

M 

52 

54 

52 

51 

52 

52 

52 

55 

57 

58 

61 

60 

46 

51 

53 

55 

57 

59 

59 

58 

60 

58 

62 

62 

59 

62 

65 

66 

60 

67 

67 

57.5 

12 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

52 

51 

52 

51 

50 

50 

50 

50 

51 

53 

55 

57 

53 

46 

50 

51 

52 

54 

55 

56 

55 

57 

56 

58 

58 

57 

58 

60 

61 

59 

62 

54.2 

7 

00 

P 

U. 

51 

51 

52 

50 

50 

50 

50 

51 

52 

54 

56 

56 

49 

48 

51 

52 

53 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

58 

58 

58 

59 

61 

62 

61 

63 

54.6 

24 

Inches 

7 

00 

A 

M . 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

51 

£1 

53 

54 

54 

52 

51 

51 

52 

52 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

58 

59 

59 

53.4 

7 

00 

P 

M. 

50 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

54 

53 

51 

51 

51 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

56 

57 

57 

59 

59 

59 

53.4 

36 

Inches 

7 

00 

A 

M . 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

51 

5U 

50 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

55 

55 

51.0 

7 

00 

p 

M 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

49 

50 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

55 

55 

56 

51.2 

72 

Inches 

7 

oo 

A 

M . 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

46 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

48.6 

7 

00 

P 

M. 

4  7 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

•50 

51 

51 

51 

51 

48.7 

6  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MAY  1961 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 
3 

ALAMOSA  IfB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

0.5 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

T 

3.0 

2.0 

4.0 
4 

T 

T 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

1.0 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

0.6 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

1.0 

1.0 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.4 

T 

1 

DILLON  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

4.0 

3.0 

2.0 

2.0 

2.0 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1.0 
1 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.8 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2 

3 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

8.0 
8 

6.0 
3 

T 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

9.0 
7 

2.0 

LIMON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

HATBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

: 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

2 

4.0 
T 

T 

PUEBLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 
T 

2.0 

5.0 
3 

1.5 
1 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.3 
4 

T 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 
2 

SALIDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
3 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

5.0 
1 

2.0 
T 

3.0 

6.0 
4 

3.0 
1 

2.0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1.8 

SUGAR  LOAF  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

9 

5 

3 

2 

1 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

T 

1.0 
1 

6.0 
4 

1 

T 

T 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

6.5 
2 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

5 

4 

2 

4 

5 

3 

8 

7 

4 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  StatioD  In 
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MAY  1961 


MAY  1961 


STATION  INDEX 


STATION 


AKRON  i 
AKRON  I 
ALAMOSA   WB  AIRPORT 
ALLENSPARK 
AL TENBE  RN 
AMES 

ARAPAHOE 
ARBOLES 
APOyA  9 


NNE 


ARTE  S I  A  6  E 
ASPEN 
aver  Ranch 
BAILEr 

BIG  SPPINGS  RANCH 

BLANCA 

8ON0 

BONNY  OAM 


BOULDER 

BRANDON 
BRANSON 
BRECKENR I DG£ 
BR [GG5DALE  2  Nl 
8UENA  VISTA 
BURL INGTON 
BURLINGTON    12  I 

BYERS 


CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAREOGE 
CENTER 
CHEESMAN 
ChE  RAW 

CHERRr  CREEK  OAM 
CHE  t- NNE  WELLS 
CIMARRON   3  S£ 

CLIFF  LAKES 
CLIMAI  2  NW 
COALDALE    1  NW 
COCHETOPA  creek 


C0L0RAD1  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  WB  . 

COLUMBINE 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  SUITE 
CRIPPLE  CREEK  9  Nw 
CUCHAPAS  DAM 
C'l"BOFS 
DEERTPA  1  L 
DELHI 
OE  L  NORTE 
DELTA   1  £ 
DENVER 
»DENV£R  WB  CI 


DILLON  1  S 
OOHERT  y  RANCH 


DURANGO 
EAOS 

EAGLE    FAA  AIRPORT 

EASTONV  I LLE  I  NNW 

EASTONVILLE  2  NNE 

E  ASTONV I LLE  3  NW 

EASTONVILLE  6  WSW 


ELSE  B 
ELBI  B 
ELBER 
ELBER 


EVERGREEN  2  SW 
EVERSOLL  RANCH 
FAIRPLAY 
FLAGLER  2  NW 
FLEMING  I  S 
FORDER  8  S 
FORI  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON 

FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 
FfiASER 
FRUI IA    2  N 
GARDNER  f 
GATEWAY    1  SW 
GENOA 

GEORGETOWN 
GLENWOOO  SPRINGS  1  I 

GORE  PASS  RANCH 
GRANADA  1  w 
GRAND  JUNCTION  W8  Aj 
GRAND  LAKE    1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  DIVIDE   12  SE 


GREEN  MOUNTAIN  0 AM 

GREYSTONE 

GROVER   10  W 

GUFFEY   10  SE 

GUNN I  SON 

HAMILTON 

HART  SEL 

HA SWELL 

HAWTHORNE 

HAYDEN 

HERMIT    T  E  SE 
HOEHNE 
HOLLY 
HOLYOKE 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  : 

HOYT 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
1  DAL  I  A 
1GNACI0  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5 
JOES 

JOHN  MART  IN  OAM 
JULES6URG 
KARVAL 
KASSLER 
KAUFFMAN   4  SSE 
KIM    IS  NNE 
KIOWA    1  W 
KIOWA  5  SE 


COUNTY 


80ULDEP 

GARFIELD 

SAN  MIGUEL 

L INCOLN 

CHEYENNE 

ARCHULETA 

CHEYENNE 

MOFFAT 

PITKIN 

EL  PASO 

PARK 

EL  PASO 

COSTILLA 

EAGLE 


K  IOWA 

LAS  ANIMAS 

SUMM I T 

WELD 

CHAFFEE 

KIT  CARSON 


OTERO 

aRAPAHOE 

CHEYENNE 


RIO  BLANCO 
EAGLE 
693  FREMONT 
713 

MESA 

nz\  MESA 
778;  EL  PASO 
792|  ROUTT 

MONTEZUMA 
MOFFAT 


.  NNI    -  r. 
TELLER 
HUERFANO 
CONE  JOS 
ARAPAHOE 
LAS  ANIMAS 
RIO  GRANDE 
DELTA 
DENVER 
DENVER 

SUMMIT 
LAS  ANIMAS 
MONTEZUMA 
LA  PLATA 

EAGLE 

El  paso 

EL  PASO 

EL  PASO 

EL  PASO 


JEFFERSON 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

ELBE"! 

JEFFERSON 

LAR  IMER 

JEFFERSON 

BACA 

KIT  CARSON 
LOGAN 
LINCOLN 
LAB |MER 
LA  PLATA 
WELD 

MORGAN 
EL  P  A  SO 
OTERO 
GRAND 
MESA 

HUERFANO 
MESA 


GRAND 

PROWERS 

MESA 

GRAND 

GRAND 

ALAMOSA 
WELD 
EL  PASO 
DOUGLAS 


WELD 
FREMONT 
GUNN I  SON 


ROUTT 

MINERAL 
LAS  ANIMAS 
PROWERS 
PHILL IPS 
GRAND 
MORGAN 
LINCOLN 
CLEAR  CREEK 

LA  PLATA 

PITKIN 

BENT 

SEDGWICK 
L INCOLN 
JEFFERSON 
WELD 

LAS  AN  I  MAS 

ELBERT 

ELBERT 


37  Si. 

38  Si. 
38  SI 
37  01 


39  24 
38  52 
37  26 


38  51 

39  18 
39  28 


38  26 

37  40 

39  22 

3T  45 
39  L3 

38  06 

38  <.9 

38  24 

39  SO 
39  23 
38  23 
38  26 


39  36 
37  23 
37  28 


39  02 

40  07 
39  45 
39  li. 
39  12 
39  10 
39  09 
39  08 
39  07 
37  33 

39  29 

40  23 
39  37 

37  02 
39  14 
39  19 

38  33 


40  09 

38  04 

39  07 

40  16 


40  52 
38  41 

38  33 
40  22 

39  02 

38  27 

39  56 

40  30 


38  03 
40  35 
40  03 


%      1  ARKANSAS ,      2  COLORADO,      3  KANSAS , 


58  885S 

18  8500 

36  5995 

27  10018 

03  5183 


02  27 

03  53 
06  02 

04  20 

06  08 
02  16 
02  09 
04  2  8 

04  13 
02  45 

05  16 

07  48 
04  52 
07  56 


06  21 

08  03 

04  53 

05  00 


04  32 
04  34 
04  37 


06  00  (10000 
4975 

4739 
5  o  o 
?5v> 

'•  9  d  e 


05  1  1 
08  59 
03  30 


02  19 
08  32 
05  50 


04  2  5 

05  2  3 

06  56 

07  37 
05  48 

03  10 

05  17 
07  15 

07  06 

04  2  3 
02  07 

02  18 

06  09 

04  OS 

03  28 

05  33 
02  17 

07  38 


03  56 

03  19 

04  29 
04  26 


5090 


10S50 
4200 
3814 
)469 
5130 
5495 
5250 
5  2  d  I 
6350 
63S0 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


DRY  LAND  FIELD  ST A 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALIEN BE RN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
JOSEPH  H  PFOST 
MRS  BET  I Y  M  SE1SEL 
CLARK  WRIGHT 

W  E  GAOD 

RICHARD  CAR- SK ADEN 
RALPH   J  AYER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H  NUTT 
LINDEL  J  HUDSON 
AGENT  0+R  G  W  RY 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PLATT 
CITY  OF  I 


mrs  elsie  e  white 
Charles  s  mitchell 
mrs  elva  j  enyeart 

U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SWEDHIN 
RALPH  C  BINARD 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORR 
HARRY  W  NEWTON 

JESS  L  PERKINS 

WARDEN  PENITENTIARY 
WEST  COLO  POWER  CO 
US  SO  I L  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
WILLIAM  6  SuTLEV 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULT2 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C I IY  WATER  DEPI 
CARL  E  MC  M 1 LLE  N 

U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALT ITUDE  OBS 
R  L  BANTA 
HAROLD  F  KREUGER 
TEO  A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  MON 
U   S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MONTEZUMA  VAL  1RR1G 
GLENN  F  JORDAN 

MRS  MARY  A  YELEN1CK 
WILLIAM  w  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 


W  D  PRESTON 

u  s  weather  bureau 

U   S  WEATHER  BUREAU 

RAYMOND  D  WAILES 
MRS  M  A  CROWDER 
LLOYO  C  PYLE 
MALCOLM   R  DAYTON 
WILLARD  C  ROBERTS 
FED  AVIATION  AGENCY 
CARL  R  GUY 
H'JGH  T  KELLY 
RALPH  H  EVANS 
DARwIN  D  WOOLLEY 

MRS  ROBERTA  M  MAY 
AMC  OF  DENVER 
FRANK    R  KELLY 
EARL  RAMEY 

LEL AND  P  OLKJER 
ANDY  VAUGHAN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CO 
SAMUEL  J  HARGIS 


U  S  BUR 
RAY  S  FLEMING 
J  C  EVERSOLL 
U  S  FOREST  SERVICE 
A  E  GAINES  Jft 
JOHN  G  MORI  SON 
MEL V  I N  B  SAVAGE 
COLORADO  STATE  UN  I V 
SAN   JUAN  BASIN    Ex    ST  A 
COLO  CENTRAL  PwR  CO 

GT  WEST   SUGAR  CO 
ARTHUR  E  ORCUTI 
US  SOIL  CON  SERVICE 
RONALD  P  TUCKER 
S  STEELE  8URGIN 
FRED  G  WAGGONER 
MRS  M  5  HUBBARD 
A  0  MILEY 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KGLN 


MRS   J  M  HOhNhOLZ 
CLYDE  B  KENNEDY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
FRANK    A  BOCHMANN 
GREAT   SAND  DUNES  NM 
GT  WEST   SUGAR  CO 
FRANK  A  ROGERS 
KELSEY  POTTENGER  JR 

U   S  BUR  RECLAMATION 

MRS   ANN  M  DUCEY 

E  C  8IGLER 

MRS  CLARA  G  NASH 

OWEN   S  WH1PP 

MRS   ETHAL  M  JORDAN 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

ARTHUR  F  BAILOR 

MRS  LAURA  E  CHE SEBRO 

A  RAY  GOREE 


F  B  FLANAGAN 
COLO  GAME  +  FISH  DEP 
MRS  BERTHA  w  MEYER 
BARBARA    L    MATT | X 
U  S  FOREST  SERVICE 
THEODORE  W  CLARK 
CONSOL  UTE  AGENCY 

TWIN  LAKES  R  4  C  CO 
MRS  RUTH  E  SNYDER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MUNICIPAL    PWP  PLANT 
EMANUEL    S  INNESS 
DENVER  WATER  COM 
MISS    THYRA  M  NELSON 


STATION 

INDEX  NO. 

PAT  I  MTV 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

PRECIP. 

£ 

SPECIAL 

KIOWA   4  SW 

MERLE  E  HENRY 

K IOWA   5  SSE 

CHEYENNE 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

KUTCH  6  SSE 

JAMES  R    P 1 CKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

OTERO 

FED  AVIATION  AGENCY 

HINSOALE 

MRS  EMMA  L  LISKA 

LAKE  GEORGE   8  SW 

CHARLES  J  DAVIS 

LAKE  MORAINE 

EL  PASO 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

PROWERS 

CHAS  E  MC  P HER SON  JR 

LAS   ANIMAS    1  N 

4834 

BENT 

1 

38  04 

103  13 

)892 

5P 

5P 

H 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

LEADVILLE 

4804 

LAKE 

39  15 

106  18 

10177 

IIP 

IIP 

FRED  H  VAN  PELT 

LEADVILLE   10  WNW 

LAKE 

LEROY  7  WSW 

LOGAN 

ALBERT   L INOSTROM 

L I ME  3  SE 

PUEBLO 

MRS  MARY  WYATT 

LI MON  10  SSW 

ELBERT 

S  G  PETERSON 

LINCOLN 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

L  ITTLE  DOLORES 

MESA 

31  56 

VAF 

FRANK   A  SHUGER 

LITTLE  HILLS 

RIO  BLANCO 

COLO  GAME  +  F 1 SH  OEP 

L0NGM0N7  2  E  SE 

BOULDER 

BA 

GT   WEST   SUGAR  CO 

LONGMONT    6  NW 

5  1  2  1 

BOULDER 

4 

40  15 

105  09 

5145 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

LARIMER 

40  17 

105  34 

9000 

VAR 

J  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

SAGUACHE 

VAR 

U  5  WEATHER  BUREAU 

MAN ASSA 

'  iZi 

37  11 

105  57 

7681 

5P 

MARCUS  L  SIGMON 

MANCOS 

5327 

MONTEZUMA 

37  21 

108  IB 

7015 

5P 

MRS  DOROTHY  B  ROGERS 

MANITOU  SPRINGS 

5352 

EL  PASO 

1 

38  52 

104  56 

MARVINE 

RIO  BLANCO 

7200 

GUY  M  STEALEY 

MAYBELL 

MOFFAT 

JOHN  P  WlESE 

MEEKER 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107  54 

6242 

SS 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MONTEZUMA 

37  12 

108  29 

7070 

5F 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

569! 

CHAFFEE 

] 

38  30 

106  20 

11342 

VAR 

5 

EARL   J  M  ILL IGAN 

MONTE  VISTA 

5706 

RIO  GRANDE 

5 

37  35 

106  09 

7665 

5P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

MONTROSE  NO  1 

MONTROSE 

5P 

5P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

MONTROSE 

38  29 

107  53 

J  830 

7A 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MONUMENT  2  WSW 

EL  PASO 

104  55 

5  p 

U  S  FOREST  SERVICE 

MORRISON  1  SW 

5765 

JEFFERSON 

39  39 

105  14 

Raymond  p  buckles 

MULE  SHOE  LODGE    1  SSE 

5819 

HUERFANO 

37  35 

105  10 

JOHN  A  2EM6ER 

NEW  RAYMER 

5922 

WELD 

40  36 

103  51 

4783 

RACHEL  E  BARKER 

NORTHOALE 

DOLORES 

MRS   1    F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

LAS  AN  I  MAS 

105  03 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

■> :  H  £ 

SAN  MIGUEL 

J 

38  08 

108  17 

7017 

6P 

6P 

H 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

6  123 

WELD 

M 

4  0  42 

104  47 

5185 

LLOYD  A  G1FFIN 

OROWAY 

CROWLEY 

TWIN  LAKES  ft  ♦  C  CO 

OTIS   11  NE 

WASH] NGTON 

102  51 

E  E  LINDGREN 

OURAY 

5P 

5P 

LAWRENCE  C  OUIST 

PAGOSA  SPRINGS 

ARCHULETA 

7238 

GLEN  0  EDMONDS 

PALISADE   1  S 

MESA 

2 

108  21 

5P 

5P 

public  service  co 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

627] 

HINSDALE 

2 

37  30 

107  10 

7721 

5P 

JOHN  W  TAYLOR 

PAOL  1 

6299 

PMILL IPS 

40  36 

102  2B 

OSCAR  W  LOHN 

PAONIA 

DELTA 

38  52 

107  35 

5685 

5P 

TED  S  CRAWFORD 

P  A  R  A  DO  X 

631! 

MONTROSE 

2 

38  22 

108  58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER  M  GARSER 

PARKER  9  E 

6326 

ELBERT 

4 

39  31 

104  39 

6300 

5P 

5P 

•  H 

LOUIS  D  RUGGLES 

PAPSHALL   10  SSE 

6342 

GRAND 

2 

39  55 

106  07 

B270 

3P 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE    3  NNW 

64]  1 

FREMONT 

1 

38  27 

105  04 

5501 

8A 

BEAVER  PARK  CO 

6513 

GUNNISON 

] 

38  36 

106  32 

9200 

6P 

PLACERV 1 LLE 

6524 

SAN  MIGUEL 

3  8  02 

108  03 

7322 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO   DAM    1  W 

CONEJOS 

37  21 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT    VIEW  2  W 

6591 

MONTE2UMA 

37  35 

DON  W  CLEVER 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

6740 

PUESLO 

38  17 

104  31 

4639 

H  i  D 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6743 

PUE8LO 

38  17 

104  39 

4687 

It 

7A 

COL  WTR  CONT  BOARD 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

6763 

PUEBLO 

] 

38  18 

104  21 

4680 

MRS  OPAL  J  WATERS 

PYRAMID 

6797 

ROUTT 

2 

40  14 

107  06 

8084 

VAR 

RALPH  B  WINTER 

RABBIT   EARS  PASS  6  WSW 

6811 

ROUTT 

40  22 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RANGELY 

6832 

RIO  BLANCO 

2. 

108  4  7 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

LARIMER 

105  31 

5P 

5P 

MRS  6  M  MC  CARTHY 

RICO 

7011 

DOLORES 

37  41 

108  02 

6842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE  2  ENE 

rosi 

GARFIELO 

; 

39  33 

107  44 

5319 

5P 

5P 

MRS   L   M  THOMPSON 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

HINSDALE 

5 

37  43 

107  16 

9495 

VAR 

RIVER   SPRINGS  RS 

7094 

CONEJOS 

5 

37  05 

8562 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORO  2  ESE 

7167 

38  02 

103  42 

4176 

5P 

SP 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

EL  PASO 

] 

38  52 

104  05 

6006 

6P 

MIO 

ROBERT  8  RAPP 

RUKTON  PARK 

7309 

EL  PASO 

38  51 

104  59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

R  YE 

7315 

PUESLO 

37  55 

104  56 

6790 

5P 

JAME5  MC  F  A  PL AND 

SAGUACHE 

7337 

SAGUACHE 

5P 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  IDA 

7370 

CHAFFEE 

38  32 

106  00 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

COST ILLA 

37  12 

105  27 

7965 

MACLOVIO  F  GALLEGOS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

'1,51 

MINERAL 

37  49 

107  07 

9706 

WINDSOR  KUCHLER 

SAP1NERO  8  E 

7455 

GUNN 1  SON 

38  29 

1  07  11 

5P 

COLO  GAME  *  FISH  OEP 

SARGENTS 

SAGUACHE 

; 

3B  24 

106  26 

8465 

6P 

BERNARD  IRBY 

SE  DAL  IA  4  SSE 

751( 

DOUGLAS 

39  23 

mrs  Gwendolyn  nichols 

SEDGWICK  5  S 

7513 

SEDGWICK 

40  51 

102  31 

3990 

5P 

If 

H 

LAYTON   D  MUNSON 

SE I  BERT 

7519 

KIT  CARSON 

39  18 

102  52 

4703 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  6  SSE 

LINCOLN 

39  27 

103  19 

5157 

Charles  e  schoonover 

SHOSHONE 

7618 

GARFIELD 

39  34 

107  14 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

BOULDER 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  IROUT  CLUB 

7650 

C  ONE  I  S 

! 

37  23 

VAR 

S  L  TROUT  CLUB 

S 1 L VERT  ON 

re  5f 

SAN  JUAN 

2 

37  48 

107  40 

9322 

5C 

5P 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

ELBERT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

7648 

40  27 

106  28 

8379 

5P 

5P 

MRS  M  A   MC  NAMARA 

SPRINGFIELD 

BACA 

37  24 

HERBERT   0  MANN 

SPRINGFIELD  7  WSW 

766< 

BACA 

1 

37  23 

102  42 

4575 

;p 

SP 

SE  COLO  6RCH  EkP  SIA 

SPRINGFIELD  8  S 

7B67 

BACA 

37  17 

102  37 

4500 

HO 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE   TURKEY  ExP  FARM 

7921 

ARCHULETA 

; 

37  13 

107  16 

6P 

MRS  N AO  I NE  FORO 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

40  30 

6  7  70 

SS 

R  WAYNE  LIGHT 

STERL 1NG 

LOGAN 

40  37 

103  12 

8A 

GT  WE  51   SUGAR  CO 

f99i 

BACA 

37  17 

MRS  ARMJLDA  BURHENN 

STRAT  TON  3  NE 

KIT  CARSON 

39  20 

102  33 

4334 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

LAKE 

39  15 

106  22 

6P 

JOHN  SODIC 

SUMM 1  TV  I LLE 

RIO  GRANDE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TACOMA 

8154 

LA  PLATA 

; 

37  31 

107  47 

7  300 

H 

I  VAN  A  AMBR051ER 

IACONY    7  SE 

8157 

PUEBLO 

1 

38  25 

104  07 

5P 

SP 

JOHN  M  WATSON 

TAYLOR  PARK 

8184 

GUNNISON 

3B  49 

106  37 

9206 

5P 

7A 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

T  ELLUR I DE 

SAN  MIGUEL 

HARPY  8  WRIGHT 

TERCIO  4  NW 

LAS  ANIMAS 

JUAN  1 T A  G  TORRES 

TRINIOAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

LAS  ANIMAS 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

SAN  MIGUEL 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY   1  5E 

LAS  ANIMAS 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

LAKE 

i 

39  05 

106  19 

9  300 

7i 

TWIN   LAKE    R  +  C  CO 

TWO  SUITES  1  NW 

85  i  [ 

BACA 

i 

37  34 

102  24 

6P 

L INCOLN  R  NUTT 

VALLEC 1  TO  DAM 

85  B2 

LA  PLATA 

2 

37  22 

107  35 

7650 

5P 

5P 

U    S   BUR  RECLAMATION 

VON  A 

B  7  22 

39  IB 

102  44 

4500 

7A 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

8742 

MINERAL 

5 

37  4B 

106  50 

7A 

7A 

GEORGE  A  WINTZ 

WALDEN 

8756 

JACKSON 

40  44 

106  16 

8099 

5f 

5P 

D  M  D0NOH0E 

wAL  SENBURG  POWER  PLANT 

8781 

HUERFANO 

37  37 

104  48 

6221 

S" 

if- 

WAL  SENBURG  UTILITIES 

WAIEROALE 

8839 

40  25 

105  12 

5200 

5P 

SP 

WESTCL1FFE 

8931 

CUSTER 

1 

38  08 

105  29 

7860 

5P 

5  F 

WET MORE   2  S 

n-.fi. 

CUSTER 

38  13 

105  06 

6575 

5P 

SP 

MRS  NETT  IE   R  BREECE 

WH 1 TE  ROCK 

PUEBLO 

37  51 

104  07 

4750 

WINTHROP  S  DAVIS 

WIGGINS  7  SW 

9  2i 

WELD 

40  09 

104  11 

4710 

SP 

5P 

SP 

EDWARD  H  EPPLE 

WILCOX  RANCH 

9045 

DELTA 

I 

38  SS 

107  32 

5950 

ANTON  MAJN1K  JR 

40  29 

104  54 

4696 

Bt 

GT  WEST   SUGAR  CO 

WINTER  PARK 

M.7! 

GRAND 

i 

39  54 

105  46 

9058 

8* 

H  L  MC  PETERS 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

9181 

MINERAL 

37  29 

106  47 

i  ■-■'.<.. 

5P 

5  P 

COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9183 

MINERAL 

i 

37  29 

106  52 

942S 

8A 

H  S 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOODLAND  PARK   8  NNW 

9210 

TELLER 

39  06 

105  05 

7760 

U  S  FOREST  SERVICE 

9243 

40  04 

102  13 

3575 

bP 

5P 

HARLAN  A  ZION 

9265 

ROUTT 

; 

40  09 

106  54 

7890 

SF 

CHARLES  R  SIMON 
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REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079.   Denver  1.  Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal     snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,     but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI imatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  T.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record, 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.      Entries  of  snow  on  ground  include  snow,    sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f o 1 lowing : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,    an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time     of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25.  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  105°  on  the  30th  at  Julesburg. 
Lowest  Temperature  21°  on  the  2d  at  Wagon  Wheel  Gap  3  N. 
Greatest  Total  Precipitation  5.10  inches  at  Ruxton  Park. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  Colorado  National  Monument  and  Paradox. 
Greatest  One-day  Precipitation  2.51   inches  on  the  2d  at  Lamar. 
Greatest  Total  Snowfall  0.5  inches  at  Grand  Lake  1  WNW. 
Deepest  Snow  on  Ground  1  inch  on  the  3d  at  Grand  Lake  1  WNW. 
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•  15 

.02 

EASTONVILtE   1  NNW 

3.93 

.45 

•  03 

■  \z 

•  08 

.0 

* 1 ' 

T 

T 

Fa S TONV I LL E   7  NNE 

1  .0 

■  48 

1  .00 

.  38 

in 

* 

.63 

EASTONVILLE  6  WSW 

4.23 

.73 

.20 

.95 

•  03 

T 

1.36 

•  45 

.44 

.07 

EDGEWATEP 

1  .64 

•  51 

•  05 

.27 

T 

T 

T 

.46 

T 

.23 

.12 

ELBERT  2  WNW 

3.52 

•  1  7 

1.27 

.33 

*  \t 

.45 

■  1  7 

.33 

ELBERT    3  SE 

3.34 

*  3^ 

"  1  '.. 

.0  j 

*  ~l 

•  40 

.13 

FLBERT  4  SSW 

.18 

ELBERT  6  SSW 

3.78 

.46 

.86 

.63 

•  04 

.65 

.32 

.01 

T 

T 

.07 

.50 

.18 

.06 

T 

ELBERT  8  SW 

3.70 

.10 

1.31 

,87 

.07 

•  OS 

.25 

.07 

.08 

.56 

.11 

.13 

EL  EC  TRA  LAKE 

//P 

.06 

.04 

.02 

ESTES  PARK 

3.02 

.01 

i  <j  f  p  f .  [;■  EE  N 

*  30 

.09 

•  69 

•  02 

.07 

.  1 1 

.  04 

•  06 

•  31 

.06 

•  25 

•  05 

EVEPSOLL  RANCH 

2.72 

.08 

.38 

T 

.97 

.21 

.21 

.35 

T 

T 

.05 

.47 

T 

FA  I RPLAY 

.91 

T 

• 

.39 

* 

.37 

T 

T 

.09 

FLAGLER  2  NW 

1.93 

.  32 

.22 

•  26 

.66 

•  03 

.23 

T 

*  06 

•  03 

.03 

T 

•  09 

FLEMING   1  S 

.80 

•  1  7 

•  35 

.  19 

.  19 

3.72 

1  .77 

•  33 

1  .  37 

T 

T 

.22 

T 

T 

.03 

FORT  COLLINS 

1  .83 

.01 

.86 

.38 

.01 

T 

•  OS 

T 

.01 

T 

.05 

.03 

.11 

.14 

.16 

.01 

T 

.01 

T 

FORT  LEWIS 

.11 

T 

.05 

T 

.06 

FORT  LUPTON 

1  .63 

.01 

.35 

.01 

.61 

.01 

.03 

T 

.06 

•  02 

r 

•  41 

•  12 

FORT  MORGAN 

1.71 

.08 

.69 

•  63 

.03 

.19 

.03 

•  04 

FOUNTA IN 

3  •  33 

.82 

•  10 

•  1  5 

•  43 

.10 

•  04 

.  34 

•  35 

.04 

.38 

.07 

.01 

FOWLER 

1  .98 

.43 

.15 

.21 

.14 

.02 

.21 

.21 

.02 

.24 

.24 

.11 

FPA5ER 

1  .06 

.01 

.12 

.13 

T 

.08 

.06 

T 

.01 

T 

.01 

.09 

T 

.05 

.17 

.15 

.OB 

T 

GARDNER 

1  .68 

.20 

•  23 

T 

.05 

•  15 

.10  .10 

T 

.06 

.34 

.10 

T 

.10 

•  17 

GATEWAY    1  SH 

•  03 

GENOA 

1  .20 

.18 

.33 

.19 

.13 

GEORGETOWN 

2.13 

.46 

.65 

T 

.10 

.05 

.02 

.02 

.10 

.04 

.07 

.11 

.01 

.19 

.07 

.05 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

.40 

.02 

GORE  PASS  RANCH 

.54 

.14 

.01 

•  01 

.02 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

T 

T 

T 

T 

_ 

GRAND  LAKE   1  WNW 

1.22 

.04 

■  03 

.40 

.04 

.04 

-  - 

.02 

.03 

.  Jfl 

.01 

T 

T 

.02 

T 

.31 

.03 

.05 

•04 

.03 

T 

GRAND  LAKE  6  SSW 

.84 

T 

.02 

.32 

.03 

.02 

.09 

T 

.01 

.01 

T 

.25  T 

T 

T 

T 

.07 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

.29 

•  06 

.03 

.07 

T 

.08 

.01 

T 

.04 

GREELEY 

1  .87 

.40 

■  (]  jj 

.05 

.25 

.39 

T 

.28 

GREEN  MOUN  T  A  I N  DAM 

.  33 

'e>? 

.  '  f 

.03 

"ni 

•  01 

.06 

•  03 

GROVER   10  W 

2.66 

1.08 

.07  .64 

.25 

.  10 

.23 

.13 

.06 

.10 

GUFFEY    10  SE 

3.39 

.14 

.64 

T 

.22 

.  16 

T 

.0* 

.05 

.  7Q 

.17 

•  13 

.50 

T 

GUNN I  SON 

T 

T 

HAM  I LTON 

.22 

HARTSEL 

.47 

.17 

T 

T 

* 2  2 

T 

T 

T 

HASWELL 

3.23 

.41 

.54 

,.t, 

.30 

.  l  B 

.14 

.08 

.04 

.15 

.11 

.02 

•  04 

.01 

HAWTHORNE 

2.56 

.03 

.66 

.21 

.  08 

.20 

.10 

.46 

.03 

.10 

.09 

T 

T 

HAYDEN 

.131 

.02 

.02 

.01 

HERMIT  7  ESF 

•  40 

.10 

.20 

HOLLY 

3.87 

.93 

.86 

.  10 

.14 

.03 

.03 

HOL  YOKE 

2.07 

.05 

.12 

.72 

.67 

.27 

.19 

.05 

IDAHO  SPRINGS 

2. SO 

1  .62 

.01 

•01 

T 

.05 

.07 

.12 

.05 

.18 

T 

T 

.15 

.05 

I  DAL  I A 

1.42 

.  14 

.09 

.18 

T 

.36 

T 

IGNACIO   1  N 

1.41 

i  . ;:  ■: 

.0  3 

.05 

T 

.13 

JOHN   MARTIN  DAM 

3.06 

1.15 

.50 

.39 

■  03 

•  09 

.25 

.27 

•  36 

JULESRURG 

>.» 

.44 

.11 

.03 

.'.6 

.16 

KARVAL 

2.50 

.56 

.42 

.55 

•  05 

.50 

•  U  0 

KASSLER 

1  .46 

.09 

•  95 

.21  T 

KAUFFMAN  4  SSE 

2.70 

,55 

.10 

.31 

•  75 

KIOWA  5  SE 

2. ,2 

.30 

.  35 

.26 

.02 

.21 

.08 

.11 

.04 

.33 

.11 

KIOWA  4  SW 

3.20 

.58 

.75 

T 

.17 

.55 

.17 

.02 

.17 

.16 

.36 

•07 

.09 

KIT  CARSON 

2.75 

.06 

.30 

.05 

.08 

T 

T 

LA  JUNTA  FAA  AP 

1  .55 

.16 

.24 

•  26 

T 

.03 

.56 

.01 

.02 

.  12 

.11 

.02 

.02 

T 

T 

LAKE  CITY 

T 

T 

LAKE  GEORGE  8  SW 

.88 

.02 

.10 

.15 

T 

.0  1 

.08 

T 

.21 

.06 

.17 

.01 

T 

.06 

LAKE  MORAINE 

3.76 

i.eo 

1.00 

.40 

.25 

•  05 

.12 

•  04 

.10 

L  AM  AP 

4.27 

2.51 

•  IP 

.79 

.02 

•  09 

.01 

.02 

.50 

.04 

T 

.01 

.10 

T 

LAS  ANIMAS  1  N 

2.32 

.52 

.53 

.50 

.08 

.17 

.15 

T 

.15 

LEAOVl LLE 

•  21 

T 

T 

.  0 

.02 

T 

.01 

.01 

T 

T 

.16 

LEROY  7  WSW 

1.07 

.47 

.25 

.10 

.03 

.02 

.20 

netM  laBowing  Siadon  ind«*. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

O 
LH 

1  1 

2  1 

3 

4  [ 

5 

6 

7   |   8   |  9 

10 

11 

LIME  3  SE 

2.02 

•  24 

•  15 

.28 

To 

* 

.04 

.03 

■  39 

T 

■  03 

.  28 

* 

L  I  WON 

U72 

.53 

T 

•  S3 

•  03 

.05 

.18 

LITTLE  HILLS 

.46 

.15 

T 

LONGMONT  2  ESE 

1  .57 

.09 

.17 

•  45 

.  10 

.01 

MANCOS 

.17 

0  1 

.28 

MAYPELL 

•  05 

•  02 

T 

MEEKER 

.58 

.  1  5 

.05 

MESA  VFRDE  NP 

.10 

MONTE  VISTA 

•  06 

T 

MONTROSE  NO  1 

•  07 

.07 

MONTROSE  NO  2 

•  07 

.07 

MONUMENT   2  WSW 

3.55 

.14 

•  63 

.04 

.07 

.06 

.01 

.17 

.01 

NORTHDALE 

NORTH  LAKE 

3.75 

•  09 

.09 

22 

* 

.02 

.05 

NORWOOD 

ORDWAV 

2.  98 

.32 

.60 

.95 

.27 

.30 

OTIS  11  NE 

2.08 

1 .60 

.17 

.03 

OURAY 

.52 

PAGOSA  SPRINGS 

.31 

palisade  i  s 

T 

T 

PAON  I  A 

•  27 

•  12 

.14 

.01 

PARADO* 

•  00 

PARKER  9  E 

2»29 

.15 

•  42 

T 

* 

* 

T 

PARSHALL   10  SSE 

.95 

•  18 

T 

PENROSE   3  NNW 

1  *  90 

•  20 

.35 

.10 

.10 

.05 

T 

.10 

.20 

PITKIN 

•  25 

PLACE»VI LLE 

T 

PUEBLO  WB  AP                    / /R 

4.26 

1.50 

.39 

.61 

.01 

.21 

.  0  s 

02 

32 

T 

T 

PUEBLO  CITY  RES 

1  .95 

•  41 

.20 

.10 

.07 

.06 

.03 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

3.87 

1 .80 

•  55 

.05 

T 

.02 

RANGEL Y 

T 

T 

T 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

2.61 

.03 

.32 

•  38 

.03 

.05 

.28 

.11 

.04 

•02 

.04 

.03 

RICO 

•  96 

•  03 

T 

R I  PL  F  2  CNE 

07 

T 

T 

ROCKY  FORD  2  ESE 

2,81 

.80 

.34 

.10 

.03 

.06 

.06 

RUSH  2  NNE 

3*23 

.17 

.19 

.85 

.23 

RUXTON  PARK 

5.10 

.  30 

.15 

1.02 

.06 

.52 

.10 

.10 

.45 

.47 

T 

RYE 

3*18 

.02 

.99 

.04 

.14 

.10 

SAGUACHE 

.52 

■  04 

T 

.28 

.04 

SAL IDA 

.84 

.06 

SAPINERO  8  E 

T 

T 

T 

SARGENT  S 

.54 

T 

T 

T 

Day  of  Month 


SEOAL  I  A 


SSE 


SEDGWICK    5  S 

SHOSHONE 

SILVERTON 

SPICER 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELO  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 
STON I NGTON 

STRA T TON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

tacony  7  se 
taylor  Park 

tellur ide 
trinidad 
trinidad  fa a  ap 

TROY  1  SE 

TWIN  LAKES  RES 

TWO  6UTTES   1  NW 

VALI.EC  I  TO  DAM 

WAGON  WHEEL  CAP    3  N 


WALSENRU»G  POWER  PLANT 
WESTCLIFFE 
WFTMORE  2  S 
WIGGINS  7  SW 

WINDSOR 

WINTF"  PARK 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WRAY 

YamPa 


2.36  .04 


.10    1.02  .23 
T 

T  ,13  .07 

.01      .14  .53 

.15  .45 

T  .24  .92 

.09 

.02     .83  .15 

.16  .73 

.80     ,]5  .49 


2.61 
T 

2.97 


2.62  1.32 
2.00  T 


.39      .531  .79 


.25      .43     .15  .15 


13     14  15 


.33     .25  .42 


.08     .08  .18 


.22  .22 
.12  .31 

.27     .30  ,40  .05 

.46  .5&j  .01 


.46     .06  .49 


.17  .75  .07  .16 
.04     .22      .62  ."1 


.05     .42  T 


.02  T 
.18  .37 


25     26  27 


28     29  30 


.23  T 

.02  .28 


.07     ,06  .04 


.05  .45 
.02  T 


.19  .08 
.93  .32 
.20 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witn  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover, 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mil. 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

< 
o 
o 

t- 

< 
o 
o 

I 

a. 
o 
o 

V 

</) 

X 

a 
o 
o 

Trace 

60-10 

10-49 

66-OS 

1  00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

AUMOSA  WB  AIRPORT 

82 

34 

27 

a 

4 

1 

0 

0 

0 

13 

4.B 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

21 

9.5 

++31 

NNW 

14 

76 

41 

49 

75 

10 

7 

6 

1 

1 

0 

25 

4.9 

DENVER  WB  AIRPORT 

SSW 

23 

7.3 

30 

SW 

3 

72 

34 

37 

64 

10 

9 

1 

1 

0 

0 

21 

69 

5.0 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

23 

10.8 

++39 

NW 

23 

31 

16 

10 

19 

B 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

84 

3.5 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SE 

14 

8.7 

47 

N 

13 

78 

41 

39 

64 

5 

6 

4 

2 

1 

0 

18 

73 

4.8 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.      THIS  STATION   IS  NOT   EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIN0  INSTRUMENTS 


Set  i-eierence  notes  followmg  Sulion  [nd( 


MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Season  oi  July   1960  -June  1961 


T 

Tota| 

Station 

July 

August 

Septembe 

October 

November 

December 

January 

r  ebruary 

Ma 
arc 

A 

P 

ay 

June 

Snow 
tall 

Pr.c 
Itati 

AKRON   FAA  AP 

2.3 

4.4 

9.1 

1.0 

0.1 

17.9 

8.1 

3.0 

45*9 
50.6 

1   4  3 

6. 

ALAMOSA  WB  AP 

6.1 

0.3 

8.4 

2.1 

6.0 

12.5 

14.2 

1.0 

ALLENSPARK 

24.0 

31.0 

12.5 

26.5 

52,5 

30.0 

22. 
10. 
E  24. 

ALTENRFPN 

T 

10.5 

4.5 

2.0 

17,3 

4.0 

38.3 

AMES 

10.5 

13.5 

- 

- 

22.0 

60.0 

23*0 

19.0 

- 

AMY 

" 

T 

12.0 

- 

8.0 

- 

- 

E  10. 

ANTEPO  RESERVOIR 

ARBOLES 

- 

10. 

E  8.! 

AROYA   9  NNE 

T 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

ASPEN 

8.0 

13.0 

21  .0 

5  .0 

26.0 

23.0 

21.0 

14.0 

131.0 

17. 

AYER  RANCH 

6.5 

4.3 

10.9 

2.0 

9.4 

13.6 

13.1 

4.7 

64.5 

18. 

BAILEY 

7.0 

3.5 

1  .0 

29.5 

9.3 

5.0 

13. 

Blanc a 

3.0 

3.0 

BOND 

3.0 

6.5 

0.3 

_ 

_ 

5. 

BONNY  DAM 

0.2 

2.0 

9.5 

T 

T 

10.5 

6.2 

28.4 

15. 

BOULDER 

4.5 

5.5 

18.1 

9.7 

30.3 

6.4 

T 

BRANDON 

3.4 

4.5 

T 

6.0 

2.1 

BRANSON 

2.0 

5.0 

- 

E  13. 

17. 

13, 
E  7. 

BPECKENR IDGE 
BUENA  VISTA 

0.5 

0.4 

15.1 

7.3 

20.5 
4.5 

6.B 

12.6 
4.0 

22l4 
15.0 

42.3 
5.5 

12.0 

139.9 

BURL INGTON 

T 

BUTLER  RANCH 
BYERS 

CAMPO    11  WSW 

2.0 

4.0 
T 

23.0 
12.  8 
4.9 

1.0 
0.8 

T 

11.5 
2.0 

7.5 
2.0 

8.0 
2.0 

- 

- 

51.0 

16. 
14. 
E  11. 

CANON  CITY 

5.0 

15.0 

3.0 

17.0 

12.5 

17. 
13. 

CEDAREOGE 

2.0 

8.5 

1.0 

5.0 

18.0 

CENTER 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 

6.5 
6.5 
5.2 

T 

6.0 
5.0 

8.5 
12.0 
17.1 

8.0 

T 

1.0 
1.5 

T 

4.5 
17,7 
6.8 

7.0 
22.2 

4.0 
6.8 

1.5 
4.0 
3.0 

32.0 
76.2 
67.6 

8. 

6. 
13. 
14. 
18. 

CIMARRON   3  SE 
CLIMAX   2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 
COLORADO  NM 

1*0 

1.0 

3.0 
8,0 

35.2 
9.5 
6.0 
7 . 0 

1  .0 

2.0 
1.5 
0.3 

16.4 

ln'o 

5.0 
6.5 

21.0 
41.0 

5.5 
13.0 

2.5 

- 

52.0 
8.0 

21.5 
1.0 

T 

- 

233.8 
39.0 

- 

E  6. 

17. 
6. 

10. 
E  7. 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

COWEZ 

CRA  IG 

1.9 

2.0 
2.5 

7.4 

23.8 

3,0 
7.5 

8 

* 

.0 

25.8 

5.8 

0.9 
2.0 

39.3 
66.6 

13. 
10. 

CRESTED  BUTTE 
DELHI 

T 

7.5 

25.0 

24.5 

15.0 

20.0 

58.5 

24.0 

7.0 

181.5 

9. 

19. 

8.0 

3.0 

19.0 

3.0 

12.0 

11.0 

7.0 

63.0 

1  5. 

DEL  NOPTE 
DELTA    1  E 

11.0 

T 

11  5 
5*0 

1.0 

3 

5*0 

2.0 

T 

44.  5 

7. 

DENVFR  WB  AP 

29*2 

14.2 

4. 

DENVER  WB  CITY 

4.6 

5.1 

17.8 

1,0 

7*9 

8.6 

6.4 

80.6 

15. 

DILLON 

4.0 

4.0 

17.7 

1  .5 

9.4 

24.7 

3.0 

71.5 

11. 

11.0 

13.5 

21.0 

10.0 

19.5 

22.0 

32.5 

15«0 

144.5 

15. 

DOHERTY  RANCH 

PROOFS 

DURANGO 

7.0 

1 

0*7 

~ 

_ 

11  0 

8  0 

2.0 

T 

~ 

- 

16. 
15. 

EADS 

1  .0 

2*0 

19*0 

6.5 

4.5 

66.5 

16. 

EAGLE    FAA  AP 

4.0 

12.5 

10.0 

T 

T 

- 

E  16. 

* 

4.9 

2.5 

0 

* 

12.0 

16*3 

3.0 

51.5 

9. 

EASTONVILLE    1  NNW 

15.5 
11.0 

4.5 

17.8 

12.5 

14.8 

EASTONVILLE    2  NNE 

1  .8 

A 

10«2 

6.0 

83.1 

15. 

EASTONVILLE   6  W5W 

12*5 

17.0 

- 

E  15. 

EDGEWATE  R 

10.0 

* 

20*7 

3 

* 

3?  *° 

10*0 

- 

18. 

ELBERT  2  WNW 

_ 

10*0 

* 

7  n 
* 

22.5 

~ 

- 

E  15. 

4.0 

0.4 

12.0 

E  16. 

ELBERT   3  SE 

7.0 

ELBERT   4  SSW 

9  ■  0 

10.0 

20.0 

" 

- 

- 

19.1 

ELBERT   6  SSW 

12.0 

-  .0 

16.0 

8.5 

16.0 

12.0 

8.0 

78.0 

16. 

ELBERT  8  SW 

15.0 

- 

E   17. < 

elect ra  lake 

4_0 

- 

- 

- 

15.3 

.0 

37.0 

15.0 

68.0 

15.0 

- 

- 

21.1 

estes  park 

evergreen 

- 

7.0 

5.8 

14. ( 

EVERSOLL  RANCH 

EAIRPLAY 

j 

1.0 

1  .0 

- 

1  3.' 

FLAGLER   2  NW 

10.5 

2.5 

14*5 
* 

1,0 

17*0 
* 

25.1 

14.5 

3.0 

83.1 

E  12.' 

4.5 

3.0 

14.0 

5.0 

5.0 

16.: 

FLEMING   1  S 

FOPOER  8  S 

_ 

4.0 

7 

* 

0  5 
0*5 

1  s "  s 

19.5 

14.0 

6.0 

- 

16.! 

FORT  COLLINS 

2.0 

13.5 

"n 

?\*  5 

2.0 

T 

47.0 

FORT  LEWIS 

t 

5.0 

3,2 

23.4 

4.1 

1.0 

47.0 

1 8.; 

FOOT  LUPTON 

2 . 0 

" 

12.3 

i  n  a 

ft  t 
6.5 

28.3 
" 

0.7 

T 

1.9 
* 

- 
- 

E  14.3 
14.7 

FOOT  MORGAN 

2.0 

FOUNTAIN 

"V 

5.0 

- 

13.4 

FOWLEP 

\  *  ^ 

7.8 

3 

•  1 

10.2 

2.8 

31.5 

FPASFP 

26  ■  0 

.5 

o  "  ^ 

4  .  0 

43.0 

12. ( 

FRUITA   2  N 

_ 

.  .n 

OA 

n"? 

15.0 

9.0 

~ 

" 

14.9 

* 

0.3 

1.5 

T 

T 

2.0 

4.6 

GARDNER 

GATEWAY    1  SW 

11.0 

* 

.5 

22.0 

9.0 

5 .  5 

13.4 

GENOA 

0.2 

1.0 

1.5 

6.5 

T 

8.8 

GEORGETOWN 

4  0 
4*6 

1  .2 

~ 

- 

16.7 

GLENWOOD   SPRINGS    1  N 

~ 

5.0 

14.1 
12.3 

T 

12.3 

* 

8.5 

15.0 

3.5 

T 

GORE   PASS  RANCH 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

7.0 

7.0 

3.0 

~ 

~ 

19.5 

5.0 

E  10.9 

G°ANO   LAKF    J  WNW 

T 

2.2 

* 

1*2 

7.8 

0.6 

12.9 

5.9 

GRAND  LAKE    6  SSW 

T 

4.0 

19,5 

^5.0 

7 

->' 

19.0 

20.5 

50.0 

15.0 

0.5 

161.0 

18.3 

GREAT    SAND   DUNES  NM 

2.0 

8.3 

14.9 

2.4 

11.8 

17.0 

22.8 

1  1  .0 

90.2 

11.0 

?.n 

5.5 

4.0 

11.0 

8.3 

6.0 

36.8 

7.2 

GREELEY 

G&EEN   MOUNTAIN  DAM 

T 

1  .0 

0*8 

T 

- 

14.1 

GREYS  TONE 

~ 

" 

- 

- 

13.8 

GROVE °   10  W 

T 

8.0 

7.5 

0.5 

4.6 

10.5 

- 

T 

E  8.9 

GUFFEY   10  SE 

- 

1.0 

1.0 

23.5 

6.0 

E  13.0 

|          0.  1 

4.0 

1  .0 

13.0 

16.0 

12.4 

T 

T 

E  13.1 

GUNN I  SON 

HAMILTON 

3.3 

9.9 

2.n 

9.6 

11.2 

9.6 

3.0 

48.6 

E  10.6 

HAPTSEL 

10.1 

6.0 

3  .n 

1  1.0 

23.2 

15.1 

HA  SWF  LL 

7.9 

HAWTHORNE 

1  .5 

3.0 

11.0 

1  .6 

9.4 

8.5 

1.0 

36.0 
103.7 

12.7 

5.0 

5.0 

20.5 

12.7 

19.0 

34.0  ; 

8  ,n 

21.3 

HAYDEN 

HEPMIT    7   E  SE 

3.0  ' 

16.0 

6.0 

21.0  ; 

21.0 

17.0 

E  13.9 

HOLLY 

13.0 

2.0 

10. 0 

T 

3.0 

19. n 

12.0  ' 

T 

79.0 

13.5 

3 


See  relerence  noles  following  Slalion  Index. 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


•JTINUED 


Season  of  July   1960  -June  1961 


HOLLY 
H0LY0KE 

HOT   SULPHUR   SPR   2  SW 
IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I A 

IGNAC10  1  N 
JOHN  MARTIN  0AM 
JULESBURG 
KARVAL 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIOWA  5  SE 
KIOWA  4  SW 
KIT  CARSON 
LA  JUNTA  FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE   8  SW 

LAKE  MORAINE 

LAMAR 

LAS  ANIMAS   1  N 

LEADVILLE 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 
LIMON  10  SSW 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
MANASSA 
MANCOS 
MARVINE 

MAY8ELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE   NO  1 

MONTROSE  NO  2 
MONUMENT   2  WSW 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

ORDWAY 
OTIS   11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

PARKER  9  E 

PARSHALL    10  SSE 


July 


Augusl 


NNW 


PENROSE 
PITKIN 
PLACE PVILLE 
PUEBLO  WB  AP 
PUEBLO  CITY  RES 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

PYRAMID 

RANGE  LY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
ROGGEN  2  S 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 

RYE 

SAGUACHE 
SAL  I  DA 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 

SEDAL I A  4  SSE 
SF0GW1CK   5  S 
SHOSHONE 
SILVERTON 
SPICER 

SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELD  8  S 
STATE   TURKEY   EXP  FARM 
STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

STON I NGTON 

5TPATT0N  3  NE 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 


TACONY  7  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLURIDE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  Al 

TROY   1  SE 
TWIN  LAKES  RES 
TWO  BUTT ES 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 


NW 


VONA 

WAGON  WHEEL  GAP 
WALDEN 


3.5 
9.0 


6.0 
11.0 


6.8 
10.5 


11.0 
3.0 


24.0 
15.0 
5.2 
5.0 
6.5 


2.0 
9.0 


1.0 
3.5 


3.5 
10.0 

8.0 
10. a 

4.0 
2.0 


5.0 
2.0 


6.0 

17.0 


1.5 

6.0 


5.0 
5.0 


1.5 
1.0 


4.0 

5.0 

3.0 
20.5 


3.1 
5.0 


7.8 
7.5 


January 


18.8 
13.5 
1  .0 
15.0 
10.0 

10.5 
22.0 
17.0 


21.0 
36.0 


22.8 
9.8 
17.7 

31  .0 

18.8 
8.0 
18.0 
16.0 
17.3 

7.5 

9.2 


27.0 

12.0 
12.0 
16.0 
17.0 
16.7 

16.0 
18.0 

7.3 
29.5 

12.5 
11.5 


1.5 
3.6 
6.0 


9.0 
12.0 


6.0 
2.0 


6.0 
8.0 
1.8 


2.5 
10.0 


10.5 
10.5 


2.0 
2.3 

10.2 
1  .1 
1.8 

5.0 

5.5 

2.5 
2.0 
3.0 

2.4 
2.1 


February 


2.9 
1  .0 


0.5 
6.5 


15.0 
10.0 


11.5 
10.0 
7.6 


9.4 

10.6 


April 


6.5 
31  .5 

32.3 
1.6 
7.6 


18.5 
6.5 


15.0 
17.0 


6.0 
1.0 

11.3 

6.0 
15.5 
22.5 
13.7 

8.9 

14.0 
8.0 
11.0 

10. 1 


5.0 

25.0 

28.5 

16.0 
4.2 
3.7 

19.2 
14.0 


25.5 
0.7 


12.0 
17.5 


May 


June 


5.5 

36.7 


26.0 
27.0 
4.8 


35.0 
6  .  5 
27.0 
58.5 


20.5 
11.1 
26. o 


15.5 
24.0 


3.7 
5.3 


12.0 
33.5 


34.0 
6.0 
0.5 


13.5 
37.0 


6.0 
9.0 
10.0 

T 

24.0 
0.5 


28.0 

38.0 
9.0 
5.2 


7.2 
5.0 


17.0 
13.0 


Total 
Snow- 
tall 


Total 
Precip- 
itation 


38.5 
107.0 


35.0 
38.8 


43.3 
76.8 
87.6 


33.5 
83.0 


133.0 
74.5 
27.0 


180.0 
161.5 

41.2 

138.8 
1  34.4 
74.6 
119.0 


15.19 
15.00 

14.17 
12.17 
13.16 
15.33 
16.33 

13.52 
16.34 
15.30 
14.48 
10.82 

9.26 
8.63 
19.13 
13.16 
15.65 

13.01 
14.82 
12.50 
17.01 
15.12 


16.08 
14.85 


26.14 
1  2.84 

13.03 
13.76 
16.27 
13.34 
6.95 

15.39 
11.87 
7.95 
13.27 
13.18 

13.77 
13.05 
12.30 


20.21 
23.46 


12.85 
21.67 


31.06 
8.02 


6.81 

11.63 
16.06 
15.81 
20.63 
12.19 

13.30 
13.66 
11.27 
10.38 
19.55 

15.29 
9.91 
14.15 
13.95 
19.01 

15.77 
12.50 
20.44 
12.31 
10.44 

15.09 
6.22 
9.64 


See  reference  noles  following  Slalion  Index. 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 

Season  ol  July   1960  -June  1961 


Station 

July 

August 

Septembei 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
tall 

Tc  1 

Pi  lp- 

it,  0h 

WALOFN 

6  0 

8  0 

4  0 

1.5 

3.0 

5.5 

12.0 

7.5 

47.5 

j  2 

WALSEN8UPG   POWER  PLANT 

23*0 

2.5 

16.0 

3.5 

22.5 

16.5 

26.0 

7.0 

117.0 

;  9i 

WATERDALE 

5.0 

7.7 

5.0 

6.5 

T 

- 

1  9! 

WESTCLIFFE 

17.0 

3.5 

16.5 

4.5 

25.0 

39.0 

11.5 

9.0 

126.0 

1  5k 

WETMOPE  2  S 

6.0 

5.0 

i  84 

WIGGINS  7  SW 

- 

- 

- 

3.0 

- 

1.0 

1.5 

- 

T 

- 

wt  Nn^np 

T 

33.0 

1  9} 

WINTER  PARK 

.  0.5 

5.0 

19.5 

35.0 

20.0 

27.0 

50.0 

11.0 

201.0 

;  3! 

WOLF   CREEK   PASS    1  E 

T 

18.0 

28.0 

67.0 

19.0 

50.0 

187.0 

28.0 

15.0 

412.0 

!  30 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

e  at  5 

WRAY 

T 

2.6 

5.8 

0.2 

T 

17.5 

10.0 

36.1 

i  3; 

YAMPA 

T 

10.5 

18.4 

18.0 

4.4 

14.1 

20.2 

34.8 

9.2 

0.5 

130.1 

1  90 

YUMA 

3.0 

1  .5 

T 

9.5 

6.0 

T 

1  7*. 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 


lowing  Slaiion  Inc  .-.<. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUNE  1961 


Day  OI  Month 

Average 

1 

2 

 '- 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

— L 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 L 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28  | 

29 

30  I  31 

I 

MAX 

7* 

72 

58 

69 

68 

76 

77 

83 

87 

91 

87 

93 

82 

74 

54 

74 

8  3 

88 

78 

8  3 

9  8 

84 

82.3 

MIN 

50 

48 

47 

43 

49 

47 

50 

52 

53 

60 

58 

54 

58 

47 

44 

43 

51 

50 

56 

52 

81 

53 

48 

57 

50 

59 

65 

56 

62 

63 

52.9 

MAX 

78 

75 

71 

73 

76 

77 

76 

79 

80 

80 

78 

81 

82 

76 

65 

72 

80 

82 

79 

80 

8  4 

87 

83 

84 

81 

83 

65 

62 

85 

79.3 

M1N 

38 

40 

37 

31 

37 

36 

38 

38 

41 

46 

50 

40 

36 

46 

50 

45 

43 

43 

44 

47 

46 

46 

44 

45 

42 

44 

87 

46 

43 

46 

42.3 

MAX 

58 

55 

48 

55 

62 

63 

68 

70 

75 

73 

75 

74 

70 

60 

47 

6 

70 

72 

68 

70 

80 

7  0 

72 

68 

70 

77 

7  9 

78 

78 

68.1 

MIN 

38 

36 

37 

37 

33 

36 

37 

43 

40 

42 

43 

40 

42 

40 

36 

31 

35 

40 

43 

40 

40 

39 

40 

4  7 

42 

40 

4t 

46 

47 

55 

40.3 

MAX 

83 

78 

6  9 

80 

78 

80 

82 

87 

91 

92 

92 

88 

88 

85 

83 

8  B 

90 

93 

95 

92 

7  7 

99 

9  3 

92 

94 

96 

9  5 

97 

88.7 

MIN 

35 

36 

4  7 

35 

40 

39 

38 

40 

39 

40 

42 

40 

53 

47 

47 

44 

41 

48 

49 

53 

45 

52 

50 

52 

43 

46 

53 

51 

47 

53 

44.8 

MAX 

75 

78 

78 

77 

B  1 

79 

B  2 

78 

79 

8  0 

76 

83 

M  i  N 

34 

35 

35 

39 

35 

35 

35 

36 

34 

37 

33 

36 

35 

38 

MAX 

84 

84 

74 

79 

81 

84 

85 

86 

90 

90 

88 

84 

89 

88 

81 

79 

87 

87 

87 

88 

9  1 

95 

91 

91 

90 

93 

92 

4  7 

92 

87.1 

MIN 

41 

44 

37 

38 

43 

45 

45 

46 

48 

52 

61 

50 

45 

46 

52 

40 

49 

50 

49 

52 

5  7 

54 

58 

54 

50 

51 

8  5 

55 

56 

56 

49.1 

MAX 

72 

68 

6  5 

64 

65 

67 

75 

76 

80 

80 

75 

78 

74 

74 

74 

75 

79 

81 

76 

80 

83 

84 

84 

77 

79 

82 

6  2 

82 

B  7 

76.5 

MIN 

37 

39 

3  7 

30 

36 

33 

35 

37 

42 

40 

49 

43 

38 

37 

36 

39 

40 

41 

36 

43 

42 

46 

46 

45 

40 

47 

8  7 

45 

43 

40.5 

MAX 

66 

69 

55 

63 

66 

70 

76 

74 

82 

80 

80 

75 

74 

58 

62 

67 

76 

72 

70 

75 

86 

83 

79 

75 

77 

80 

8  0 

79 

87 

74.0 

MIN 

36 

48 

41 

28 

33 

32 

33 

36 

38 

40 

35 

37 

36 

34 

33 

33 

34 

37 

41 

40 

18 

38 

37 

39 

35 

39 

48 

42 

46 

42 

37.5 

MAX 

78 

76 

72 

75 

76 

78 

79 

89 

84 

85 

61 

85 

88 

71 

71 

75 

8  3 

83 

8  0 

80 

36 

82 

88 

83 

64 

86 

88 

93 

82.3 

MIN 

35 

34 

45 

30 

36 

35 

39 

42 

41 

41 

42 

36 

35 

53 

44 

38 

39 

35 

38 

36 

44 

45 

46 

47 

81 

46 

4  7 

46 

46 

43 

40.7 

MAX 

82 

77 

72 

73 

73 

71 

77 

80 

88 

86 

84 

83 

82 

78 

78 

B0 

85 

89 

88 

9(7 

90 

88 

87 

86 

88 

90 

90 

87 

83.3 

MIN 

38 

37 

32 

32 

36 

31 

30 

35 

35 

35 

34 

33 

48 

42 

41 

41 

40 

40 

40 

41 

43 

43 

42 

42 

42 

46 

42 

8  7 

46 

39.2 

MAX 

83 

79 

76 

60 

73 

67 

78 

81 

83 

87 

90 

90 

93 

88 

78 

53 

69 

65 

86 

80 

88 

9  9 

84 

83 

89 

85 

96 

100 

101 

83.4 

MIN 

48 

53 

52 

45 

50 

47 

49 

51 

54 

58 

63 

57 

60 

54 

47 

48 

50 

52 

53 

50 

5  3 

56 

50 

53 

52 

58 

59 

64 

66 

53.6 

MAX 

77 

65 

62 

71 

75 

72 

76 

83 

85 

80 

86 

89 

86 

69 

56 

74 

84 

87 

fin 

84 

9  3 

89 

8  0 

82 

83 

91 

90 

91 

90 

80.6 

MIN 

56 

53 

48 

44 

49 

49 

47 

51 

50 

61 

56 

62 

60 

54 

46 

42 

49 

60 

59 

55 

65 

59 

55 

61 

54 

54 

66 

58 

58 

61 

54.7 

MAX 

80 

76 

70 

67 

73 

75 

75 

80 

82 

85 

85 

90 

84 

78 

60 

70 

78 

82 

82 

80 

8  8 

80 

8  5 

85 

87 

88 

9(7 

9 1 

88 

90 

80.8 

MIN 

50 

50 

48 

50 

53 

50 

50 

52 

53 

57 

60 

57 

55 

52 

44 

45 

50 

53 

60 

50 

55 

57 

55 

50 

55 

60 

58 

62 

58 

65 

53.8 

MAX 

76 

70 

68 

70 

71 

72 

76 

80 

81 

78 

79 

79 

77 

73 

70 

73 

81 

82 

83 

83 

87 

85 

86 

81 

83 

83 

8  5 

79 

85 

82 

76.6 

MIN 

40 

48 

48 

32 

41 

37 

37 

42 

42 

41 

50 

42 

46 

43 

45 

41 

46 

43 

47 

45 

47 

45 

47 

46 

47 

45 

49 

43.6 

MAX 

75 

75 

65 

73 

70 

72 

80 

83 

88 

89 

Sk 

92 

81 

73 

59 

75 

84 

89 

79 

83 

95 

8  ? 

89 

8.7 

95 

95 

98 

96 

98 

95 

83.6 

M  1  N 

49 

50 

45 

47 

48 

45 

45 

48 

50 

57 

56 

53 

54 

51 

45 

42 

48 

54 

54 

50 

50 

51 

50 

57 

49 

53 

59 

58 

56 

57 

51  .0 

MAX 

87 

74 

72 

78 

77 

77 

64 

83 

88 

89 

89 

90 

86 

75 

69 

69 

84 

89 

38 

81 

■7  5 

66 

85 

86 

85 

90 

94 

92 

96 

94 

84.5 

MIN 

56 

55 

50 

46 

51 

52 

53 

59 

56 

62 

60 

58 

62 

57 

51 

51 

54 

60 

62 

56 

60 

66 

59 

56 

57 

59 

64 

66 

63 

70 

57.7 

MAX 

83 

77 

71 

76 

77 

81 

83 

85 

88 

89 

86 

85 

84 

84 

81 

83 

88 

90 

91 

88 

92 

95 

90 

89 

8  9 

90 

90 

93 

89 

90 

85.9 

MIN 

49 

47 

42 

42 

49 

47 

45 

48 

52 

53 

59 

55 

53 

48 

47 

49 

50 

56 

55 

58 

54 

57 

54 

59 

51 

54 

56 

60 

59 

57 

52.2 

MAX 

78 

74 

69 

74 

75 

75 

76 

83 

77 

80 

78 

80 

77 

73 

67 

74 

78 

80 

81 

83 

83 

85 

84 

84 

62 

82 

82 

77 

81 

64 

78.5 

MIN 

37 

37 

38 

31 

35 

39 

4? 

40 

43 

42 

48 

42 

47 

44 

47 

46 

40 

42 

43 

45 

42 

48 

44 

45 

41 

44 

42 

47 

45 

45 

42.4 

MAX 

72 

71 

65 

71 

73 

74 

71 

78 

80 

86 

81 

85 

82 

71 

55 

70 

82 

83 

80 

79 

91 

84 

87 

78 

87 

84 

8  7 

87 

93 

88 

79.1 

MIN 

41 

50 

45 

34 

39 

37 

37 

40 

41 

44 

46 

44 

44 

46 

42 

30 

40 

42 

44 

45 

42 

«• 

44 

46 

4  2 

45 

46 

48 

45 

47 

42.7 

MAX 

79 

70 

65 

75 

74 

74 

8  1 

83 

87 

83 

85 

89 

83 

72 

60 

73 

83 

87 

8  2 

82 

92 

92 

8  > 

8  1 

8  4 

90 

91 

90 

94 

90 

81.8 

MIN 

44 

50 

47 

39 

44 

44 

41 

48 

48 

56 

54 

49 

47 

51 

44 

40 

44 

48 

50 

49 

50 

50 

47 

52 

48 

50 

54 

53 

53 

55 

48.3 

MAX 

90 

76 

75 

71 

68 

72 

89 

87 

86 

89 

90 

94 

9  1 

87 

72 

78 

83 

85 

'■4 

61 

95 

9  3 

94 

97 

95 

84 

91 

96 

98 

99 

66.7 

MIN 

51 

50 

51 

46 

48 

56 

59 

51 

49 

55 

59 

55 

'J  7 

54 

45 

46 

47 

49 

47 

51 

56 

53 

58 

50 

54 

54 

57 

58 

63 

52.6 

MAX 

83 

80 

81 

77 

78 

80 

a 1 

84 

88 

86 

85 

84 

84 

84 

82 

8* 

88 

87 

88 

87 

86 

85 

86 

87 

86 

90 

87 

89 

87 

84.7 

MIN 

29 

29 

29 

28 

34 

34 

32 

34 

37 

40 

51 

37 

34 

34 

40 

40 

35 

39 

39 

48 

5  0 

47 

46 

48 

38 

40 

40 

46 

45 

43 

38.9 

MAX 

56 

51 

51 

48 

50 

50 

53 

60 

62 

62 

61 

60 

6  0 

59 

55 

57 

62 

63 

f.; 

62 

67 

64 

66 

62 

62 

63 

65 

62 

68 

64 

59.6 

M I  N 

H 

35 

32 

26 

30 

28 

30 

31 

33 

37 

38 

39 

3  1 

33 

33 

3C 

33 

35 

37 

33 

36 

41 

41 

40 

34 

38 

39 

35 

38 

39 

34.8 

MAX 

78 

78 

74 

70 

74 

75 

7  8 

76 

79 

84 

76 

78 

79 

79 

80 

78 

81 

80 

8] 

84 

8  : 

b; 

88 

86 

B5 

87 

36 

H7 

8; 

87 

80.3 

M  I  N 

29 

34 

37 

34 

32 

25 

3  7 

34 

38 

39 

46 

37 

37 

35 

40 

3E 

34 

36 

1 

42 

37 

3  8 

4C 

37 

'.1 

4  0 

41 

38 

43 

42 

36.8 

MAX 

B  i 

77 

70 

74 

75 

77 

82 

85 

88 

88 

85 

86 

85 

82 

82 

85 

9C 

90 

93 

92 

92  88 

3C 

91 

91 

93 

89 

90 

85.4 

MIN 

45 

46 

41 

38 

46 

45 

44 

47 

48 

50 

59 

48 

5  0 

46 

44 

H  8 

47 

52 

5 

54 

50 

55 

54  54 

4£ 

48 

54 

57 

56 

55 

49.2 

MAX 

85 

85 

79 

80 

80 

84 

89 

90 

92 

93 

94 

92 

92 

89 

90 

89  92 

94 

9 

98 

99 

101 

IC 

102 

7' 

99 

99 

99 

92 

93 

92.3 

MIN 

63 

58 

54 

49 

57 

54 

56 

58 

58 

62 

61 

63 

58 

59 

55 

5" 

61 

64 

66 

68 

64 

(-•< 

69  69 

8  2 

67 

69 

63 

67 

69 

61  .6 

MAX 

74 

69 

54 

68 

70 

65 

76 

77 

80 

80 

82 

86 

79 

68 

54 

6; 

7E 

83 

7" 

76 

66 

1' 

80  82 

79  84 

91 

90 

92 

91 

77.0 

MIN 

47 

50 

40 

38 

48 

45 

45 

48 

48 

54 

51 

53 

53 

51 

46 

46 

4" 

51 

52 

51 

53 

55 

50  52 

50  51 

51 

53 

54 

58 

49.7 

80  75  72 
43     38  38 


79  74  66 
39      53  41 


71      70  61 

30      35  30 


47  46  54 

76  72  68 

39  35  35 

88  81  75 

45  48  42 

69  69  66 

50  52  45 

69  69  65 

54  51  47 

75  63  63 

26  28  34 


32  33  29 

83  73  62 

52  52  50 

83  76  60 


69  69  72 
38      44  43 


64     65  65 

25     30  32 


76      80  63 


70  71  75 
35     39  38 


83  79  88 
40      50  47 


72  70  70 
45      53  51 


59  60  63 
23      26  31 


79  79  79 
31      36  37 


72  75 
47  55 


29     40  34 


77  82  84 

39  44  50 

69  72  76 

28  32  34 

82  84  38 

47  51  50 


41     43  43 


90  95 
47  49 


78      83  87 


62  88 
57  57 


66  72  78 
32     31  34 


50      55  53 

79      82  87 

32     35  35 


90      88  85 


84  83 
52  40 


76      75  73 


92  90  95 
55      56  52 


75  77 
49  45 


63      57  53 


87  90 
63  59 


31      42  35 


89  86  82 
42      56  41 


90  93 
57  55 


68  85 
44  48 


79      76  77 


73  72 
33  35 


75  74 

55  50 


73  65 
43      48  44 


52      55  57 


86      85  91 


79  75  80 
35      39  35 


90  85 
47  47 


85  88 
50  45 


76  78  78  78  82 
41      42 1    45      45  46 

92      95      96     94  98 


50      49  52 


72  56  72 
50     43  40 


69  57 
49  46 


70  69 

32  35 


85  78  | 
40  46 


72     82  85 


53     55  50 


50     50  54 


75  77!  75  74  80 
33     33 ]    35     37  35 


79  87  84  91  89  91 
42      40      40!     42      47  46 


84  75,  66 
58      47  |  41 


77  77  j  H2 
35     36  1  37 


84  88  87  87  92 
37     361    40     45  39 


96     95  94 


90     86  85 


80     79  75 


86      91  85 


100      96  95 


65      80  84 


64      80  82 

62      59  60 


92  65  87 
61      55  55 


91      90  86 


91      93  92 

52     52  53 


50     45  52 


35     49  38 


52     51  53 


84  93  94 
50      51  57 


85      92  92 


90  92  89 
43      44  44 


53      55  58 


88  88  90 
40      45  43 


92  92 
63  57 


87  85 
56  54 


82  79 
37  38 


100  99 
59  61 


76  76 
44  47 


94  93 
55  57 


95  92 
56  57 


97  88 
64  66 


63  60 
37  39 


92  90 
48  52 


101  100 

62  62 


91  90 
41  44 


See  Reference  Notes  Following  Station  n 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLOR  9 
JUNE  1  i 


Day  Of  Month 


10     11     12     13     14     15    16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26    27    28    29     30  31 


EDGEWATER 


ESTES  PARK 


74  71  68 
51      54  50 


67      57  57 


76  74  75 
40     48  47 

64     66  63 


81  86  90 
45      49  52 


70  73  78 
34     39  38 


57      56  52 


76  78  78 
39      40  38 


87  74  58 
55      55  45 


75     63  57 


32      36  37 


85  82  93 
54      51  52 


74  74  83 
39     40  39 


87  81  85 
57      52  55 


82  75  74 
44     42  48 


86  93  95 
49     55  55 


72  78  82 
40     40  43 


96  96  94 
57      56  58 


81  82 
44  42 


EVERGREEN 

MAX 

73 

65 

62 

64 

72 

67 

73 

83 

79 

76 

81 

81 

74 

66 

55 

74 

84 

7< 

76 

86 

8! 

83 

78 

76 

86 

89 

85 

86 

85 

82 
38 

7  ) 

MI  N 

36 

47 

44 

33 

36 

37 

35 

38 

42 

41 

40 

38 

39 

43 

42 

33 

38 

3! 

41 

42 

4C 

43 

42 

47 

39 

40 

4] 

43 

40 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

90 

84 

78 

76 

82 

7  9 

84 

85 

90 

95 

95 

97 

98 

82 

68 

71 

88 

8< 

93 

85 

9t 

92 

88 

94 

89 

95 

IOC 
63 

100 
65 

98 

98 
70 

61  ■ 

HIP 

51 

58 

56 

54 

58 

55 

58 

61 

60 

60 

63 

66 

66 

62 

53 

51 

56 

6t 

59 

59 

5E 

60 

54 

6C 

59 

64 

71 

5'  ' 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

75 

73 

63 

68 

68 

74 

78 

80 

83 

87 

88 

90 

83 

75 

62 

72 

83 

8' 

83 

84 

96 

92 

84 

86 

85 

93 

97 

97 

99 

97 
57 

i  «- 

MIN 

46 

53 

46 

42 

5  1 

42 

41 

47 

47 

54 

56 

50 

51 

49 

43 

45 

48 

42 

49 

46 

5C 

53 

49 

57 

43 

54 

54 

56 

56 

FORDER  8  S 

MAX 

81 

73 

71 

7  7 

76 

87 

83 

94 

88 

87 

92 

86 

92 

96 

97 

99 

98 
59 

MIN 

49 

44 

4.7 

57 

46 

51 

53 

5C 

58 

55 

53 

47 

50 

49 

56 

58 

FORT  COLLINS 

MAX 

70 

66 

62 

69 

69 

68 

74 

81 

81 

83 

81 

88 

78 

70 

59 

73 

85 

87 

78 

84 

93 

83 

80 

83 

83 

90 

92 

90 

52 

92 
54 

88 
59 

7' 

MIN 

54 

49 

49 

47 

45 

48 

47 

48 

48 

53 

51 

5  1 

62 

56 

47 

47 

49 

45 

55 

50 

49 

50 

54 

57 

49 

50 

54 

5l| 

FORT  LEWIS 

MAX 

74 

69 

66 

71 

75 

76 

79 

78 

83 

84 

81 
54 

77 
45 

81 
4  7 

83 
45 

77 
45 

74 

40 

83 
41 

82 

48 

85 
45 

84 
41 

85 
48 

89 
49 

88 
54 

85 
49 

83 
44 

86 
49 

85 
45 

87 
47 

86 
56 

87 
51 

5C 

FORT  LUPTON 

MAX 

79 

70 

64 

76 

73 

7  0 

78 

82 

88 

85 

84 

90 

85 

71 

64 

72 

84 

87 

84 

81 

93 

94 

82 

83 

84 

92 

93 
56 

90 
56 

94 
56 

90 
60 

48 

43 

47 

46 

46 

50 

60 

55 

49 

51 

55 

55 

4  7 

41 

48 

5  7 

54 

53 

54 

56 

53 

58 

52 

53 

82 
51 

FORT  MORGAN 

MAX 

82 

76 

72 

63 

73 

74 

76 

80 

8  6 

89 

92 

88 

93 

81 

76 

60 

75 

85 

89 

79 

86 

97 

83 

88 

88 

88 

96 
56 

98 
57 

96 
60 

98 

1 

52 

j5 

48 

4? 

4  8 

46 

49 

51 

53 

59 

61 

56 

60 

55 

46 

43 

48 

49 

53 

53 

52 

54 

51 

58 

51 

54 

62 

FRASER 

MAX 

66 

61 

52 

60 

Ml 

59 

68 

71 

74 

68 

72 

71 

69 

69 

64 

69 

73 

74 

71 

70 

76 

75 

76 

68 

71 

73 

76 

72 
35 

78 
31 

71 

33 

69 
29 

24 

35 

25 

27 

25 

24 

26 

25 

29 

30 

26 

2  7 

32 

27 

24 

25 

27 

29 

31 

29 

32 

30 

37 

30 

30 

31 

FRUITA  2  N 

MAX 

99 

83 

7  4 

84 

83 

86 

92 

93 

94 

98 

96 

94 

90 

90 

87 

91 

96 

99 

100 

98 

101 

103 

96 

97 

97 

101 

96 

99 

95 

96 
62 

93, 
53 

57 

4  9 

67 

47 

58 

55 

52 

47 

52 

53 

55 

58 

55 

55 

55 

57 

57 

51 

57 

58 

64 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

85 

78 

76 

80 

88 

91 

94 

95 

95 

94 

93 

90 

90 

88 

91 

96 

99 

99 

97 

100 

103 

100 

96 

97 

101 

98 

98 

98 

96 
66 

93| 
68 

5  ^ 

48 

51 

52 

65 

53 

55 

69 

57 

55 

52 

68 

51 

57 

6  7 

58 

58 

58 

62 

61 

66 

58 

55 

65 

72 

64 

GEORGETOWN 

MAX 

61 

61 

5  0 

64 

35 

6  7 

7  9 

63 
38 

70 
40 

74 
46 

60 
46 

74 
48 

76 
49 

74 
45 

70 
46 

64 
43 

55 
38 

70 
35 

75 
42 

76 
45 

71 
46 

74 

43 

80 
48 

81 
44 

81 

43 

74 
45 

75 
46 

80 
52 

80 
52 

75 
52 

82 
52 

79 
52 

7  1 
44| 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

84 

79 

72 

75 

71 

74 

80 

86 

88 

89 

90 

87 

84 

83 

83 

84 

89 

91 

90 

91 

94 

94 

90 

88 

90 

~91 

92 

90 
54 

90 
50 

91 

52 

48 

57 

46 

48 

44 

48 

47 

46 

47 

49 

53 

48 

51 

52 

51 

47 

50 

52 

4  7 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 

73 

6  B 

6  6 

6  5 

6  4 

60 

73 

76 

80 

82 

78 

78 

75 

70 

69 

73 

78 

82 

79 

73 

83 

81 

84 

77 

83 

83 

82 
36 

82 
39 

75 1 
35 

7  O 

32 

34 

33 

37 

42 

35 

'9 

39 

37 

33 

32 

35 

36 

38 

35 

39 

36 

42 

39 

41 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

MAX 

87 

82 

71 

8.: 

B2 

84 

89 

92 

93 

95 

93 

92 

8  8 

88 

8  6 

89 

93 

96 

98 

95 

98 

100 

97 

95 

96 

98 

96 

98 

95 

93 

911 

59 

62 

66 

62 

60 

61 

57 

56 

58 

62 

64 

69 

63 

66 

66 

67 

60 

63 

64 

66 

67 

68 

601 

GRAND   LAKE    1  WNW 

MAX 

68 

62 

59 

58 

64 

59 

67 
26 

69 
29 

68 
2  7 

71 
28 

75 
33 

74 

30 

70 
29 

65 
31 

65 
7  9 

69 
25 

75 
27 

76 
29 

74 
31 

72 
30 

79 
31 

78 
34 

79 
32 

70 
40 

75 
31 

76 
29 

76 
32 

76 
34 

78 
32 

78 
35 

30 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

67 

62 

62 

56 

6  1 

61 

67 

67 

75 

75 

74 

71 

71 

64 

65 

69 

75 

72 

72 

72 

79 

77 

77 

70 

73 

74 

75 

77 

79 
38 

75 
40 

70 

36. 

33 

35 

34 

37 

4  1 

36 

35 

35 

32 

31 

33 

35 

36 

37 

36 

40 

38 

46 

36 

35 

38 

41 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

MAX 

77 

78 

7  7 

72 

73 

75 
40 

79 
46 

8  7 
46 

81 
45 

6  0 
51 

82 
48 

82 
47 

70 
50 

57 
45 

72 
44 

78 
43 

3  0 
43 

80 
48 

78 
45 

85 
50 

87 

49 

84 

54 

78 
48 

81 
45 

84 
50 

84 

51 

83 
49 

85 

52 

86 
47 

76. 
46 1 

GREELEY 

MAX 

80 

73 

7  0 

62 

7  1 

73 
46 

71 
47 

78 

5  1 

8  4 
51 

89 
55 

85 
53 

88 

53 

91 
55 

82 
55 

7  3 
48 

60 
47 

74 
49 

85 
51 

88 
51 

81 
54 

85 

96 
54 

82 
52 

86 
58 

91 
50 

87 
50 

95 
53 

96 
55 

95 
56 

97 
62 

51. 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

72 

72 

67 

66 

6  6 

72 
36 

77 
37 

82 
37 

81 
42 

78 
46 

79 
40 

78 
41 

72 
36 

70 

35 

75 
36 

79 
37 

82 
39 

79 
41 

80 
40 

84 
40 

85 
50 

84 
41 

80 
41 

79 
40 

81 
41 

84 
43 

86 
48 

87 
40 

83 
43 

7  7  , 
39  if 

GROVER  10  W 

MAX 

70 

68 

6  o 

66 

76 
4  6 

70 
4  7 

74 
46 

81 
41 

8  6 

47 

86 
54 

85 
51 

89 
50 

77 
54 

72 
49 

6', 
4  3 

74 

82 
48 

85 

5  2 

83 

53 

82 
49 

94 

52 

84 
51 

80 

85 
48 

84 
46 

92 
50 

92 
49 

94 

56 

93 
53 

90 
64 

GUNNISON 

MAX 

79 

80 

68 

74 

74 

77 

3  3 

74 
32 

80 
32 

79 

39 

80 

42 

80 
48 

82 
41 

81 

33 

81 

36 

76 
40 

79 
41 

81 

34 

8  6 
7  9 

83 
40 

83 
45 

8  1 

7  8 

87 

40 

86 
42 

83 
43 

82 
36 

83 
40 

87 
41 

84 
4  1 

87 
44 

85 

42 

38. [ 

HAYDEN 

MAX 

78 

76 

71 

7  O 
35 

7  0 
39 

72 
3  7 

77 
37 

83 

40 

B6 
4  3 

87 
41 

85 
51 

84 
40 

78 
37 

76 
34 

76 
34 

80 
35 

85 

8  7 
4  1 

85 
41 

85 
37 

8  9 
4  7 

87 
55 

87 
45 

83 

86 

88 
64 

86 

4  6 

86 
51 

86 
49 

85 
48 

HERMIT   7  ESE 

MAX 
M I  N 

68 

62 

60 

5  6 

67 

69 
28 

72 
2  9 

75 
33 

75 
30 

75 
40 

75 
40 

73 
25 

75 
27 

70 
76 

72 
33 

75 
27 

75 
31 

75 
31 

76 
38 

81 

32 

82 
35 

80 
34 

7  6 

33 

76 
31 

77 
32 

75 
33 

78 
33 

78 
34 

73 
37 

73 . 
10. 

HOLLY 

MAX 

96 

85 

B6 

5  2 

68 
53 

78 
57 

8  2 
54 

81 

53 

84 
59 

8  3 
7  8 

92 
61 

93 
63 

94 

5  7 

92 
60 

95 
60 

83 
5  3 

62 
50 

70 
51 

89 
6  8 

87 
58 

93 
56 

84 

53 

100 
58 

90 
55 

85 
59 

90 
54 

97 
58 

98 
59 

102 
62 

104 
62 

103 
73 

57. 

HOLYOKE 

MAX 
M I  N 

79 
49 

75 

6  6 

71 

12 

6  1 

80 

50 

85 
62 

85 
6  7 

94 

57 

93 
58 

97 
5  7 

86 
61 

78 
53 

5  5 
46 

73 
47 

83 
49 

88 

6  0 

81 
55 

88 
49 

10  1 

52 

92 
54 

83 

87 
54 

87 
53 

99 
57 

1  04 

5  6 

103 
61 

1  04 

62 

1  00 
66 

54. 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

62 

54 

53 

68 

69 

64 

77 
36 

76 

3  9 

81 
4  i 

78 
44 

75 
43 

61 
40 

73 
40 

62 
43 

51 
40 

64 

33 

78 

35 

7  9 
4  0 

70 
45 

71 
41 

8  7 

4  0 

85 
41 

84 
42 

7  9 
44 

82 
41 

83 
43 

85 

4  5 

83 

42 

87 
44 

47 

-0. 

IGNACIO   1  N 

MAX 
M  I  N 

83 
35 

78 
37 

74 

79 

80 

81 

80 

85 
40 

90 
4  3 

90 
44 

86 
43 

84 
43 

98 
37 

87 
40 

"7 
4  7 

77 
43 

87 
45 

8  7 
46 

90 
45 

89 
49 

90 

4  » 

93 
46 

89 
55 

90 
47 

89 
45 

90 

69 
47 

90 
49 

69 
50 

92 
50 

43!. 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

80 
56 

79 
57 

i  2 

75 

7  3 

80 

82 

82 
60 

9  0 
59 

92 
59 

93 
59 

94 
61 

93 
61 

90 
64 

78 

5  7 

72 
52 

84 
53 

87 

6  7 

89 
57 

84 
52 

9  6 
7  9 

97 
63 

90 
51 

88 

6  0 

85 
51 

95 
59 

9  8 

52 

1 00 
62 

L01 
65 

101 
69 

57.; 

JULESBURG 

MAX 
MI  N 

79 
50 

77 
59 

71 

71 

77 

76 

81 

85 
5 1 

8  5 
64 

94 
60 

92 
62 

00 
55 

93 
58 

84 
57 

66 

46 

71 
49 

82 
52 

89 
53 

88 
58 

87 

55 

00 
55 

99 

56 

84 
51 

84 

56 

86 
58 

58 

101 

6  7 

101 
63 

L04 
60 

105 
67 

55.; 

KASSLER 

MAX 
MIN 

69 
48 

67 
51 

-.7 
50 

75 
42 

71 
48 

69 

4  9 

70 

64 

87 

78 

87 

90 

81 
57 

79 
50 

55 
46 

73 
39 

83 
46 

84 

58 

78 
55 

82 
55 

92 
61 

82 
54 

82 
55 

80 
55 

80 

56 

89 
58 

9  1 

65 

89 
57 

93 
57 

90 
62 

79.! 

53.1 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 
MIN 

72 
48 

70 
51 

58 
44 

66 
40 

71 
44 

7  4 
4  6 

76 
45 

81 
47 

85 
46 

85 
54 

85 
51 

87 
50 

78 
56 

72 
50 

60 
43 

73 

81 

8  6 

79 

83 
44 

95 

•■5 

84 

45 

80 
47 

3' 
54 

83 
48 

93 
48 

94 
48 

96 
55 

94 
55 

90 
61 

80.! 
48.= 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

80 
54 

75 
54 

»1 

53 

72 
48 

75 
54 

7  i 

84 

49 

84 

55 

88 

53 

90 

55 

91 
59 

95 
58 

88 
61 

79 
58 

70 

48 

4  8 

4  9 

84 
51 

84 

52 

92 
49 

85 
60 

85 
53 

8  5 
58 

85 
51 

93 
51 

97 

74 

102 
61 

98 
59 

98 
61 

85.2 
54.2 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
57 

78 
55 

6  5 

77 

55 

84 
57 

8  7 

52 

83 
52 

86 
59 

9  1 
58 

95 
60 

94 
59 

98 
56 

91 
59 

80 
59 

67 
5  7 

76 
52 

85 

53 

91 

•  6 

87 
57 

86 
57 

98 
58 

87 

63 

94 
58 

9  7 

58 

92 
54 

98 
55 

99 
62 

100 
66 

102 
62 

101 
68 

88.2 
57.4 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

69 
37 

68 
26 

6.6 

3  0 

69 
34 

70 
37 

7  7 
40 

76 
39 

80 
40 

80 
40 

79 
44 

75 
47 

77 
43 

72 
45 

77 
38 

73 
35 

74 
36 

77 
37 

76 
39 

80 
41 

81 
40 

84 

43 

85 
46 

82 
49 

91 

50 

90 
44 

80 
45 

82 
48 

77 
41 

81 
46 

71 
42 

76.9 
40.  7 

LAKE   GEORGE    8  SW 
LAMAR 

MAX 
MIN 

66 
37 

63 
44 

6  4 
4  1 

66 
29 

6  I 
3  6 

66 

36 

73 
35 

74 
39 

78 

36 

73 
41 

75 
42 

75 
37 

76 
37 

63 
40 

58 
40 

68 
40 

76 
40 

77 
41 

70 
43 

75 
41 

6  3 

42 

80 

39 

80 
43 

72 
7  9 

74 

39 

77 
43 

83 
41 

78 
45 

85 
43 

83 
46 

73.3 
39.8 

MAX 
MIN 

87 

53 

81 
47 

62 
5  3 

78 
51 

85 
59 

81 
53 

85 
54 

85 
58 

9  3 
58 

95 
60 

95 
65 

98 
61 

95 
58 

84 

59 

64 

6  7 

72 
52 

88 
51 

89 

92 
58 

95  101 
57  59 

99 

64 

R9 
57 

93 
• 

88 

55 

98  100 

59      5-9 1 

102  102 
63  64 

02 

72  1 

88.6 
57.5 

See  Reference  Notes  Following  Station 


-  90  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


COLORADO 
JUNE  1961 


LAS  ANIMAS   1  N 
LEADVILLE 
L I MON  e  ssw 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
MARVINE 
MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VEROE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE   NO  2 
MONUMENT    2  WSW 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 


PAGOSA  SPRINGS 
PALISAOE   1  S 
PAONIA 
PARADOX 
PARKER   9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RANGE LY 

RED  FFATHEP  LAKES  6  SF 
R I  CO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH   2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SALIDA 

SEDGWICK   5  S 
SI LVERTON 
SPICER 

SPRINGFIELD   7  WSW 
SPRINGFIELD   8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 


Day  Oi  Month 


80  65 
53  50 


62  54 
38  33 


75  73  62 
48     50  46 


75  72  60 
49      48  45 


32     40  43 


74  73  74 
34     33  34 


81  78  70 
35     43  40 


82  78  68 
34      40  37 


80     82  75 


78  73  70 
34     33  35 


48      47  41 


71      63  59 


77      72  67 


66  67  62 
35      33  42 


78  71  68 
36      33  39 


72  70  63 
40      44      3  7 


76  72  69 
30      39  27 


56     58  52 


83     76  71 


89  85  75 
41     40  46 


S3      68  64 


85  84  75 

47  41  54 

60  55  57 

38  42  38 

68  63  58 

29  30  25 


35      44  34 


54     55  52 


64  52  44 
35      45  37 


78  72  62 
45     50  46 


78  74  69 
36     35  33 


80  71  71 
37      49  49 


74  72  63 
49      56  49 


66  67  71 
32     24  24 


70  65  59 
29      35  27 


87  80  67 
59      54  52 


9     10     11     12     13     14     15    16     17     18     19     20     21     22     23    24     25     26    27     28    29     30  31 


MAX 
MI N  i  52 


MAX  ;  76  70  65 
MIN  j   30      44  35 


84  85 
50  50 


60  60 
32  32 


42      48  41 


71  72  74 
41      49  44 


73     72  77 


64  73  72 
44     46  45 


77  65  68 
38     40  41 


72  75  75 
32     44  41 


73  69  78 
34     39  38 


75  78  82 
44     49  50 


72  75  75 
31     34  33 


42     48  46 


66  69  66 
32      43  38 


28     39  35 


68  71  72 
30     34  35 


73  74  77 
38     36  42 


72  67  70 
39      42  44 


74  71  75 
27      33  31 


81  84  86 
51     59  58 


77  73  78 
41      43  47 


70  67  70 

37  44  43 

75  77  76 

50  54  50 

76  78  81 
42  42  46 

63  63  75 

37  35  30 

66  68  69 

26  30  30 

76  71  65 

31  32  43 

76  80  83 

52  55  48 

61  73  71 

36  45  46 

56  58  60 

30  34  34 

72  71  74 

39  48  42 


72  71  78 
35      40  38 


70      71  77 


70  69  68 
25      29  30 


61      61  63 

34     39  34 


50      54  50 


72      73  78 


67     65  69 


85  82  87 
50      52  54 


63  78  71 
36     34  36 


78  80  84 
44     46  48 


78     82  82 


80     84  87 


70  80  84 
45      49  49 


72      77  76 


79  85  87 
36      37  39 


37      36  37 


95  95 
60  61 


65  68 
41  40 


87  85 
52  52 


87  85 
36  49 


88     82  86 


72  79 
38  48 


87  85 
40  53 


66     66  62 


83  71  57 
53      48  42 


79      72  57 


40     34  35 


91     62  72 


78  79  91 

51  50  53 

67  71  72 

39  35  36 


46     47  48 


70  82  85 
48     42  47 


81  88  90 
32     38  41 


55     46  I    43  48 


74     71  72 


40     38  32 


80  78  77 
39     40  40 


80  77  76 
37      36  34 


82      87  89 


36      37  40 


90  98 
56  53 


70  71  76 
40     37  42 


47      50  47 


87  92 
42  41 


80  85 
51  50 


82  88 
36  34 


89  92 
41  43 


86  93 
40  40 


87  94  92 

57  56  57 

74  76  68 

43  41  41 

83  84  84 

47  45  46 

81  80  84 

58  48  53 

94  87  85 
42  45  45 

95  82  78 
55  53  55 

77  76  78 

37  38  35 

92  88  86 

49  45  51 

91  87  84 

47  47  43 


89  98  99 
52      55  53 


86  91  95 

47  48  54 

80  90  94 

46  48  52 

88  90  87 

40  44  51 

85  87  94 

47  50  53 

73  83  84 

36  40  41 


42      63  51 


89      90  87 


100  104  104 
58     64  67 


95  96 
55  53 


95  93 
56  54 


92  92 
49  45 


94  91 
53  52 


40  43 
91  90 


51      47  48 


91  90 
51  45 


8  9 

90 

88 

H  I 

84 

87 

79 

91 

86 

9  3 

96 

92 

8  9 

90 

92 

9  9 

9  3 

9  0 

94 

5  1 

51 

49 

5  3 

54 

55 

55 

48 

5  ) 

5  5 

59 

57 

67 

58 

59 

9  0 

57 

61 

59 

59 

63 

61 

7  6 

78 

75 

7  9 

78 

72 

64 

3  J 

83 

80 

5  4 

80 

80 

8? 

80 

80 

80 

35 

42 

47 

35 

35 

42 

47 

42 

38 

37 

39 

48 

39 

41 

43 

42 

38 

40 

3  9 

43 

39 

37 

8  6 

94 

89 

6  B 

86 

85 

83 

8  1 

88 

90 

9 

93 

95 

90 

92 

8  9 

9  0 

90 

91 

90 

52 

54 

61 

56 

53 

48 

4H 

51 

5  2 

3  5 

56 

55 

53 

59 

57 

9  6 

52 

55 

57 

61 

55 

57 

3  0 

80 

94 

8  2 

77 

66 

50 

8  0 

87 

4  9 

53 

47 

54 

49 

44 

40 

42 

41 

49 

53 

44 

5  1 

50 

44 

4  6 

46 

48 

52 

55 

55 

66 

96 

88 

87 

B  5 

84 

84 

8  7 

83 

92 

9 

9  3 

95 

9  3 

93 

91 

9  0 

35 

38 

56 

45 

42 

45 

45 

36 

38 

4  1 

45 

45 

44 

42 

54 

5  4 

43 

43 

4« 

50 

54 

53 

7  4 

73 

74 

76 

7  3 

51 

76 

9  J 

46 

42 

4  3 

40 

42 

41 

38 

3  3 

39 

40 

42 

46 

43 

8  9 

40 

42 

41 

50 

40 

45 

86 

85 

63 

5  1 

81 

80 

77 

84 

M  9 

86 

85 

92 

8  6 

86 

8  8 

88 

86 

42 

46 

54 

51 

46 

39 

39 

41 

47 

5  3 

46 

42 

4  8 

43 

50 

44 

47 

49 

8  6 

53 

54 

51 

7  9 

80 

77 

7  9 

73 

74 

7  1 

7  2 

81 

78 

3  3 

83 

82 

3  1 

80 

8 1 

78 

4  7 

56 

5? 

4  9 

45 

41 

46 

46 

4  5 

49 

48 

49 

49 

53 

55 

5  3 

49 

51 

51 

54 

54 

51 

B  3 

85 

80 

78 

83 

82 

7  3 

7  2 

B  1 

7  8 

85 

B  3 

3  7 

87 

66 

B6 

8  5 

86 

85 

87 

3  9 

38 

42 

55 

38 

31 

36 

51 

39 

31 

40 

39 

47 

4:3 

47 

46 

44 

41 

38 

4  3 

52 

43 

46 

95 

95 

92 

9  5 

91 

88 

86 

88 

9  6 

'3  6 

95 

1  00 

100 

93 

97 

100 

99 

61 

69 

61 

61 

60 

59 

60 

61 

63 

61 

7  0 

6  3 

70 

67 

68 

62 

65 

68 

70 

67 

70 

69 

89 

86 

B5 

84 

85 

B  3 

9  0 

91 

90 

90 

92 

91 

90 

5  0 

54 

60 

50 

53 

49 

49 

49 

53 

53 

5  7 

53 

57 

57 

58 

52 

54 

55 

56 

57 

57 

96 

95 

92 

91 

89 

9  0 

90 

90 

94 

97 

97 

95 

i  o  o 

103 

98 

9  6 

97 

98 

9  9 

98 

96 

94 

45 

48 

60 

52 

48 

46 

52 

54 

47 

9  0 

51 

55 

54 

52 

58 

60 

50 

48 

54 

55 

55 

58 

81 

80 

80 

85 

75 

70 

56 

70 

8  0 

5  3 

76 

77 

87 

81 

8  1 

9  0 

94 

90 

48 

56 

56 

53 

49 

50 

43 

40 

43 

47 

50 

4  6 

5  0 

47 

43 

52 

46 

56 

56 

52 

52 

54 

87 

86 

91 

94 

88 

78 

61 

72 

9 1 

86 

8  ^ 

82 

53 

57 

55 

55 

57 

57 

51 

51 

50 

57 

56 

56 

98 

62 

55 

1  7 

52 

55 

54 

63 

60 

63 

91 

94 

92 

91 

85 

82 

BO 

88 

93 

9 1 

95 

45 

50 

59 

44 

54 

53 

51 

5  1 

51 

49 

58 

51 

57 

51 

9  4 

47 

48 

59 

55 

54 

54 

77 

78 

75 

80 

72 

64 

56 

68 

78 

75 

72 

75 

38 

41 

37 

38 

45 

37 

37 

27 

35 

48 

49 

39 

39 

38 

36 

46 

38 

39 

45 

42 

42 

79 

78 

75 

79 

79 

78 

6  9 

71 

BO 

79 

80 

80 

83 

87 

83 

8 1 

80 

82 

79 

8  1 

76 

31 

33 

44 

35 

32 

41 

34 

33 

32 

35 

35 

39 

34 

37 

39 

39 

35 

36 

35 

34 

37 

35 

88 

8  6 

81 

83 

90 

9  i 

9  3 

41 

43 

56 

40 

50 

40 

42 

42 

40 

43 

45 

49 

45 

48 

48 

49 

43 

9  7 

49 

55 

49 

99 

92 

94 

94 

97 

97 

81 

68 

78 

87 

92 

90 

84 

96 

93 

92 

90 

90 

9,3 

100 

100 

100 

102 

52 

53 

54 

51 

57 

57 

50 

50 

50 

51 

52 

56 

51 

57 

52 

55 

50 

50 

50 

56 

56 

62 

82 

84 

85 

86 

87 

71 

58 

69 

81 

85 

78 

53 

92 

69 

83 

8' 

83 

89 

91 

94 

94 

92 

47 

51 

57 

38 

57 

50 

43 

45 

46 

48 

52 

9  4 

57 

59 

43 

50 

46 

46 

47 

48 

53 

52 

69 

70 

71 

76 

65 

54 

48 

57 

66 

69 

6  4 

64 

73 

66 

72 

67 

67 

73 

76 

74 

78 

72 

37 

42 

46 

44 

44 

)6 

38 

32 

34 

37 

38 

38 

38 

42 

37 

39 

37 

40 

42 

45 

46 

81 

82 

83 

84 

83 

69 

56 

64 

76 

79 

76 

79 

85 

74 

80 

78 

79 

77 

82 

85 

9  8 

85 

45 

50 

40 

51 

52 

48 

44 

45 

48 

49 

46 

47 

86 

49 

47 

46 

47 

50 

53 

50 

55 

iC 

81 

78 

83 

79 

74 

69 

j  74 

BO 

ra 

78 

63 

86 

3' 

85 

81 

83 

82 

84 

84 

85 

84 

43 

45 

48 

40 

41 

44 

47 

48 

42 

42 

45 

40 

49 

48 

44 

43 

45 

45 

50 

45 

47 

84 

85 

82 

82 

82 

73 

68 

77 

83 

83 

82 

81 

87 

86 

87 

84 

85 

84 

B6 

83 

86 

85 

42 

43 

47 

48 

40 

44 

48 

47 

42 

43 

1  *3 

47 

43 

45 

40 

42 

42 

42 

45 

42 

42 

43 

85 

90 

87 

92 

82 

74 

60 

70 

82 

87 

85 

85 

96 

88 

79 

83 

84 

95 

99 

97 

101 

97 

52 

56 

58 

56 

59 

55 

46 

i  47 

52 

53 

1  59 

52 

55 

55 

48 

52 

54 

56 

62 

64 

64 

63 

72 

74 

73 

76 

75 

70 

76 

77 

74 

73 

1  72 

75 

80 

60 

81 

75 

82 

81 

75 

78 

79 

75 

28 

32 

30 

30 

32 

33 

30  30 

3* 

30 

1  32 

35 

33 

33 

37 

38 

1  36 

32 

32 

32 

32 

72 

75 

71 

74 

67 

60 

60 1  69 

72 

75 

!  73 

"71 

79 

77 

77 

71 

74 

76 

87 

78 

77 

74 

35 

39 

47 

37 

34 

35 

32 1  29 

32 

33 

|  34 

35 

37 

41 

37 

42 

41 

38 

40 

41 

46 

39 

86 

91 

91 

94 

92 

90 

72 

79 

81 

85 

1  88 

81 

95 

92 

86 

85 

84 

92 

95 

97 

97 

95 

53 

53 

55 

59 

53 

56 

48 

48 

49 

9  3 

53 

54 

56 

62 

49 

55 

55 

55 

54 

59 

64 

65 

82 

86 

91 

91 

94 

93 

80 

61 

79 

a  5 

85 

89 

86 

92 

85 

85 

82 

92 

94 

97 

96 

51 

55 

57 

56 

63 

58 

50 

49 

50 

54 

55 

55 

55 

62 

49 

55 

53 

53 

56 

63 

66 

82 

80 

79 

81 

74 

71 

73 

i  76 

83 

84 

81 

81 

88 

'  85 

85 

60 

85 

85 

87 

87 

79 

83 

33 

33 

41 

32 

35 

32 

33 

30 

33 

33 

1  36 

5  3 

34 

1  '* 

37 

41 

39 

39 

36 

1  « 

41 

35 

34.6 
54.6 


78.5 
35.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  nc"ox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Lxmlinuea 

Day  Of  Month 

Station 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

STERLING 

MAX 
MI  N 

79 
50 

76 
54 

73 
48 

62 
43 

68 
45 

72 
46 

79 
47 

80 
48 

87 
51 

91 
56 

94 

53 

91 
50 

96 
54 

83 
54 

77 
44 

61 
46 

76 
45 

86 
49 

89 
55 

78 
50 

87 
50 

99 
48 

83 
50 

84 

53 

86 

54 

86 
52 

98 
55 

;oo 

56 

99 
57 

102 

84.1 

STRATTON   3  NE 

M I  N 

78 
47 

75 
48 

68 
48 

71 
43 

68 

50 

75 
43 

80 
48 

83 
50 

86 

50 

90 
56 

93 
50 

93 
53 

86 
58 

76 
51 

68 
43 

70 
44 

84 
44 

86 
49 

80 
50 

85 
48 

97 
46 

96 

50 

84 
47 

90 
57 

86 
46 

94 

55 

99 
59 

99 
59 

100 
60 

101 

J4.8 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

M I  N 

60 
26 

56 

34 

51 
32 

55 
25 

55 
26 

55 
26 

60 
30 

64 

31 

68 

33 

65 
35 

63 
36 

64 
34 

63 
34 

64 
30 

56 
38 

65 
40 

67 
33 

70 
34 

67 
36 

67 
37 

72 
36 

70 
39 

72 
35 

68 
38 

68 
34 

70 

35 

72 
39 

68 
38 

72 
39 

70 

64.6 

TACONY   7  SE 

MIN 

91 
48 

77 
44 

62 
47 

70 
41 

77 

59 

78 

5  0 

83 
50 

82 
54 

05 
50 

88 
52 

91 
55 

91 
50 

89 
49 

75 
52 

61 
46 

72 
51 

66 
50 

86 
47 

82 
49 

84 

52 

92 
58 

81 
56 

85 
49 

86 
51 

86 
49 

89 
55 

95 
50 

96 
56 

97 
54 

95 

83.7 

TAYLOR  PARK 

M  I  N 

67 

30 

63 
3  5 

60 
3  5 

62 
27 

60 
31 

63 
3  0 

63 
34 

71 

32 

75 
34 

73 
36 

69 
42 

71 
34 

70 
32 

74 

33 

67 
38 

68 
39 

72 
33 

72 
34 

72 
35 

73 
40 

79 

35 

78 
38 

76 
37 

71 
40 

72 
35 

73 
40 

77 
37 

75 
37 

76 
38 

76 

70.6 

TE  LLUR  I DE 

MIN 

75 
35 

67 
37 

60 
28 

71 
25 

69 
32 

70 
32 

75 
33 

77 
34 

6  0 
32 

77 
35 

79 
46 

78 
41 

78 
33 

78 
32 

72 
34 

74 
34 

78 
33 

81 
36 

80 
42 

80 
43 

84 
34 

85 
38 

85 
42 

77 
42 

81 
36 

81 
36 

79 
38 

80 

38 

79 
42 

76 

76.9 

TR  I N  I  DAD 

MIN 

83 
48 

82 
56 

73 

4? 

75 
46 

79 
54 

80 

4  6 

79 
49 

79 
49 

84 

51 

85 
53 

85 
60 

88 
56 

84 
51 

82 
54 

65 
46 

69 
47 

80 
49 

84 
49 

82 
52 

75 
52 

88 

52 

85 
65 

84 
55 

82 
54 

62 
49 

86 
54 

90 
54 

87 
55 

90 
57 

90 

81  .9 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 
MIN 

80 

78 

76 
60 

76 
50 

76 
48 

79 
45 

83 
49 

83 
50 

85 
51 

88 
57 

8B 
59 

89 
59 

87 
54 

7* 
54 

56 
48 

73 
47 

85 
51 

87 
53 

85 
53 

80 
52 

91 
56 

80 

57 

86 

53 

85 
55 

85 
52 

69 
60 

95 
58 

69 
58 

94 
59 

92 

83.1 

TWO  8UTTES   1  NW 

MIN 

86 

81 

66 
52 

74 

50 

81 
59 

78 
53 

84 

52 

85 
60 

83 

6  0 

94 
61 

J  2 
60 

97 
62 

94 

59 

83 
53 

70 
51 

68 
50 

84 
51 

87 
57 

89 
55 

82 
58 

97 
55 

88 
64 

86 
59 

89 
56 

87 
55 

91 
56 

96 
57 

100 
58 

99 
64 

98 

86.3 

URAVAN 

MAX 
MIN 

86 

B  2 

73 

6  0 

83 
43 

82 
50 

87 
50 

91 
49 

93 
53 

95 
51 

96 
53 

93 
62 

92 
51 

91 
54 

90 
51 

89 
55 

90 
54 

95 
53 

97 
55 

98 

57 

97 
58 

101 

55 

102 
58 

101 
62 

98 
62 

98 
56 

100 

55 

98 
59 

100 
62 

99 
58 

97 

93.1 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIN 

76 

35 

71 

66 
31 

72 
30 

74 

36 

71 
35 

75 
38 

77 
39 

82 
40 

83 
43 

80 
52 

77 
42 

82 
39 

80 

40 

75 
45 

71 

39 

B0 
39 

78 
40 

84 
42 

82 
46 

84 
44 

86 
47 

85 
48 

87 
48 

63 
43 

86 
45 

84 
45 

85 
49 

87 
46 

86 

79.7 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

MAX 
MIN 

70 

65 

6;' 
22 

70 
28 

69 
27 

70 
25 

70 
28 

73 
29 

78 

30 

74 

32 

77 
32 

75 
32 

75 
27 

75 
28 

71 
37 

71 

28 

80 
32 

81 
42 

78 

32 

80 
40 

86 
32 

66 
35 

81 
32 

77 
35 

80 
32 

80 
34 

81 
34 

60 
35 

81 
40 

81 

75.9 

WALDEN 

MAX 
MIN 

71 

65 

65 
32 

62 
38 

63 
38 

62 

33 

61 

35 

66 
37 

78 

36 

77 
38 

73 
42 

75 
34 

72 
36 

62 
35 

62 
34 

69 
31 

75 
34 

71 
36 

75 
37 

75 
38 

82 
37 

80 
40 

78 
38 

72 
40 

76 
37 

80 
41 

87 
37 

61 
40 

81 
39 

75 

72.4 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

82 

7o 

69 
4  0 

74 
44 

77 
46 

80 
42 

81 
45 

80 
49 

85 
47 

87 
50 

85 
5  0 

88 
56 

85 
54 

80 

50 

64 
46 

72 
48 

8  0 

47 

84 
51 

62 
52 

78 
51 

90 
52 

89 
54 

87 
54 

83 
48 

82 
47 

86 
51 

93 
53 

90 
55 

94 
55 

88 

82.4 
50.0 

WESTCL IFFE 

MAX 
MIN 

74 

69 

68 
38 

71 

30 

74 

34 

74 

35 

75 
34 

75 
35 

B2 
15 

81 
42 

80 
43 

80 
50 

84 

35 

6  3 
45 

54 
41 

72 
42 

76 
37 

79 
38 

79 
36 

75 
45 

84 

40 

87 
47 

84 
40 

80 
38 

81 
38 

83 
39 

63 
40 

85 
39 

84 

77.1 

WETMORE  2  S 

MAX 
MIN 

80 

7: 

6  3 
46 

75 
39 

75 
45 

75 
43 

82 
46 

80 
48 

82 
47 

82 
44 

B2 
53 

88 
48 

83 
52 

69 
<0 

59 
46 

64 
47 

79 
47 

83 
48 

81 

5  0 

76 
47 

88 
52 

81 

52 

80 
50 

80 
49 

82 
50 

85 
51 

92 
55 

89 
55 

93 
54 

92 

79.7 

WIGGINS  7  SW 

MAX 
MIN 

74 

74 

64 
43 

74 
39 

72 
45 

74 

78 
46 

83 
48 

86 

4  a 

85 
53 

86 

53 

91 
49 

80 

52 

74 
48 

62 
46 

74 

39 

83 
45 

87 
45 

81 
47 

84 

50 

94 
49 

88 
46 

86 
51 

89 

50 

86 
47 

94 
50 

96 
53 

96 
52 

97 
52 

95 

82.9 

WOLF  CREEK   PASS   1  E 

MAX 
MIN 

59 
34 

55 
39 

51 
12 

57 
29 

54 
34 

50 
26 

53 
28 

55 
28 

58 

29 

59 
31 

54 
33 

60 
35 

62 
34 

60 
36 

54 
33 

54 
34 

62 
34 

59 
36 

66 
36 

67 
38 

66 

37 

69 
43 

68 
44 

70 
41 

65 
37 

70 
40 

67 
42 

65 
42 

67 
41 

68 
39 

60.8 
35.5 

WRAY 

MAX 
MIN 

81 

49 

77 
58 

70 
53 

75 
48 

75 
49 

82 
46 

81 

50 

87 
50 

91 
55 

95 
61 

7  6 
59 

94 
59 

87 
67 

85 
57 

78 
48 

73 
48 

83 
48 

87 
53 

84 
54 

88 

50 

101 

51 

99 

55 

83 
47 

87 
53 

85 
54 

99 
60 

104 
60 

101 

6' 

101 
61 

99 
69 

87.6 
54.6 

YUMA 

MAX 
MIN 

79 

70 

71 

74 

74 

81 

83 

84 

6 'J 

95 

95 

97 

94 

82 

81 

71 

81 

91 

90 

87 

99 

97 

86 
49 

90 
55 

86 
54 

99 
58 

102 
58 

1  02 
57 

102 
62 

102 
64 

88.1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


oiaQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND  LAKE   1  WNW 
SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

T 

See  Reieience  Notes  Following  Station  j. 
-  92  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of      1960  -  1961  COLORADO 


Station 

 — — - — —  

July 

August 

September 

October 

November 

 ~  

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolal 

Normal 

July-June 

AKRON    FAA  AP 

 vi — 

 112 — 

 TT  

381 

J** 

1 1 44 

— rffi — 

656 

870 

654 

331 

65 

6336 

ALAMOSA  WB  AP 

41 

56 

254 

1554 

1  Aft7 

1106 

996 

728 

407 

120 

8490 

8659 

allenspark 

162 

187 

686 

950 

1  ?4ft 

11  79 

1111 

934 

592 

317 

8784 

ALTENBERN 

8 

34 

113 

510 

853 

1196 

1263 

909 

869 

627 

290 

46 

6718 

ANTERO  RESERVOIR 

AOBOLE  s 

n 

5  7 

473 

7  71 

1 164 

Jt 

805 

566 

238 

26 

6259 

77 

89 

1078 

1011 

814 

480 

189 

8243 

d'MLEY 

113 

90 

263 

647 

931 

1 26ft 

1  261 

1021 

1036 

807 

484 

273 

8186 

BLANC A 

45 

34 

253 

653 

944 

1400 

1526 

1083 

985 

719 

394 

117 

8153 

BOND 

25 

54 

181 

552 

911 

1259 

1403 

996 

909 

674 

331 

118 

7413 

BONNY  0AM 

3 

7 

102 

335 

727 

1083 

-r  3 

60  1 

304 

46 

5976 

BOULDER 

3 

91ft 

tot 

498 

217 

5  7 

5041 

BRANSON 

17 

6 

74 

356 

630 

1060 

1  036 

8  76 

807 

513 

230 

41 

5646 

BUENA  VISTA 

30 

27 

193 

542 

1225 

1133 

926 

918 

742 

40ft 

112 

BURL  I NGTON 

8 

0 

76 

333 

679 

1042 

1007 

795 

721 

573 

280 

BYERS 

10 

13 

ft  ft 

363 

77? 

1211 

1113 

833 

CANON  CITY 

2 

2 

1 9 

406 

131 

1  8 

438  5 

CEDAREDGE 

449 

749 

1158 

1 1  76 

868 

769 

216 

22 

6028 

CENTER 

67 

105 

263 

649 

955 

1495 

1553 

1034 

931 

667 

402 

133 

A254 

CHEESMAN 

42 

19 

165 

550 

759 

1124 

1209 

974 

890 

704 

353 

130 

6919 

CHERRY  CREEK  DAM 

13 

14 

94 

719 

\vt 

577 

278 

66 

5965 

CHEYENNE  WELLS 

- 

1029 

1  ft!  0 

TBI 

587 

265 

2  8 

5675 

CIMARRON   3  5E 

84 

206 

604 

941 

1  579 

11  36 

999 

695 

384 

CLIMAX   2  NW 

422 

419 

569 

977 

1237 

1511 

1491 

1369 

1382 

1190 

856 

526 

1 1949 

COCHETOPA  CREEK 

118 

169 

317 

722 

1131 

1527 

1724 

1240 

1097 

848 

508 

187 

95R8 

COLLBRAN 

o 

19 

69 

443 

778 

1 1  w 

146 

596 

f  Ol 

36 

COLORADO  NM 

8 

7-* 

410 

0 

COLO  SPR I NG S  WB  AP 

24 

23 

1 16 

440 

780 

1095 

1075 

892 

885 

324 

6254 

CORTEZ 

0 

4 

46 

476 

756 

1218 

1229 

852 

785 

555 

236 

34 

6191 

CRAIG 

12 

66 

169 

573 

965 

1372 

1424 

1035 

983 

719 

365 

83 

7766 

CRESTED  BUTTE 

203 

217 

374 

747 

1148 

1  522 

1613 

12  87 

1  189 

980 

595 

DELH  I 

5285 

DEL  NORTE 

59 

84 

237 

585 

870 

I  374 

1007 

931 

680 

406 

1  46 

DELTA  1  E 

0 

8 

55 

427 

753 

1232 

1255 

826 

686 

447 

127 

9 

5827 

DENVER  WB  AP 

7 

13 

9ft 

396 

759 

1187 

1026 

828 

804 

560 

299 

65 

6034 

6132 

DENVER  WB  C I TY 

10 

16 

7ft 

336 

99ft 

903 

754 

766 

7  67 

57 

5673 

3*2 

n  o 

1  0&62 

DURANGO 

108 

506 

792 

1137 

1 169 

870 

808 

600 

325 

389 

6427 

EADS 

6 

0 

62 

325 

697 

1098 

1026 

816 

719 

486 

185 

32 

5452 

EAGLE   FAA  AP 

31 

66 

213 

631 

979 

1426 

1494 

1056 

957 

750 

413 

126 

8142 

EDGE WATER 

5 

4 

343 

655 

1 024 

946 

717 

739 

56  7 

251 

47 

ESTES  PARK 

127 

622 

1145 

1039 

955 

975 

770 

7 

EVERGREEN 

1  89 

EVERSOLL  RANCH 

3 

230 

568 

916 

920 

701 

617 

347 

84 

8 

FLAGLER  2  NW 

11 

8 

96 

379 

767 

1156 

1116 

853 

810 

614 

309 

66 

6185 

FORDEP  8  S 

_ 

_ 

1080 

850 

776 

_ 

FORT  COLL  I NS 

17ft 

1 103 

291 

FORT  LEWIS 

27 

53 

166 

629 

885 

1251 

1251 

1046 

1021 

743 

108 

7616 

FORT  LUPTON 

1 

6 

100 

405 

785 

1223 

1105 

813 

775 

509 

215 

51 

5986 

FORT  MORGAN 

2 

15 

131 

399 

796 

1185 

I  188 

850 

850 

590 

284 

48 

6338 

FRASE  P 

357 

01 

1  294 

1656 

1  299 

, 

771 

1  1  91  9 

FRU 1 T  A  2  N 

? 

GATEWAY    1  SW 

| 

14 

323 

615 

1  03  5 

1075 

703 

634 

365 

125 

4892 

GEORGETOWN 

94 

63 

235 

602 

885 

1145 

1124 

970 

1018 

863 

491 

210 

7700 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

ft 

18 

99 

47ft 

816 

1197 

1233 

930 

813 

586 

255 

35 

6452 

GOPE    PASS  RANCH 

91 

84 

6 

152 

Aof 

526 

GRAND   JUNC T ION   WB  AP 

0 

* 

17 

696 

1077 

"T 

433 

784 

1644 

1306 

1 195 

1015 

679 

427 

1  0732 

GRAND  LAKE    6  SSW 

233 

266 

414 

772 

1069 

1438 

1710 

1288 

1188 

970 

643 

343 

10334 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

41 

22 

187 

584 

871 

1310 

1  341 

1022 

964 

715 

363 

90 

7510 

_ 

4 

1  3 

44  7 

835 

12  14 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

a  a 

2  52 

62fl 

955 

1401 

804 

463 

850 

G  R  E  Y  S  T  ON  E 

8 

57 

557 

1217 

1207 

T945 

960 

325 

GROVE R  10  W 

ft 

24 

110 

1012 

860 

935 

654 

363 

71 

GUNN 1  SON 

7fl 

150 

295 

687 

1  102 

1587 

1772 

1244 

1067 

835 

461 

161 

9439 

HA YDEN 

1583 

1093 

1  044 

745 

406 

1  09 

HFDMTT    7    F  CF 

260 

int 

449 

827 

^79 

383 

1  ft«iBl 

8* 

49 

323 

672 

1079 

1037 

^8  15 

^702 

467 

5357 

HOLYOKE 

4 

6 

126 

376 

735 

105ft 

10  36 

801 

770 

612 

286 

35 

5845 

HOT   SULPHUR    SPR   2  SW 

117 

163 

313 

752 

1097 

1556 

1640 

1194 

1100 

ft52 

526 

1 DAHO  SPR I NG  S 

122 

4 

313 

1137 

1 124 

952 

985 

762 

464 

228 

7675 

I  GNAT  10   1  N 

_ 

95  7 

336 

64 

6848 

JOHN  MAR  TIN  DAM 

^0 

1  32 

275 

634 

1133 

1059 

761 

631 

402 

JULESBURG 

0 

3 

74 

318 

743 

1060 

1045 

797 

743 

614 

275 

28 

5  700 

KASSLER 

13 

11 

88 

343 

702 

lnifl 

920 

774 

790 

526 

281 

66 

5532 

K  Al  'F  F  M  AN    >    S  SE 

22 

164 

49 

82 

10 

1  057 

867 

928 

65ft 

352 

79 

6509 

KIT  C ARSON 

0 

_ , 

2  3 

LA    JUNTA    FAA  Af^ 

2 

41 

299 

643 

1177 

1099 

802 

685 

434 

1  50 

1 1 

5347 

LAKE  CITY 

116 

111 

279 

68R 

1039 

1437 

1561 

1175 

1103 

847 

514 

186 

9056 

LAKE   GEORGE    8  SW 

713 

955 

1228 

1105 

flftft 

529 

245 

LAMAP 

44 

290 

696 

1 144 

1057 

8  19 

690 

437 

1  42 

1  8 

5345 

L**S   ANIMAS    1  N 

n 

0 

46 

331 

725 

1190 

5523 

LE ADV I LLE 

265 

413 

830 

1  394 

126ft 

1  246 

1070 

689 

381 

LI  "ON   S  SSW 

25 

10 

no 

408 

754 

1157 

1108 

862 

872 

650 

329 

72 

6357  | 

LIMON 

15 

23 

133 

459 

816 

1185 

1155 

902 

895 

655 

325 

76 

6639 

LITTLE  HILLS 

35 

63 

182 

595 

869 

1  300 

J  jj 

712 

39  3 

1  04 

7459 

LONC-^ONT   2    F  Sc 

7 

19 

133 

413 

794 

1 136 

578 

60 

6291  1 

MANASSA 

81 

87 

276 

670 

937 

1463 

1523 

1100 

99ft 

8827 

MAPVINE 

96 

14ft 

302 

687 

101ft 

1413 

1404 

1123 

1061 

839 

523 

213 

MAY3ELL 

15 

73 

240 

628 

980 

1350 

1381 

99B 

961 

671 

363 

70 

7750 

MEEKFR 

14 

62 

183 

604 

896 

1337 

1  348 

1004 

954 

733 

392 

114 

7641  j 

MESA  VERDE  NP 

0 

4 

37 

474 

697 

1121 

1046 

H37 

800 

544 

205 

15 

5780 

MONTt  VISTA 

126 

176 

283 

674 

977 

1551 

1599 

1091 

947 

739 

454 

204 

8821 

MONTROSE   NO  2 

0 

8 

56 

452 

76? 

1224 

1232 

889 

784 

534 

206 

21 

6168  | 

MONUMENT    2  WSW 

5ft 

31 

191 

518 

805 

1122 

1043 

895 

97H 

754 

436 

13ft 

6961 

NO© TH DALE 

13 

18 

123 

589 

857 

1311 

1390 

94ft 

9  0  0 

630 

365 

88 

7232 

N0° T h  LAKE 

182 

136 

300 

667 

849 

1170 

1159 

1C24 

1017 

803 

535 

277 

8119 

See  refcrc  r.ce  r.clcs  fc  llowing  Slalion  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of       1960  -  1961  COLORADO 


Station 

A  milt 

Seotember 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June  ! 

NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 
PAON I  A 

S 

35 

177 

607 

885 

1362 

1350 

1038 

955 

662 

373 

84 

7536 

16 

23 

159 

552 

807 

1160 

1155 

973 

936 

712 

391 

102 

6986 

73 

86 

208 

600 

917 

1269 

1338 

1062 

1003 

724 

433 

152 

7865 

0 

2 

9 

313 

655 

1015 

1022 

716 

628 

361 

87 

2 

4810 

° 

1195 

1220 

854 

763 

538 

206 

28 

5990 

PARADOX 
PARKER  9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6 

0 

3 

54 

413 

693 

1162 

819 

482 

184 

11 

22 

39 

137 

468 

819 

1175 

1149 

910 

898 

664 

339 

111 

6731 

2 

4 

41 

330 

679 

1087 

1050 

8  24 

721 

5397 

0 

26 

118 

574 

968 

1461 

1469 

1017 

933 

590 

188 

14 

7358 

112 

128 

288 

1121 

992 

1088 

858 

535 

265 

8130 

RICO 

178 

177 

352 

724 

978 

1302 

1277 

1125 

1101 

875 

588 

293 

8970 

RIFLE  2  ENE 

6 

39 

130 

528 

866 

1229 

1257 

938 

828 

587 

246 

75 

6729 

ROCKY  FORD  2  ESE 

3 

0 

43 

323 

670 

1179 

1120 

792 

683 

426 

126 

14 

5379 

ROGGEN  2  S 

1 

9 

108 

680 

338 

77 

RUSH   2  NNE 

22 

775 

1070 

1037 

882 

902 

6349 

RUXTON  PARK 

265 

192 

396 

742 

944 

1266 

1257 

1104 

1117 

939 

621 

385 

9228 

RYE 

54 

26 

152 

473 

738 

1071 

1038 

882 

855 

653 

322 

100 

6364 

SAGUACHE 

43 

56 

198 

579 

909 

1380 

1439 

986 

924 

704 

406 

124 

7750 

SAL  IDA 

28 

46 

194 

554 

738 

1204 

1195 

873 

818 

619 

3  27 

94 

6690 

SEDGWICK  5  S 

* 

1090 

1060 

8  19 

816 

645 

315 

45 

5994 

SI LVERTON 

267 

281 

389 

777 

1060 

1462 

1450 

1210 

1173 

1008 

648 

361 

1  0086 

SPICER 

251 

238 

357 

780 

1104 

1539 

1544 

1297 

1244 

1018 

618 

333 

10323 

SPRINGFIELD  7  WSW 

11 

0 

59 

317 

647 

1005 

961 

793 

738 

476 

161 

17 

5205 

SPRINGFIELD   8  S 

0 

574 

1060 

794 

810 

466 

219 

20 

STATE    TURKEY  EXP  FARM 

1256 

1016 

96  5 

729 

STEAMBOAT  SPRINGS 

100 

158 

301 

693 

1093 

1540 

1672 

1192 

1093 

825 

503 

236 

9406 

STERL ING 

4 

20 

167 

440 

822 

1201 

1163 

854 

862 

635 

310 

53 

6531 

STRATTON  3  NE 

4 

5 

97 

366 

761 

1132 

1075 

845 

810 

623 

290 

51 

6059 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

331 

382 

486 

842 

1175 

1549 

1616 

1399 

1343 

1120 

809 

462 

11514 

TACONY  7  SE 

1116 

1098 

849 

744 

516 

206 

39 

5772 

TAYLOR  PARK 

268 

272 

429 

824 

1287 

1711 

1815 

1441 

1336 

1077 

677 

350 

1 1487 

TELLUR I DE 

166 

166 

329 

700 

933 

1328 

1350 

1125 

1082 

866 

511 

248 

6804 

TRINIDAD 

10 

3 

91 

411 

649 

994 

986 

798 

747 

484 

180 

29 

5382 

TRINIDAD  FAA  AP 

10 

5 

67 

377 

650 

1029 

983 

868 

746 

525 

214 

31 

5505 

TWO  SUTTES    1  NW 

952 

784 

688 

440 

147 

19 

URAVAN 

1094 

1114 

743 

654 

439 

128 

5 

VALLECITO  DAM 

39 

44 

176 

612 

856 

1226 

1330 

1089 

1003 

741 

444 

140 

7700 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

232 

259 

396 

790 

1070 

1568 

1694 

1211 

1156 

929 

639 

331 

10275 

WALDEN 

229 

286 

402 

822 

1147 

1542 

1567 

1216 

1165 

938 

590 

302 

10206 

walsenburg  power  plant 

941 

798 

764 

539 

224 

39 

5463 

WATERDALE 

8 

12 

131 

409 

763 

1089 

1084 

865 

895 

583 

331 

up c  Tr i  i ppf 

1416 

1107 

1021 

778 

199 

8  34  2 

WETMORE  2  S 

23 

11 

90 

386 

696 

1015 

982 

"11 

830 

565 

275 

67 

5751 

WIGGINS  7  SW 

419 

830 

1263 

1182 

854 

825 

595 

266 

66 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

328 

347 

513 

S62 

1092 

1453 

1339 

1293 

1342 

1109 

780 

498 

10956 

WRAY 

2 

5 

84 

312 

708 

1028 

1050 

751 

716 

547 

232 

16 

5451 

YUMA 

6 

17 

125 

3on 

689 

1032 

10  38 

756 

734 

534 

bee  reference  noles  following  Slalion  I.idex. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
JUNE  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1) 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«  ..  r> 

oo  ► 

h-  < 

ALAMOSA  WB  AP 

EVAP 

.  47 

.  52 

46 

.  32 

.  08 

.  30 

.  31 

30 

34 

33 

23 

31 

.  27 

.  35 

4  0 

.  34 

.  32 

.  36 

10 . 35 

95 

138 

162 

74 

66 

67 

71 

62 

74 

64 

79 

73 

57 

80 

122 

100 

50 

70 

75 

78 

81 

78 

86 

75 

04 

75 

71 

67 

71 

72 

2402 

MAX 

74 

71 

70 

78 

72 

72 

73 

79 

79 

77 

79 

77 

79 

79 

71 

77 

84 

85 

78 

82 

83 

83 

81 

80 

81 

80 

83 

81 

81 

84 

78.4 

MIN 

45 

43 

42 

36 

45 

43 

44 

43 

47 

50 

50 

47 

45 

48 

49 

46 

48 

47 

49 

50 

49 

51 

49 

52 

49 

50 

48 

52 

49 

50 

47.2 

ARBOLES 

EVAP 

.  32 

.  48 

.  36 

.  28 

.  34 

.  89 

17 

82 

45 

28 

.  31 

.  47 

.  16 

.  63 

.  18 

.  33 

Bll . 26 

61 

53 

72 

47 

53 

57 

70 

60 

62 

67 

60 

66 

64 

60 

64 

47 

86 

78 

* 

106 

* 

106 

59 

64 

50 

114 

67 

60 

74 

1857 

MAX 

85 

83 

79 

85 

85 

83 

86 

91 

90 

90 

87 

84 

89 

88 

82 

89 

92 

84 

92 

95 

97 

93 

87 

88 

94 

92 

96 

92 

94 

96 

88.9 

MIN 

46 

53 

46 

46 

49 

49 

49 

51 

48 

55 

61 

55 

49 

52 

56 

59 

54 

54 

54 

58 

56 

56 

59 

57 

55 

52 

54 

59 

57 

58 

53.6 

BONNY  DAM 

EVAP 

.  28 

.  30 

.  39 

.  09 

.  19 

.  08 

.  25 

.  31 

.  32 

40 

47 

42 

48 

.  31 

.  31 

.  52 

.  57 

.  49 

.  67 

10  .  55 

62 

82 

114 

87 

76 

55 

73 

29 

50 

109 

150 

112 

67 

100 

120 

83 

139 

70 

64 

97 

93 

71 

63 

138 

48 

103 

69 

138 

44 

14  1 

2647 

MAX 

82 

56 

71 

87 

88 

80 

88 

90 

87 

83 

89 

87 

89 

90 

97 

91 

- 

MIN 

50 

59 

58 

55 

56 

58 

54 

56 

57 

58 

60 

63 

64 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

- 

- 

.07 

.13 

.24 

.09 

.11 

.  16 

.24 

.14 

.20 

.21 

.  19 

.  15 

.  15 

.23 

.23 

.21 

.20 

.20 

.30 

.26 

.  25 

.25 

.25 

.27 

.20 

.11 

.  14 

.13 

B  5.69 

WIND 

- 

- 

60 

35 

30 

34 

33 

30 

27 

30 

41 

33 

34 

34 

33 

40 

44 

28 

32 

41 

46 

32 

42 

57 

42 

45 

26 

33 

23 

21 

B  1079 

MAX 

- 

- 

52 

65 

64 

63 

63 

73 

72 

65 

67 

68 

65 

64 

64 

71 

71 

68 

66 

72 

75 

73 

70 

70 

70 

72 

72 

63 

66 

67 

67.  5 

MIN 

46 

32 

33 

33 

33 

33 

40 

42 

40 

40 

35 

35 

42 

43 

41 

41 

42 

39.4 

FORT  COLLINS  (a) 

EVAP 

.15 

.21 

.05 

.09 

.07 

.06 

.09 

.  12 

.  10 

.17 

.  12 

.13 

.  14 

.  11 

.  12 

.  11 

.  18 

.16 

.18 

.  14 

.25 

.24 

2  ! 

.  15 

.  17 

.21 

.19 

.19 

.43 

.24 

4.  78 

WIND 

18 

25 

23 

24 

12 

8 

9 

13 

7 

16 

13 

8 

9 

9 

g 

13 

15 

18 

13 

31 

420 

GRAND  LAKE  6  SSW  (b) 

EVAP 

.24 

.23 

.22 

.  14 

.16 

.18 

.  11 

.  16 

.21 

.33 

.30 

.36 

.37 

.22 

.16 

.  34 

.32 

.32 

.29 

.20 

.39 

.48 

.  35 

.  16 

2  4 

.24 

.30 

.27 

.22 

.44 

7.95 

WIND 

102 

154 

159 

90 

100 

94 

107 

85 

72 

116 

98 

98 

87 

100 

79 

125 

69 

70 

61 

58 

61 

55 

62 

65 

76 

75 

74 

73 

71 

66 

69 

71 

70 

70 

68 

72 

78 

75 

71 

69 

71 

71 

72 

76 

82 

80 

70.3 

MIN 

39 

38 

40 

36 

36 

35 

43 

39 

38 

41 

41 

40 

39 

40 

37 

33 

37 

40 

41 

41 

41 

44 

43 

48 

41 

43 

42 

45 

41 

42 

40.  1 

GREEN  MTN  DAM  (c) 

.05 

.18 

.18 

.  14 

.  17 

.13 

.12 

.16 

.26 

.25 

.23 

.28 

.26 

.19 

.18 

.27 

.33 

.37 

.  17 

.26 

.29 

.39 

.18 

.33 

.27 

.33 

.31 

.24 

.  16 

.25 

6.93 

WIND 

32 

70 

108 

34 

44 

33 

31 

42 

26 

33 

50 

41 

51 

40 

35 

46 

39 

31 

41 

43 

50 

60 

50 

55 

42 

48 

39 

44 

6 

8 

1272 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

.41 

.60 

.09 

.22 

.12 

.26 

.26 

.31 

.25 

.38 

.29 

.33 

.36 

.66 

.21 

.10 

.08 

.15 

.36 

.28 

.42 

.41 

.42 

.32 

.38 

.27 

.29 

.34 

.67 

52 

9.  76 

WIND 

70 

62 

75 

100 

70 

54 

63 

48 

89 

100 

1909 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.47 

.31 

.21 

.25 

.22 

.21 

.21 

.28 

.33 

.37 

.40 

.38 

.32 

.33 

.37 

.29 

.34 

.34 

.37 

.41 

.33 

.36 

.  yi 

.36 

.  32 

.37 

.35 

.30 

.  29 

.24 

9.65 

WIND 

53 

45 

27 

21 

20 

18 

22 

25 

17 

36 

59 

35 

17 

42 

40 

25 

29 

24 

22 

34 

24 

27 

16 

24 

22 

22 

28 

32 

28 

21 

855 

PUEBLO  CITY  RES 

EVAP 

35 

20 

09 

21 

22 

24 

.34 

W IND 

80 

90 

100 

90 

90 

70 

80 

80 

60 

70 

50 

100 

60 

190 

60 

30 

70 

50 

140 

40 

50 

80 

50 

60 

50 

50 

80 

70 

70 

2160 

MAX 

91 

84 

75 

65 

82 

82 

82 

85 

86 

87 

86 

84 

90 

89 

87 

63 

81 

90 

93 

82 

91 

93 

86 

90 

81. 

84 

90 

95 

95 

97 

85.7 

MIN 

53 

49 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

.55 

.38 

.06 

.35 

.22 

.21 

.47 

.34 

.38 

.39 

.44 

.47 

.48 

.40 

.  18 

.23 

.27 

.50 

.45 

.35 

.  50 

.61 

.44 

.46 

.37 

.45 

.48 

.49 

.67 

,  71 

12.30 

WIND 

MAX 

78 

79 

63 

77 

79 

77 

87 

87 

87 

89 

86 

85 

89 

87 

63 

68 

88 

87 

78 

87 

89 

86 

84 

88 

88 

90 

90 

88 

88 

88 

83.3 

MIN 

51 

62 

59 

53 

61 

51 

52 

56 

59 

56 

58 

56 

51 

59 

52 

58 

53 

56 

57 

61 

56 

63 

52 

63 

55 

58 

55 

59 

61 

60 

56.8 

SUGAR  LOAF  RES 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.15 

.18 

.16 

.08 

.26 

.  12 

.31 

.14 

.34 

.27 

.18 

.31 

11 

.29 

.  19 

.  14 

.25 

.  13 

.  13 

12 

- 

WIND 

51 

80 

83 

82 

43 

41 

45 

47 

45 

43 

45 

44 

33 

51 

70 

68 

29 

38 

62 

38 

54 

29 

35 

40 

42 

38 

35 

38 

30 

30 

1409 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.31 

.25 

.18 

.22 

.23 

.17 

.  14 

.15 

.23 

.26 

.21 

.26 

.21 

.29 

.16 

.11 

.18 

.16 

.14 

.26 

.27 

.25 

.19 

.19 

.  27 

.23 

.  25 

.23 

.25 

2  5 

6.50 

WIND 

34 

30 

39 

20 

25 

15 

11 

14 

10 

4 

21 

33 

7 

16 

16 

8 

5 

4 

5 

11 

5 

21 

9 

17 

12 

1 

20 

9 

3 

23 

448 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.35 

.38 

.37 

.35 

.25 

.27 

.33 

.25 

.31 

.29 

.32 

.23 

.37 

.23 

.18 

.  16 

.28 

.36 

.24 

.33 

.39 

.37 

.37 

.23 

.24 

.  21 

B  8.84 

WIND 

72 

25 

137 

103 

59 

59 

72 

57 

53 

55 

68 

54 

58 

47 

73 

70 

75 

34 

57 

67 

* 

189 

72 

50 

56 

47 

51 

54 

1814 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.40 

.21 

.41 

.25 

.12 

.06 

.37 

.22 

.13 

.37 

.41 

.26 

.  15 

.15 

.13 

.26 

.20 

.34 

.11 

.40 

.13 

.31 

.  4.. 

.25 

.35 

.24 

30 

.24 

.40 

.45 

8.08 

WIND 

43 

53 

48 

36 

23 

23 

22 

22 

38 

40 

44 

26 

45 

63 

46 

26 

47 

36 

46 

35 

40 

26 

35 

60 

36 

41 

51 

18 

38 

52 

1159 

MAX 

78 

80 

70 

88 

86 

86 

84 

86 

94 

95 

90 

100 

88 

84 

64 

90 

94 

96 

84 

94 

96 

94 

98 

94 

92 

100 

100 

102 

102 

100 

90.3 

MIN 

52 

54 

52 

44 

46 

52 

54 

56 

54 

55 

54 

56 

48 

56 

50 

46 

52 

52 

54 

54 

54 

58 

54 

54 

52 

54 

56 

58 

60 

60 

53.4 

(a)  EVAPORATION  MEASURED  IN  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET. 

(b)  EVAPORATION  PAN  AND  ANEMOMETER  ON  STEEL  TABLE  3  FEET  ABOVE  PLATFORM  EXTENDING  FROM  SLOPING  BANK. 

(c)  EVAPORATION  PAN  AND  ANEMOMETER  ARE  MOUNTED  ON  2-FOOT  BY  4-FOOT  WOOD  PLATFORM  OVER  A  CONCRETE  AND  STONE  BASE,   20   INCHES  HIGH. 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In 

Soil  6 

Day  01  Month 

rage 

29 

30 

31 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

lb 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7:00  A 

M. 

62 

62 

58 

56 

56 

58 

57 

59 

61 

62 

62 

61 

6  2 

62 

61 

59 

60 

61 

63 

66 

62 

64 

65 

66 

64 

65 

66 

65 

66 

68 

62 

0 

7:00  P 

M. 

67 

60 

58 

61 

62 

62 

65 

66 

68 

68 

67 

68 

67 

66 

63 

67 

67 

68 

67 

69 

73 

74 

73 

71 

74 

74 

72 

72 

74 

73 

67 

9 

6 

Inches 

7:00  A 

M. 

64 

64 

60 

58 

59 

60 

58 

61 

63 

64 

64 

64 

65 

64 

6  4 

62 

63 

64 

65 

65 

65 

67 

.,8 

68 

67 

68 

69 

68 

68 

70 

64 

3 

7:00  P 

M. 

67 

62 

61 

61 

62 

62 

64 

64 

67 

68 

67 

68 

67 

67 

6  3 

66 

67 

68 

67 

68 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

72 

73 

73 

67 

6 

12 

Inches 

7:00  A 

M. 

63 

63 

60 

59 

59 

59 

59 

61 

62 

63 

64 

63 

64 

64 

63 

62 

63 

63 

64 

64 

65 

66 

67 

67 

67 

68 

69 

69 

68 

69 

63 

9 

7:00  P 

M. 

63 

61 

60 

59 

60 

60 

60 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

66 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

68 

69 

70 

64 

2 

24 

Inches 

7:00  A 

M. 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

58 

6  1 

62 

62 

61 

61 

63 

62 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

62 

0 

7:00  P 

M . 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

61 

61 

61 

6  2 

62 

62 

62 

62 

61 

62 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

62 

2 

36 

Inches 

7:00  A 

M. 

56 

57 

57 

56 

57 

57 

56 

56 

57 

57 

57 

53 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

61 

62 

62 

63 

58 

6 

7:00  P 

M. 

56 

57 

57 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

62 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

59 

2 

72 

Inches 

7:00  A 

M. 

51 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

54 

2 

7:00  P 

M. 

51 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

51 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

57 

56 

57 

57 

57 

54 

2 

6  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  N  ON  IRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
DELAYED  DATA 


Tern 

petal 

ure 

F 

tecip 

itahon 

Days 

w.  Sleel 

No  ol  Days 

Slalion 

1 

Max 

Mm 

a 

I 

E 

i 

1 

E 

5 

1 

3  j  1 
o  .r  ^ 

Highesi 

S 

.3 

o 

ll 

k'J 

li 

1 

|  J  1 
^  o  | 

6 

Q 

1 

o  2 
w  O 

:  S 

o 

1 

! 

DECEMBER  1960 
GREYSTONE 

35 

.5 

15 

.  4 

25. 

5 

42 

1 

-  1 

7 

1217 

0 

6 

31 

1 

.48 

1 

9+ 

4 

0 

0 

JANUARY  1961 
BRANSON 
BURLINGTON 

£  T  A  T  C     TIIDL'CV     C"  Y  D    C  A  D  M 

42 
47 

.0 
,  0 
_  q(d| 

20 
17 
5 

.5 
.4 
.  6  M 

31. 
32. 
24. 

3 
2 

3M 

2.2 

56 
68 
51 

9 
23 
23+ 

3 

-  4 

-  7 

27 
27 
2 

1036 
1007 
1256 

0 
0 
0 

5 
4 
0 

31 

30 
31 

0 
1 
7 

T 

1.05 

-  .35 

.46 
T 

2 
26+ 

T 

0 

1 
0 

0 
0 

0 

o 

FEBRUARY  1961 

52 

18 

#  7 

35. 

g, 

65 

25+ 

10 

19 

816 

0 

1 

28 

0 

D 

.62 

.25 

.  30 

4 

2 

0 

0 

MARCH  1961 
BRANSON 

50 

.  5 

27 

.0 

3B. 

8 

68 

14 

16 

29+ 

807 

0 

3 

26 

0 

.93 

.47 

17 

11.5 

6 

19 

3 

0 

0 

APRIL  1961 
CIMARRON  3  SE 

58 

.  1 

25 

.0 

41. 

6 

74 

29 

12 

15 

695 

0 

0 

26 

0 

MAY  1961 
GREYSTONE 

71 

.  1 

37 

.  4 

54. 

3 

80 

22+ 

27 

7 

325 

0 

0 

6 

0 

1.41 

.68 

8 

T 

0 

4 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

5 

Day  of  month 

O 
E- 

1   1   2  | 

3 

4  | 

5  ]  6 

7  1  8 

9 

10  | 

11  12 

13  |  14  |  15 

16  | 

17 

18 

19  |  20 

21 

22 

23 

24 

25  |  26  | 

27 

28j 

29  |  30 

31 

AUGUST  1960 
HAWTHORNE 

.36 

.04  T 

T 

.  30 

.01 

.01 

T  T 

T 

T 

T 

SEPTEMBER  1960 
FOUNTAIN 

.76 

.01 

.38 

.12 

.02 

.23 

DECEMBER  1960 
DOHERTY  RANCH 
ELBERT  2  WNW 
GREYSTONE 

.88 
1.25 

.48  .30 

.03 
.  18 

.19  .09 

.85 

.39 

.01 

.  10 

JANUARY  1961 
BRANSON 
BURLINGTON 
ELBERT  2  WNW 
STATE  TURKEY  EXP  FARM 

.46 
T 

.06 
1.05 

.46 

T 

T 

T 

.01 

.05 

l.OS 

FEBRUARY  1961 
EADS 

LAKE  MORAINE 

D  .62 

.OS 
.10 

.30 
.15 

T 

D.05 

.02 

.20 

MARCH  1961 
AMES 
BRANSON 

3.73 
.93 

T 

.30 

.47 

.20  .36 
T 

.31 

.23 

.42 
.47 

.12 

T 

T 

.22 

T 

.20  .12 

.17 

.34 
T 

.34  .15 
.24  T 

APPIL  1961 
CIMARRON  3  SB 

MAY  1961 
GREYSTONE 

1.41 

.01  .68 

.13     .48  .11 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  lrde« 
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DAILY  TEMPERATURES 


DELAYED  DATA 


Station 

Day  Ot  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

DECEMBER  1960 
GREY STONE 

MAX 
MIN 

42 
31 

37 
28 

36 
23 

40 
19 

32 
12 

32 
8 

32 
-  1 

26 

5 

29 
9 

38 

10 

35 
10 

37 
12 

40 

12 

41 

15 

39 
22 

37 
18 

35 
17 

37 
18 

34 

20 

32 
19 

35 
18 

36 
14 

34 
16 

37 
18 

38 
17 

35 
14 

34 
16 

36 
18 

34 
14 

36 
11 

36 
14 

35 
15 

5 
4 

JANUARY  1961 
BRANSON 

MAX 
MIN 

33 
18 

28 
13 

38 
13 

43 
18 

45 

22 

40 

22 

35 
18 

50 
25 

56 
32 

47 

28 

40 

22 

50 
24 

42 

23 

40 

22 

42 
22 

55 
26 

55 
30 

43 

26 

38 
13 

32 
17 

43 
13 

48 

28 

55 
30 

45 
18 

38 
18 

26 
10 

18 

3 

29 
9 

45 
18 

52 
28 

52 
27 

42 
20 

0 

5 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

31 

17 

34 

9 

48 
10 

41 
10 

50 
9 

55 
18 

S3 
34 

48 

22 

56 
26 

47 

29 

55 
22 

54 
21 

53 
20 

47 

25 

53 
32 

50 
30 

55 
32 

39 
30 

42 
15 

35 
22 

50 
7 

54 
17 

68 
19 

53 
9 

32 
3 

21 
6 

18 
-  4 

37 

5 

55 
6 

61 
21 

62 
18 

47 
17 

0 
4 

STATE  TURKEY  EXP  FARM 

MAX 
MIN 

-  1 

-  7 

-  6 

-  5 

-  3 

-  2 

2 

8 

2 

3 

1 

0 

4 

6 

3 

3 

40 
4 

46 

5 

40 

5 

51 
7 

50 
17 

44 

27 

40 
13 

36 
30 

37 
27 

48 
3 

43 
5 

0 
6 

FEBRUARY  1961 
EADS 

MAX 
MIN 

25 

23 

12 

12 

20 

16 

18 

12 

]  3 

13 

14 

13 

17 

25 

29 

22 

30 

1  l 

10 

20 

23 

25 

:>r. 

16 

22 

2] 

42 
14 

20 

52 
18 

5 
7 

MARCH  1961 
BRANSON 

MAX 
MIN 

55 
20 

62 
37 

60 
26 

50 
28 

40 

25 

55 
22 

47 

27 

47 
17 

41 

25 

58 
32 

55 
26 

49 
28 

60 
22 

68 
35 

65 
42 

58 
28 

34 
27 

28 
24 

28 
20 

48 

16 

48 

27 

55 
28 

63 
28 

64 

42 

62 
40 

53 
32 

55 
30 

45 
21 

28 
16 

34 

24 

50 
22 

50 
27 

5 
0 

APRIL  1961 
CIMARRON  3  SE 

MAX 
MIN 

54 
26 

58 
24 

63 
22 

48 
18 

60 
25 

60 
15 

59 
26 

40 
24 

44 

24 

43 
14 

50 
26 

60 
15 

48 

27 

38 
28 

45 
12 

58 
15 

66 
18 

72 
54 

71 
42 

64 
36 

65 
24 

67 
30 

71 
35 

55 
28 

52 
24 

56 
25 

65 
20 

66 
20 

74 

28 

71 

26 

58 
25 

1 
0 

MAY  1961 
GREY STONE 

MAX 

MIN 

72 
36 

68 
38 

72 
36 

68 
33 

58 
31 

58 
28 

58 
27 

57 
28 

76 
36 

78 
39 

78 
34 

75 
29 

69 
29 

61 
34 

57 
35 

66 
39 

70 
39 

74 
38 

73 
40 

73 
40 

80 
42 

80 
45 

76 
41 

76 
40 

77 
42 

70 
40 

78 
42 

77 
48 

78 
44 

74 
41 

78 
45 

71 
37 

1 
4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1960 
GREYSTONE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

3.0 

5 

2.0 
7 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0.5 
3 

2 

2 

2 

JANUARY  1961 
BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MAY  1961 
GREYSTONE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

CORRECTED  DATA 


AUGUST  1960 


OCTOBER  1960  through 
MARCH  1961 


MARCH  1961 
APRIL  1961 


ESTES  PARK 

ELBERT  6  SSW 
SEDALI A  4  SSE 


Precipitation  on  9th  should  be  .75;  monthly  total  1.35;  departure  +1.55;  great- 
est day   .75  on  9th;  days  with  .10  or  more  2;and   .50  or  more  1. 

Separation  of  4°  discovered  in  minimum  thermometer  April  1961.  Temperature  rec- 
ords appear  to  have  been  affected  to  that  extent  for  the  period  indicated. 

Precipitation  on  12th  should  be   .03;   18th,    .53;  monthly  total  1.56;  departure 
+.47;  greatest  day   .53  on  18th;  days  with   .10  or  more  4;  and   .50  or  more  1. 

Precipitation  on  15th   (.22)  should  be  on  25th  and  monthly  total  should  be  1.68. 

Precipitation  on  13th,   14th,  and  15th  should  be   'Trace'  and  monthly  total  .77. 


See  Reference  Notes  Following  Station 
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JUNE  1961 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

IpRECIP. 

< 

1  SPECIAL 

AKRON  ft  E 

0109 

WASHINGTON 

3 

40  09 

103  09 

4539 

C 

DRY  LAND  FIELO  STA 

AKQON   f  AA  AIPPOPT 

WASHINGTON 

3 

40  07 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA 

! 

37  27 

MID 

SP 

U  S  WEATHER  BUREAU 

flLLFNSPABK 

BOULDER 

40  12 

<.n 

H  LESTER  COATS 

ALTEN3ERN 

GARFIELD 

2 

39  30 

5P 

OPVILLE  C  ALTENBERN 

SAN  MIGUEL 

I 

37  5* 

<>r 

WEST  COLO  POWER  CO 

LINCOLN 

38  54 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

CHEYENNE 

3    38  5] 

JOSEPH  H  PFOST 

ARBOLES 

ARCHULETA 

SP 

SP 

MRS  BETTY  M  SEIBFL 

AOITA    9  NNF 

CHFYFNN; 

CLARK  WRIGHT 

ART  E  5 1  A   6  E 

0354 

MOFFAT 

2   40  14 

108  54 

5887 

C 

W  E  GAOO 

ASPEN 

PITKIN 

2  39  11 

6P 

C  H 

RICHARD  CAR— SK  ADEN 

EL  PASO 

1   39  01 

SA 

RALPH  J  AYER 

BAILEY 

4  39  24 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

91G  SPRINGS  RANCH 

El  paso 

C 

ARTHUR  H  NUTT 

COSTILLA 

SP 

LINDEL  J  HUDSON 

EAGLE 

AGENT  0*R  G  W  RY 

BONNY  DAM 

YUMA 

U  S  BUP  RECLAMAT ION 

BOULOER  2 

BOULDER 

5400 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

BOULDER 

H 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

Dfl  95 

KIOWA 

1    30  27 

102  27 

3925 

8A 

«RS  ELSIE  E  WHITE 

BRANDON 

LAS  ANIMAS 

1    37  01 

5P 

CHARLES   S  MITCHELL 

BPECKENOIDGE 

SUMM I T 

2  39  29 

SP 

MRS  ELVA    J  ENYEART 

BP  1 GGSDALE  2  NW 

WELO 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

B'JENA  VISTA 

CHAFFEE 

J  38  " 

LLOYD  R  SWEOHIN 

Bl'°l.  IN&TON 

KIT  CAPSON 

5P 

RALPH  C  BINARD 

BU°L  !  NGTON  12  NNE 

c 

SHIRLEY  M  JA«ES 

RIITLF"  OANCM 

PUEBLO 

5P 

MRS  WINIFRED  ORR 

8  YE°S 

ARAPAHOE 

6P 

CH 

HARRY  W  NEWTON 

CAWPO  11  WSW 

BACA 

1   37  03 

4329 

6P 

JESS  L  PERKINS 

CANON  CITY 

1294 

FREMONT 

1^5  16 

534  3 

5P 

5P 

WARDEN  PENI TENT  I APy 

CASCADF 

l/AH 

s 

WEST   COLO  POWER  CO 

CASTLE  POCK 

DOUGLAS 

4  39  22 

F 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOAOFPCE 

OELTA 

2   38  54 

SP 

f  H 

PHILIP  R  AUST 

CENTER 

SAGUACHE 

gp 

WILLIAM  B  SUTLEY 

i*  HFF  5MA  N 

JEFFERSON 

BOARD  OF   WATER  COMM 

CHEPAU 

OTERO 

c 

SIMON  8  SCHULTZ 

ChEppy  CPEEr  OA" 

CORPS  OF  FNG INFERS 

CHETENNF  WELLS 

CHEYENNE 

c;ty  water  dept 

C [MAPPQN  1  SE 

MONTROSE 

CARL  E  MC  MILLEN 

CLIFF  LAKES 

RIO  BLANCO 

2  39  50 

107  33 

9250 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLIMAX  I  NW 

166f 

2  39  23 

«.P 

4P 

HIGH  ALT ITUDE  08S 

COAL^ALF    1  NW 

FREMONT 

1   38  23 

COCHFTOPA  creek 

GL'HN  I  SON 

:  m 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBPAN 

MESA 

2   39  14 

5P 

TED  A  SMITH 

MESA 

2   39  Of, 

5790 

5P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  W8  At* 

FL  PA  50 

1    38  49 

MJD 

U  S  WEATHFR  BUREAU 

COLl'"BINF 

2  40  51 

VAP 

5 

U  S  WEATHFR  BUREAU 

CORTEZ 

MONTEZUMA 

2  37  21 

5P 

MONTEZUMA  VAL    I°R IG 

CRAIG 

MOFFAT 

IIP 

c 

GLENN  F  JORDAN 

CPESTEO  BUTTE 

1959 

G' INN  I  SON 

2  38  52 

8855 

SP 

5P 

Z  H 

MRS  MARY   A  YELENICK 

CP[PPLE  CREE"   9  NW 

1    31  52 

105  18 

c 

WILLIAM   W  SNARE 

niCHAPAS  DAM 

HUERFANO 

c 

ARCHER  B  CRISP 

riiMBRES 

CONEJOS 

s 

C  F  8ERNSTCIN 

OEf  R  T  R A  1 L 

ft  39  37 

c 

EVFRITT  L  OAVIS 

OELH( 

1    3'  38 

SP 

CHARLES  F  SHAFFER 

OFL  NORTE 

2184 

RIO  GPANDE 

5  37  40 

7884 

6P 

LYNN   K  WOODS 

DELTA  1  E 

DELTA 

2  38  45 

6P 

W  D  PRESTON 

OENVER  WB  AIPPOPT 

OENVER 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•fiENVFR  WB  CITY 

2225 

OFNVER 

4  39  45 

|o5  00 

5221 

M|0 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

niLLON 

2281 

SUMMIT 

2  39  37 

8794 

*P 

4P 

90ARD  OF  WATER  COMM 

OOHE D T Y  PANCH 

2312 

LAS  ANIMAS 

1    37  23 

103  53 

5130 

SP 

MRS  M  A  CPOWOEP 

DOLORES 

2326 

MONTEZUMA 

2  3T  28 

108  30 

6936 

LLOYD  C  PYLE 

2432 

107  53 

6550 

6P 

6P 

MALCOLM   R  DAYTON 

EADS 

1    38  29 

102  47 

4258 

c 

WILLARD  C  ROBERTS 

2454 

FAGLF 

?  39  39 

106  55 

MID 

C  H 

FFD  AVIATION  AGENCY 

FA  ST1NV ILLE    I  NNW 

EL  PASO 

104  34 

7250 

CARL  R  GUY 

E ASTONV 1 LLE  2  NNE 

2496 

EL  PASO 

4  39  05 

104  33 

8A 

HUGH  T  KELLY" 

2*97 

EL  PASO 

4  39  06 

7000 

RALPH  H  EVANS 

E ASTONV ILLE  6  WSW 

2401 

EL  PASO 

4  39  02 

7600 

DARWIN  D  WOOLLEY 

FCKLEY 

YUMA 

3  40  07 

C 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

FOGEWAT'P 

2551 

JE  FFF  R  SON 

4  id  w, 

105  05 

5450 

AMC  OF  DENVER 

ELBERT  2  WNW 

2595 

ELBERT 

104  35 

5P 

FRANK    R  KELLY 

ELBERT   3  SE 

2597 

ELBERT 

104  30 

6750 

EARL  RAMEY 

EL8ERT  (.  SSW 

2598 

ELBEPT 

t  39  )o 

104  34 

7220 

8A 

HUGH  MUNDY 

FL0EPT  6  SSE 

2600 

ELBERT 

a  39  on 

104  32 

7210 

c 

LEL AND  P  OLKJER 

FL6EPT  6  SSW 

2601 

Elbert 

4  39  Ofl 

8A 

ANDY  VAUGHAN 

ELBE°T  8  SW 

2603 

ELBERT 

4  39  07 

104  3  7 

7240 

SP 

C  M  COLE 

FLECTRA  lake 

2624 

2  37  33 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELK  C°EFK 

JCPFPOSON 

4  39  29 

SAMUFL    J  HA PC I  5 

ESTES  PARK 

LARIMER 

4  40  23 

7525 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVEPGREEN 

2  ?  9  - 

JEFFFRSON 

4  39  18 

105  19 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREFN  2  SW 

2795 

JE  F  Ff  R  SON 

4  39  37 

RAY  S  FLEMING 

F  VE  R  SOL  L  RANCH 

1   37  02 

J  C  EVEP50LL 

2814 

4  39  14 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  NW 

2932 

KIT  CARSON 

3  39  19 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

2944 

LOGAN 

JOHN   C  MOP.  1  SON 

FOROER  8  S 

2997 

LINCOLN 

1    38  33 

c 

MELV1N  8  SAVAGE 

FORT  COLL  1  N5 

L  A  0  I Mf  p 

7PCGH 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

LA  PLATA 

2  37  14 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

FORT  LUPTON 

WELO 

COLO  CENTRAL  PWR  CO 

3038 

MORGAN 

4  40  15 

103  48 

432? 

GT  WEST   SUGAR  CO 

3063 

EL  PASO 

I    3«  41 

c 

ARTHUR  E  ORCUTT 

fowlEP 

3079 

OTFRO 

I    38  08 

US  SOIL  CON  SERVICE 

EPA  SEP 

3113 

GRAND 

2  39  57 

6* 

6P 

RON ALO  R  TUCKER 

F  RU [ T  A  2  N 

1146 

MESA 

2  39  11 

6P 

S  STEELE  BURG IN 

GARDNER 

HUERFANO 

1    37  46 

FRED  G  WAGGONER 

GATE  WAT    1  SW 

3246 

MESA 

2  38  40 

108  59 

4562 

MR S   M   S  HUBBARD 

GENOA 

3258 

3  39  17 

6P 

A  0  MILEY 

GEORGETOWN 

3261 

CLEAR  CREEK 

So 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLENwOOD  springs  1  N 

3359 

GARFIELD 

2  39  34 

107  20 

5823 

RADIO  STATION  KGLN 

GRAND 

|J 

MRS   J  M  HOHNHOLZ 

G  5  ANA  DA    1  w 

3471 

PROWERS 

1    38  04 

: 

CLYDE  8  KENNEDY 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

MESA 

2  39  07 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  LAKE   1  WNW 

GRAND 

2  40  16 

3P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

GRAND 

2    40  11 

5P 

5PC 

U  S  8UR  PFCLAMAT ION 

GRFAT  DIVIOF   12  SF 

2   40  4? 

: 

FRANK    A  80CHMANN 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

ALAMOSA 

5  37  43 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

WELD 

4   40  26 

: 

GT  WEST   SUGAR  CO 

GREENLAND  8  SE 

EL  PASO 

39  Ofl 

c 

FRANK    A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

3584 

DOUGLAS 

39  16 

104  44 

6725 

KELSEY  POTTENGER  jr 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

2  39  53 

U  S  BUR  RECLAMATION 

C.RFYSTONE 

MOFFAT 

2  40  37 

5P 

MR S  ANN  M  DUCEY 

C.OOVEP   10  W 

364! 

WELD 

4  40  52 

St 

E  C  BIGLER 

GuFFEY  10  SE 

3656 

FREMONT 

1   38  41 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNI SON 

3662 

GUNNI SON 

2  3B  33 

OWEN    S  WHIPP 

HAMILTON 

3738 

2  40  22 

MR S  ETHAL    M  JORDAN 

3811 

MRS  BESS  IE  C  HANL IN 

HA SWELL 

3828 

K  IOWA 

1    38  27 

6P 

HAWTHORNE 

3B50 

BOULDER 

39  66 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

ROUTT 

Z 

40  30 

107  15 

6337 

6P 

A   RAY  GOREE 

HFPMIT  T  ESF 

3951 

MINERAL 

5 

37  46 

107  08 

9001 

5P 

5P 

MRS  MA8EL  WRIGHT 

HOEHNE 

[J  !.  7 

LAS  ANIMAS 

t 

37  17 

104  23 

5720 

EUGENE  S  PHILPOTT 

4076 

PROWERS 

1 

102  07 

3393 

6A 

W  R  DAVIS 

HOL  YOKE 

4082 

PH ILL  I  PS 

3 

40  35 

102  18 

37*6 

6P 

f  e  Flanagan 

HOT    SULPHUR   SPRS    ?  SW 

4129 

2:  40  03 

106  09 

7800 

*P 

COLO  GAME   *  FISH  OEP 

'■1  55 

MORGAN 

40  00 

104  05 

4995 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

IDAHO  SPRINGS 

4172 

LINCOLN 

39  08 

103  28 

BARBARA   L   MATT  I  X 

6234 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  3  3 

7569 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  Dal  (a 

4242  YUMA 

3 

10?  17 

3961 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

IGNACIO  1  N 

425f 

LA  PLATA 

37  08 

5P 

SP 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE    PASS   S  SW 

2 

39  05 

106  37 

10550 

s 

TWIN  LAKES  R  *  C  CO 

JOES 

: 

102  41 

4200 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

4^88  BENT 

38  05 

102  sr 

3814 

«P 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JIILFSBIIRG 

SEDGWICK 

102  15 

3469 

5F 

it 

MUNICIPAL   PWR  PLANT 

KARVAL 

LINCOLN 

: 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL   S  INNFSS 

KASSLER 

445i 

JEFFERSON 

4 

39  30 

105  06 

5495 

ss 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  A  SSE 

WELD 

40  50 

103  56 

5250 

ss 

MISS    THYPA  M  NELSON 

K I M   15  NNE 

LAS  ANIMAS 

: 

37  27 

103  19 

5240 

: 

ROBERT  L  PLATT 

K IOWA    1  W 

4581 

ELBERT 

4 

39  21 

104  29 

6350 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

2  COLORADO,     3  KANSAS,     4  PLATTE,     5  RIO  GRANDE. 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

< 

J 

Ml 

o 

SE 

o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

> 

Eli 

IOWA  5  SE 

ELBERT 

39  17 

104  26 

6350 

6P 

CLARENCE  WHEELER 

IOWA  4  SW 

*s<o 

MERLE  E  HENRY 

IOWA  5  SSE 

ELBERT 

39  17 

104  27 

6707 

E  M  LAWRENCE 

IT  CARSON 

CHEYENNE 

4284 

SP 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

UTCH  6  SSE 

^86 

LINCOLN 

3  8  50 

103  50 

JAMES  P.  PICKENPAUGH 

<.720 

OTERO 

1  flfl 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4736 

HINSDALE 

38  03 

107  19 

MRS  EMMA  L  L I  SKA 

LAKE  GEORGE  8  SW 

474Z 

8500 

5P 

CHARLES  J  OAVIS 

LAKE  MORAINE 

4750 

EL  PASO 

105  01 

0265 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAMAR 

PROWERS 

38  0* 

102  37 

3635 

M  1  0 

CHAS  E  MC  PHF.RSON  JR 

LAS  ANIMAS    1  N 

4834 

BENT 

38  04 

103  13 

3892 

SP 

H 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

LFA0V1LLE 

ftIM 

39  15 

IIP 

IIP 

FRED  H  VAN  PELT 

LEADVILLE   10  WNW 

4886 

s 

LEROY  7  WSW 

4  390 

ALBERT  i.  INDSTRC 

LIME  3  SE 

5001 

PUEBLO 

8A 

I MON  10  SSW 

5560 

f.p 

S  G  PETERSON 

5 .11  7 

LINCOLN 

5360 

Mir. 

r-'in 

MRS  DOROTHY  A  HELL 

ITTLE  DOLORES 

6700 

s 

CL03FD  5/31/61 

LITTLE  HILLS 

COLO  GAME  +  FISH  DE. 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

BOULDER 

40  10 

105  04 

<.oso 

SA 

GT  WEST   SUGAR  CO 

LONGMONT   6  NW 

5  1  2  1 

BOULDER 

40  IS 

105  09 

S14S 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

LAP | mep 

9000 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  PINOS  PASS  I  SE 

5180 

SAGUACHE 

38  05 

0205 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

^322 

CONEJOS 

7681 

5P 

SP 

MARCUS  L  SIGMON 

MANCOS 

5327 

MONTEZUMA 

37  21 

108  18 

7015 

SP 

MRS  DOROTHY  B  ROGERS 

ANITO'J  SPRINGS 

5352 

6606 

HARRY  KL1EWER 

MARVINE 

5408 

RIO  BLANCO 

6P 

GUY   M  STEALEY 

MAY8ELL 

5446 

MOFFAT 

2 

40  31 

ion  05 

6P 

JOHN  P  WIESE 

MEEKER 

5484 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

SS 

RICHARO  G  LYTTLE  JR 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5331 

MONTEZUMA 

2 

37  12 

108  29 

7070 

5P 

5P 

PARK    SUPER INTENDE NT 

MONARCH  PASS 

5695 

CHAFFEE 

38  30 

106  20 

VAR 

5 

EARL   J  MILL IGAN 

MONTE  VISTA 

5706 

RIO  GRANDE 

i 

7665 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTROSF  NO  1 

5717 

MONTROSE 

i 

SP 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  Z 

MONTROSE 

3 

UNCOMP AHGRE  V  W  U  A 

MONUMENT  2  WSW 

1 

U  S  FOREST  SERVICE 

MORRISON  1  SW 

JEFFERSON 

6000 

c 

RAYMOND  P  6UCKLES 

MULE   SHOE  LODGE   1  SSE 

5819 

HUERFANO 

] 

37  35 

8800 

NEW  RAYMER 

40  36 

RACHEL  E  BARKER 

NORTHDALE 

5970 

DOLORES 

i 

6693 

5P 

5P 

MRS    1    F    SHUT  T 

OOTH  LAKE 

5990 

LAS  ANIMAS 

1 

37  13 

105  03 

8800 

hP 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

SAN  MIGUEL 

1 

38  08 

108  17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH  L  HANN1GAN 

6023 

518S 

LLOYD  A  GI FF IN 

ORDWAY 

6131 

CROWLEY 

] 

4  300 

HA 

OTIS  11  NE 

6192 

WASHINGTON 

3 

4263 

7P 

E  E  LINOGREN 

; 

7740 

5P 

5P 

PAGOSA  SPRINGS 

*  ■  a 

ARCHULETA 

37  16 

7238 

5P 

5P 

GLEN  0  EDMONDS 

PALISADE   1  S 

2 

39  06 

10B   2  1 

4740 

5P 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

PAL  1  SADE  LAKE  2  SSE 

6271 

HINSDALE 

2 

37  30 

7721 

5P 

JOHN  W  TAYLOR 

6299 

RH ILL  1  PS 

3 

40  36 

102  28 

3800 

OSCAR  W  LOHN 

PAONIA 

6306 

DELTA 

2 

36  52 

107  35 

568S 

SP 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

6  1 1  5 

MONTROSE 

i 

38  22 

108  58 

5  309 

7P 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER  9  E 

6326 

Elbert 

39  31 

104  39 

6300 

IP 

IF 

:  h 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

GRAND 

2 

39  55 

106  07 

JONAS  A  RUSSELL 

PENROSE    3  NNW 

FREMONT 

1 

38  27 

5501 

PITKIN 

6513 

GUNN 1  SON 

2 

38  36 

9200 

ROBERT  A  RAY 

RLACERVILLE 

6524 

SAN  MIGUEL 

2   38  OZ 

7322 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO   DAM    1  W 

CONEJOS 

9 

37  21 

106  3Z 

9887 

VAR 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  Z  W 

6591 

MON  TF  Z  UMA 

i 

37  35 

6860 

DON  W  CLEVER 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

6740 

PUEBLO 

3B  17 

4639 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6743 

PUEBLO 

: 

38  17 

104  39 

7A 

COL  WTR  CONT  80ARO 

PUEBLO  ORONANCE  DEPOT 

6763 

PUEBLO 

i 

38  18 

104  21 

4680 

8P 

MRS  OPAL   J  WATERS 

PYRAMID 

6797  POUTT 

2 

40  14 

8084 

VAR 

RALPH  6  WINTER 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811  ROUTT 

2 

40  22 

9  34  0 

VAR 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RANGELY 

6832 

R  10  BLANCO 

2 

40  05 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

6930 

LARIMER 

40  44 

5P 

5P 

MRS  B  M  MC  CARTHY 

ICO 

7017 

DOLORES 

2 

37  41 

6P 

6P 

Charles  m  engEL 

IFLE  2  ENE 

703] 

GARFIELD 

2 

39  33 

SP 

5P 

MRS  L  M  THOMPSON 

RIO  G° ANOE  RESERVOIR 

HINSOALE 

9 

37  43 

107  16 

9495 

VAP 

s 

ROLLIN  LUNTEY 

IVER  SPRINGS  RS 

709« 

CONEJOS 

5   37  05 

106  16 

9562 

VAR 

s 

U  S  FORFST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  FSE 

7167 

OTERO 

1    38  02 

103  42 

SP 

5P 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287  EL  PASO 

1    38  52 

104  05 

6006 

6P 

MIO 

ROBERT  6  RAPP 

PUKTON  PARK 

7309 

EL  PASO 

1    38  51 

9030 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

PUEBLO 

1    37  55 

5P 

5Pj 

JAMES  MC  FARLAND 

SAGUACHE 

7337 

SAGUACHE 

5   38  05 

SP 

5P 

C  H 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  IDA 

CHAFFEE 

1    38  32 

7060 

5P  5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

AN  LUIS 

COSTILLA 

5  37  12 

7965 

MACLOVIO  F  GALLEGOS 

SANTA   MAR|A  RF  SF  R VO 1 R 

MINERAL 

5   37  49 

9706 

VAR 

S 

WI NDSOR  KUCHLER 

SAPINEPO  8  E 

MS! 

GUNNISON 

2  38  29 

7720 

5P 

COtO  GAME  +  FISH  OEP 

5ARGENTS 

746C 

SAGUACHF 

Z   38  24 

8465 

6f 

BERNAPO  IRBY 

SEDALIA  4  SSE 

DOUGLAS 

39  23 

104  58 

6175 

MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 

SEDGWICK   5  S 

7515 

SEDGWICK 

40  51 

102  31 

3990 

SP 

5P 

H 

LAYTON  0  MUNSON 

SE IBERT 

7319 

KIT  CARSON 

3  39  IB 

4703 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAw  6  SSE 

7557 

3   39  27 

5157 

CHARLES  E  SCHOONOVER 

7618 

GAPFIFLD 

2   39  34 

5923 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7640 

BOULDER 

40  0? 

105  35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUB 

7650 

CONEJOS 

5   37  23 

106  24 

9300 

VAI 

s 

S  L  TROUT  CLUB 

SILVERTON 

SAN  JUAN 

•2   37  48 

9322 

5P 

5P 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

766' 

ELBERT 

1    39  09 

6020 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SP1CER 

78*8 

JACKSON 

4  40  27 

106  2B 

8379 

»P 

5P 

SPRINGFIELD 

7862 

BACA 

1   37  24 

102  36 

4395 

7A 

HERBERT  0  MANN 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

BACA 

l1  37  23 

102  42 

4575 

SP 

9P 

SE  COLO  BRCH  EXP  STA 

SPRINGFIELD  8  S 

7867 

BACA 

1    37  17 

10^  37 

4500 

ai 

8A 

:  h 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE    TURKEY  ExP  FARM 

71?" 

ARCHULETA 

2  37  13 

107  16 

6P 

MRS  NADINE  FORD 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

ROUTT 

2  40  30 

i06  50 

6770 

SS 

STEAL  ING 

795( 

LOGAN 

4  40  37 

103  12 

3939 

84 

GT  WE  ST    SUGAR  CO 

ST ON INGTON 

?  g  ■>  j 

SAC  A 

1    37  17 

102  11 

3801 

SP 

MRS   ARM I LDA  8URHENN 

ST  P  AT  TON  3  NE 

KIT  CARSON 

3  39  20 

4334 

6» 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

8064 

LAKE 

1    39  15 

inooo 

6P 

6P 

6P 

:  h 

JOHN  SODIC 

SUMM I  TV  1 LLE 

8092 

RIO  GRANDE 

5  37  26 

1  1  350 

V  A  FS 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 
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REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issue?  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are    carried  in  the  June  is- 
sues of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,    but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of   local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet ,   and  ice . 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipi tat  ion  Station.        Precipi tat  ion  measurement  s ,   made  at   irregular  intervals,     will  be  published  later  in     " St or age -Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

VAR  This  entry  in  time     of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY ,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


CORRECTED  DATA  WILL  BE  FOUND  ON  PAGE  97. 
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Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  107°  on  the  25th+  at  Holly. 
Lowest  Temperature  26"  on  the  22d  at  Hermit  7  ESE. 
Greatest  Total  Precipitation  6.32  inches  at  Kiowa  5  SE. 

Least  Total  Precipitation  0.03  inch  at  Grand  Junction  Weather  Bureau  Airport. 
Greatest  One-day  Precipitation  3.37  inches  on  the  8th  at  Flagler  2  NW. 
Greatest  Total  Snowfall  2.0  inches  at  Climax  2  NW. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.07 

.28 

•  11 

.01 

•  02 

.14 

•  03 

.02 

.30 

.22 

.06 

.22 

T 

•  26 

T 

.16 

•  04 

.12 

.05 

T 

•  1  2 

.08 

.04 

.37 

T 

T 

.01 

.03 

.23 

.01 

T 

T 

.09 

.74 

.06 

.27 

.03 

•  06 

.02 

•  12 

.19 

.03 

.22 

.10 

•  08 

.08 

.10 

T 

T 

.20 

•  05 

T 

T 

T 

.03 

•  02 

•  07 

.03 

.01 

.21 

.02 

.11 

.43 

T 

.16 

T 

T 

.12 

.03 

T 

T 

T 

.01 

.16 

•  17 

.06 

T 

.03 

.11 

.01 

.46 

T 

.03 

.02 

.03 

•07 

T 

T 

T 

.02 

T 

.05 

.03 

.13 

.09 

T 

.02 

T 

T 

T 

.01 

.  ]  B 

.25 

.02 

.03 

•  11 

T 

T 

.01 

•  18 

T 

.22 

.40 

•  05 

•  20 

•  05 

T 

.33 

T 

•  OS 

T 

T 

•  09 

T 

T 

T 

T 

T 

.15 

•  06 

.08 

T 

T 

■  04 

.02 

.02 

T 

T 

T 

•  03 

.02 

.02 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.01 

.06 

T 

T 

•  06 

T 

T 

T 

.06 

•  46 

T 

T 

•  04 

T 

•  02 

T 

•  46 

.01 

.01 

T 

T 

.02 

T 

.13 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.12 

.65 

T 

•  05 

T 

•  14 

T 

.60 

.28 

.01 

.11 

T 

.03 

.04 

T 

.04 

.04 

•  01 

.01 

T 

T 

■  04 

.27 

•  45 

.12  T 

•  02 

•  01 

•  05 

•  06 

T 

•01 

.23 

•  76 

•  12 

.  2  3 

•  63 

•  05 

•  02 

.47 

•  01 

•  03 

•  0' 

.01 

•  01 

.  1 0 

.  10 

*  28 

•  24 

.26 

T 

T 

T 

T 

T 

.0" 

T 

•  OS 

T 

T 

T 

.58 

.20 

.30 

1.10 

T 

T 

•  30 

.10 

T 

.33 

.05 

.13 

T 

.04 

T 

.24 

•  34 

*  58 

.28 

•05 

.42 

42 

.20 

T 

•  23 

•  22 

T 

T 

,04 

•  09 

•  22 

T 

.03 

•  4C 

•  47 

.25 

.21 

•  20 

•  It 

.32 

.07 

.  37 

■  12 

•  09 

•  04 

•  11 

•  21 

T 

•  06 

T 

•  07 

•  17 

.10 

T 

.22 

.08 

.10 

.08 

•  43 

T 

•  14 

T 

•  1  5 

.36 

.65 

.70 

•  75 

2.15 

.36 

.  40 

T 

T 

.73 

.35 

•  51 

.35 

.17 

.02 

.31 

•  1 1 

•  OR 

•  53 

•  22 

1 .82 

.25 

.10 

.64 

.15 

•  15 

.06 

.07  T 

j 

T 

•  17 

•  04 

•  17 

•17 

.22 

.44 

.50 

.64 

.03 

.25 

•  11 

•  20 

.25 

.17 

.04 

•  10 

•  05 

•  03 

•  23 

•05 

1.43 

.01 

■  12 

.24 

.02 

•  12 

.06 

.03 

T 

T 

.01 

* 

.01 

.13 

.72 

T 

.07 

■  OB 

•  04 

.04 

•  12 

.08 

.26 

.05 

.11 

•  42 

•  41 

•  03 

•  13 

•  22 

•  02 

•  28 

•  14 

•  36 

.12 

.01 

.51 

.01 

•  55 

T 

•  52 

.42 

.15 

.57 

.08 

.11 

T 

.02 

.32 

.23 

.05 

T 

•  26 

•  13 

3.37 

.70 

.11 

.56 

.06 

•  03 

•  04 

T 

.45 

T 

.02 

T 

1.56 

.27 

•  09 

43 

•  05 

•  20 

.21 

•  09 

•  05 

T 

■  06 

j 

.20 

•  23 

•  05 

•  01 

•  19 

. 

•  18 

•  33 

■  4) 

T  T 

T 

.33 

,22 

T 

•  01 

j 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  08 

.25 

•  23 

•  01 

.02 

.07 

•  0] 

.01 

•  17 

•  06 

.16 

1.20 

.02 

T 

•  06 

•  03 

•  01 

•  04 

•  02 

.05 

.IS 

.08 

.43 

.34 

.38 

•  36 

•  04 

.12 

•  20 

•  15 

.01 

•  05 

.01 

.03 

•  23 

.15 

.91 

.06 

•  21 

.07 

•  47 

.04 

•  55 

.06 

.08 

T 

.11 

.22 

.01 

.07 

.02 

T 

T 

•  01 

.38 

.31 

•09  .03 

•  02 

.01 

T 

T 

•  13 

.01 

T 

T 

T 

T 

.06 

•04 

.10 

.12 

.16 

.04 

.26 

.  6 

.12 

.15 

T 

•  0. 

•  5C 

T 

.02 

• 

j 

T 

•  02 

•05 

.86 

.35 

.17 

.77 

•  09 

.17 

•  08 

•  03 

•  61 

.67 

.19 

.01 

.02 

.  1  1 

.02 

.06 

.05 

•  04 

.08 

.39 

.12 

•  02 

•08 

•  19 

.51 

•05 

T 

.06 

T 

T 

.04 

.01 

.03 

T 

T 

.15 

.10 

.01 

■  1  6 

•  36 

•  01 

T 

.01 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

j 

T 

•  03 

.16 

.01 

.04 

.04 

.09 

.05 

.02 

.02 

•  06 

.06 

.01 

.03 

.71 

•  06 

.06 

•  04 

•  02 

■  42 

T 

.08 

.12 

T 

.01 

.05 

.02 

.05 

•  01 

.14 

.01 

•  01 

.08 

.69 

T 

•  09 

.28 

T 

.09 

.04 

.03 

.10 

T 

.05 

.01 

.09 

T 

.12 

.04 

•  11 

T 

.17 

•  01 

■  OS 

•  01 

.55 

.17 

.41 

•  43 

.10 

•  09 

•  06 

.08 

•  08 

.10 

T 

T 

T 

T 

•  17 

■  01 

.24 

■  31 

.11  T 

•  32 

.02 

■  08 

•  03 

.79 

.81 

•  02 

.03 

•  22 

•  10 

■  14 

•  13 

.30 

T 

T 

.21 

.10 

■  1  4 

•  Of 

.05 

•  03 

.07 

.03 

T 

.07 

•  11 

•  33 

.48 

T 

T 

.05 

.03 

.33 

•  10 

T 

T 

.02 

•  If 

.17 

.12 

.16 

.21 

.24 

•  04 

T 

•  09 

.04 

.22 

•  16 

.33 

T 

T 

•  17 

.04 

.52 

■  1  4 

•  02 

•  78 

•  1C 

.04  .12 

.02 

.01 

.01 

T 

.54 

.02 

.07 

T 

T 

T 

T 

•  17 

•  72 

■  04 

•  04 

•  02 

T 

.26 

.01 

•  Ofl 

.06 

•  15 

.02 

•  20 

.10 

•  15 

•  60 

■  40 

.87 

.17 

.31 

T 

.76 

.08 

.60 

.19 

.20 

.12 

•  06 

.26 

•  04 

T 

.63 

•  56 

•  51 

T 

.12 

T 

T 

.11 

•  25 

.42 

T 

.09 

•  07 

.02 

.22 

.20 

.03 

.33 

.05 

T 

.07 

.12 

.21 

•  14 

•  17 

•  37 

•01 

.02 

•  23 

.54 

T 

T 

.83 

.07 

•  12 

•  29 

1.14 

•  OE 

.40 

.02 

.0' 

.05 

.28 

T 

•  0( 

.07 

T 

T 

•21 

•  13 

.66 

■  53 

.08 

.03 

•  24 

•  21 

.01 

.84 

•  45 

"■ 

.  1 1 

.  20 

.07 

•  03 

•  2( 

•  26 

•  85 

.22 

.95 

.70 

.05 

.34 

.33 

•  20 

.18 

.07 

.04 

.02 

.11 

.42 

•  07 

.05 

.05 

•  05 

.221 

•  04 

•  32 

.01 

.16 

.23 

1  .26 

T 

.15 

.15 

.13 

.19 

.29 

T 

.20 

1.02 

.09 

2.88 

■  25 

T 

.33 

34 

.06 

•  13 

.  38 

.24 

.86 

1  .77 

T 

T 

02 

* 

.2: 

•  04 

.6! 

•  74 

.33 

.54 

1.25 

•  01 

.04 

.54 

.17 

•  01 

•  02 

•08 

.12 

.10  1.45 

T 

T 

T 

T 

.53 

.20 

.10 

T 

.15 

.03 

•03 

.12 

.08 

.36 

.77 

.10 

.22 

.10 

.08 

.47 

•  42 

•  10 

.73 

•  06 

•  74 

.02 

1.71 

.44 

.17 

.07 

.25 

T 

T 

•  03 

•  02 

.01 

.  15 

1.12 

T 

.17 

.11 

.01 

.02 

T 

T 

T 

.11 

.01 

T 

.15 

•  21 

T 

.02 

.07 

■09 

■  01 

.07 

.30 

.18 

.57 

1.05 

.01 

.04 

.06 

1.21 

T 

■  02 

•  3G 

.01 

.11 

.65 

.22 

•  3C 

.51 

T 

•  04 

.28 

.15 

.13 

.28 

.91 

T 

.17 

.04 

.02 

T 

T 

.07 
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DAILY  PRECIPITATION 

IF  COLORADO 

jpnued  ___   JULY  1961 


Day  of  Month 


Station 

Tot 

1 

2 

 L 

3 

4 

1  

5 

6 

7  | 

8 

9 

10 

1 

11 

12 

13 

 L 

14 

1 

15 

16  17 

18 

19  | 

20 

21 

22  23 

24 

25 

26  | 

27 

28     29  30 

31 

1  ON 

'"I* 

.52 

.31 

.20 

1.79 

.10 

•  I  8 

! TIE  HILLS 

.01 

T 

■  01 

T 

T 

.06 

•09  .01 

.06 

.03 

.03 

T 

.02 

.10 

.05 

T 

T 

GMONT  2  ESE 

T 

•  30 

.03 

.22 

.11  T 

.15 

COS 

1  .29 

T 

•  24 

•  25 

.11 

.12 

•  43 

.03 

T  T 

.01 

.02 

.01 

.03 

•  03 

•  01 

T 

1  VINE 

.99 

.16 

■  11 

.19 

.53 

BELL 

49 

.01 

T 

T 

04 

03 

•  04 

•  01 

.35 

:  ker 

.25 

.07 

.07 

.28 

T 

•  02 

f A  VERDE  NP 

•  11 

■  06 

•  25 

.13 

T 

} TE  VISTA 

1.38 

.07 

.11 

T 

.20 

.45 

.04 

TROSE  NO  1 

.21 

■  02 

.04 

.09 

.06 

;  TROSE  NO  2 

•  22 

.02 

05 

.01 

.07 

|  UMENT  2  WSW 

T 

1.46 

•  05 

T 

.72 

.24 

T 

.18 

.27 

T 

T 

•  09 

.04 

.21 

T 

.21 

T 

.22 

T 

T 

T 

T 

:  thoale 

1  33 

•  03 

.33 

.12 

.17 

•  25 

.42 

TH  LAKE 

3.79 

•  34 

.14 

•  03 

.13 

.84 

.02 

•  56 

.06 

.22 

.03  .03 

.10 

.08 

•  14 

63 

06 

.36 

T 

WOOD 

.95 

•  05 

T 

T 

.02 

T 

• 

.06 

T 

T 

•  71 

.11 

WAY 

4  .  44 

1.33 

•  16 

.07 

2.21 

20 

.15 

.18 

IS  11  NE 

1  *  \l 

.96 

.16 

.61 

.85 

.24 

.68 

.92 

.17 

.03 

T 

.05 

.86 

AY 

•  04 

.02 

T 

.09 

.15 

.09 

.08 

•  02 

T 

.33 

T 

.35 

lOSA  SPRINGS 

2*72 

.32 

.06 

.07 

.07 

1.03 

•  10 

.04 

.70 

.12 

.15 

.02 
T 

.04 

ISADE   1  S 

.11 

.09 

T 

.02 

l  ISADE  LAKE  2  SSE 

31 

•  09 

•  29 

•03 

.  38 

•  29 

.25 

20 

.12 

.08 

.37 

.  1  3 

.  31 

.16 

.03 

N  I  A 

.07 

.58 

.06 

ADOX 

*  gg 

•  09 

.06 

.07 

.39 

.06 

T 

.02 

•  06 

.13 

IKER  9  E 

1.07 

.92 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.15 

•SHALL  10  SSE 

2.32 

.17 

•  05 

T 

.23 

.14 

.37 

.46 

.26 

T 

.64 

IROSE   3  NNW 

*  ' 

.30 

T 

1.30 

.55 

T 

.10 

.05 

•  10 

T 

10 

10 

.10 

•  65 

85 

KIN 

1  *9« 

.10 

.25 

.25 

.15 

.  50 

JiCERVILlE 

.  14 

T 

T 

T  .1? 

.37 

.22 

1  :blo  WB  AP  //Ri 

2.51 

.  16 

.01 

.01 

.09 

■  06 

.86 

.01 

T 

T 

.36 

T 

.07 

.24 

T 

.03 

.08 

•  44 

T 

.04 

.05 

T 

T 

:BLO  CITY  RES 

2.26 

T 

.02 

.11 

.73 

T 

•  06 

.01 

.16 

T 

.06 

.01 

.47 

.27 

.36 

:BLO  ORDNANCE  DEPOT 

2  27 

•  17 

.13 

1  .44 

.03 

.17 

T 

08 

21 

04 

i!AMID 

*  «< 

•  12 

.25 

•  22 

.22 

.13 

.01 

.50 

.02 

ISELY 

34 

.03 

•  05 

.03 

.14 

T 

*09 

T 

1  FEATHER  LAKES  6  SE 

3.82 

•  01 

.26 

.10 

•  01 

T 

.06 

.01 

.05 

.53 

.05 

.06 

.17 

.06 

.05 

T 

.13 

.65 

.06  T 

.01 

.13 

.13 

.10 

.  26 

•  21 

.72 

0 

1.50 

T 

•  05 

.10 

T 

.15 

.15 

.05 

.53 

.07 

T 

.05 

.25 

T 

T 

.10 

T 

T 

'LE  2  ENE 

T 

T 

T 

T 

.08 

T 

.01 

T 

T 

•  03 

•  01 

T 

T 

•  01 

•  01 

.06 

.05 

:ky  FORD  2  ESE 

•  z,\ 

•  08 

.30 

.27 

.19 

.39 

.06 

.03 

.01 

•  06 

•  04 

•  16 

•  OS 

.08 

>H  2  NNE 

I  4( 

.15 

.61 

.21 

.07 

•  28 

.08 

!TO«  PARK 

4.57 

.05 

•  26 

1.12 

T 

.70 

•  12 

•  16 

.05 

.22 

.  14 

.20 

.21 

.  1  1 

T 

■  05 

.04 

.10 

.30 

.17 

.05 

■  34 

.18 

5.59 

.04 

.08 

•  04 

.04 

.38 

•  55 

•  44 

.68 

.81 

.05 

.48 

T 

•  06 

.26 

.42 

.12 

.70 

.03 

.41 

HJACHE 

1  .0  i 

.09 

•  35 

.13 

03 

08 

.15 

14 

•  10 

.IDA 

2  »6j 

.02 

T 

.22 

.03 

T 

•  75 

.01 

.02 

.10 

.01 

.13 

•  01 

.03 

.22 

.11 

.36 

.65 

.02 

MNERO  8  E 

.09 

T 

T 

.03 

.09 

.05 

•  30 

.09 

ItGENTS 

1  .73 

.10 

.22 

T 

.11 

T 

.05 

.10 

.08 

.  99 

.08 

T 

JALIA  4  SSE 

2.32 

.12 

.24 

T 

.20 

T 

T 

.  10 

1.11 

.02 

T 

.27 

.03 

.03 

.14 

.02 

•  01 

.03 

WW  IOC  5  S 

5.11 

1.87 

.59 

.20 

.25 

.21 

.17 

.03 

.41 

.26 

.34 

.07 

.04 

.67 

bSNONE 

.07 

.09 

T 

T 

T 

•  05 

.VERTON 

1*5* 

.20 

•  27 

.02 

.16 

.02 

T  T 

.15 

.20 

.50 

T 

1ICER 

1.70 

.08 

.11 

.03 

.10 

.10 

T 

.11 

.67 

.04 

.03 

.05 

.30 

.08 

T 

(INGFIELD 

3.66 

.87 

.67 

1  .38 

•05 

•  47 

T 

.22 

;  UNGFI  ELD  7  WSW  // 

.29 

•  13 

.88 

.  34 

.03 

.48 

T 

.17 

.24 

.01 

.70 

.02 

MNGFIELO  8  S 

*  nc 

2.3* 

T 

1.29 

.85 

•  27 

T 

.09 

f:AMBOAT  SPRINGS 

1*51 

.03 

.07 

.13 

.57 

.05 

•  64 

!RLING 

4.80 

•  14 

.34 

•  18 

.06 

.53 

.13 

•  53 

.56 

1 .  25 

.11 

.12 

.31 

.54 

3NINGTON 

2.19 

1.36 

•  35 

• 

•  43 

.05 

"iATTON  3  NE 

2.3C 

•  78 

•  1 1 

.  24 

•  27 

.34 

.01 

.02 

.24 

.29 

jAR  loaf  reservoir 

.06 

.05 

.10 

T 

T 

•  04 

.09 

.07 

T 

.12 

.41 

.04 

.02 

•  33 

•:oma 

1  •  04 

.25 

.23 

•  01 

T 

.15 

.04 

•  04 

.02 

.04 

.01 

.03 

.20 

TONY  7  SE 

1  .43 

.13 

.13 

T 

.34 

.15 

.02 

.03 

T 

T 

T 

•  22 

.41 

fLOR  PARK 

•  89 

.05 

T 

T 

.15 

.10 

T 

T 

T 

T 

.15 

.17 

T 

T 

T 

T 

T 

.12 

.05 

.10 

LURIOE 

.82 

05 

02 

03 

14 

06 

13 

•  03 

•  09 

■  04 

■NIMD 

2.31 

.10 

.03 

.10 

.29 

.13 

•  27 

1.12 

T 

".27 

INIDAD  FAA  AP 

2.47 

.16 

.07 

.01 

.20 

.09 

•  44 

•  96 

.07 

.01 

T 

T 

T 

.46 

|5V  1  SE 

4.98 

.37 

•  20 

I  .63 

.45 

•  24 

.14 

.77 

.03 

T 

.58 

.12 

.45 

IN  LAKES  RES 

.75 

.02 

T 

T 

.03 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.11 

.08 

.02 

.13 

.02 

.06 

.04 

.03 

.17 

13  BUTTES  1  NW 

3.83 

■  24 

•  17 

1  15 

50 

20 

10 

.57 

.23 

.05 

.39 

.23 

.51 

.01 

.01 

.02 

.34 

.02 

.01 

LLECITO  0AM  // 

1  .93 

.04 

.02 

.08 

T 

.09 

.14 

.0] 

T 

.18 

.10 

.10 

.19 

98 

* 

2.36 

.14 

.15 

.54 

.15 

.54 

.22 

.14 

.04 

•  19 

.18 

.07 

SON  WHEEL  GAP   3  N 

.95 

.07 

T 

.25 

.08 

T 

T 

T 

.12 

T 

.02 

T 

.04 

.32 

.05 

Lden 

2  45 

•  02 

.02 

.03 

.12 

,19 

•  31 

.04 

.77 

.02 

.11 

T 

72 

.05 

.02 

.03 

'LSENBURG  POWER  PLANT 

2.25 

.10 

.04 

.25 

•  02 

.58 

T 

.05 

•  11 

.01 

T 

.3R  .14 

T 

.04 

.01 

.27 

.06 

T 

T 

.02 

T 

.17 

TERDALE 

3.74 

.17 

.23 

T 

.57 

.06 

•  38 

.32 

.04 

.06 

•  78 

1.13 

STCLIFFE 

2.31 

.13 

T 

.10 

T 

.38 

•  19 

.10 

.0*J  T 

.03 

.02 

.03  .02 

•  01 

.79 

.03 

.22 

.21 

TMORE  2  S 

2.74 

•  34 

.11 

T 

■  40 

.13 

.  1 1 

•  85 

•  03 

.07 

.  14 

.38 

•  04 

.02 

•  03 

GGINS  7  SW 

I«M 

.47 

•  13 

.08 

.03 

.08 

.03 

.15 

•  44 

NDSOR 

2.29 

.19 

.24 

.22 

.92 

.02 

.23 

.09 

.24 

•  14 

NTER  PARK 

3.00 

•  60 

.33 

.04 

.08 

.12 

.18 

.0, 

.53 

.40 

.15 

.22 

.02 

.08 

•  23 

LF  CREEK  PASS   1  E 

1.69 

.  12 

T 

.12 

.10 

.  1  3 

.15 

.15 

.08 

.14 

T 

.  1  6 

.35 

.19 

LF  CREEK  PASS  4  W 

2.53 

T 

.11 

•05 

.13 

.09 

•  40 

.35 

.05 

T 

T 

•  25 

T 

•  04 

.06 

.11 

.32 

.26 

.16 

.05 

T 

.10 

AY 

2.35 

.17 

•  06 

.95 

.05 

.08 

.02 

.07 

.07 

.26 

.17 

.32 

.03 

.10 

MPA 

1.72 

.01 

.03 

.04 

.02 

.13 

.08 

.01 

.35 

.29 

.10 

.05 

T 

.35 

T 

.26 

"A 

5.66 

.31 

•  04 

1.40 

.86 

.02 

•  65 

•  18 

.71 

1.10 

.02 

T 

.33 

•04 

OT  mnT  T?  K  JfJP-KTT  AT  HATA 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witii  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00A  MST 

f< 
n 
s 

< 

8 

-* 

5: OOP  MST 

11 : OOP  MST 

Trace 

60-10' 

10-49 

66-OS 

661-001 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  si 

AMOSA  WB  AIRPORT 

86 

41 

35 

6 

7 

1 

1 

O 

0 

15 

4.9 

IXIRADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

14 

9.3 

++36 

WNW 

18 

78 

41 

48 

71 

8 

6 

10 

0 

O 

0 

24 

5.1 

NVER  WB  AIRPORT 

ssw 

24 

7.8 

37 

NW 

14 

73 

32 

36 

62 

13 

8 

3 

0 

0 

0 

24 

74 

5.0 

AND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

23 

10.5 

++42 

NW 

18 

40 

23 

16 

27 

13 

2 

0 

0 

0 

O 

15 

75 

5.0 

EBLO  WB  AIRPORT 

W 

14 

8.2 

SO 

NW 

28 

78 

39 

37 

64 

7 

10 

4 

1 

0 

0 

22 

71 

4.7 

FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS . 


Sm  r.lei.nc*  nolo,  lobowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORA 
JULY  19(1 


Day  Of  Month 


AKRON   FAA  AP 
ALAMOSA  WB  AP 
ALLENSPARK 
ALTENBERN 
ANTERO  RESERVOIR 


BONNY  DAM 


BUENA  VISTA 


CANON  CITY 


CEDAREDGE 


CHERRY  CREEK  DAM 

CHEYENNE  WELLS 

CIMARRON   3  SE 

CLIMAX   2  NW 

COCHETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

COLORADO  NM 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

DELHI 

DEL  NORTE 

OELTA    1  E 

DENVER  WB  AP 

DENVER  WB  CITY 

DILLON 


EAGLE    FAA  AP 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  i  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MI  N 


87  94 
54  63 


80  81 
52  48 


73  76 
40  50 


95  92 
38  53 


77  80 
39  36 


89  86  84 
55     51  55 


81  80 
46  45 


80  83 
46  46 


82      89  85 


101  93  86 
66     56  62 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


89  91 
56  59 


80  83 
49  43 


88  93 
52  61 


61      61  58 


86  89  85 
51     53  55 


81  79  81 
47     50  44 


84  89 
44  45 


51     49  58 


83  90 
58  58 


86  89  75 
43     46  45 


62  65  66 
35     35  37 


84  82 
42  41 


49     50  54 


92  92 
65  66 


84  77  83 
55     52  52 


85  80 
56  58 


8  3  86  84 
53     40  46 


75  82  80 
36      37  36 


57  58  56 

78  75  77 

46  47  46 

91  95  87 

52  51  55 

89  88  94 

56  52  63 

86  88  93 

61  58  67 

73  81  80 

36  37  41 

86  84  79 

50  48  54 

95  88  90 

62  60  55 

83  89  88 

43  36  44 

89  90  97 

56  54  54 


65  62  58 

83  81  79 

49  48 

77  72 
49  50  43 

85  90  94 

60  45  49 

78  73  75 
39  44  35 


76  80  80 
45      46  44 


83  82  75 
48     47  48 


40  48  48 

90  97 

65  63 

90  86 

61  61 


97  85  89 

58  59  54 

93  87  84 

61  68  59 

82  86  89 

59  53  54 

80  79  78 

49  50 

89  80 

49  50  44 

92  85  85 
56  55 

93  87 
58  56  53 

80  85  80 

45  43 

66  6  3 

39  38 

83  80 
42  43 

80  87 

54  48  53 

92  88  88 

62  60  65 

89  84  80 

52  57  51 

80  87  87 


82  84 
54  47 


74     81  78 


98  93  83 
56      59  55 


77  79  73 
52      50  47 


58  59  53 

93  84  86 

66  63  58 

79  72  75 

39  42  36 

81  88  85 

52  47  46 

96  98 

58  65 

85  90 

53  46 

95  88 

61  60  53 


80  84 
58  55 


72  70  69 

45  44  35 

88  95  92 

55  48  49 

72  77  76 
40  40  35 

82  85  86 
54  52  53 

79  81  82 

48  43  45 

78  86  82 

43  44  45 

80  84  89 

47  45  44 

84  83  83 
63  60  56 

85  81  85 
60  58  54 

77  73  78 

57  55  53 

75  84  81 

49  47  44 

80  85  86 

54  55  54 

83  80  80 
60  57  56 

85  87  89 

59  54  55 

75  77  78 

51  48  46 

83  80  87 

50  49  43 

81  84  85 

55  56  48 

82  78  80 

51  55  54 

82  87  90 

52  47  46 

60  62  62 
36  37  36 

82  81  82 

44  45  41 

85  88  91 

56  52  53 

90  94  97 

67  60  54 

73  76  73 
55  56  52 

85  87  91 
54  52  57 

84  85  87 

57  48  55 

74  78  79 
43  40  48 

86  82  83 
60  53  57 

74  78  76 

48  47  46 


83  85  85 

56  56  50 

82  81  84 

62  58  56 

72  75  78 

40  39  37 

83  79  84 
50  49  46 

82  75  78 

62  60  58 

84  87  90 
54  44  45 

86  86  86 

59  59  '  51 


75  76 
50  49 


79  77 
46  41 


62  60 
45  40 


90  89 
49  49 


76  74 
34  32 


89  87 
51  51 


77  75 
42  40 


85  82 
46  45 


86  79 
52  49 


86  80 
58  53 


82  76 
57  52 


75  70 
52  50 


80  76 
45  46 


89  77  80 

55  53  47 

86  84  73 

60  61  53 


81  81  76 
43      47  41 


80  72 
50  42 


82  76 
50  46 


80  80 
57  51 


87  83 
40  37 


62  57 
35  30 


83  84 
42  44 


84  84 
50  48 


93  95 
64  55 


72  69 
50  48 


78  77 
47  44 


90  80  75 

54  59  49 

79  79  75 

45  49  42 

96  91  89 

56  52  49 

87  76  78 
54  49  48 

81  73  75 

60  54  53 

76  72  67 

38  40  35 

86  89  86 

44  42  41 

85  80  77 

56  55  50 

88  84  83 
41  44  41 

85  88  77 

56  55  50 


74  82  87 
52     52  58 


82  79  83 
43     44  45 


64  67  70 

38  40  53 

91  90  95 

44  56  47 

78  72  79 

37  43  37 

91  89  91 

50  52  54 

78  78  81 
42  43  41 

83  79  82 

46  43  43 

87  79  87 

46  46  45 

80  77  83 

54  57  57 

79  78  86 

54  55  62 

80  81  81 
52  60  55 

80  76  83 

41  47  47 

79  85  89 

51  52  58 

77  80  86 

57  62  60 

86  87  88 

55  59  54 

81  74  80 

42  46  43 

76  76  80 
46  47 

77  81 
50  50 

81  90 

52  56  58 

86  86  87 

38  37  40 


36     39  35 


82  80  81 
41     43  35 


86  86  91 
50     56  51 


91  92  95 
64     66  62 


73  74  82 
53     57  55 


91  89  91 
51     54  52 


86  83  87 
46      50  47 


55      58  57 


78  74  80 

42  47  44 

92  -90 

49  55 

80  80 

53  53  55 

77  77  84 

54  58  62 

77  69  75 

35  35  37 

90  85  92 


78  80  90 
55     57  57 


54      54  57 


16  17 


91  97 
58  62 


78  73 
53  53 


91  98 
59  58 


85 

84 

85 

80 

70 

6  3 

77 

83 

87 

84 

85 

86 

84 

85 

86 

43 

47 

44 

42 

52 

41 

35 

42 

45 

49 

47 

54 

55 

49 

52 

48 

4< 

77 

79 

77 

78 

65 

53 

70 

79 

78 

75 

73 

77 

75 

76 

73 

72 

7lfl 

43 

55 

53 

45 

40 

41 

35 

50 

47 

49 

50 

46 

46 

51 

56 

47 

4! 

99 

97 

94 

90 

81 

81 

89 

95 

92 

96 

95 

93 

93 

92 

84 

8  7 

| 

47 

49 

61 

48 

56 

58 

41 

44 

53 

51 

53 

51 

60 

51 

51 

5  3 

5(1 

81 

80 

so 

80 

73 

7  1 

71 

78 

80 

77 

77 

60 

77 

78 

80 

75 

7(| 

36 

38 

41 

34 

43 

36 

32 

35 

39 

44 

44 

46 

42 

40 

40 

'4  5 

3( 

9  2 

94 

94 

91 

85 

80 

85 

90 

92 

92 

93 

94 

92 

86 

68 

51 

55 

56 

58 

59 

46 

44 

49 

51 

59 

56 

56 

56 

56 

52 

51 

5: 

83 

85 

84 

79 

71 

7  1 

75 

83 

85 

83 

82 

84 

60 

83 

79 

79 

7. 

43 

42 

51 

45 

46 

42 

35 

41 

45 

45 

41 

51 

52 

45 

45 

46 

Hi 

85 

88 

88 

87 

81 

72 

77 

80 

88 

89 

69 

8  2 

86 

86 

86 

66 

J 

42 

46 

44 

43 

48 

39 

34 

41 

48 

46 

45 

49 

53 

46 

51 

50 

4! 

88 

8  9 

89 

89 

74 

65 

80 

8  8 

89 

84 

89 

89 

88 

87 

86 

80 

6' 

44 

42 

45 

44 

43 

39 

38 

38 

36 

48 

47 

46 

46 

46 

44 

4' 

90 

94 

IOC 

100 

90 

77 

74 

83 

91 

97 

97 

96 

98 

91 

96 

96 

8<l 

58 

58 

61 

60 

57 

57 

54 

57 

57 

62 

63 

67 

63 

65 

65 

63 

61 

91 

91 

92 

88 

82 

69 

85 

93 

93 

90 

89 

89 

90 

92 

90 

83 

J 

67 

64 

67 

66 

56 

53 

56 

56 

63 

68 

60 

61 

63 

59 

63 

60 

87 

93 

92 

92 

85 

65 

75 

90 

90 

90 

88 

9C 

88 

89 

94 

83 

8:F 

57 

62 

64 

60 

55 

50 

48 

60 

65 

60 

60 

65 

62 

62 

65 

58 

5'J 

B  5 

82 

84 

64 

80 

70 

76 

84 

85 

78 

83 

85 

84 

82 

84 

6  3 

8( 

44 

46 

51 

45 

46 

41 

42 

43 

50 

50 

49 

48 

48 

48 

52 

51 

41 

95 

98 

96 

92 

76 

6  3 

83 

97 

9E 

97 

95 

96 

92 

95 

95 

85 

gl 

55 

60 

60 

54 

53 

51 

45 

54 

58 

62 

58 

61 

58 

57 

59 

59 

5: 

91 

94 

92 

93 

85 

72 

82 

91 

95 

88 

93 

93 

86 

92 

91 

89 

81 

63 

67 

68 

64 

62 

54 

52 

61 

63 

65 

65 

63 

62 

64 

63 

63 

6: 

94 

91 

89 

88 

64 

80 

84 

92 

94 

93 

94 

92 

92 

91 

83 

87 

81 

57 

61 

58 

58 

52 

50 

45 

51 

56 

57 

58 

61 

60 

61 

59 

55 

5' 

83 

78 

85 

77 

70 

64 

75 

81 

86 

84 

84 

82 

83 

82 

83 

83 

7? 

42 

45 

43 

43 

49 

39 

34 

36 

43 

47 

47 

47 

49 

43 

48 

48 

4' 

85 

90 

87 

86 

84 

71 

81 

87 

89 

89 

66 

86 

69 

87 

87 

81 

8:1 

43 

48 

51 

46 

48 

48 

37 

42 

45 

52 

49 

53 

46 

50 

48 

52 

41 

92 

96 

92 

89 

83 

71 

83 

92 

95 

93 

92 

92 

92 

93 

91 

91 

6 

50 

60 

58 

55 

49 

49 

43 

51 

53 

57 

55 

56 

55 

55 

55 

58 

5; 

95 

101 

99 

100 

90 

75 

91 

98 

99 

98 

100 

101 

96 

99 

101 

99 

9 

58 

60 

59 

57 

55 

53 

57 

58 

60 

65 

61 

64 

64 

60 

61 

59 

5". 

92 

90 

90 

90 

78 

61 

89 

89 

89 

91 

90 

90 

90 

88 

98 

97 

6" 

40 

41 

40 

41 

38 

14 

34 

34 

34 

45 

46 

44 

43 

50 

43 

42 

4; 

67 

67 

64 

62 

62 

51 

56 

63 

67 

65 

66 

65 

65 

66 

64 

61 

6; 

37 

40 

40 

38 

34 

32 

29 

35 

40 

40 

39 

41 

42 

41 

39 

40 

3' 

79 

85 

85 

83 

80 

82 

78 

80 

36 

87 

89 

88 

87 

88 

89 

85 

e: 

40 

42 

40 

42 

40 

36 

33 

39 

40 

42 

43 

44 

45 

44 

43 

44 

4: 

95 

95 

90 

90 

81 

79 

85 

92 

95 

90 

94 

93 

93 

89 

84 

86 

8> 

54 

55 

62 

54 

51 

48 

44 

49 

56 

54 

55 

54 

58 

56 

55 

56 

5. 

100 

98 

95 

95 

86 

84 

89 

97 

98 

98 

96 

96 

97 

92 

91 

90 

9 

69 

70 

69 

65 

58 

57 

58 

61 

66 

68 

67 

64 

69 

66 

62 

58 

6: 

88 

92 

90 

87 

81 

61 

78 

88 

93 

89 

90 

8! 

90 

88 

90 

84 

6; 

52 

56 

57 

54 

52 

49 

44 

50 

54 

61 

57 

58 

58 

58 

57 

57 

5' 

95 

95 

93 

93 

92 

84 

88 

93 

94 

93 

92 

94 

90 

90 

89 

85 

8' 

53 

60 

58 

60 

61 

47 

47 

48 

52 

60 

61 

60 

61 

60 

57 

55 

5' 

90 

91 

86 

86 

81 

70 

83 

89 

88 

87 

89 

8E 

87 

88 

86 

84 

8' 

52 

54 

55 

45 

54 

SC 

44 

47 

52 

54 

54 

53 

57 

55 

58 

52 

51 

84 

82 

79 

79 

74 

66 

75 

79 

83 

79 

81 

80 

81 

80 

79 

76 

7" 

35 

39 

40 

36 

43 

15 

30 

34 

3S 

40 

41 

43 

41 

41 

41 

42 

31 

95 

100 

97 

98 

87 

75 

84 

95 

101 

99 

97 

98 

94 

99 

97 

92 

8' 

53 

57 

60 

54 

55 

55 

48 

57 

6C 

61 

57 

62 

62 

57 

59 

62 

51 

83 

74 

78 

80 

70 

64 

72 

78 

84 

81 

82 

ec 

82 

80 

80 

77 

r 

45 

47 

47 

46 

50 

41 

37 

43 

49 

49 

51 

45 

52 

47 

50 

4! 

V 

100 

95 

95 

94 

83 

85 

89 

95 

99 

96 

97 

95 

95 

90 

92 

93 

9, 

51 

55 

55 

54 

56 

46 

46 

56 

55 

60 

56 

56 

52 

52 

56 

5S 

5' 

94 

99 

96 

93 

73 

64 

83 

93 

96 

95 

93 

93 

93 

95 

93 

83 

6" 

55 

62 

61 

56 

51 

51 

49 

49 

57 

59 

56 

6C 

58 

56 

60 

61 

5' 

92 

95 

93 

89 

73 

64 

62 

93 

94 

91 

69 

9C 

91 

92 

92 

80 

8! 

62 

69 

69 

62 

55 

52 

52 

61 

65 

66 

66 

66 

64 

62 

63 

5S 

61 

36 

40 

4' 

35 

35 

3! 

31 

34 

^^ 

37 

40 

4( 

40 

43 

43 

V. 

31 

92 

91 

9C 

89 

82 

8C 

86 

92 

93 

89 

92 

93 

91 

92 

89 

84 

8" 

45 

47 

48 

51 

55 

40 

39 

42 

43 

47 

53 

52 

50 

53 

51 

46 

4' 

95 

100 

IOC 

100 

82 

78 

60 

98 

97 

100 

98 

91 

98 

97 

98 

95 

9( 

55 

60 

60 

60 

57 

52 

52 

55 

57 

63 

61 

62 

63 

63 

60 

62 

5! 

88 

92 

86 

87 

73 

66 

82 

89 

9C 

87 

91 

91 

89 

87 

82 

84 

8 

42 

43 

47 

39 

48 

44 

36 

40 

45 

45 

53 

53 

50 

51 

51 

51 

4! 

93 

98 

97 

9fl 

82 

72 

86 

96 

97 

95 

92 

91 

95 

94 

94 

8 

54 

66 

61 

62 

56 

52 

45 

52 

56 

61 

61 

60 

57 

58 

61 

5( 

92  95 
59  62 


93  93  83 
62     59  59 
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I 

itinued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JULY  1961 


Day  Of  Month 


TES  PARK 

:rgreen 
ersoll  ranch 

AGLER   2  NW 
IRDER  8  S 
RT  LEWIS 
RT  LUPTON 
RT  MORGAN 
ASER 

UITA  2  N 
.TEWAY   1  SW 
ORGETOWN 

ENWOOD   SPRINGS   1  N 
IRE  PASS  RANCH 
f AND   JUNCT I  ON  WB  AP 
!AND  LAKE    1  WNW 
'AND  LAKE   6  SSW 
?EAT   SAND  DUNES  NM 
?EELEY 

REEN  MOUNTAIN  DAM 
ROVER    10  W 


ERMIT   7  ESE 
OLLY 

jiolyoke 

,i0t  sulphur  spr  2  sw 
:daho  springs 

[GNACIO  1  N 
JOHN  MART  IN  DAM 
JULESBURG 
CASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA   FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAKE   GEORGE    8  SW 

LAMAR 

LAS  ANIMAS   1  N 


MAX 

75 

76 

82 

81 

72 

76 

75 

74 

73 

74 

69 

65 

66 

69 

77 

78 

32 

79 

82 

78 

57 

75 

82 

81 

78 

78 

78 

80 

79 

78 

75 

MIN 

45 

41 

48 

46 

40 

44 

49 

42 

42 

43 

50 

39 

50 

45 

44 

48 

44, 

36 

42 

43 

49 

48 

47 

44 

47 

47 

50 

MAX 

79 

87 

89 

86 

86 

85 

83 

87 

86 

77 

73 

68 

70 

74 

79 

84 

88 

85 

82 

77 

67 

76 

86 

86 

81 

83 

8  2 

83 

84 

83 

72 

M I  N 

42 

42 

48 

42 

47 

40 

48 

48 

39 

42 

48 

41 

40 

42 

44 

44 

49 

45 

45 

46 

47 

35 

40 

43 

47 

46 

49 

47 

46 

48 

52 

MAX 

101 

98 

89 

98 

101 

97 

89 

78 

82 

88 

85 

83 

90 

82 

95 

99 

103 

105 

101 

95 

82 

83 

94 

96 

95 

94 

95 

101 

94 

95 

95 

MIN 

67 

63 

59 

63 

68 

66 

66 

65 

61 

57 

56 

57 

61 

62 

61 

60 

62 

69 

66 

63 

6  0 

58 

60 

68 

68 

66 

69 

71 

68 

68 

68 

MAX 

92 

85 

91 

96 

93 

82 

80 

75 

80 

83 

76 

7  6 

76 

79 

86 

91 

96 

95 

91 

82 

7  0 

83 

91 

04 

93 

93 

93 

90 

93 

94 

88 

MIN 

58 

56 

59 

57 

63 

56 

58 

55 

55 

55 

53 

4  9 

51 

55 

55 

54 

55 

57 

55 

56 

52 

45 

52 

55 

64 

57 

59 

60 

60 

60 

55 

MAX 

97 

80 

86 

92 

94 

87 

87 

78 

89 

84 

78 

78 

77 

75 

91 

95 

95 

101 

96 

80 

7  5 

Bl 

93 

98 

98 

93 

94 

94 

94 

95 

92 

MIN 

56 

57 

54 

59 

64 

8  8 

54 

58 

57 

57 

46 

52 

59 

55 

54 

53 

55 

51 

57 

51 

49 

51 

6  3 

53 

58 

60 

65 

64 

60 

6  0 

MAX 

83 

80 

69 

74 

81 

79 

76 

74 

82 

81 

82 

81 

84 

82 

86 

88 

88 

87 

84 

77 

7o 

80 

85 

90 

87 

83 

87 

86 

85 

79 

81 

MIN 

50 

46 

51 

49 

44 

49 

49 

45 

49 

46 

45 

44 

43 

46 

45 

46 

52 

50 

49 

51 

39 

39 

46 

46 

51 

54 

6  8 

50 

53 

48 

48 

MAX 

83 

88 

92 

94 

92 

88 

83 

83 

84 

84 

80 

80 

79 

79 

85 

93 

95 

91 

88 

82 

69 

85 

92 

94 

93 

89 

91 

91 

91 

90 

88 

60 

54 

57 

59 

64 

56 

50 

49 

56 

55 

55 

57 

69 

54 

59 

5  ) 

48 

52 

60 

59 

6  0 

58 

57 

60 

61 

MAX 

95 

93 

91 

94 

96 

89 

89 

85 

8  8 

84 

89 

78 

76 

76 

83 

87 

92 

9  8 

96 

92 

71 

70 

84 

92 

98 

95 

91 

93 

92 

93 

93 

60 

59 

56 

49 

56 

56 

5  3 

57 

56 

56 

53 

5  5 

46 

50 

6  4 

59 

57 

6  1 

59 

61 

61 

6  0 

MAX 

71 

76 

75 

73 

70 

72 

72 

74 

72 

70 

69 

66 

73 

70 

71 

77 

78 

73 

73 

64 

54 

70 

75 

7  8 

74 

74 

77 

76 

77 

72 

66 

37 

39 

34 

32 

37 

2 

34 

36 

32 

30 

34 

39 

30 

3  3 

7  8 

28 

29 

32 

36 

35 

4  7 

36 

38 

38 

43 

MAX 

95 

98 

94 

85 

91 

78 

90 

98 

9  V 

98 

94 

92 

94 

92 

97 

100 

98 

9  6 

94 

87 

8  6 

92 

98 

99 

95 

98 

95 

98 

96 

91 

92 

59 

62 

62 

57 

53 

58 

54 

" 1 

50 

56 

53 

53 

60 

60 

62 

60 

54 

55 

52 

56 

56 

62 

6  1 

67 

63 

64 

6  3 

MAX 

95 

95 

86 

88 

95 

97 

94 

98 

98 

93 

94 

9  2 

97 

97 

98 

95 

100 

96 

90 

88 

94 

101 

101 

94 

99 

97 

99 

96 

93 

90 

66 

61 

68 

62 

56 

53 

7 

61 

65 

62 

65 

60 

5  3 

54 

55 

6  1 

59 

69 

64 

68 

68 

63 

6  1 

MAX 

73 

77 

79 

73 

78 

74 

66 

76 

75 

64 

67 

78 

72 

75 

80 

85 

78 

78 

69 

66 

71 

8  2 

8  0 

80 

80 

83 

79 

80 

72 

74. 

MIN 

48 

54 

52 

4.4 

46 

45 

48 

46 

44 

42 

44 

4  9 

44 

49 

5  3 

50 

44 

42 

39 

50 

5  3 

49 

50 

5  3 

52 

50 

51 

50 

MAX 

90 

94 

88 

85 

91 

'7  1 

87 

94 

91 

92 

86 

85 

86 

86 

91 

94 

93 

91 

88 

79 

7  0 

88 

92 

92 

91 

92 

93 

93 

9  0 

86 

86 

M  N 

49 

48 

51 

56 

51 

57 

53 

49 

51 

49 

52 

59 

52 

50 

53 

5  8 

50 

57 

4  9 

42 

46 

5  1 

53 

54 

57 

59 

52 

55 

55 

MAX 

78 

81 

84 

76 

79 

76 

82 

78 

82 

81 

77 

72 

79 

78 

31 

B6 

78 

81 

82 

70 

60 

75 

64 

82 

82 

80 

80 

78 

78 

MIN 

42 

34 

* 

41 

44 

88 

38 

39 

36 

40 

47 

36 

39 

4  2 

38 

36 

42 

45 

34 

43 

4  1 

3  3 

34 

3  9 

37 

40 

48 

46 

43 

MAX 

92 

94 

87 

83 

90 

9  6 

89 

95 

96 

95 

92 

90 

95 

92 

95 

100 

98 

96 

96 

85 

84 

89 

97 

98 

96 

97 

97 

97 

94 

87 

9  0 

59 

62 

66 

66 

58 

64 

67 

62 

65 

63 

63 

61 

60 

66 

6  3 

64 

67 

6 

65 

62 

5 

56 

62 

66 

64 

68 

6  8 

68 

69 

66 

6  4 

MAX 

66 

74 

77 

75 

74 

75 

74 

74 

74 

73 

66 

68 

76 

75 

71 

76 

78 

77 

77 

66 

62 

69 

76 

78 

76 

77 

74 

78 

74 

75 

72 

39 

34 

31 

33 

37 

30 

32 

33 

31 

31 

34 

36 

3 1 

35 

36 

30 

30 

33 

3 1 

34 

40 

36 

40 

39 

4  1 

MAX 

69 

75 

76 

75 

72 

73 

73 

74 

71 

72 

70 

66 

73 

72 

69 

74 

76 

75 

74 

69 

55 

69 

77 

77 

76 

73 

73 

78 

73 

74 

69 

43 

39 

36 

41 

38 

40 

43 

36 

39 

41 

38 

37 

40 

44 

36 

43 

37 

36 

40 

41 

42 

47 

* 

45 

45 

4 

MAX 

82 

75 

82 

85 

75 

77 

75 

77 

75 

80 

79 

78 

82 

79 

78 

87 

85 

86 

84 

75 

6  7 

76 

84 

81 

85 

82 

8  6 

80 

84 

84 

85 

M  N 

51 

48 

48 

* 

45 

51 

45 

51 

50 

MAX 

85 

86 

88 

96 

95 

88 

90 

88 

86 

85 

84 

73 

75 

76 

77 

84 

91 

93 

92 

90 

75 

69 

83 

90 

97 

92 

91 

92 

93 

92 

89 

MIN 

58 

55 

57 

57 

60 

84 

60 

60 

5  4 

55 

55 

50 

53 

57 

55 

61 

54 

56 

50 

55 

49 

58 

60 

58 

60 

59 

63 

MAX 

78 

82 

83 

85 

80 

84 

80 

79 

82 

82 

79 

75 

81 

81 

79 

85 

34 

60 

81 

68 

69 

77 

83 

.8  6 

84 

81 

8  7 

81 

85 

82 

8  0 

MIN 

41 

40 

48 

51 

47 

46 

46 

43 

46 

48 

46 

40 

45 

55 

4  3 

53 

* 

40 

42 

* 

MAX 

82 

87 

93 

94 

91 

90 

86 

bO 

90 

85 

74 

74 

73 

80 

86 

91 

94 

91 

89 

79 

69 

86 

90 

96 

93 

88 

92 

89 

95 

91 

82 

MIN 

50 

47 

53 

53 

60 

49 

61 

54 

51 

51 

51 

48 

50 

49 

57 

56 

6 

5  8 

53 

46 

54 

59 

54 

6 

50 

6  2 

MAX 

84 

85 

81 

83 

85 

80 

79 

34 

83 

83 

79 

80 

79 

83 

89 

88 

81 

81 

75 

68 

81 

87 

90 

86 

87 

87 

87 

89 

85 

MIN 

42 

44 

44 

46 

47 

43 

47 

44 

44 

41 

40 

36 

40 

4  3 

38 

40 

42 

39 

48 

36 

32 

33 

45 

43 

43 

45 

44 

42 

MAX 

82 

86 

84 

83 

84 

87 

84 

85 

87 

85 

80 

77 

85 

82 

86 

91 

90 

88 

85 

80 

69 

83 

89 

89 

87 

90 

88 

87 

90 

95 

83 

MI  N 

47 

38 

50 

45 

47 

48 

44 

49 

44 

40 

39 

44 

45 

42 

46 

47 

5  0 

46 

48 

40 

41 

47 

48 

48 

48 

49 

50 

MAX 

75 

71 

71 

72 

79 

68 

70 

73 

76 

75 

75 

76 

76 

74 

75 

81 

76 

78 

74 

68 

62 

78 

79 

81 

76 

79 

79 

79 

77 

74 

76 

MIN 

36 

37 

39 

43 

36 

36 

38 

41 

36 

34 

33 

39 

31 

34 

33 

3  3 

32 

38 

.  32 

40 

3  2 

26 

28 

32 

37 

43 

39 

40 

4  1 

40 

38 

MAX 

102 

98 

98 

93 

100 

104 

92 

75 

83 

90 

82 

82 

82 

87 

98 

107 

107 

103 

98 

76 

80 

103 

107 

103 

I  02 

100 

97 

99 

98 

MIN 

64 

60 

56 

65 

65 

64 

65 

63 

60 

63 

57 

56 

59 

58 

57 

55 

56 

62 

62 

60 

59 

56 

57 

62 

62 

62 

58 

62 

70 

67 

69 

MAX 

90 

89 

96 

99 

94 

89 

87 

85 

86 

89 

80 

81 

80 

81 

93 

98 

104 

97 

91 

83 

78 

85 

89 

98 

93 

94 

95 

92 

98 

97 

88 

MIN 

61 

53 

61 

61 

65 

65 

62 

55 

54 

58 

55 

53 

52 

56 

57 

57 

57 

62 

58 

54 

55 

5 1 

54 

54 

64 

60 

71 

64 

65 

66 

61 

MAX 

77 

82 

85 

80 

82 

83 

81 

80 

82 

82 

78 

75 

82 

78 

78 

85 

84 

81 

82 

80 

75 

77 

83 

84 

85 

88 

84 

85 

85 

81 

78 

MIN 

42 

39 

46 

45 

46 

38 

43 

41 

40 

40 

41 

36 

40 

43 

39 

37 

43 

4  3 

41 

37 

38 

39 

38 

42 

40 

44 

52 

42 

45 

45 

46 

MAX 

81 

79 

84 

82 

74 

77 

74 

75 

75 

80 

67 

64 

67 

80 

3  2 

82 

88 

86 

85 

67 

58 

80 

86 

81 

80 

83 

81 

79 

86 

80 

7  4 

Ml  N 

43 

40 

49 

46 

46 

41 

47 

46 

38 

41 

44 

39 

4  1 

40 

4  4 

43 

50 

47 

43 

47 

44 

43 

45 

MAX 

R9 

85 

78 

80 

87 

85 

80 

81 

89 

85 

87 

85 

89 

87 

92 

93 

92 

91 

90 

89 

80 

86 

91 

94 

92 

92 

9: 

91 

90 

84 

66 

MIN 

52 

50 

55 

53 

46 

49 

51 

49 

60 

46 

45 

45 

44 

49 

46 

47 

48 

SC 

42 

41 

MAX 

96 

90 

88 

96 

98 

97 

84 

78 

80 

79 

77 

80 

BO 

80 

91 

94 

99 

IOC 

98 

90 

78 

81 

96 

101 

100 

98 

9< 

98 

98 

99 

9  8 

MIN 

65 

60 

59 

64 

63 

62 

6  2 

62 

62 

61 

57 

54 

57 

61 

61 

58 

59 

0 

60 

51 

56 

MAX 

98 

86 

96 

98 

98 

91 

87 

86 

86 

87 

86 

81 

79 

86 

91 

96 

101 

96 

92 

79 

78 

87 

92 

91 

96 

92 

94 

93 

96 

96 

98 

MIN 

60 

55 

63 

62 

68 

65 

62 

55 

54 

59 

59 

55 

55 

88 

57 

57 

59 

62 

60 

55 

86 

58 

5  1 

59 

61 

6  0 

MAX 

84 

84 

88 

91 

83 

84 

81 

82 

85 

84 

71 

75 

77 

79 

86 

89 

92 

91 

90 

78 

63 

85 

90 

92 

91 

92 

9( 

90 

90 

89 

61 

MIN 

56 

48 

65 

60 

59 

57 

61 

57 

51 

54 

50 

50 

53 

52 

60 

60 

66 

63 

66 

54 

52 

50 

59 

63 

MAX 

84 

87 

96 

94 

89 

89 

82 

76 

83 

84 

76 

75 

74 

82 

87 

91 

95 

92 

89 

79 

68 

82 

87 

95 

92 

87 

9: 

89 

93 

79 

78 

MIN 

54 

44 

49 

52 

61 

42 

55 

53 

46 

51 

52 

42 

49 

49 

64 

51 

50 

57 

48 

48 

5 

45 

47 

5C 

MAX 

90 

85 

89 

97 

98 

81 

81 

74 

80 

82 

78 

78 

79 

an 

89 

95 

99 

91 

99 

96 

97 

94 

95 

97 

9  2 

MIN 

63 

62 

56 

59 

65 

60 

63 

60 

60 

58 

58 

51 

56 

59 

59 

56 

57 

61 

MAX 

95 

84 

93 

98 

99 

87 

86 

79 

82 

88 

79 

79 

80 

77 

93 

94 

100 

101 

101 

82 

7( 

84 

97 

io; 

100 

98 

lor 

94 

99 

100 

93 

MIN 

64 

64 

59 

65 

64 

61 

61 

60 

61 

61 

60 

5  4 

60 

6' 

68 

63 

62 

661 

MAX 

78 

80 

74 

80 

82 

75 

74 

78 

80 

80 

79 

77 

78 

77 

80 

85 

84 

8C 

78 

71 

65 

76 

83 

8< 

78 

83 

8C 

82 

79 

77 

79 

MIN 

41 

42 

47 

45 

46 

42 

48 

45 

44 

47 

44 

4  4 

51 

46 

44 

46 

46 

43 

45 

46 

4C 

36 

4  1 

50 

MAX 

76 

75 

79 

77 

78 

84 

72 

71 

72 

75 

68 

68 

76 

69 

73 

77 

79 

8C 

77 

76 

6: 

72 

79 

81 

77 

79 

81 

79 

78 

80 

75 

MIN 

44 

45 

42 

46 

49 

44 

48 

44 

42 

44 

47 

37 

43 

40 

44 

43 

46 

4! 

44 

47 

4C 

38 

42 

4; 

48 

47 

47 

47 

47 

4H 

MAX 

97 

85 

89 

99 

101 

91 

88 

75 

81 

87 

83 

80 

82 

83 

95 

97 

101 

10« 

101 

85 

8] 

84 

100 

10: 

103 

101 

IO: 

97 

100 

101 

97 

MIN 

64 

63 

58 

66 

62 

63 

63 

63 

62 

61 

57 

55 

60 

62 

59 

58 

58 

62 

60 

62 

5" 

55 

57 

61 

63 

64 

6< 

66 

65 

67 

7C 

MAX 

95 

85 

93 

98 

99 

98 

88 

80 

84 

89 

80 

81 

80 

81 

91 

96 

100 

io; 

100 

86 

s; 

MIN 

53 

52 

56 

62 

63 

64 

60 

59 

56 

64 

52 

53 

54 

53 

54 

54 

54 

51 

56 

60 

5  = 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORAD | 
JULY  196 


Day  Of  Month 


Station 

1 

1    1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

Ave] 

LEAOVILLE 

MAX 

77 

73 

63 

71 

72 

70 

69 

65 

72 

61 

71 

75 

75 

75 

70 

63 

50 

66 

73 

75 

75 

74 

74 

74 

75 

77 

73 

70. 

MI  N 

37 

41 

40 

38 

40 

40 

39 

40 

42 

37 

41 

42 

43 

42 

37 

36 

30 

38 

43 

39 

41 

44 

44 

44 

43 

45 

40. 

L  I  HON  8  SSW 

MAX 

88 

85 

88 

94 

89 

85 

79 

76 

79 

85 

78 

73 

75 

78 

85 

89 

95 

93 

92 

77 

68 

82 

92 

96 

94 

92 

93 

91 

92 

92 

86 

85. 

MI  N 

56 

49 

53 

50 

57 

53 

56 

54 

54 

50 

50 

47 

51 

55 

58 

53 

55 

60 

52 

60 

50 

45 

55 

55 

63 

59 

58 

58 

57 

57 

56 

54. 

LIMON 

MAX 

85 

82 

85 

93 

87 

83 

77 

75 

76 

84 

76 

73 

73 

77 

84 

90 

94 

92 

91 

76 

65 

81 

91 

94 

92 

91 

91 

90 

90 

92 

85 

88. 

MI  N 

59 

53 

56 

52 

60 

56 

59 

59 

57 

57 

50 

48 

52 

58 

56 

56 

55 

57 

52 

55 

52 

45 

53 

51 

62 

55 

60 

60 

61 

59 

59" 

55. 

LITTLE  HILLS 

MAX 

86 

69 

8  6 

89 

87 

88 

85 

89 

91 

89 

82 

83 

87 

85 

88 

91 

91 

90 

89 

82 

76 

85 

93 

89 

88 

86 

88 

91 

82 

80 

84 

86. 

MIN 

50 

34 

45 

58 

43 

48 

55 

42 

45 

42 

46 

40 

47 

54 

44 

46 

44 

56 

46 

52 

45 

36 

44 

50 

45 

50 

50 

59 

50 

53 

51 

47. 

LONG MONT   2  ESE 

MAX 

92 

89 

90 

95 

94 

88 

90 

87 

82 

86 

82 

72 

77 

80 

78 

88 

89 

93 

94 

89 

76 

70 

84 

89 

96 

93 

88 

92 

92 

91 

91 

87.  1 

MIN 

52 

52 

58 

56 

56 

51 

57 

57 

53 

53 

56 

49 

52 

54 

52 

51 

53 

57 

52 

54 

51 

45 

49 

51 

56 

57 

58 

55 

56 

57 

60 

53. 

MARV  t  NE 

MAX 

86 

84 

82 

76 

79 

91 

76 

82 

81 

84 

79 

86 

84 

76 

84 

86 

86 

90 

86 

77 

71 

74 

81 

87 

77 

86 

81 

83 

85 

77 

81 

81. 

MIN 

41 

31 

41 

38 

40 

41 

43 

39 

40 

36 

37 

40 

34 

37 

40 

41 

42 

46 

39 

42 

40 

32 

36 

35 

39 

44 

43 

49 

42 

44 

41 

39. 

MAYBELL 

MAX 

86 

89 

86 

84 

86 

89 

85 

88 

90 

87 

81 

80 

89 

85 

89 

93 

91 

89 

85 

SO 

76 

85 

91 

88 

88 

92 

87 

87 

90 

87 

81 

86. 

MIN 

47 

37 

47 

57 

45 

44 

56 

45 

45 

43 

49 

44 

41 

53 

44 

45 

49 

51 

42 

52 

48 

39 

42 

46 

46 

53 

49 

55 

51 

52 

53 

47. 

MEEKER 

MAX 

89 

8  9 

88 

82 

87 

90 

82 

B7 

88 

86 

80 

60 

87 

84 

88 

91 

90 

90 

88 

82 

73 

84 

93 

87 

86 

87 

88 

93 

87 

81 

S3 

86. 

MIN 

35 

36 

45 

54 

41 

42 

50 

43 

44 

42 

40 

37 

42 

52 

44 

41 

45 

54 

44 

46 

42 

36 

39 

45 

45 

48 

44 

53 

47 

47 

48 

44. 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

87 

85 

78 

79 

87 

86 

83 

81 

88 

88 

89 

87 

90 

85 

89 

94 

92 

94 

92 

90 

82 

86 

92 

94 

92 

92 

93 

92 

93 

85 

89 

88. 

MIN 

58 

60 

54 

53 

54 

60 

56 

51 

51 

54 

52 

57 

56 

56 

56 

55 

62 

62 

65 

61 

53 

55 

58 

59 

63 

6C 

65 

6C 

61 

58 

56 

57. 

MONTE  VISTA 

MAX 

78 

76 

78 

79 

80 

79 

71 

78 

75 

79 

77 

75 

78 

78 

79 

83 

79 

81 

78 

70 

70 

73 

79 

84 

83 

82 

80 

82 

83 

81 

80 

78. 

MIN 

45 

47 

41 

44 

46 

43 

48 

47 

44 

41 

44 

40 

38 

41 

42 

40 

43 

40 

40 

46 

40 

35 

40 

42 

47 

47 

48 

49 

47 

49 

48 

43. 

MONTROSE   NO  2 

MAX 

87 

88 

67 

83 

83 

86 

87 

90 

90 

92 

90 

88 

85 

90 

87 

90 

95 

94 

92 

87 

75 

80 

85 

91 

94 

89 

93 

92 

91 

89 

83 

88. 

MIN 

53 

5* 

51 

60 

54 

54 

62 

54 

56 

52 

55 

52 

53 

59 

55 

56 

57 

59 

58 

58 

50 

47 

51 

56 

57 

57 

58 

59 

60 

57 

57 

55. 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

81 

73 

77 

84 

78 

75 

72 

76 

83 

72 

68 

68 

69 

80 

83 

88 

85 

80 

70 

70 

76 

85 

90 

82 

86 

87 

81 

87 

86 

78 

79. 

MIN 

48 

"45 

48 

47 

54 

45 

49 

65 

42 

46 

39 

43 

47 

53 

52 

53 

56 

53 

48 

46 

39 

49 

53 

52 

55 

54 

52 

53 

61 

49 

49. 

NORTHOALE 

MAX 

90 

86 

88 

77 

82 

88 

83 

86 

90 

89 

89 

87 

87 

90 

90 

94 

92 

93 

91 

89 

84 

81 

93 

93 

93 

92 

91 

91 

88 

82 

84 

88. 

MIN 

50 

45 

51 

53 

48 

44 

45 

46 

47 

56 

46 

50 

54 

56 

48 

44 

48 

45 

54 

55 

39 

45 

42 

46 

55 

54 

58 

56 

57 

58 

55 

50. 

NORTH  LAKE 

MAX 

71 

68 

73 

75 

73 

68 

71 

64 

66 

73 

65 

62 

74 

70 

71 

76 

81 

76 

75 

69 

60 

67 

76 

76 

76 

77 

77 

74 

75 

74 

71 

71. 

MIN 

46 

44 

40 

43 

49 

47 

46 

45 

44 

40 

41 

49 

38 

40 

44 

48 

47 

42 

38 

45 

37 

34 

39 

44 

47 

48 

45 

47 

47 

45 

44 

43. 

NORWOOD 

MAX 

S3 

82 

67 

79 

84 

86 

79 

84 

87 

83 

H3 

82 

85 

85 

90 

88 

89 

86 

82 

78 

81 

89 

91 

89 

8? 

66 

85 

86 

83 

78 

78 

83. 

MIN 

47 

52 

47 

49 

48 

48 

46 

48 

49 

48 

49 

41 

45 

44 

47 

53 

48 

42 

48 

45 

43 

48 

51 

50 

5c 

49 

52 

5C 

51 

50 

50 

48. 

OURAY 

MAX 

76 

76 

72 

74 

79 

75 

72 

79 

81 

79 

79 

78 

81 

77 

81 

85 

81 

84 

81 

74 

65 

77 

86 

85 

7? 

81 

80 

82 

80 

76 

78 

78. 

MIN 

47 

51 

54 

53 

50 

53 

53 

51 

52 

54 

50 

47 

48 

55 

50 

54 

56 

57 

54 

52 

48 

43 

50 

54 

52 

55 

52 

52 

56 

51 

52 

51. 

PAOOSA  SPRINGS 

MAX 

80 

79 

78 

78 

84 

80 

79 

78 

80 

80 

83 

80 

83 

80 

86 

88 

86 

85 

84 

77 

69 

80 

86 

88 

87 

87 

85 

89 

86 

82. 

Ml  N 

51 

44 

51 

52 

41 

47 

50 

46 

47 

42 

44 

42 

39 

44 

44 

42 

44 

46 

47 

51 

39 

35 

40 

41 

49 

46 

52 

44 

45 

45. 

PALISADE   1  S 

MAX 

94 

96 

90 

85 

92 

96 

93 

97 

97 

97 

94 

92 

95 

92 

95 

100 

100 

97 

98 

88 

83 

92 

9( 

99 

96 

99 

98 

99  96 

90 

90 

94. 

MIN 

63 

62 

69 

67 

61 

65 

69 

65 

63 

68 

64 

63 

62 

72 

64 

68 

65 

63 

58 

63 

66 

66 

7C 

67 

70  68 

66 

65 

65.i 

PAON I  A 

MAX 

88 

89 

86 

83 

88 

86 

88 

90 

88 

88 

Bfl 

85 

86 

83 

88 

94 

93 

91 

88 

83 

77 

84 

91 

94 

91 

94 

94 

93 

91 

87 

89 

88. 

MIN 

54 

52 

56 

53 

53 

56 

59 

56 

54 

54 

55 

53 

53 

58 

54 

55 

58 

60 

55 

56 

50 

46 

51 

56 

56 

59 

57 

57 

56 

59 

56 

55.. 

PARADOX 

MAX 

93 

95 

85 

87 

93 

95 

90 

92 

97 

93 

93 

92 

97 

93 

96 

100 

98 

96 

95 

85 

85 

93 

97 

99 

94 

97 

99 

97 

95 

93 

92 

93. 

MIN 

52 

5  1 

59 

60 

47 

50 

56 

49 

53 

56 

51 

50 

47 

55 

52 

48 

48 

59 

58 

57 

48 

47 

47 

51 

55 

56 

59 

59  62 

60 

58 

53. 

PARKER  9  E 

MAX 

85 

B4 

87 

92 

80 

A4 

80 

83 

84 

85 

76 

73 

74 

78 

85 

89 

95 

92 

90 

79 

65 

82 

91 

95 

93 

93 

91 

94  92 

91 

82 

85. 

MIN 

50 

47 

50 

56 

52 

50 

55 

54 

49 

48 

49 

44 

46 

50 

55 

53 

60 

57 

56 

50 

47 

41 

50 

58 

60     60  57 

54  56 

52 

56 

52. 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

93 

83 

90 

97 

93 

85 

85 

HO 

79 

85 

78 

75 

77 

75 

89 

93 

99 

96 

94 

83 

70 

84 

93 

99 

94  95 

95 

93 

94 

95 

89 

88.J 

MIN 

62 

60 

55 

58 

61 

57 

60 

61 

57 

59 

55 

53 

56 

60 

61 

55 

61 

60 

61 

59 

54 

50 

54 

59 

66 

58 

65 

67  64 

63 

65 

59., 

RANGELY 

MAX 

91 

95 

89 

86 

89 

96 

96 

93 

95 

94 

87 

88 

92 

90 

94 

100 

98 

96 

94 

89 

81 

89 

96 

93 

94 

9S 

96 

95 

92 

89 

91 

92.' 

MIN 

56 

48 

54 

61 

48 

52 

65 

64 

65 

52 

56 

54 

49 

59 

51 

50 

50 

58 

50 

55 

55 

45 

48 

54 

5C 

58 

55 

56 

54 

57 

56 

54. 1 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

MAX 

85 

78 

83 

82 

78 

79 

76 

77 

80 

80 

73 

66 

68 

71 

79 

82 

87 

80 

79 

68 

58 

75 

81 

85 

82 

80  80 

79  81 

78 

76 

77.1 

MIN 

43 

37 

43 

49 

53 

46 

43 

40 

36 

40 

45 

37 

46 

40 

45 

40 

45 

50 

48 

42 

41 

36 

38 

43 

46 

46 

46 

46  44 

49 

46 

43.! 

RICO 

MAX 

78 

73 

70 

70 

79 

74 

69 

77 

78 

78 

78 

78 

79 

80 

81 

81 

80 

82 

79 

71 

69 

76 

83 

80 

78 

83 

76 

70  71 

75 

71 

76.' 

MIN 

39 

39 

42 

45 

37 

38 

40 

40 

40 

39 

36 

35 

35 

40 

38 

37 

37 

39 

39 

46 

34 

31 

34 

37 

41 

42 

41 

8 

44 

42 

41 

39. ( 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

91 

91 

84 

84 

89 

89 

86 

92 

93 

92 

B5 

85 

88 

85 

92 

95 

96 

91 

90 

80 

78 

87 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

90 

86 

86 

89.  ( 

MIN 

48 

4  1 

50 

58 

47 

50 

55 

49 

51 

45 

48 

44 

47 

57 

46 

47 

47 

57 

45 

56 

50 

41 

43 

48 

49 

54 

55 

60  52 

57 

56 

50.2 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

99 

83 

92 

97 

98 

89 

35 

79 

84 

90 

82 

81 

82 

79 

92 

95 

101 

102 

98 

85 

76 

84 

98 

101 

100  98 

99 

98 

99 

99 

94 

91.! 

MIN 

58 

60 

54 

59 

60 

57 

59 

60 

6  0 

56 

58 

49 

55 

58 

58 

52 

55 

54 

55 

56 

53 

50 

54 

58 

56 

56 

57 

60  60 

58 

61 

56.7 

RUSH  2  NNE 

MAX 

84 

82 

85 

87 

86 

82 

80 

77 

76 

83 

73 

71 

73 

74 

85 

93 

93 

92 

90 

78 

68 

91 

94 

98 

96 

91 

92 

9; 

91 

91 

88 

85. C 

M I  N 

54 

52 

52 

53 

52 

50 

54 

51 

5? 

50 

50 

49 

48 

52 

54 

55 

54 

52 

56 

52 

48 

41 

56 

62 

53 

54 

50 

52 

53 

51 

51 

52.1 

RUXTON  PARK 

MAX 

71 

68 

73 

76 

65 

66 

62 

65 

63 

70 

61 

55 

66 

67 

69 

74 

76 

74 

73 

72 

55 

65 

73 

77 

74  74 

75 

72 

74 

73 

67 

69.2 

MIN 

40 

38 

39 

43 

42 

38 

43 

41 

35 

40 

39 

34 

38 

40 

40 

39 

45 

45 

41 

43 

38 

30 

39 

43 

5C 

45 

47 

44  47 

46 

45 

41.2 

RYE 

MAX 

79 

77 

82 

88 

85 

76 

78 

71 

75 

82 

70 

66 

72 

71 

79 

84 

86 

83 

85 

79 

66 

74 

83 

87 

86 

84 

84 

86 

84 

85 

81 

79.6 

MIN 

52 

SO 

46 

51 

57 

50 

51 

50 

46 

48 

49 

45 

46 

49 

51 

52 

52 

54 

51 

50 

46 

42 

48 

50 

55 

52 

55 

58 

55 

53 

52 

50.5 

SAGUACHE 

MAX 

85 

77 

82 

82 

83 

81 

75 

80 

78 

81 

81 

80 

82 

81 

79 

86 

84 

85 

76 

75 

65 

77 

83 

88 

84 

86 

83 

84  85 

85 

86 

81.3 

MIN 

51 

45 

44 

52 

54 

47 

52 

48 

46 

45 

48 

44 

41 

50 

46 

44 

48 

47 

47 

50 

40 

38 

39 

47 

4S 

49 

50 

53 

47 

56 

53 

47.4 

SAL  I  DA 

MAX 

82 

82 

85 

85 

84 

80 

80 

82 

81 

85 

80 

76 

81 

78 

84 

88 

89 

84 

86 

78 

71 

78 

84 

89 

88 

84 

85 

87 

86 

84 

83 

82.9 

MIN 

43 

49 

46 

42 

51 

45 

52 

50 

44 

46 

46 

43 

43 

42 

45 

43 

45 

42 

44 

44 

41 

42 

42 

45 

51 

47 

51 

5C 

49 

50 

50 

45.9 

SEDGWICK   5  S 

MAX 

87 

B3 

9  2 

95 

93 

88 

82 

SO 

82 

84 

80 

77 

75 

83 

88 

92 

98 

92 

88 

80 

75 

79 

87 

97 

93 

9C 

91 

91 

91 

92 

89 

86.9 

MIN 

60 

57 

62 

60 

68 

62 

64 

56 

55 

58 

56 

54 

54 

56 

58 

58 

59 

61 

59 

54 

56 

56 

58 

57 

64 

6C 

64 

63 

63 

68 

59 

59.3 

SI LVERTON 

MAX 

73 

70 

68 

71 

77 

74 

68 

75 

76 

72 

7* 

75 

76 

75 

73 

81 

74 

75 

79 

74 

62 

79 

81 

76 

79 

78 

72 

72 

75 

76 

74 

74.3 

MIN 

38 

35 

34 

35 

35 

43 

36 

37 

33 

32 

33 

33 

35 

32 

34 

35 

35 

34 

33 

33 

29 

31 

35 

34 

34 

41 

39 

40 

39 

40 

35.2 

SPICER 

MAX 

73 

77 

78 

75 

74 

77 

76 

70 

75 

76 

72 

66 

75 

74 

76 

79 

80 

74 

77 

70 

56 

70 

79 

78 

76 

76 

78 

77 

70 

74 

71 

74.2 

43 

45 

44 

39 

41 

36 

37 

35 

35 

31 

35 

37 

39 

36 

46 

43 

34 

44 

44 

36 

40 

43 

40 

41 

44 

42 

46 

46 

44 

40.4 

SPRINGFIELD   7  WSW 

MAX 

94 

S3 

85 

95 

97 

90 

80 

72 

76 

84 

78 

74 

81 

80 

BB 

92 

96 

97 

95 

82 

74 

79 

93 

95 

93 

92 

93 

92 

92 

94 

92 

87.4 

M 1  N 

61 

5  9 

52 

58 

62 

59 

59 

60 

59 

57 

54 

52 

56 

56 

57 

58 

59 

65 

60 

56 

55 

53 

59 

58 

51 

57 

60 

64 

58 

63 

62 

58.0 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

95 

94 

79 

91 

93 

94 

87 

82 

76 

71 

84 

78 

71 

79 

94 

94 

95 

98 

96 

65 

81 

90 

92 

96 

95 

93 

96 

94 

88.3 

MIN 

60 

59 

54 

59 

61 

60 

60 

61 

59 

58 

59 

59 

58 

59 

56 

57 

61 

60 

58 

57 

54 

57 

68 

63 

54 

64 

56 

64 

59.1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

80 

84 

84 

80 

81 

87 

82 

82 

86 

83 

77 

77 

B2 

82 

83 

88 

87 

83 

84 

75 

64 

78 

86 

88 

85 

85 

87 

84 

85 

79 

79 

82.2 

MIN 

40 

30 

38 

40 

42 

39 

45 

38 

38 

37 

39 

35 

36 

39 

38 

36 

39 

46 

35 

45 

45 

35 

35 

39 

40 

40 

44 

44 

44 

52 

47 

40. 0 

STERLING 

MAX 

97 

87 

88 
62 

96 

98 

87 

89 

84 

84 

87 

86 

77 

79 

76 

83 

89 

93 

99 

94 

88 

80 

75 

84 

89 

99 

97 

91 

93 

93 

92 

91 

88.5 

MIN 

60 

52 

59 

61 

54 

61 

59 

52 

55 

55 

49 

52 

53 

52 

57 

55 

54 

59 

52 

52 

48 

49 

53 

56 

60 

62 

61 

62 

63 

60 

56.1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued    

Day  Of  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

5TRATT0N  3  NE 

MAX 

90 

80 

90 

96 

96 

83 

82 

81 

81 

83 

79 

78 

79 

80 

89 

94 

100 

9  9 

90 

80 

7  0 

90 

94 

97 

96 

98 

98 

94 

98 

98 

92 

88.9 

MIN 

61 

55 

55 

60 

61 

60 

62 

57 

52 

54 

56 

49 

52 

50 

55 

54 

57 

63 

62 

57 

51 

47 

46 

58 

57 

58 

67 

61 

64 

57 

51 

56.6 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

63 

68 

71 

70 

71 

69 

60 

68 

70 

68 

66 

63 

68 

63 

68 

71 

71 

71 

67 

60 

53 

65 

71 

71 

69 

71 

71 

72 

68 

70 

66 

67.6 

MIN 

36 

37 

38 

41 

45 

36 

41 

38 

37 

35 

37 

38 

37 

40 

37 

40 

40 

39 

39 

41 

37 

33 

36 

41 

40 

41 

43 

43 

43 

40 

41 

39.0 

TACONY  7  SE 

MAX 

83 

90 

97 

92 

85 

81 

79 

81 

89 

76 

77 

76 

74 

91 

93 

98 

96 

96 

83 

74 

82 

94 

100 

97 

94 

95 

95 

92 

93 

89 

68.1 

MIN 

60 

55 

53 

62 

S3 

58 

55 

53 

52 

53 

47 

50 

53 

51 

49 

62 

60 

50 

60 

4  6 

44 

48 

54 

62 

55 

57 

61 

58 

58 

57 

54.5 

TAYLOR  PARK 

MAX 

69 

68 

75 

72 

76 

70 

66 

71 

71 

72 

72 

69 

73 

71 

70 

78 

75 

74 

73 

69 

61 

69 

74 

70 

74 

69 

74 

68 

72 

76 

76 

71.5 

MIN 

39 

38 

36 

48 

41 

40 

44 

44 

40 

38 

37 

38 

37 

39 

39 

37 

40 

41 

38 

43 

36 

34 

34 

39 

43 

42 

43 

43 

44 

45 

49 

40.4 

TELLUR IOE 

MAX 

78 

75 

71 

75 

81 

74 

71 

81 

76 

78 

78 

77 

80 

78 

81 

86 

80 

83 

78 

71 

66 

78 

85 

83 

77 

79 

82 

78 

75 

77 

75 

77.6 

MIN 

40 

38 

47 

47 

39 

38 

44 

42 

40 

40 

37 

35 

35 

41 

38 

38 

36 

44 

4  0 

44 

35 

30 

34 

39 

44 

46 

44 

43 

46 

44 

41 

40.4 

TRINIDAD 

MAX 

82 

80 

85 

89 

85 

80 

79 

77 

78 

86 

76 

73 

79 

75 

81 

88 

91 

88 

90 

84 

66 

76 

88 

90 

88 

89 

86 

88 

89 

90 

86 

83.4 

MIN 

56 

56 

61 

65 

56 

59 

57 

55 

53 

56 

57 

51 

52 

62 

55 

54 

60 

'■7 

56 

59 

51 

46 

55 

58 

60 

57 

60 

58 

56 

63 

57 

56.7 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 

89 

84 

87 

91 

91 

84 

81 

80 

81 

89 

80 

75 

88 

73 

86 

90 

93 

94 

94 

85 

71 

78 

91 

93 

91 

94 

93 

92 

93 

94 

67 

86.8 

MIN 

58 

58 

57 

61 

58 

56 

57 

53 

54 

58 

54 

52 

55 

59 

55 

56 

59 

60 

59 

57 

49 

47 

58 

62 

61 

61 

60 

59 

60 

64 

63 

57.4 

TWO  BUTTES  1  NW 

MAX 

95 

86 

89 

96 

100 

90 

82 

76 

78 

83 

85 

77 

80 

78 

90 

93 

98 

92 

98 

85 

78 

80 

95 

98 

92 

86 

97 

96 

97 

98 

96 

89.2 

MIN 

60 

63 

60 

58 

62 

63 

62 

60 

61 

57 

64 

54 

58 

59 

59 

68 

60 

67 

62 

61 

56 

56 

57 

65 

64 

58 

61 

59 

60 

72 

62 

60.9 

URAVAN 

MAX 

95 

97 

86 

87 

95 

92 

91 

93 

98 

96 

94 

93 

97 

94 

95 

98 

100 

100 

96 

92 

94 

99 

100 

98 

100 

99 

98 

95 

92 

93 

95.2 

MIN 

57 

55 

60 

62 

53 

56 

59 

52 

54 

59 

53 

55 

54 

57 

55 

55 

56 

59 

59 

52 

51 

53 

56 

52 

60 

60 

60 

62 

58 

56 

56.3 

VALLECITO  DAM 

MAX 

82 

80 

75 

75 

83 

81 

74 

75 

79 

80 

83 

82 

86 

84 

88 

87 

85 

86 

86 

78 

72 

80 

85 

87 

88 

Rfl 

87 

88 

85 

82 

82 

82.4 

MIN 

49 

45 

51 

50 

45 

46 

47 

45 

46 

42 

44 

41 

43 

48 

46 

46 

48 

48 

47 

52 

40 

37 

42 

45 

51 

50 

49 

50 

51 

47 

47 

46.4 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

MAX 

74 

77 

73 

77 

75 

79 

71 

74 

76 

75 

79 

77 

77 

78 

75 

81 

83 

76 

81 

74 

70 

64 

78 

82 

83 

80 

82 

78 

80 

80 

79 

77.0 

MIN 

39 

38 

41 

44 

35 

36 

43 

48 

39 

35 

35 

35 

33 

31 

34 

34 

34 

34 

33 

43 

32 

27 

28 

33 

34 

38 

41 

42 

39 

41 

39 

36.7 

WALDEN 

MAX 

75 

78 

eo 

85 

83 

80 

79 

75 

78 

75 

68 

69 

77 

71 

76 

78 

82 

76 

77 

71 

61 

72 

80 

77 

78 

79 

79 

no 

80 

74 

75 

76.4 

MIN 

40 

36 

42 

47 

42 

39 

42 

39 

37 

39 

42 

35 

37 

40 

38 

37 

40 

40 

36 

41 

42 

33 

35 

39 

39 

40 

41 

40 

42 

47 

44 

39.7 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

81 

a  e 

91 

87 

80 

80 

78 

78 

86 

78 

73 

79 

79 

84 

88 

90 

91 

91 

85 

70 

78 

90 

94 

91 

92 

92 

90 

93 

90 

85 

85.1 

MIN 

54 

55 

50 

51 

59 

52 

53 

52 

50 

52 

55 

50 

48 

54 

57 

52 

55 

57 

54 

56 

48 

44 

52 

53 

60 

55 

56 

62 

58 

63 

54 

53.9 

WATERDALE 

MAX 

85 

87 

93 

93 

90 

92 

85 

83 

78 

85 

73 

74 

73 

78 

84 

87 

93 

91 

92 

74 

71 

85 

94 

89 

86 

89 

90 

90 

83 

90 

85 

85.3 

MIN 

48 

49 

50 

50 

51 

52 

53 

52 

48 

48 

54 

4  4 

48 

49 

48 

50 

52 

50 

48 

51 

48 

51 

50 

50 

57 

58 

53 

54 

55 

58 

56 

51.1 

WESTCLIFFE 

MAX 

80 

76 

81 

84 

77 

74 

77 

74 

76 

80 

74 

72 

79 

79 

78 

34 

85 

85 

83 

75 

60 

74 

82 

85 

84 

84 

65 

83 

82 

83 

80 

79.2 

MIN 

45 

48 

38 

47 

46 

41 

47 

46 

40 

42 

43 

46 

40 

42 

43 

36 

41 

39 

38 

42 

39 

33 

37 

4  0 

47 

42 

49 

50 

46 

45 

43 

42.6 

WETMORE  2  S 

MAX 

87 

80 

86 

88 

84 

81 

80 

77 

78 

85 

75 

72 

75 

79 

84 

84 

92 

87 

88 

82 

70 

79 

89 

99 

89 

90 

91 

87 

89 

88 

85 

83.9 

MIN 

51 

50 

51 

52 

61 

52 

53 

52 

48 

50 

53 

47 

50 

49 

51 

56 

54 

57 

55 

55 

47 

45 

53 

58 

60 

57 

59 

59 

56 

56 

57 

53.4 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

88 

90 

96 

97 

89 

9] 

85 

86 

87 

88 

75 

77 

78 

84 

88 

94 

98 

95 

93 

82 

6  8 

85 

96 

99 

97 

93 

95 

93 

96 

94 

85 

89.1 

MIN 

56 

50 

64 

57 

57 

51 

54 

56 

51 

56 

52 

46 

50 

55 

51 

50 

50 

56 

50 

50 

8  3 

43 

46 

50 

55 

54 

58 

55 

56 

58 

60 

53.2 

WOLF  CREEK   PASS   1  E 

MAX 

63 

58 

60 

57 

65 

60 

67 

60 

66 

63 

64 

60 

66 

60 

71 

68 

67 

65 

66 

59 

51 

62 

68 

67 

69 

69 

65 

65 

64 

67 

66 

63.9 

MIN 

42 

39 

41 

41 

38 

40 

39 

38 

36 

39 

40 

34 

38 

40 

3  8 

40 

43 

43 

41 

41 

35 

32 

38 

43 

42 

44 

42 

43 

45 

41 

43 

40.0 

WRAY 

MAX 

99 

87 

95 

97 

95 

86 

85 

84 

86 

90 

83 

8? 

81 

87 

90 

95 

101 

96! 

90 

82 

77 

88 

94 

98 

94 

95 

94 

99 

96 

94 

90.7 

MIN 

64 

55 

61 

62 

62 

65 

64 

59 

55 

61 

62 

53 

55 

58 

56 

56 

62 

61 

52 

6  6 

56 

54 

56 

67 

58 

64 

66 

66 

63 

63 

59.6 

YUMA 

MAX 

100 

89 

95 

97 

97 

92 

90 

84 

84 

88 

88 

87 

79 

85 

90 

95 

100 

101 

97 

86 

74 

85 

90 

9  8 

97 

96 

95 

95 

96 

97 

97 

91  .7 

MIN 

64 

54 

62 

62 

57 

64 

63 

63 

56 

58 

67 

56 

62 

57 

62 

57 

62 

63 

61 

60 

57 

53 

57 

66 

65 

61 

68 

70 

69 

65 

67 

61.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth 

In  Soil  o 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7:00  A.M. 
7:00  P.M. 

71 
81 

69 
87 

73 
91 

75 
85 

76 
83 

72 
88 

72 
79 

69 
82 

70 
86 

72 
81 

70 
70 

62 
79 

66 
78 

67 
74 

64 
79 

66 
81 

69 
82 

69 
83 

69 
85 

71 
73 

65 
70 

60 
79 

64 
79 

67 
61 

70 
81 

70 
80 

70 
76 

67 
81 

69 
84 

72 
83 

73 
74 

69.0 
80.5 

6 

Inches 

7:00  A.M. 
7:00  P.M. 

76 
82 

73 
85 

75 
88 

78 
87 

78 
84 

75 
86 

75 
82 

72 
82 

73 
85 

75 
82 

73 
73 

76 
78 

69 
77 

70 

75 

67 
78 

69 
81 

71 
81 

72 
82 

73 
83 

74 
75 

67 
71 

63 
78 

68 
79 

70 
82 

73 
81 

73 
81 

73 
81 

70 
76 

72 
82 

74 
84 

76 
76 

72.4 
80.6 

12 

Inches 

7:00  A.M. 
7:00  P.M. 

78 
79 

76 
78 

76 
80 

79 
81 

80 
80 

78 
8U 

78 
80 

77 
78 

76 
79 

78 
79 

77 
75 

75 
74 

73 
74 

73 
74 

71 

73 

73 
76 

74 
76 

75 
76 

75 
77 

76 
74 

72 
70 

69 
72 

71 

75 

73 
76 

75 
76 

75 
77 

75 
77 

67 
77 

75 
77 

76 
79 

77 
77 

74.9 
76.6 

24 

Inches 

7:00  A.M. 
7:00  P.M. 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

75 
75 

76 
76 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

75 
75 

75 
75 

75 
75 

74 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
71 

71 
71 

72 
72 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

73 
72 

71 

70 

70 
71 

71 
71 

72 
72 

73 

73 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

74 
74 

74 
74 

73.4 
73.2 

36 

Inches 

7:00  A.M. 
7:00  P.M. 

70 
70 

70 
70 

70 
71 

71 
71 

71 
72 

72 
73 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
71 

71 
71 

71 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

71 
71 

71 

70 

70 
70 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 
70 

70 
71 

70 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

70.6 
70.  7 

72 

Inches 

7:00  A.H. 
7:00  P.M. 

58 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
61 

59 
60 

60 
60 

60 
61 

60 
60 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
62 

61 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
63 

63 
63 

63 
6  3 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

61.4 
61.6 

i  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


COLORADO 
JULY  1961 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
JULY  1961 


Day  of  month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ALAMOSA  WB  AP 

™ 

16 

29 

.  28 

.  30 

.  27 

.  28 

.  29 

.  29 

.  30 

.  34 

.33 

.  28 

.  17 

.  14 

.  16 

.29 

.  36 

.  40 

.29 

.15 

.  37 

.  19 

.37 

.40 

8.96 

WIND 

■  ^ 

"q 

50 

50 

53 

68 

94 

76 

53 

56 

48 

74 

64 

47 

73 

46 

31 

29 

41 

62 

42 

69 

46 

55 

45 

81 

1871 

MAX 

82 

811 

80 

81 

76 

76 

82 

82 

80 

76 

77 

78 

75 

82 

84 

80 

81 

75 

72 

66 

79 

83 

85 

84 

86 

83 

84 

85 

86 

83 

80.0 

MIN 

S3 

69 

68 

68 

53 

52 

52 

53 

52 

52 

51 

46 

48 

51 

50 

49 

52 

51 

50 

53 

49 

43 

50 

52 

54 

52 

56 

58 

54 

56 

56 

53.3 

ARBOLES 

34 

~ 

~ 

.  35 

30 

.  17 

.  46 

.  45 

.  22 

.  35 

.25 

.08 

.  28 

.  28 

.23 

.  17 

.55 

.  15 

.46 

.  38 

.24 

.24 

.  39 

.  29 

.18 

B  8.  56 

WIND 

„ 

■  ^ 

i  \  ■> 

60 

7  3 

60 

65 

63 

62 

64 

79 

67 

65 

81 

46 

63 

63 

58 

63 

51 

99 

58 

85 

44 

50 

1943 

MAX 

92 

87 

92 

91 

89 

95 

89 

89 

90 

94 

90 

88 

92 

95 

94 

93 

87 

83 

77 

92 

94 

94 

92 

95 

97 

97 

96 

90 

92 

91.2 

MIN 

59 

55 

72 

_ 

_ 

56 

57 

58 

57 

55 

55 

53 

55 

58 

56 

56 

54 

56 

59 

59 

55 

50 

54 

58 

61 

62 

58 

61 

58 

55 

60 

57.3 

BONNY  DAM 

.  48 

24 

23 

48 

.  43 

.  37 

.  32 

27 

.  29 

.  31 

.  38 

.39 

.  46 

.  52 

.  32 

.  11 

.  23 

.27 

.  41 

.  44 

.  39 

.  44 

.  73 

.  38 

.  58 

.  45 

12.37 

WIND 

2~ 

fin 

' 

62 

70 

113 

50 

45 

60 

69 

69 

66 

68 

104 

57 

60 

86 

64 

59 

54 

145 

82 

2668 

MAX 

92 

90 

88 

~84 

95 

74 

88 

84 

1  80 

183 

89 

83 

86 

87 

86 

90 

95 

96 

92 

91 

78 

77 

88 

89 

94 

90 

96 

98 

91 

91 

97 

88.5 

MIN 

65 

64 

59 

62 

64 

65 

65 

63 

58 

59 

62 

55 

56 

58 

58 

61 

61 

62 

63 

61 

57 

57 

57 

58 

63 

65 

65 

67 

67 

64 

63 

61.4 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

18 

13 

17 

2  5 

.  24 

.  20 

22 

.  16 

.  12 

.  24 

.  22 

.  20 

.  23 

.09 

.  12 

.23 

.  15 

.  12 

.  11 

.  18 

.  10 

.  12 

10 

.24 

B  5.43 

33 

30 

37 

31 

32 

16 

19 

22 

19 

45 

42 

36 

39 

37 

30 

38 

30 

29 

35 

26 

16 

24 

29 

23 

18 

17 

35 

18 

19 

15 

15 

855 

MAX 

7  5 

76 

75 

73 

70 

72 

68 

70 

69 

70 

69 

67 

66 

67 

66 

70 

70 

71 

71 

66 

61 

71 

71 

67 

64 

69 

74 

74 

73 

70 

68 

69.8 

MIN 

43 

42 

43 

42 

38 

4  1 

43 

42 

41 

44 

45 

41 

43 

34 

33 

40 

41 

43 

42 

46 

47 

45 

45 

46 

42.3 

GRAND  LAKE  6  SSW  (a) 

EVAP 

.19 

.28 

.  32 

.29 

.  19 

.31 

.33 

.21 

27 

.29 

.22 

.17 

.35 

.20 

.23 

.27 

.25 

.30 

.35 

.11 

.27 

.15 

.  27 

.24 

.24 

.22 

.30 

.  23 

.20 

.21 

.27 

7.73 

WIND 

109 

91 

89 

121 

99 

97 

89 

9  4 

104 

117 

94 

79 

94 

89 

63 

99 

91 

97 

86 

84 

89 

102 

2919 

MAX 

71 

80 

81 

77 

78 

78 

76 

72 

71 

71 

6  8 

70 

69 

72 

79 

71 

73 

72 

72 

67 

66 

71 

74 

76 

76 

72 

74 

78 

78 

77 

72 

73.6 

MIN 

46 

4  1 

46 

48 

52 

40 

49 

45 

13 

44 

46 

40 

43 

44 

41 

42 

44 

47 

42 

44 

44 

40 

4  0 

56 

44 

49 

49 

48 

52 

49 

52 

45.6 

GREEN  MTN  DAM  ( b) 

EVAP 

on 

49 

_  . 

19 

36 

18 

30 

30 

.  35 

2  1 

14 

40 

.  25 

.  15 

.  28 

.  34 

14 

.  27 

.  17 

.07 

.  11 

.  30 

.  23 

.  18 

.  21 

22 

1  5 

17 

.  15 

.  15 

7.22 

WIND 

j 

84 

20 

1  8 

25 

42 

30 

35 

30 

40 

50 

30 

55 

53 

32 

31 

30 

39 

52 

32 

31 

20 

29 

25 

23 

25 

37 

18 

22 

18 

37 

1017 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

.  48 

.79 

.32 

.40 

.54 

.64 

.13 

.25 

.  18 

.00 

44 

.  17 

.  29 

.22 

.28 

.32 

.  29 

.  42 

.36 

.46 

.11 

.14 

.34 

.31 

.40 

.33 

.38 

.41 

.38 

.36 

.  46 

10.60 

WIND 

80 

5 1 

100 

93 

42 

110 

60 

64 

53 

65 

62 

59 

45 

82 

59 

61 

35 

51 

68 

57 

49 

24 

68 

34 

55 

50 

59 

60 

64 

69 

95 

1944 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

25 

34 

.  25 

24 

.  33 

.  29 

.  25 

.  28 

.33 

.  41 

.  34 

.  36 

.  30 

.  25 

.29 

.  37 

.32 

.  31 

.30 

.29 

.23 

.  26 

.31 

.35 

.28 

.24 

.  28 

.25 

.  26 

.  30 

.  19 

9.05 

WIND 

20 

27 

24 

25 

13 

30 

26 

22 

22 

28 

36 

34 

24 

23 

31 

22 

27 

26 

29 

45 

30 

24 

22 

24 

39 

24 

33 

35 

30 

34 

27 

856 

PUEBLO  CITY  RES 

EVAP 

39 

30 

36 

.  39 

.  39 

25 

.  26 

.  33 

.  22 

.  26 

30 

.  30 

1 1 

.  26 

.  22 

.  39 

.  20 

.39 

.36 

.32 

.  25 

.12 

.27 

.31 

.  40 

.  30 

.  41 

.  30 

.  41 

.  31 

.  35 

9.  43 

WIND 

90 

Lio 

50 

50 

50 

50 

60 

70 

70 

40 

50 

80 

30 

80 

100 

60 

50 

80 

70 

20 

100 

40 

40 

40 

60 

70 

100 

60 

80 

90 

50 

1990 

MAX 

95 

90 

90 

9  7 

95 

89 

89 

88 

89 

90 

91 

84 

8S 

84 

85 

91 

95 

94 

93 

95 

83 

72 

91 

96 

97 

95 

94 

95 

95 

95 

97 

90.8 

MIN 

60 

6  1 

59 

56 

61 

58 

62 

61 

58 

59 

59 

53 

57 

62 

59 

57 

60 

59 

59 

59 

55 

53 

57 

58 

62 

59 

63 

62 

63 

6  1 

63 

59.2 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

.  55 

.40 

.  41 

47 

.47 

.48 

.52 

.21 

.30 

.33 

.  35 

.37 

.32 

.20 

.45 

.49 

.47 

.57 

.47 

.39 

.23 

.30 

.41 

.55 

.49 

.51 

.50 

.45 

.50 

.60 

.  48 

13.24 

WIND 

96 

145 

1  10 

176 

122 

1  38 

102 

121 

109 

110 

148 

94 

107 

112 

99 

79 

61 

109 

86 

95 

130 

80 

107 

148 

124 

122 

114 

103 

131 

169 

131 

3578 

MAX 

94 

86 

86 

90 

94 

90 

89 

80 

84 

89 

82 

85 

90 

84 

88 

91 

91 

92 

90 

84 

80 

88 

89 

89 

88 

88 

87 

92 

88 

91 

94 

88.2 

M  I  N 

62 

62 

57 

59 

61 

59 

61 

61 

61 

57 

55 

54 

58 

61 

60 

62 

59 

60 

60 

59 

52 

56 

62 

59 

58 

57 

59 

60 

60 

60 

62 

59.1 

SUGAR  LOAF  RES 

EVAP 

.  11 

.  10 

.  11 

.13 

.23 

.  15 

.04 

.03 

.26 

.28 

.23 

.'16 

.  15 

.02 

.  19 

.27 

.  17 

.22 

.21 

.04 

.  10 

.  22 

.16 

.  20 

.  10 

.09 

09 

.  11 

.04 

10 

.  15 

4.46 

WIND 

31 

34 

36 

35 

43 

25 

15 

37 

41 

38 

49 

43 

47 

49 

33 

37 

28 

41 

42 

27 

25 

45 

33 

32 

31 

21 

33 

25 

34 

32 

28 

1070 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

6.80 

WIND 

10 

14 

6 

17 

13 

5 

7 

8 

12 

10 

10 

27 

18 

17 

5 

6 

12 

8 

14 

16 

12 

12 

6 

18 

12 

15 

3 

24 

19 

16 

17 

389 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.20 

.27 

.21 

.  24 

.23 

.29 

.15 

.21 

.20 

.24 

.42 

.22 

.  28 

.28 

.18 

.31 

.32 

.  17 

.25 

.22 

.20 

.  16 

.31 

.26 

.34 

.29 

25 

.  18 

.22 

.24 

.24 

7.58 

WIND 

52 

63 

41 

40 

42 

56 

60 

54 

50 

52 

58 

57 

53 

57 

56 

59 

43 

30 

39 

54 

45 

51 

43 

25 

48 

47 

41 

28 

34 

42 

38 

1458 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.  35 

.30 

.55 

.  27 

.29 

24 

19 

.17 

.25 

.35 

.25 

.15 

.27 

.34 

.17 

.29 

.25 

,  27 

.53 

.33 

.08 

.  19 

.33 

.38 

.11 

.29 

.49 

.35 

.27 

.26 

.  44 

9.00 

WIND 

78 

54 

119 

56 

43 

43 

61 

49 

24 

43 

38 

24 

23 

31 

30 

25 

30 

52 

56 

49 

28 

35 

30 

28 

32 

36 

43 

31 

40 

47 

69 

1347 

MAX 

94 

96 

95 

100 

98 

100 

90 

94 

100 

98 

86 

94 

94 

96 

94 

100 

100 

96 

92 

82 

80 

95 

100 

98 

97 

98 

100 

1O0 

102 

98 

84 

95.2 

MIN 

58 

60 

56 

56 

60 

54 

60 

60 

60 

60 

56 

50 

58 

58 

56 

58 

58 

60 

56 

56 

44 

50 

54 

56 

60 

60 

58 

62 

60 

62 

62 

57.4 

(a)  EVAPORATION  PAN  AND  ANEMOMETER  ON  STEEL  TABLE  3  FEET  ABOVE  PLATFORM  EXTENDING  FROM  SLOPING  BANK. 

(b)  EVAPORATION  PAN  AND  ANEMOMETER  ARE  MOUNTED  ON  2-FOOT  BY  4-FOOT  WOOD  PLATFORM  OVER  A  CONCRETE  AND  STONE  BASE,   20   INCHES  HIGH. 

MAXIMUM  AND  MINIMUM   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

** 

< 

1  LATITUDE 

U 

z 

o 
a 

5 
0 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

| 

|  PBECIP. 

P, 
< 

AKRON  *  E 

010* 

WASHINGTON 

3 

40  09 

103  09 

4538 

DRY  LAND  F  IELO  STA 

AKRON  FA*  AIRPORT 

01 1* 

WASHINGTON 

3 

40  07 

103  10 

4582 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA   WB  ajoptoj 

our 

37  27 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

01  81 

40  12 

5P 

H  LESTER  COATS 

M 

0°VlLLE  C  ALTFNBERN 

SP 

CHEYENNE 

"  5?  ' 

37  01  1 

5P 

m» S  BETTY  M  SEIBEL 

36  59  1 

CL*°K  WR IGHT 

ARIES  1  A  6  E 

0354 

MOFFAT 

2 

*n  lh 

108  54 

5887 

W  E  GAOD 

ASPEN 

PITKIN 

1 

39  11  | 

.06  50 

7913 

6P 

RICHARD  CAR-SK ADEN 

0*31 

39  01 

8A 

8  IG  SPRINGS  RANCH 

■ 

COST  1 LLA 

BP 

T* 

7* 

BOULDER  2 

BOULDER 

BOULDER 

H 

BRANDON 

KIOWA 

1 

102  27 

3925 

MPS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

08  »8 

LAS  ANIMAS 

1 

37  01 

103  33 

6292 

5P 

CHARLES   S  MITCHELL 

090S 

39  29 

5P 

K  1  T  CARSON 

5P 

1 157 

PUEBLO 

38  02 

5P 

ARAPAHOE 

6P 

CAMPO    1 1  WSW 

6P 

CANON  CI  TV 

FREMONT 

1 

105  16 

5343 

5P 

WARDEN  PENI  TENT  I ARr 

CASCADF 

|  ft* 

1 

37  40 

107  48 

8853 

-i ;.  c 

s 

WFST  COLO  POWER  CO 

14P1 

DOUGLAS 

39  22 

CEDAREOGE 

5P 

BP 

5P 

CORPS  OF  FNGINFERS 

;  |  maooon   )  SE 

MONT  POSE 

CLIFF  LAKES 

RIO  BLANCO 

2 

107  33 

9250 

VAR 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLIMAX  2  NW 

1660 

EAGLE 

i 

39  23 

106  12 

1  1300 

4  PC 

HIGH  ALT ITUOE  OBS 

COALDALF   1  NW 

1693 

FREMONT 

38  23 

c 

COCMETOPA  CREEK 

GUNN 1  SON 

8A 

C  M 

HAROLD  F  kREUGE0 

COLLBRAN 

5P 

COLORADO  NAT  "ON 

5P 

SUPT   COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

MID 

HID 

COLU"B I NF 

s 

37  21 

5P 

1928 

40  31 

no 

c 

CRESTED  BUTTE 

GUNNISON 

2 

38  52 

106  58 

8855 

SP 

5P 

MRS  M AP Y    A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

TELLER 

] 

38  52 

105  IS 

8500 

c 

WILLI  AM   W  SNARE 

c 

37  01 

VAR 

s 

c 

F VFR ITT   L  DAV I S 

5P 

6P 

6P 

MID 

C  HJ 

'DENVER  wB  CITV 

MIR 

DILLON 

SUMMIT 

2 

106  04 

8794 

4P 

30APD  OF  WATER  COMM. 

DOHEBTV  RANCH 

ma 

LAS  ANIMAS 

] 

37  23 

103  S3 

5130 

5P 

MR  S  M  A  CPOWDER 

DOLORES 

2  at 

37  28 

9A 

DURAN60 

6P 

C  H 

SF 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

MIO 

C  M 

EASTONVILLE   2  ">'■> 

BA 

EASTONVILLf    3  NW 

c 

EASTONVILLE  6  WSW 

10A 

ECKLEY 

YUMA 

3 

102  29 

3900 

c 

MPS   ROBERTA   M  MAY 

EDGEWATFR 

2557 

JEFFFRSON 

1 

39  45 

1"5  05 

5*50 

9P 

AMC  OF  DENVER 

2595 

39  U 

ELBERT  3  SE 

ELBERT  a  ssw 

Elbert  &  sse 

LELANO  p  olkjer 

ELBERT  6  SSW 

8A 

elbe°t  a  sw 

5P 

ELECTRA  LAKE 

MIO 

JFFFFRSON 

: 

ESTES  PARK 

LARIMER 

105  31 

7525 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

27  90 

JEFFFRSON 

39  38 

105  19 

7000 

SP 

CHAMBER  Of  COMMERCE 

Evergreen  2  sw 

2795 

JEFFER  SON 

39  37 

: 

EVE°SOLL  RANCH 

6P 

FA  I QPL 1 v 

5P 

FLAGLER  2  NW 

KIT  C  ARSON 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

IP 

F ORDER  9  S 

6P 

6P 

: 

FORT  COLL  INS 

7PCGH 

5P 

FORT  LUPTON 

WELD 

104  50 

4908 

5P 

COLO  CENTRAL  PWP  CO 

FORT  MORGAN 

303i 

MORGAN 

40  15 

103  46 

4321 

8A 

GT  WEST  SUGAP  CO 

FOUNT A [ N 

3063 

38  41 

ARTHUR  E  ORCUTT 

7A 

US  SOIL   CON  SERVICE 

6P 

6P 

S  STEELE  BURGIN 

GARDNER 

HU  E  R  F  A NO 

6P 

FRED  G  WAGGONER 

9P 

5P 

L I NCOLN 

GEORGETOWN 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

GARFJELD 

-  ; 

107  20 

5823 

3P 

SP 

RADIO  STAT  ION  KGLN 

GORE  PASS  RANCH 

342- 

GRAND 

40  09 

106  28 

7602 

9P 

Sp 

MRS  J  M  HOHNHOLZ 

GRANADA    I  W 

38  0* 

: 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MIO 

MIO 

C  HJ 

GRAND  LAKE   1  WNW 

3*9< 

40  16 

3P 

3P 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

40  11 

5P  5P 

sr 

: 

G°EAT  DIVIDF  1?  Sf 

3539 

40  42 

: 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

37  43 

5P 

5P 

39*6 

*0  26 

: 

GREENLAND  8  SE 

3379 

c 

GREENLAND  9  NE 

DOUGLAS 

39  16 

104  44 

6725 

c 

KELSEY  pottenger  jr 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

359; 

SUM" 1 T 

; 

39  53 

106  20 

7740 

4P 

u  s  Bur  reclamation 

GRE YSTONE 

40  37 

3P 

SP 

GROVER   10  W 

364: 

WELD 

40  32 

6P 

6P 

GtJFFEY   10  SE 

3656 

FREMONT 

l 

38  41 

GUNN I  SON 

3662 

2 

38  33 

.p 

61 

c 

HAMI LTON 

3736 

; 

40  22 

3811 

39  02 

C  H 

KIOWA 

38  27 

385C 

BOULDER 

HAYDEN 

3867 

ROUTT 

2 

40  30  1 

107  15 

6337 

6P 

6P 

A  RAT  GOREE 

HERMIT   T  ESE 

3951:  MINERAL 

5   37  46  1 

107  08 

9001 

SP 

9P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

|  HOEHNE 

4047  LAS  ANIMAS 

: 

37  17 

C 

4076  PROWERS 

38  03  | 

6A 

HOL YOKE 

1082 

PHILLIPS 

: 

40  35 

61 

4129  GRAND 

2 

40  03 

6P 

4155 

MORGAN 

A 

4172 

LINCOLN 

1 

39  08 

4234 

CLEAR  CREEK 

t 

39  45 

5P 

5P 

4242  YUMA 

1 

39  42 

6P 

IGNACIO  1  N 

425C 

LA  PLATA 

5  7  0« 

107  38 

6424 

5P 

9P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

*270i  PITKIN 

106  37 

10550 

VflG 

s 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 

JOES 

438CV  YUMA 

1 

39  39 

102  4  1 

4200 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

1  JOHN  MART IN  DAM 

4388.  BENT 

: 

38  03 

102  57 

*P 

*p 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JUL Fs BURG 

4413 

SEDGWICK 

41  00 

9P 

5P 

MUNICIPAL  PWO  PLANT 

KAPVAL 

4*44 

LINCOLN 

*<. 

103  32 

5130 

7* 

EMANUEL   S  INNESS 

KASSLER 

4452 

JEFFER.  SON 

i 

105  06 

5*95 

S5 

SE 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN   A  SSE 

WELD 

40  50 

103  56 

s< 

S 

MI SS  THVRA  M  NELSON 

KIM  15  NNE 

4531 

LAS  ANIMAS 

37  27 

103  19 

5240 

: 

ROBERT  L  PLATT 

KIOWA    1  W 

4981 

ELBERT 

39  21 

104  29 

6350 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

STATION 


KIOWA  5  SE 
K IOWA  4  SW 
K  IOWA  5  SSF 
KIT  CARSON 
KUTCH  6  SSE 
LA    JUNTA  FAA 
LAKE  CITY 
LAKE  GEORGE  8 
LAKE  MORAINE 
LAMAR 

t_AS    ANIMAS  1 


LEADVILLE   10  WNW 
LEROY  7  WSW 
!  ME   3  SE 

MON  10  SSW 

MON 

TTLE  DOLORES 
TTLE  MILLS 
LONGMONT  2  ESE 

LONGMONT  6  NW 

LONGS  PEAK 

LOS  P1N0S  PASS  1  SE 

M ANA  SS A 

MANCOS 
1  MAN  I TOU  SPR I NGS 

MAR V  I NE 
,  MAYBE LL 
j  MEEKER 

MESA  VERDE    NAT  PARK 

MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSF  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
1  MONUMENT  2  WSW 
MORRISON  J  SW 
MULE   SHOE  LODGE    1  SSI 
NEW  PArMEP 
NORTHDALE 
NOPTH  t_Arf 

NORWOOD 
,  NUNN 
ORDWAY 
OTIS  LI  NE 

PAG05*  SPRINGS 
PALISAOF   1  S 
PALISADE  LAKE  2  SSE 
PAOLI 
PAONIA 

PAPAOOK 
PARKER  9  E 
PAPSHALL    10  SSE 
PENROSE    3  NNW 
PITKIN 


49*5 

5001 
5015 
9o i  7 
5n*o 

5.->*8 
5116 


COUNTY 


PUEBLO  WS  AIPROPT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR       6743  PUEBLO 


ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

CHEYENNE 

LINCOLN 

OTERO 

HINSDALE 

PARK 

EL  PASO 

PROWERS 

BENT 
LAKE 

LAKE 

LOGAN 

PUEBLO 

ELBERT 

L 1 NCOLN 

MESA 

RIO  BLANCO 
BOULDER 


5121  BOULDER 

5141  LARIMER 

,  51 80  SAGUACHE 

5322  CONEJOS 

5327  MONTEZUMA 

5352  EL  PASO 

1  54081  RIO  BLANCO 

I  3446  MOFFAT 

5484  RIO  BLANCO 

I  5531  MONTEZUMA 

!  5695  CHAFFEE 

5706  RIO  GRANOE 

5717  MONTROSE 
.  5722!  MONTROSE 
1  5730!  EL  PASO 

|  5765  JEFFERSON 

5819  HUERFANO 

5922  WELO 

5970  DOLORES 

5990  LAS  ANIMAS 

6012  SAN  MIGUEL 

6023  WELO 

6131  CPOWLEY 

6192  WASHINGTON 

6203  OUPAY 

6258  ARCHULETA 

6266  MESA 

627)  HJNSOALE 

6299  PHILLIPS 

6306  DELTA 

6313  MONTROSE 

6326  ELBERT 

6342  GRANO 

6*10  FREMONT 

6513  GUNNISON 

652*  SAN  MIGUEL 

6560  CONEJOS 

6591  MONTEZUMA 

6740  PUEBLO 


PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 
PYRAMID 

RABBIT  FARS  PASS  6  WSW 
RANGELY 

red  feather  lakes  6  se 
;  rico 

.  rifle  2  ene 
|  rio  grande  reservoir 


RYE 

SAGUACHE 
SAL  IDA 
SAN  LUIS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 
SAP [ NERO  8  E 
SAR&ENTS 
SEOALIA  4  SSE 


6797  POUTT 
6811  ROUTT 
6832  R 10  BLANCO 
6930  LARIMER 
7017'  DOLORES 
7031   GARF IELO 
7050  HINSDALE 
7094  CONEJOS 
7167  OTERO 

7287  EL  PASO 
7309  EL  PASO 
7315'  PUEBLO 
7337  SAGUACHE 
7370  CHAFFEE 
7*28  COSTILLA 
7450  MINERAL 
7455  GUNNISON 
7t60  SAGUACHE 
7510  DOUGLAS 


SffGwiCK    5  S 
SE I  BERT 
SHAW  6  SSE 
SHOSHONE 
SILVER  LAKE 
SILVER  LAKES  TROUT  CLUB  7630  CONEJOS 
SILVERTON  7656  SAN  JUAN 

SIMLA  7664  ELBERT 

SPICER  78*8  JACK  SON 

SPRINGFIELO  7862  BACA 


7515  SEDGWICK 
7519  KIT  CARSON 
7557  LINCOLN 
7618  GARFIELD 
BOULDER 


SPRINGFIELD  7  WSW 

SPRINGFIELO  8  S 

STATE  TURKEY  EXP  FARM 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

STONINGTON 

STRATTON    3  NE 

SUGAP  LOAF  RESERVOIR 

SUMMJTVILLE 

TACOMA 

ACONY  7  SE 
AYLOP  PARK 
ELI UPIDE 
ERCIO  *  NW 
RINIDAD 

RINIOAD   FAA  AIRPORT 
ROUT  LAKE 
POY   1  SE 

WIN  LAKES  PFSERV01P 
WO  BUT  TE  S  1  NW 


WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALOEN 

WAL  SENBURG  POWER  PLANT 
WATEPDALE 
WESTCLIFFE 
WET MORE  2  S 
WHITE  ROCK 

WIGGINS  7  SW 
WILCOX  RANCH 

.  WINDSOR 

j  WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 
WOLF  CREEK  PASS  *  W 
WOODLAND  PARK    8  NNW 
WRAY 


NEW  STATION 
ANTERO  RESERVOIR 


7666  BACA 
7867  BACA 
7928  ARCHULETA 
7936'  ROUTT 
j  7930  LOGAN 
7992  BACA 
8O0B  KIT  CARSON 
8064  LAKE 
8092  RIO  GRANDE 
8154  LA  PLATA 

8157  PUEBLO 

'  8184  GUNNISON 

8204  SAN  MIGUEL 

8220  LAS  ANIMAS 

8429  LAS  ANIMAS 

8*34  LAS    AN  I  MAS 

8*54  SAN  MIGUEL 

8*68  LAS  ANIMAS 

8301  LAKE 

8510  BACA 

85601  MONTROSE 
8582  LA  PLATA 
8722   KIT  CARSON 
I  8742  MINERAL 
8736  JACK SON 
878lj  HUERFANO 
8839  LAP  I ME  R 
6931'  CUSTER 
8986!  CUSTEP 
89971  PUEBLO 

9029N  WELD 
9  i*5  r>rL  u 
91*7)  WELD 
9175  GRAND 
9181)  MINERAL 
9183  "INERAL 

TELLER- 
92*3  YUM* 
9?bi  POUTT 
9299  YUMA 


8500 
10263 
3639 


03  13  !  3692 
06  18  |l0177 
06  28  jllOOO 
4390 
4900 
ss*n 
3360 
6700 

61*8 
*950 


08  5! 
08  12 
05  0* 

05  09 

05  34 

06  5  7 
05  5  7 
08  18 
04  56 

07  35 


08  29 

06  20 

06  09 

07  53 
07  53 
0*  55 
05  14 
05  10 
03  51 

05  03 


08  17  7017 

04  47  5185 

03  45  4300 

02   51  426  3 

07  40  7740 
07  01  j  7236 

rsp    ?i  47*" 

07  10  7721 

02  28  3800 

07  35  5685 


9 1  *  g 
9000 
10205 
76B1 

rois 

6606 

992(1 

6242 
7070 

11342 
7665 
SaiO 

9130 
7*00 

6  00  0 

IBOC 
4783 
6693 
«  g  [  a 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


08  58 


*6BC 
8084 
9340 

7600 
8842 
5319 
I  9*95 
I  8562 


06  00 
05  2  7 

07  07 


07  40 
04  05 


02  42 
02  37 
07  16 


05  03 
04  29 
04  20 
07  53 


06  50 

04  4  8 

03  12 

05  29 
05  06 

04  07 


os  os 
02  13 
)*  }4 


03  42  4178 


7697 
7060 
7965 
9706 
7720 

06  26  8465 

04  58  6175 

02  31  3990 

02  52  4703 

03  19  5157 

07  1*  5923 

05  35  10200 
9300 


9322 
6020 
6379  ! 
4395 

*373       sc  SP 


06  2  2  10000 

06  36  1 1350 

07  47  7300 


8040 
6030 
S7*s 
9680 
5460 
9300 
407S 

SOI^ 
7650 
650C 

flsr,n 

1 0  9  9 
6221 
s?oo 

?S60 

*S7S 
6750 


47]  O 

5950 
4696 
9058 
47  |10642 
9425 
7740 
3575 
7890 
4120 


OBSERVER 


CLARENCE  WHEELER 
MERLE  E  HENRY 
E  M  LAWRENCE 
JOSEPH  J  2IMMEPMAN 
JAMES  P  PICKENPAUGH 
FED  AVIATION  AGENCY 
MPS  EMMA  L  LISKA 
CHARLES    J  OAVIS 
COLO  SPGS  WTR  WORKS 
CHAS  E  MC  PMEPSON  JR 


ALBERT  L  INOSTPOM 
MRS  MARY  WYATT 

S  G  PETERSON 

MPS  DOROTHY  A  BELL 

CLOSED  3/31/61 
COLO  GAME  *  FISH  DEP 
GT  WEST   SUGAP  CO 

JOHN  L  NELSON 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  wEATMEP  BUREAU 

MARCUS  L  SIGMON 

MRS  DOROTHY  8  ROGERS 

HARPY  KL IEWER 

GUY  M  STEALEY 

JOHN  P  WIESE 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

PARK  SUPERINTENDENT 

EARL    J  MILL IGAN 
U  S  BUP  RECLAMATION 
COLO  WATER  CON  BOARD 
UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 
U  S  FOREST  SERVICE 

I  RAYMOND  P  BUCKLES 
JOHN  A  ZEMBER 

I  RACHEL  E  BARKER 

GLEN  C  COEN 

|  JOSEPH  L  HANN IGAN 
LLOYD  A  GIFFIN 
TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 
E  E  L INDGREN 
LAWRENCE  C  OUIST 
GLEN  D  EDMONDS 

j  PUBLIC  SERVICE  CO 
JOHN  W  TAYLOR 

I  OSCAR  W  LOHN 

I  TEO  S  CRAWFORD 

I  CHALMEP  M  GA08EP 
LOUIS  0  RUGGLES 
JONAS  A  RUSSELL 
BE AVE  P  PARK  CO 
ROBERT  A  BAY 
MRS  MARY   F   MC  CLUER 
S  U  S  BUD  RECLAMATION 
OON  W  CLEVER 
J      US  WEATHER  BUREAU 
COL  WTR  CONT  BOARD 

MRS  OPAL  J  WATERS 

PALPH   B  WINTER 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

TOWN  OF  RANGELY 

MRS  B  M  MC  CARTHY 

CHARLES  M  ENGEL 

MRS   L    M  THOMPSON 
S  ROLL  IN  LUNTEy 
S  U  S  FOREST  SFRVICE 

COLO  Exp  station 

ROBERT  B  RAPP 
'       COLO  SPGS  WTR  WORKS 
I        JAMES   MC  FARLAND 

i      CLARENCE  P  1CKES 
i     CHAMBER  of  commerce 

maclovio  f  gallegos 
s  windsor  kuchlsr 

colo  game  *  fish  dep 

bernard  irby 

mrs  Gwendolyn  nichols 

layton  d  munson 
fosha  s  gorton  jr 
charles  e  schoonoveo 
public  service  co 

s  city  of  boulder 

s'  s  l  trout  club 

i       ROBERT  K  WYMAN 

US  SOIL  CON  SERVICE 


I  MC 


MPS  ' 

HERBERT  I 

SE  COLO  BRCH  Eip  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  NAOINE  FORD 
R  WAYNE  LIGHT 
GT  WEST   SUGAR  CO 
MRS  ARMILOA  BURHENN 
ARTHUR  PAUTLER 
JOHN  SODIC 


JOHN  M  WATSON 
j  UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

HAPPY   8  WRIGHT 
I  JUANI T A  G  TORRES 
.  CITY  Of  TRINJOAO 
I  FED  AVIATION  AGENCY 
SI  WEST  COLO  POWER  CO 
1  CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKE  R  *  C  CO 

LINCOLN  R  NUTT 

UNION  CARBIDE  CORP 
U  S  BUR  BECLAMAT ION 
BAY  L  FORO 
GEORGE  A  WINTZ 
0  M  DONOHOE 
WALSENBURG  UT1L IT IES 
P  H  BOOTHROYD 
M  0  BANK  I N 


EDWARD  H  EPPLE 

ANTON  MAJNIK  JR 

GT  WEST   SUGAR  CO 

H  L  MC  PETERS 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARLAN  A   Z ION 
CHARLES  R  SIMON 
YUMA  POLICE  OEPT 


BOARD  Of  WATER  COMW 


I      1  ARKANSAS,      2  COLORADO,      3  KANSAS ,      4  PLATTE,     5  RIO  GRANDE. 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 
1961 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  a-nd  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are    carried  in  the  June  is- 
sues of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F . ,  prec ipi tat ion  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ff     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time    of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 

BRANSON 

BUENA  VISTA 

:anon  CITY 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

DELHI 

EADS 

EVERSOLL  RANCH 
FORDER  8  S 
HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAMAR 

LAS  ANIMAS  1  N 
LEAOVI LLE 
LIMON  10  SSW 
L  IMON 

MONUMENT  2  WSW 
NORTH  LAKE 

PUEBLO  WB  AP  //r 

ROCKY  FORD  2  ESE 

RUSH  2  HUE 

RUXTON  PARK 

RYE 

SAL I DA 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACONY  7  SE 

TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AP 

TWO  BUTTES  1  NW 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WESTCUFFE 

WE  T MORE   2  S 

DIVISION 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 

ALTENBERN 
ARBOLES 
ASPEN 
BOND 

CEDAREDGE 
CHIMNEY  ROCK 
CIMARRON  3  SE 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLL BRAN 
COLORADO  NM 
CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

DELTA  1  E 

DILLON 

DURANGO 

EAGLE  FAA  AP 

FORT  LEWIS 

ERASER 

FRUITA  2  N 

GATEWAY  1  SW 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

GORE  PASS  RANCH 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

GRAND  LAKE   1  WNW 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

IGNACIO  1  N 

LAKE  CITY 

LITTLE  HILLS 

MARVINE 

MAYBELL 

MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE  1  S 

PAON1A 

PARADOX 

RANGELY 

RICO 

RIFLE  2  ENE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TAYLOR  PARK 
TELLURIDE 
URAVAN 

VALLECITO  DAM  // 
DIVISION 


2  E 

<  i 


82.2 

77.6 

84.8 

81.6 

88.6 

88.9 

90. 8M 

88.3 

90. 4M 

89.8 

88. 2M 

89.5 

89.7 

91.4 

69.4 

84.5 

83.2 

79. OM 

69.1 

87.1 

90.3 

82.2 

67.9 

78.4 

81.2 

86.8 

67.1 

87.1 

81.3 

85.6 

88.1 
82.5 
77.7 
81.2 


84.5 

61.7 

81.8 

86.1 

89.0 

86.2 

83.2 

75.5 

89.3 

73.6 

84.5 

84.4 

77.9 

71.9 

90.5 

91. OM 

87.1 

78. 4M 

88.8 

73.8 

73.5 

79.8 

83.9 

79.8 

83.  6M 

75.1 

84.5 

74.5 

84.2 

85.6 

84.4 

85.5 

82.3 

79.6 

75.3 

79.6 

90.9 

86.4 

89.0 

89.7 

73.2 

87.8 

73.0 

82.3 

70.8 
74.3 
92. 8M 
78.1 


57.8 
47.3 
60.4 
55.1 
57.4 
58.8 
62. 7M 
56.7 
60. OM 
61.7 
59. 6M 
61.7 
62.2 
58 
42.1 
53 
55 
50. 2M 
45.9 
60.3 
57.5 
52 
41.5 
52.1 
5 

58.7 
39.9 
56.7 
56.9 
58.3 
59.5 
55.4 
45.2 
54.0 


70. 

62.5 

72. 

68. 

73.0 

73.9 

76.8M| 

72.5 

75.2M| 

75.8 

73.9M| 

75.6 

76.0 

75.2 

55.8 

69.2 

69.6 

64.6M| 

57. 

73.7 

73. 
67.3 
54. 
65.3 
64.9 
72.8 
53.5 
71. 
69.4 


72.0 

73.8 

69. 

61.5 

67.6 

69.  1 


53.2 
51.6 
46.0 
45.8 
55. 

M| 

45.8 
38.3 
43.5 
54.0 
62.1 
56.5 
52. 
42. 
56.3 
41.8 
49. 
47.5 
48. 
37. 
58. 

60.3M| 
53. 

42.0M| 
63. 
37.5 
43.8 
46.6 
49.1 
44.5 
52.0M| 
45.0 
49.2 
41.9 
50.2 


70.8 
.1 
62.3 
65.2 
70.7 

Ml 


44.7 
57.0 
57.1 
53.5 
50. 
52.5 
48.3 

64.2 
56.5 
56.0 

54.5 

41.5 

51.8 

39.1 

42.9 

43.5 

44.0 

Ml 


65.2 
50.0 
62.7 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
AUGUST  1961 


Temperature 
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71.0 

95 

5 

51 

26  + 

0 

9 

0 

0 

0 

2.37 

1.24 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

.YOKE 

90.0 

60.1 

75.1 

1.3 

99 

4 

51 

22 

0 

18 

0 

0 

0 

1.63 

- 

.44 

1.37 

13 

.0 

0 

z 

1 

1 

3ATTON  3  NE 

89. 2M 

57. 2M 

73. 2M 

98 

7  + 

52 

24  + 

0 

0 

0 

0 

1.96 

.60 

26 

.0 

0 

b 

1 

0 

»Y 

88.2 

59.5 

73.9 

0.1 

98 

26 

51 

24+ 

0 

16 

0 

0 

0 

4.35 

2.20 

2.66 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

MA 

90.0 

61.7 

75.9 

99 

5 

54 

22 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.74 

- 

1.29 

.36 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

74.0 

0.5 

2.23 

.06 

.0 

Ilatte  drainage  basin 

'LENSPARK 

70.9 

45.1 

58.0 

80 

6 

40 

23+ 

209 

0 

0 

0 

0 

3.06 

.82 

1 

.0 

0 

10 

1 

0 

'TERO  RESERVOIR 

73.5 

42.3 

57.9 

82 

7 

37 

31  + 

212 

0 

0 

0 

0 

3.61 

.64 

23 

.0 

0 

8 

3 

0 

ILEY 

76.9 

43.1 

60.0 

85 

6 

38 

30 

147 

0 

0 

0 

0 

3.37 

.49 

29+ 

.0 

0 

12 

0 

0 

iULDER 

85.5 

59.5 

72.5 

0.7 

96 

6 

54 

31 

0 

6 

0 

0 

0 

2.06 

.37 

.93 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

'ERS 

87.4 

56.7 

72.1 

0.1 

96 

6 

53 

19+ 

0 

10 

0 

0 

0 

2.30 

.65 

1.58 

2 

.0 

0 

3 

i 

,  1 

EESMAN 

82.0 

48.2 

65.1 

0.8 

91 

6 

45 

31  + 

17 

1 

0 

0 

0 

4.28 

2.10 

1.51 

1 

.0 

0 

10 

2 

1 

ERRY  CREEK  DAM 

85.6 

53.5 

69.6 

94 

6 

49 

31 

1 

6 

0 

0 

0 

2.63 

.55 

1 

•  0 

0 

6 

2 

0 

INVER  WB  AP  //R 

86.6 

57.7 

72.2 

0.9 

96 

6 

53 

22 

0 

9 

0 

0 

0 

1.21 

• 

.22 

.32 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

NVER  WB  CITY  R 

84.1 

61.5 

72.8 

0.4 

94 

6 

57 

31  + 

0 

4 

0 

0 

0 

1.77 

.42 

.60 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

IGEWATER 

86.9 

55.5 

71.2 

- 

1.4 

94 

20+ 

50 

31  + 

0 

1 1 

0 

0 

0 

1.93 

.63 

.51 

2 

.0 

0 

7 

1 

0 

TES  PARK 

75.9 

46.5 

61.2 

0.3 

85 

6 

40 

23+ 

114 

0 

0 

0 

0 

3.17 

1.22 

1.16 

16 

.0 

0 

9 

2 

1 

ERGREEN 

78.4 

44.8 

61.6 

86 

6 

40 

5 

101 

0 

0 

0 

0 

3.71 

.89 

13 

.0 

0 

9 

2 

0 

RT  COLLINS 

83.3 

56.6 

70.0 

1.0 

98 

20 

51 

24+ 

2 

3 

0 

0 

0 

4.00 

2.43 

2.58 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

RT  LUPTON 

84.9 

57.9 

71  .4 

94 

6 

53 

31 

0 

4 

0 

0 

0 

1  .54 

•  24 

.35 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

RT  MORGAN 

87.1 

57.3 

72.2 

0.3 

94 

7 

50 

24 

0 

10 

0 

0 

0 

1.15 

.32 

.60 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

ORGETOWN 

74.0 

48.2 

61.1 

84 

6 

44 

13 

120 

0 

0 

0 

0 

5.60 

1.39 

17 

.0 

0 

11 

5 

1 

EELEY 

85.5 

56.4 

71.0 

- 

0.7 

94 

7 

50 

24+ 

0 

6 

0 

0 

0 

2.23 

1  .49 

.63 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

OVER   10  W 

87.0 

54. 9M 

71. OM 

1.0 

96 

6 

47 

23 

o 

9 

0 

0 

0 

.45 

- 

1.14 

.30 

8 

•  0 

0 

1 

0 

0 

AHO  SPRINGS 

76.8 

44.4 

60.6 

- 

1.0 

86 

6 

40 

31 

134 

0 

0 

0 

0 

3.85 

1.67 

.71 

3 

.0 

0 

9 

4 

0 

LESBURG 

90.5 

59.4 

75.0 

0.6 

96 

29+ 

48 

22 

0 

21 

0 

0 

0 

.95 

- 

1  .02 

.78 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

SSLER 

83.8 

58.8 

71.3 

1.4 

93 

6 

53 

31  + 

2 

5 

0 

0 

0 

1.73 

.14 

.64 

16 

.0 

0 

6 

1 

0 

UFFMAN  4  SSE 

85. 6M 

52.  3M 

69. OM 

92 

20+ 

42 

23 

2 

9 

0 

0 

0 

1.42 

1.03 

12 

.0 

0 

3 

1 

1 

KE  GEORGE   8  SW 

73.1 

46.1 

59.6 

81 

6 

42 

28+ 

156 

0 

0 

0 

0 

4.77 

1.08 

3 

.0 

0 

9 

5 

1 

rNGMONT   2  ESE 

86.6 

55.2 

70.9 

0.7 

96 

7 

48 

5 

0 

7 

0 

0 

0 

1.50 

.65 

.45 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

RKER  9  E 

84.3 

53.0 

68.7 

93 

6 

47 

24 

2 

6 

0 

0 

0 

1.37 

- 

.46 

.50 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

D  FEATHER  LAKES  6  SE 

77.5 

44.0 

60.8 

88 

6 

37 

23 

131 

0 

0 

0 

0 

1.37 

.56 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

DGW1CK  5  S 

88.1 

59.2 

73.7 

9* 

29  + 

52 

22 

0 

1  5 

0 

0 

0 

.50 

.27 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

'ICER 

74. 6M 

40. 7M 

57. 7M 

82 

6 

30 

15 

219 

0 

0 

1 

0 

2.90 

1  .44 

.88 

26 

.0 

0 

8 

2 

0 

ERLING 

87.6 

57.8 

72.7 

0.4 

97 

7 

50 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

•  30 

1.29 

.24 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

liLDEN 

76.5 

40.5 

58.5 

84 

6 

32 

23 

192 

0 

0 

1 

0 

1.36 

.35 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

iTERDALE 

83.8 

52.1 

68.0 

0.9 

94 

6 

45 

28 

3 

3 

0 

0 

0 

2.19 

.91 

.65 

30 

.0 

0 

4 

3 

0 

GGINS  7  SW 

89.5 

55.2 

72.4 

97 

7  + 

49 

22 

0 

1  3 

0 

0 

0 

•  79 

.35 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

67.2 

0.3 

2.28 

.59 

.0 

!UO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

.AMOSA  WB  AP  R 

78.4 

48.5 

63.5 

1.7 

87 

7 

41 

31 

53 

0 

0 

0 

0 

2.03 

.93 

.59 

17 

.0 

2 

q 

.ANCA 

78.4 

46.6 

62.5 

88 

8 

41 

28+ 

81 

0 

0 

0 

0 

3.51 

.63 

3 

.0 

0 

9 

2 

0 

"NTER 

78.2 

47.0 

62.6 

86 

7 

4  1 

3 1 

75 

0 

0 

0 

0 

2.01 

.0 

0 

6 

1 

0 

p  NORTE 

75.5 

48.3 

61.9 

0.4 

85 

7 

40 

31 

91 

0 

0 

0 

0 

3.94 

2.34 

.94 

3 

.0 

0 

8 

2 

0 

?EAT  SAND  DUNES  NM 

76.4 

49.9 

63.2 

84 

7 

45 

31  + 

61 

0 

0 

0 

0 

2.41 

.62 

3 

.0 

0 

s 

1 

0 

iRMIT   7  ESE  // 

72.3 

40.2 

56.3 

1.1 

82 

7 

34 

29+ 

265 

0 

0 

0 

0 

3.10 

.84 

.60 

7 

.0 

0 

2 

0 

5NTE  VISTA 

75.9 

46.3 

61.1 

83 

7 

39 

31  + 

116 

0 

0 

0 

0 

1.26 

.21 

12 

.0 

0 

8 

0 

0 

V6UACHE 

78.9 

48.3 

63.6 

87 

7 

42 

31 

52 

0 

0 

0 

0 

2.06 

.47 

.51 

11 

.0 

0 

1 

0 

\G0N  WHEEL  GAP  3  N 

73.9 

43.3 

58.6 

82 

8 

35 

20 

193 

0 

0 

0 

0 

3.13 

.50 

24+ 

.0 

0 

9 

2 

0 

3LF  CREEK  PASS  1  E 

60.5 

40.9 

50.7 

71 

6 

31 

31 

437 

0 

0 

2 

0 

4.36 

1.06 

3 

.0 

0 

1 

1 

DIVISION 

60.4 

0.3 

2.78 

1.05 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  101°  on  the  4th  at  Holly. 

Lowest  Temperature  30°  on  the  15th  at  Spicer. 

Greatest  Total  Precipitation  7.01  inches  at  Monument  2  WSW. 

Least  Total  Precipitation  0.30  inch  at  Sterling. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.66  inches  on  the  1st  at  Wray . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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.16 

T 

DENVER  WB  AP 

//R 

1.21 

.11 

.1  l 

DENVER  WB  CITY 

R 

1.77 

T 

.53 

DILLON 

1.96 

.49 

.06 

T 

DOLORES 

1.70 

.05 

.05 

.08 

.25 

DURANGO 

3.12 

.05 

.58 

.22 

T 

EADS 

3.20 

.40 

EAGLE  FAA  AP 

.43 

.02 

.03 

.01 

E ASTON V  I LLE   1  NNW 

3.97 

.30 

.72 

.50 

EASTONV ILLE  2  NNE 

i  ■  *t. 

.34 

,60 

.47 

EASTONV ILLE  6  WSW 

.59 

.73 

EDGEWATEft 

1.93 

.36 

.51 

ELBERT  2  WNW 

3.77 

.  i  0 

.40 

ELBERT  3  SE 

2.17 

.23 

ELBERT  *  SSW 

3.37 

.14 

.41 

.  18 

ELBERT  6  SW 

.14 

.10 

.20 

ELECTRA  LAKE 

f/R 

3.85 

.04 

•  85 

.  38 

.05 

ESTES  PARK 

3.17 

.36 

.  1  3 

.04 

EVERGREEN 

3.71 

.76 

.10 

.47 

E VERSOLL  RANCH 

2.86 

.03 

.92 

FAIRPLAY 

// 

3.00 

.20 

.65 

T 

T 

Flagler  2  nw 

2.37 

.30 

•05 

FLEMING  1  S 

.76 

F ORDER  6  S 

2.35 

.10 

.49 

FORT  COLLINS 

4.00 

.02 

FORT  LEWIS 

.31 

.53 

■  32 

FORT  LUPTON 

1.54 

.23 

.11 

.08 

FORT  MORGAN 

1.15 

T 

FOUNTAIN 

2.17 

.25 

.29 

.11 

FOWLER 

2.36 

.27 

.81 

FRASER 

2.56 

.20 

.10 

FRUITA  2  N 

1.06 

.01 

.  1  1 

.02 

GARDNER 

2.25 

.08 

•  30 

.50 

.52 

GATEWAY   1  SW 

1  .90 

.13 

T 

.12 

GENOA 

2.02 

.70 

GEORGETOWN 

5.60 

.55 

.06 

.45 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

1.89 

.04 

.03 

.34 

.08 

■  12 

.01 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

//R 

1.63 

T 

T 

.47 

GRAND  LAKE   1  WNW 

3.30 

.14 

.05 

GRAND  LAKE  6  SSW 

2.06 

.15 

.01 

GREAT   SANO  DUNES  NM 

2.41 

.09 

•62 

.04 

2.23 

.39 

.63 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

1  .93! 

.26 

.08 

.06 

GROVER  10  W 

•  45 

GUFFEY  10  SE 

3.41 

.35 

.27 

HAMILTON 

1.06 

.23 

HARTSEL 

2.10 

.44 

.05 

.4."] 

HASWELL 

1.61 

.08 

.79 

.01 

HAWTHORNE 

2.01 

.01 

HAYDEN 

HERMl T   7  ESE 

// 

3.10 

* 

.50 

.50 

.05 

3.181 

HOL  YOKE 

).  .63 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 

1  .45 

IDAHO  SPRINGS 

3.85 

.39 

.09 

.71 

I  DAL  1  A 

1.24 

.29 

T 

I GNAC 10  1  N 

2.23 

T 

•22 

.05 

JOHN  MARTIN  DAM 

3.32 

.33 

.03 

JULES8URG 

KARVAL 

•  81 

•  44 

KASSLER 

1.73' 

.15 

•  0  2 

.21 

.12 

KAUFFMAN  4  SSE 

1  .42' 

KIOWA  5  SE 

3.48! 

1  .28 

.40 

KIOWA  4  SW 

2.62| 

.14 

.46 

.08 

KIT  CARSON 

.93 

.29 

.01 

LA  JUNTA  FAA  AP 

2.0  5 

1 

.21 

•28 
.08 

LAKE  CITY 

3.12 

.14 

.60 

.60 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4.77 

.70 

.53 

.08 

LAKE  MORAINE 

4.46 

.08 

.52 

■  57 

.03 

LAMAR 

3.22 

.26 

.93 

LAS  AN  I  MAS   1  N 

2.88 

.10 

•  74 

.06 

LEADVILLE 

2.17' 

.04 

.03 

T 

LEROY  7  WSW 

1.03 

Day  of  Month 


13     14     15      16     17      18     19     20  I  21 


25     26     27     28     29  30 


.02 

.09 

.07 
.04  .04 

.05  T 
T 

.13  .12 

.02 


.06  T 
.11  .35 


.23     .28  .02 


.35  .25 
.21 
T 

.  10  T 
.22 

.30  2.50 


.04     .85  .15 


.10  .05 
.59  T 


•  .18 

.11  .10'  .10 
T  1.24 

.43  .20  .13 


.03  .07 

.02 

.31 

•42     .20     T  .03 

.48     .31  .05 

-03      .39     .01  .05 


.03     .521  .62 


.60     .10  .10 


.05     .07  .18 


•70  .21 
.01 

•04  .02 


.03  .35 
.04  .15 
.28     .39  .02 


.40  .34 
.16     .07  T 


.25     .05,  .15 

.38  2.00  .06 

.06!  1.37 

.07     .041  .28     .41  |  .02 

-Osj  .04     .25  T 

.20     T  .67 

•05     .03  .01                .07  .19 

.28     .02  .01                    I  .02 


.171  .10 
1-031 


.13 

.06 
.06  .29 


T 

T 

.02 

.46 

.02 

32 

T 

.18 

.03 

.03 

.20 

.03 

13 

.41 

.19 

.60 

47 

.03 

.37 

.09 

.03 

42 

.02 

•  01 

•  35 

.62 

•  62 

.66 

T 

.10 

03 

.01 

.06 

.03 

.25 

•  10 

•  15 

•  05 

.46 

.34 

.01 

.01      .03  .04 


.39  .03 
.01  T 


.37     .39  .05 


.20  .18 
.19 
T  .22 


•06     .03     .01  .02 


■  25 

.03 

•  45 

■  01 

■  15 

.24 

•  17 

•  40 

.n 

13 

•  04 

.01 

42 

•  06 

.01 

.52 

•  30 

.0! 

02 

■  60 

.51 

19 

-0. 

0* 

.36 

.13 

.43 

.13 

•  14 

.10 

.20 

.06 

.13 

.0* 

■  09 

.17 

.29 

.20 

n  following  Slalion  lnde)1 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10      II  12 


, VERDE  NP 

VISTA 
I10SE  NO  1 
IIOSE  NO  2 
ilENT  2  WSW 
I0ALE 

LAKE 


.A  SPRINGS 
JADE    1  S 
>ADE  LAKE  2 


Lo  we  ap  / 

'.O  CITY  RES 

.0  ORDNANCE  DEPOT 


•"EAT HER  LAKES 

2  ENE 
f  FORO  2  ESE 
2  NNE 


ENTS 
.IA  A  S 
*KK  5 
SONE 

:rton 


hgfield 

'NGFIElD  7  WSW 
H60AT  SPRINGS 


I  I  NOT ON 

(tTON  3  NE 

(■S  LOAF  RESERVOIR 

PNY  7  SE 

.OR  PARK 
£ JR IDE 
|IDA0 
I  DAD  FAA  AP 

1  SE 


N  WHEEL  GAP   3  N 
EN 

ENBURG  POWER  PLANT 

RDALE 

CL1FFE 

ORE  2  5 
INS  7  SW 
SOR 

ER  PARK 
CREEK  PASS  1  E 


1.26 
7.01 
2.61 


1 .98 
.33 
2.61 


2.90 
1.25 
2.36 


7e>   1*S7  1.00 

4.69     •*«  .11 

6. SOl     .30  .10 

2.06!  »i* 

2.40     .01  .22 


'    2.6S!     .36  .31 


3.34  .34 


CREEK  PASS 


4.3  5  2.66 


13       14  IS 


.04     .41  T 


.04     .12  .21 


.01  .43 
.25 


16     17  18 


19     20  21 


.05  T 
.65  .05 


22     23     24     25     26  27 


.16 

T  .18  .13 

T  .14 
.04 


.03  .01 
.10 

.73  .01 


1.12 
.29  T 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

1 
o* 
1 
S 
> 
< 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5: OOA  MST 

w 
s 

o 
o 

5: OOP  MST 

h 

ft. 
O 
O 

Trace 

60-10 

.10-49 

66  -OS 

100-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 

MOSA  WB  AIRPORT 

91 

51 

46 

7 

5 

4 

2 

0 

0 

18 

6.1 

ORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

15 

8.6 

++23 

WNW 

11 

79 

44 

49 

73 

9 

1 

8 

1 

0 

0 

19 

5.7 

VER  WB  AIRPORT 

ssw 

24 

7.4 

27 

S 

11 

76 

39 

38 

66 

5 

7 

5 

0 

0 

0 

17 

77 

5.2 

ND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

21 

9.2 

42 

NW 

31 

56 

35 

27 

44 

7 

3 

3 

1 

0 

o 

14 

72 

5.5 

BLO  WB  AIRPORT 

SE 

13 

7.0 

41 

N 

8 

83 

46 

40 

69 

3 

8 

5 

1 

0 

0 

17 

75 

5.2 

FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


S»e  roloronc*  noiei  following  Station  in<j#I 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORA 
AUGUST  19 


Station 

Day  01  Month 

! 
s 

■S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8   |  9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

ei 

85 

87 

92 

94 

94 

91 

90 

77 

85 

77 

81 

83 

88 

85 

63 

79 

92 

82 

82 

88 

92 

86 

87 

89 

91 

91 

86 

85 

r 

MIN 

62 

60 

61 

60 

60 

60 

57 

58 

54 

58 

59 

64 

59 

60 

60 

59 

59 

5 

56 

56 

9 

0 

55 

6C 

56 

58 

58 

ALAMOSA   WB  AP 

80 

76 

66 

75 

80 

84 

87 

82 

83 

79 

82 

73 

77 

76 

76 

75 

73 

73 

77 

82 

82 

83 

79 

83 

80 

ec 

82 

82 

77 

71 

72 

71 

MIN 

50 

52 

44 

46 

51 

47 

50 

50 

54 

54 

49 

50 

49 

54 

52 

47 

42 

50 

46 

4  5 

43 

43 

45 

41 

4t', 

ALL  ENSP  ARK 

MAX 

69 

70 

70 

73 

78 

80 

78 

72 

75 

74 

66 

66 

65 

66 

69 

70 

69 

70 

69 

75 

69 

66 

74 

72 

69 

71 

70 

75 

74 

63 

64 

7C 

MIN 

47 

4  5 

43 

48 

52 

45 

47 

43 

40 

46 

46 

43 

43 

43 

48 

43 

43 

42 

43 

45 

50 

47 

' 

MAX 

86 

85 

88 

83 

92 

92 

94 

95 

92 

91 

92 

89 

89 

89 

92 

76 

82 

93 

93 

93 

90 

95 

95 

90 

75 

81 

69 

93 

67 

78 

81 

MIN 

58 

54 

51 

57 

53 

55 

57 

53 

52 

52 

56 

50 

49 

46 

57 

53 

50 

52 

56 

51 

57 

55 

49 

5: 

ANT ERO  RESERVOIR 

70 

71 

69 

75 

78 

61 

82 

75 

76 

75 

72 

69 

71 

69 

72 

73 

70 

75 

75 

79 

73 

76 

76 

73 

69 

72 

74 

77 

74 

7C 

66 

7: 

MIN 

46 

47 

47 

46 

40 

41 

44 

42 

43 

40 

40 

44 

41 

42 

41 

44 

45 

43 

42 

39 

40 

* 

39 

3 

40 

44 

37 

*:' 

AR80L  ES 

MAX 

89 

85 

72 

84 

87 

90 

93 

92 

92 

89 

82 

83 

85 

85 

76 

75 

79 

85 

83 

85 

88 

89 

84 

85 

83 

86 

87 

89 

82 

76 

84 

MIN 

57 

57 

58 

55 

51 

54 

56 

54 

50 

50 

56 

54 

51 

60 

57 

56 

59 

55 

50 

° 

46 

* 

44 

45 

44 

44 

44 

5  J! 

MAX 

75 

78 

79 

77 

83 

84 

89 

81 

8  1 

79 

76 

77 

78 

80 

78 

74 

69 

82 

84 

83 

77 

84 

84 

80 

69 

73 

80 

83 

80 

74 

68 

7! 

MIN 

45 

48 

51 

46 

43 

46 

47 

49 

46 

43 

46 

51 

42 

44 

49 

45 

45 

44 

44 

47 

46 

44 

43 

* 

49 

* 

*1 

43 

47 

60 

42 

BAILEY 

MAX 

72 

72 

74 

79 

82 

65 

8  1 

78 

61 

79 

81 

71 

7  3 

75 

76 

77 

72 

75 

76 

82 

78 

76 

82 

79 

71 

7< 

80 

80 

76 

72 

73 

7£ 

MIN 

43 

56 

47 

4  1 

42 

43 

41 

44 

42 

44 

39 

42 

42 

42 

41 

45 

47 

42 

49 

42 

48 

9 

41 

45 

50 

40 

41 

40 

36 

42 

4: 

BLANCA 

MAX 

83 

79 

66 

76 

79 

83 

8  7 

88 

86 

85 

7  9 

77 

76 

76 

76 

72 

75 

73 

72 

80 

81 

81 

80 

82 

79 

79 

79 

80 

72 

75 

74 

7fi 

MIN 

52 

50 

51 

50 

48 

41 

43 

53 

50 

49 

47 

50 

52 

45 

45 

49 

52 

46 

43 

45 

44 

46 

43 

46 

41 

45 

45 

41 

45 

44 

45 

46 

BOND 

MAX 

78 

83 

88 

88 

91 

91 

89 

86 

88 

85 

8  1 

75 

75 

83 

84 

8  6 

83 

87 

89 

86 

80 

85 

90 

85 

83 

78 

84 

89 

86 

87 

80 

MIN 

41 

<*e 

46 

48 

47 

47 

47 

47 

50 

49 

<.9 

49 

47 

46 

44 

47 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

* 

44 

42 

45 

42 

43 

40 

BONNY  DAM 

MAX 

90 

84 

85 

91 

97 

98 

92 

98 

92 

99 

78 

78 

90 

91 

85 

80 

89 

90 

81 

89 

93 

90 

94 

90 

95 

93 

95 

MIN 

63 

64 

61 

59 

56 

59 

59 

64 

6  2 

62 

60 

62 

56 

58 

60 

65 

64 

62 

63 

57 

62 

3 

54 

53 

58 

60 

60 

62 

59 

63 

56 

BOULDER 

MAX 

81 

82 

85 

89 

93 

96 

91 

82 

86 

83 

79 

81 

8  0 

62 

64 

85 

84 

84 

85 

91 

84 

83 

89 

88 

64 

87 

87 

90 

91 

84 

82 

65 

MIN 

59 

60 

62 

67 

61 

62 

70 

61 

65 

57 

57 

59 

58 

56 

57 

56 

61 

56 

61 

55 

62 

57 

63 

62 

60 

55 

56 

58 

54 

BRANSON 

MAX 

82 

75 

74 

77 

63 

87 

89 

90 

90 

87 

7  8 

80 

7  0 

73 

82 

83 

82 

80 

73 

85 

84 

82 

82 

90 

82 

85 

87 

8t 

82 

62 

84 

62 

MIN 

58 

58 

57 

57 

56 

57 

57 

62 

60 

58 

55 

60 

56 

55 

57 

60 

62 

58 

55 

50 

60 

50 

57 

61 

60 

60 

62 

58 

54 

57 

BUENA  VISTA 

MAX 

73 

74 

73 

76 

81 

84 

85 

82 

82 

80 

77 

72 

77 

76 

79 

75 

68 

76 

78 

62 

78 

83 

62 

82 

75 

75 

75 

60 

81 

75 

70 

77 

MIN 

47 

50 

50 

51 

45 

49 

53 

49 

49 

48 

47 

43 

47 

46 

45 

46 

48 

49 

46 

45 

5C 

45 

47 

47 

5] 

46 

47 

44 

47 

49 

41 

47 

BYERS 

MAX 

85 

84 

87 

88 

95 

96 

93 

88 

91 

87 

76 

84 

82 

84 

8  7 

88 

86 

86 

83 

93 

84 

85 

90 

93 

82 

88 

90 

93 

91 

86 

85 

87 

MIN 

60 

57 

57 

56 

56 

56 

59 

59 

59 

56 

53 

59 

54 

55 

56 

60 

59 

53 

53 

54 

63 

59 

55 

55 

6( 

57 

57 

56 

55 

58 

54 

56 

CANON  CITY 

MAX 

81 

82 

79 

85 

90 

91 

93 

91 

9  1 

86 

81 

80 

79 

79 

78 

86 

84 

84 

81 

85 

86 

82 

86 

87 

63 

88 

86 

67 

86 

84 

85 

84( 

MIN 

59 

58 

61 

64 

62 

61 

66 

63 

64 

60 

58 

59 

61 

59 

65 

58 

63 

58 

59 

60 

62 

5 

56 

63 

66 

62 

62 

59 

60 

6 1 

59 

60 

CEDAREDGE 

MAX 

85 

83 

86 

84 

87 

88 

91 

90 

90 

87 

91 

85 

86 

85 

86 

80 

76 

88 

89 

89 

67 

69 

90  88 

73 

82 

85 

90 

63 

78 

74 

85 

MIN 

58 

57 

60 

58 

58 

56 

58 

61 

57 

61 

57 

58 

53 

54 

56 

53 

52 

52 

57 

56 

57 

53 

54 

60 

56 

54 

50 

53 

58 

56 

49 

CENTER 

MAX 

79 

80 

67 

75 

79 

83 

86 

79 

8  2 

78 

80 

78 

77 

77 

7  3 

7P 

74 

78 

79 

80 

83 

61 

81 

82 

77 

78 

80 

81 

74 

71 

74 

78, 

MIN 

53 

53 

54 

53 

45 

44 

48 

51 

48 

46 

45 

45 

46 

47 

43 

46 

50 

52 

45 

46 

50 

46 

45 

46 

° 

44 

43 

43 

42 

* 

41 

47 

CHEESMAN 

MAX 

80 

78 

80 

84 

89 

91 

86 

81 

67 

83 

79 

79 

76 

80 

63 

8C 

78 

81 

8  1 

8" 

82 

81 

86 

87 

77 

79 

78 

88 

83 

79 

78 

821 

MIN 

51 

53 

54 

46 

45 

46 

50 

49 

4  9 

49 

47 

49 

48 

47 

46 

50 

51 

47 

49 

45 

52 

46 

47 

46 

54 

48 

45 

45 

47 

49 

45 

48 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

62 

80 

82 

8  4 

9 1 

92 

85 

89 

88 

79 

8  1 

86 

86 

8  6 

86 

84 

8  4 

89 

83 

b: 

69 

91 

81 

87 

87 

91 

90 

84 

81 

85 

MIN 

56 

55 

55 

53 

53 

54 

56 

56 

57 

54 

50 

57 

55 

52 

52 

55 

55 

52 

5  4 

52 

50 

51 

55 

52 

52 

51 

49 

53 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

90 

84 

69 

97 

98 

97 

96 

99 

98 

99 

97 

96 

92 

89 

89 

90 

92 

95 

96 

94 

89 

8  9 

92 

93 

92 

95 

91 

90 

91 

90 

84 

92l 

MIN 

67 

60 

59 

57 

58 

60 

60 

61 

59 

60 

56 

58 

5e 

57 

59 

58 

60 

60 

60 

58 

0 

6C 

55 

58 

59 

58 

59 

58 

57 

55 

58 

CHIMNEY  ROCK 

MAX 

75 

73 

74 

77 

8t 

83 

86 

88 

85 

82 

76 

82 

84 

87 

79 

76 

76 

MIN 

55 

56 

55 

55 

50 

44 

48 

55 

47 

53 

44 

44 

43 

52 

43 

36 

CIMARRON    3  SE 

MAX 

85 

83 

86 

7  8 

86 

90 

90 

89 

91 

91 

86 

65 

85 

86 

86 

85 

87 

89 

87 

89 

85 

66 

87 

78 

ec 

81 

ec 

86 

82 

66 

72 

84. 

MIN 

48 

53 

50 

54 

53 

43 

44 

42 

45 

45 

45 

44 

44 

43 

45 

43 

43 

49 

45 

45 

*3 

4* 

46 

46 

44 

42 

41 

44 

52 

40 

45 

CLIMAX   2  NW 

MAX 

59 

60 

60 

65 

66 

68 

66 

66 

62 

63 

6  2 

56 

60 

63 

62 

60 

58 

63 

62 

63 

58 

64 

66 

65 

55 

59 

63 

65 

63 

58 

51 

MIN 

40 

39 

41 

39 

37 

40 

42 

34 

38 

36 

39 

39 

36 

36 

38 

38 

39 

37 

37 

38 

4 1 

3" 

36 

39 

4  ] 

42 

36 

36 

42 

39 

36 

38 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

86 

80 

77 

75 

85 

87 

88 

87 

85 

86 

8*. 

83 

80 

82 

84 

8C 

73 

78 

82 

84 

85 

86 

87  86 

84 

85 

78 

76 

84 

78 

62 

81 

MIN 

43 

49 

51 

39 

40 

43 

42 

40 

46 

47 

45 

47 

48 

46 

44 

39 

45 

42 

40 

49 

46 

45 

44  42 

4C 

45 

39 

37 

42 

44 

38 

43 

COLL  BRAN 

MAX 

83 

83 

9  4 

8  5 

9  0 

90 

9  3 

88 

66 

89 

86 

85 

87 

90 

86 

80 

80 

90 

90 

9C 

8( 

9  1 

91 

90 

8C 

64 

86 

89 

64 

77 

75 

86 

MIN 

54 

57 

57 

54 

54 

53 

54 

57 

53 

55 

53 

58 

51 

51 

56 

54 

52 

54 

55 

58 

6  1 

52 

57 

57 

55 

51 

49 

57 

54 

48 

54 

COLORADO  NM 

MAX 

90 

87 

91 

84 

91 

91 

95 

95 

93 

92 

93 

89 

90 

90 

90 

84 

82 

92 

92 

92 

91 

9; 

93 

89 

83  8' 

86 

92 

89 

76 

78 

89 

MIN 

55 

60 

65 

55 

57 

64 

66 

69 

67 

65 

59 

63 

63 

61 

62 

62 

55 

61 

67 

67 

64 

6  6 

66 

68 

5S 

60 

60 

64 

67 

54 

53 

62 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

77 

7  7 

79 

8  1 

87 

89 

87 

84 

69 

82 

76 

69 

76 

74 

78 

83 

77 

83 

8C 

82 

84 

77 

85  88 

82 

85 

86 

85 

85 

84 

79 

81 

MIN 

57 

55 

57 

52 

51 

58 

56 

57 

56 

54 

55 

53 

55 

54 

57 

59 

57 

53 

55 

52 

61 

53 

49  54 

62 

56 

56 

53 

54 

54 

54 

55 

CORTE2 

MAX 

65 

85 

78 

88 

88 

91 

95 

93 

92 

91 

90 

85 

87 

86 

6  1 

73 

75 

85 

87 

88 

92 

9t 

9C 

85 

ec 

86 

90 

92 

89 

75 

77 

86 

MIN 

59 

56 

60 

57 

57 

54 

55 

55 

6  0 

62 

64 

55 

5  3 

55 

62 

59 

58 

53 

66 

58 

53 

6C 

55 

55 

53 

51 

58 

60 

56 

46 

CRAIG 

MAX 

62 

84 

88 

86 

88 

88 

87 

87 

66 

86 

88 

76 

a  3 

82 

87 

75 

81 

86 

BP 

85 

77 

64 

67 

82 

74 

80 

65 

86 

81 

74 

73 

83| 

MIN 

58 

53 

5e 

50 

51 

52 

51 

57 

53 

56 

46 

60 

4  7 

45 

46 

60 

56 

48 

57 

59 

51 

45 

50 

55 

52 

45 

52 

52 

54 

50 

52 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

73 

70 

76 

7  1 

81 

79 

61 

79 

76 

76 

79 

73 

74 

73 

79 

72 

66 

80 

8  1 

78 

76 

75 

82 

79 

69 

73 

77 

81 

75 

69 

63 

"J 

MIN 

43 

45 

45 

47 

38 

40 

41 

43 

44 

43 

43 

49 

38 

39 

43 

46 

49 

40 

3  5 

4C 

50 

3" 

38  43 

45 

44 

37 

37 

40 

48 

40 

42 

DELHI 

MAX 

87 

82 

74 

89 

92 

95 

95 

91 

97 

94 

82 

82 

77 

84 

87 

90 

91 

87 

82 

90 

89 

63 

91 

94 

90 

93 

93 

93 

90 

92 

90 

88 

MIN 

59 

60 

62 

59 

54 

54 

54 

62 

5  8 

54 

52 

57 

59 

53 

57 

58 

62 

59 

61 

5C 

62 

55 

55 

56 

61 

59 

59 

59 

56 

56 

56 

57 

DEL  NORTE 

MAX 

73 

66 

74 

77 

83 

85 

79 

79 

76 

77 

75 

75 

74 

72 

72 

72 

78 

75 

80 

7f 

78 

74 

78 

79 

76 

78 

76 

72 

67 

72 

75 

MIN 

54 

51 

53 

52 

46 

46 

46 

50 

49 

51 

4  7 

47 

50 

50 

47 

49 

50 

52 

46 

43 

48 

4S 

50 

5C 

45 

47 

44 

45 

49 

40 

* 

DELTA   1  E 

MAX 

90 

87 

90 

90 

92 

93 

95 

96 

92 

91 

93 

90 

90 

92 

92 

79 

80 

91 

92 

93 

91 

94 

93 

91 

76 

86 

90 

92 

88 

81 

76 

89 

MIN 

59 

60 

61 

61 

60 

55 

56 

58 

55 

61 

58 

58 

54 

54 

52 

5  7 

55 

53 

56 

55 

60 

54  52 

58 

5? 

55 

52 

50 

57 

59 

50 

56 

DENVER  WB  AP 

MAX 

81 

8  4 

B  B 

93 

96 

92 

87 

93 

82 

79 

83 

82 

84 

89 

86 

85 

86 

84 

92 

85 

89 

9C 

92 

83  8( 

8" 

91 

91 

84 

81 

MIN 

59 

59 

60 

56 

56 

58 

60 

59 

62 

55 

55 

60 

57 

56 

56 

5  5 

60 

56 

5  7 

57 

6 1 

52 

56  56 

63 

62 

56 

57 

54 

58 

55 

57 

5  1 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

60 

79 

85 

67 

9  2 

94 

88 

81 

90 

78 

75 

80 

76 

81 

85 

85 

82 

83 

8  3 

89 

82 

81 

87  88 

82 

87 

85 

89 

91 

79 

60 

84 

MIN 

61 

62 

62 

61 

63 

65 

68 

63 

67 

62 

58 

60 

59 

59 

61 

60 

61 

59 

6  1 

6] 

62 

57 

61 

62 

65 

63 

62 

62 

62 

59 

57 

61 

DILLON 

MAX 

71 

73 

72 

78 

80 

80 

80 

75 

73 

72 

76 

68 

72 

73 

73 

73 

69 

77 

77 

76 

70 

76 

7! 

77 

67 

68 

74 

79 

75 

71 

62 

73. 

MIN 

40 

45 

46 

43 

40 

40 

42 

44 

43 

39 

39 

43 

39 

40 

41 

41 

46 

39 

3  9 

41 

49 

3S 

3E 

40 

4  ? 

49 

37 

38 

40 

46 

44 

41 

DURANGO 

MAX 

86 

86 

76 

85 

84 

91 

93 

91 

90 

90 

89 

65 

83 

84 

78 

74 

79 

83 

87 

87 

90 

91 

85 

83 

75 

84 

86 

91 

80 

76 

75 

64. 

MIN 

52 

53 

55 

51 

46 

46 

48 

50 

52 

51 

54 

51 

45 

47 

53 

54 

54 

51 

60 

45 

49 

48 

52 

49 

5  9 

44 

44 

44 

54 

53 

36 

49. 

EADS 

MAX 

90 

85 

87 

98 

95 

93 

95 

94 

97 

92 

85 

86 

75 

78 

60 

92 

92 

90 

80 

87 

90 

82 

87 

92 

9C 

90 

90 

92 

90 

93 

66 

88 

MIN 

61 

63 

60 

58 

57 

55 

56 

55 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

62 

62 

60 

60 

60 

55 

64 

52 

5: 

50 

61 

58 

60 

62 

58 

60 

56 

58 

See  Reference  Note*  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1961 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

MAX 

84 

84 

87 

86 

90 

91 

91 

89 

82 

84 

82 

76 

S3 

85 

86 

82 

81 

88 

91 

87 

83 

87 

91 

86 

73 

81 

87 

90 

85 

72 

72 

84.4 

HIN 

50 

50 

56 

49 

49 

52 

50 

42 

45 

52 

45 

42 

42 

54 

52 

44 

45 

49 

49 

44 

41 

47 

55 

50 

40 

38 

49 

56 

45 

47.6 

MAX 

81 

82 

85 

90 

94 

91 

87 

86 

91 

91 

81 

82 

79 

83 

86 

87 

87 

87 

86 

94 

86 

84 

91 

91 

85 

90 

88 

91 

90 

86 

84 

86.9 

M1N 

57 

* 

57 

56 

53 

56 

60 

58 

50 

57 

55 

57 

57 

56 

55 

57 

55 

54 

59 

52 

50 

53 

54 

54 

62 

55 

54 

57 

55 

57 

50 

55,5 

MAX 

72 

71 

79 

78 

83 

85 

83 

76 

80 

80 

72 

71 

68 

70 

75 

76 

73 

75 

74 

80 

75 

75 

78 

79 

74 

73 

77 

81 

79 

71 

71 

75.9 

M1N 

49 

48 

51 

45 

40 

46 

50 

49 

47 

45 

41 

47 

46 

45 

42 

45 

52 

45 

49 

41 

60 

43 

40 

43 

50 

51 

44 

43 

42 

51 

50 

46  •  5 

MAX 

72 

74 

76 

79 

85 

86 

84 

72 

84 

82 

74 

73 

73 

73 

77 

79 

79 

78 

78 

84 

75 

82 

82 

76 

80 

78 

78 

82 

83 

78 

75 

78.4 

MIN 

47 

49 

49 

44 

40 

44 

47 

48 

48 

46 

44 

45 

42 

45 

43 

45 

49 

43 

42 

44 

43 

41 

42 

49 

46 

42 

52 

41 

43 

45 

41 

44.8 

MAX 

94 

85 

90 

92 

96 

94 

94 

97 

99 

100 

91 

79 

85 

88 

90 

91 

92 

75 

82 

90 

86 

87 

94 

95 

86 

99 

96 

93 

90 

94 

90.8 

MIN 

66 

64 

62 

65 

60 

63 

61 

64 

70 

67 

64 

66 

61 

66 

66 

64 

66 

64 

60 

63 

60 

52 

59 

65 

63 

63 

60 

57 

60 

59 

62.7 

MAX 

83 

84 

87 

90 

95 

90 

94 

90 

93 

91 

78 

86 

76 

78 

78 

86 

83 

82 

77 

87 

84 

78 

88 

90 

86 

88 

85 

89 

8B 

93 

86 

85.9 

MIN 

59 

58 

56 

* 

55 

52 

57 

60 

56 

57 

56 

60 

53 

53 

59 

61 

57 

59 

58 

56 

51 

52 

52 

60 

51 

57 

62 

54 

54 

56 

56.1 

MAX 

89 

82 

83 

85 

91 

87 

90 

90 

97 

86 

83 

84 

80 

83 

86 

91 

91 

90 

83 

88 

91 

83 

89 

94 

89 

93 

95 

90 

90 

91 

92 

88.3 

MIN 

61 

61 

60 

56 

52 

59 

54 

59 

60 

56 

55 

59 

60 

55 

60 

59 

57 

60 

58 

50 

65 

52 

48 

49 

61 

54 

57 

58 

53 

56 

53 

56.7 

MAX 

79 

81 

84 

87 

94 

96 

88 

78 

85 

78 

72 

76 

77 

81 

84 

85 

82 

82 

79 

98 

83 

81 

88 

85 

80 

85 

85 

86 

87 

75 

78 

83.3 

MIN 

60 

57 

60 

55 

55 

55 

63 

56 

54 

57 

54 

60 

58 

57 

56 

61 

6  1 

55 

54 

51 

58 

53 

51 

51 

63 

62 

55 

54 

57 

58 

53 

56.6 

MAX 

79 

79 

74 

80 

81 

84 

86 

84 

84 

84 

84 

77 

81 

78 

68 

64 

70 

76 

77 

80 

82 

83 

80 

60 

69 

76 

81 

83 

75 

67 

68 

77.9 

MIN 

51 

49 

52 

54 

49 

45 

47 

48 

49 

53 

54 

47 

46 

44 

52 

52 

53 

47 

50 

47 

4  7 

53 

55 

49 

51 

43 

41 

47 

53 

50 

38 

46.9 

MAX 

81 

81 

84 

87 

89 

94 

90 

81 

87 

84 

77 

81 

85 

83 

86 

85 

83 

83 

83 

90 

84 

81 

88 

87 

82 

86 

86 

88 

90 

85 

80 

84.9 

MIN 

60 

58 

60 

58 

57 

56 

61 

60 

58 

57 

55 

69 

58 

58 

56 

57 

60 

55 

59 

54 

61 

54 

54 

58 

60 

61 

59 

55 

55 

58 

53 

57.9 

82 

83 

86 

87 

91 

93 

94 

92 

90 

91 

87 

77 

85 

81 

84 

87 

89 

87 

85 

82 

91 

85 

81 

89 

91 

84 

88 

88 

92 

92 

86 

87.1 

MIN 

63 

58 

60 

56 

56 

57 

58 

59 

56 

56 

56 

59 

54 

54 

55 

60 

61 

57 

60 

55 

65 

53 

52 

50 

61 

62 

56 

58 

5  7 

56 

55 

57.3 

MAX 

70 

71 

70 

75 

78 

80 

79 

74 

71 

70 

74 

65 

72 

73 

71 

72 

68 

74 

72 

75 

66 

74 

76 

74 

67 

68 

75 

76 

74 

63 

63 

71.9 

MIN 

37 

37 

44 

34 

33 

34 

36 

42 

33 

35 

31 

36 

41 

35 

32 

35 

46 

35 

35 

32 

49 

33 

31 

33 

44 

49 

32 

32 

31 

46 

39 

37.0 

90 

88 

93 

89 

95 

91 

98 

95 

92 

95 

96 

89 

91 

94 

90 

78 

85 

95 

94 

94 

94 

97 

96 

89 

80 

89 

92 

95 

84 

80 

79 

90.5 

MIN 

59 

63 

65 

64 

64 

57 

56 

61 

59 

60 

56 

59 

59 

53 

52 

64 

55 

56 

59 

60 

57 

55 

56 

61 

62 

60 

56 

54 

6  1 

57 

54 

58.5 

87 

89 

87 

85 

94 

95 

98 

97 

97 

98 

94 

92 

95 

93 

87 

75 

86 

94 

94 

92 

96 

98 

96 

88 

83 

89 

93 

92 

74 

MIN 

62 

60 

63 

61 

64 

60 

56 

62 

60 

67 

61 

60 

62 

59 

58 

61 

56 

60 

63 

67 

63 

57 

60 

67 

58 

60 

54 

58 

56 

53 

60.3 

68 

68 

71 

76 

82 

84 

81 

77 

74 

75 

77 

70 

69 

74 

72 

76 

73 

72 

74 

79 

69 

75 

80 

78 

63 

72 

74 

77 

8  0 

69 

66 

MIN 

45 

4  7 

46 

45 

50 

53 

54 

51 

50 

47 

45 

52 

44 

46 

46 

46 

49 

48 

47 

50 

53 

45 

45 

51 

50 

51 

48 

48 

47 

50 

45 

48.2 

MAX 

86 

86 

92 

87 

94 

91 

93 

90 

87 

92 

88 

84 

88 

89 

ea 

82 

63 

93 

94 

88 

88 

91 

94 

88 

73 

81 

85 

91 

85 

74 

74 

87.1 

MIN 

54 

58 

57 

52 

51 

53 

52 

57 

54 

53 

53 

60 

49 

48 

50 

58 

55 

53 

55 

51 

56 

53 

52 

56 

61 

57 

51 

50 

58 

51 

52 

53.9 

74 

79 

78 

83 

87 

86 

85 

80 

82 

77 

84 

72 

74 

76 

72 

82 

83 

77 

76 

81 

82 

79 

73 

73 

80 

64 

78.4 

MIN 

46 

45 

47 

39 

38 

39 

43 

43 

42 

43 

35 

46 

39 

38 

50 

40 

39 

40 

50 

37 

34 

39 

48 

48 

39 

38 

48 

44 

42.0 

87 

87 

91 

84 

92 

91 

96 

96 

94 

94 

93 

88 

91 

91 

89 

79 

83 

92 

93 

92 

92 

95 

95 

88 

76 

86 

90 

94 

83 

75 

75 

MIN 

64 

66 

66 

64 

65 

65 

65 

68 

66 

67 

65 

66 

62 

62 

59 

62 

59 

62 

70 

71 

64 

62 

64 

68 

62 

62 

59 

61 

6  1 

59 

55 

63.6 

73 

72 

72 

76 

80 

80 

81 

60 

76 

69 

78 

70 

72 

72 

76 

74 

72 

75 

77 

75 

68 

74 

78 

78 

72 

69 

76 

77 

76 

59 

62 

MIN 

43 

38 

43 

36 

32 

35 

38 

39 

34 

36 

33 

39 

35 

36 

34 

3  7 

42 

35 

37 

31 

49 

35 

33 

36 

41 

43 

35 

3 

45 

43 

37.5 

72 

70 

70 

76 

78 

79 

76 

79 

75 

74 

74 

69 

73 

73 

73 

72 

73 

75 

74 

72 

69 

75 

77 

77 

70 

69 

75 

75 

79 

72 

62 

MIN 

49 

45 

45 

42 

39 

42 

44 

45 

42 

42 

40 

45 

42 

44 

40 

44 

50 

44 

44 

39 

5  1 

40 

39 

43 

46 

52 

42 

41 

40 

51 

46 

43.8 

77 

74 

66 

73 

78 

83 

84 

82 

82 

60 

74 

73 

75 

73 

74 

75 

7  2 

71 

73 

80 

77 

76 

80 

81 

77 

80 

78 

79 

78 

72 

71 

MIN 

54 

52 

52 

51 

45 

48 

50 

52 

50 

52 

49 

52 

55 

46 

48 

50 

53 

50 

54 

45 

57 

45 

48 

52 

50 

45 

50 

46 

50 

52 

45 

49.9 

MAX 

82 

82 

83 

86 

89 

93 

94 

92 

81 

87 

80 

77 

64 

81 

83 

86 

87 

84 

84 

84 

91 

85 

81 

88 

87 

85 

87 

86 

90 

92 

81 

MIN 

61 

58 

59 

56 

54 

58 

60 

58 

55 

56 

56 

56 

57 

56 

56 

60 

62 

55 

54 

52 

6  1 

52 

50 

50 

62 

54 

58 

56 

58 

53 

56.4 

76 

80 

81 

84 

88 

87 

86 

82 

79 

76 

82 

71 

77 

80 

8  0 

79 

75 

82 

85 

83 

76 

82 

84 

84 

75 

73 

78 

85 

86 

70 

69 

MIN 

44 

50 

50 

45 

44 

50 

51 

49 

47 

45 

41 

52 

44 

43 

43 

48 

52 

44 

'9 

45 

53 

42 

42 

45 

° 

46.6 

84 

84 

88 

89 

91 

96 

90 

85 

89 

84 

80 

83 

83 

85 

85 

88 

8  5 

87 

82 

92 

83 

84 

90 

92 

88 

91 

88 

92 

92 

85 

83 

87  0 

MIN 

62 

54 

57 

57 

56 

55 

60 

55 

56 

53 

50 

55 

54 

52 

53 

61 

58 

5  3 

54 

51 

5 

48 

47 

54 

62 

5 

54 

54 

56 

54.9 

85 

82 

87 

88 

89 

88 

87 

86 

86 

85 

90 

72 

84 

84 

68 

78 

82 

87 

86 

85 

80 

86 

89 

85 

77 

82 

85 

89 

84 

74 

70 

MIN 

51 

51 

55 

46 

46 

45 

46 

52 

48 

49 

46 

64 

44 

43 

45 

55 

55 

47 

50 

52 

4  6 

46 

44 

44 

53 

45 

47 

1 

54 

50 

49.1 

MAX 

72 

70 

65 

69 

76 

80 

82 

70 

75 

71 

69 

66 

70 

71 

68 

68 

68 

70 

72 

78 

74 

79 

78 

76 

72 

74 

77 

77 

76 

64 

65 

MIN 

42 

41 

46 

47 

46 

36 

37 

40 

36 

46 

38 

42 

40 

39 

38 

44 

46 

45 

37 

34 

41 

38 

39 

38 

42 

35 

36 

37 

34 

48 

35 

40.2 

95 

88 

101 

96 

98 

94 

95 

96 

96 

97 

84 

65 

82 

79 

83 

91 

92 

86 

75 

86 

89 

81 

89 

94 

89 

92 

95 

96 

92 

93 

MIN 

62 

60 

58 

60 

62 

60 

64 

61 

69 

59 

62 

61 

59 

62 

64 

61 

62 

64 

55 

60 

54 

5 1 

57 

59 

62 

58 

58 

6  0 

59 

60.0 

MAX 

87 

90 

94 

99 

98 

95 

96 

93 

97 

94 

85 

82 

81 

81 

84 

83 

85 

83 

86 

92 

85 

87 

93 

95 

88 

93 

92 

95 

95 

92 

91 

MIN 

65 

60 

61 

62 

62 

56 

59 

62 

61 

65 

64 

59 

56 

56 

58 

64 

63 

62 

62 

55 

66 

51 

54 

52 

63 

63 

64 

60 

59 

56 

63 

60.1 

MAX 

82 

80 

78 

83 

86 

88 

87 

80 

81 

78 

85 

77 

79 

78 

81 

79 

76 

84 

81 

82 

77 

81 

84 

82 

75 

73 

80 

85 

8  0 

65 

68 

MIN 

46 

45 

50 

46 

42 

43 

45 

47 

44 

42 

38 

49 

44 

42 

40 

44 

50 

44 

44 

45 

51 

39 

36 

43 

48 

5C 

39 

40 

45 

50 

45 

44.5 

MAX 

70 

72 

73 

80 

83 

86 

82 

77 

82 

79 

71 

75 

71 

72 

73 

81 

74 

77 

72 

85 

77 

73 

83 

82 

74 

82 

75 

80 

79 

69 

72 

76  8 

MIN 

45 

46 

45 

44 

45 

45 

51 

47 

45 

44 

41 

45 

43 

42 

42 

43 

47 

43 

46 

41 

5  3 

42 

42 

44 

48 

47 

41 

42 

41 

44.4 

MAX 

83 

85 

78 

83 

85 

90 

92 

91 

91 

88 

85 

84 

86 

84 

76 

75 

77 

83 

83 

86 

86 

88 

84 

83 

80 

86 

87 

B0 

73 

75 

8  3.6 

MIN 

54 

56 

57 

55 

52 

46 

50 

49 

53 

54 

57 

55 

50 

49 

56 

56 

57 

65 

49 

50 

52 

50 

52.0 

92 

87 

83 

92 

94 

94 

95 

95 

93 

93 

92 

85 

78 

80 

88 

94 

94 

87 

83 

89 

89 

86 

89 

89 

89 

92 

91 

93 

92 

93 

92 

89.6 

MIN 

65 

63 

65 

60 

57 

56 

61 

67 

62 

62 

62 

64 

62 

61 

63 

63 

65 

65 

55 

65 

59 

61.7 

85 

90 

94 

95 

96 

94 

95 

91 

9  3 

96 

90 

84 

84 

83 

85 

84 

89 

86 

83 

94 

91 

86 

92 

95 

92 

93 

93 

95 

'6 

90 

90 

90,5 

MIN 

63 

61 

61 

60 

58 

59 

61 

58 

60 

54 

60 

62 

56 

57 

59 

64 

63 

62 

62 

56 

66 

48 

56 

49 

59.4 

MAX 

79 

78 

84 

87 

91 

93 

91 

80 

90 

78 

76 

78 

72 

83 

85 

85 

81 

84 

85 

90 

82 

80 

86 

88 

80 

86 

85 

88 

68 

82 

82 

83  8 

MIN 

58 

58 

60 

57 

60 

65 

63 

60 

63 

61 

53 

64 

54 

56 

58 

57 

60 

54 

58 

62 

63 

54 

59 

62 

58 

58.8 

MAX 

81 

85 

85 

90 

91 

92 

89 

84 

90 

84 

81 

84 

80 

79 

83 

84 

85 

84 

80 

92 

8  3 

81 

90 

90 

85 

86 

86 

90 

91 

83 

85.6 

MIN 

61 

53 

53 

51 

52 

48 

53 

49 

54 

52 

50 

50 

50 

48 

52 

61 

59 

55 

52 

53 

61 

47 

42 

5  1 

56 

59 

49 

52.3 

MAX 

87 

84 

88 

94 

94 

90 

95 

93 

94 

92 

81 

85 

75 

80 

81 

90 

91 

87 

77 

88 

9  0 

81 

8; 

93 

90 

93 

94 

92 

90 

88.2 

MIN 

63 

65 

61 

57 

56 

56 

55 

67 

61 

63 

59 

63 

60 

6C 

63 

65 

61 

62 

63 

59.6 

MAX 

88 

82 

76 

90 

94 

93 

97 

96 

94 

93 

83 

87 

79 

a: 

89 

94 

92 

89 

78 

91 

92 

83 

91 

95 

90 

92 

92 

94 

94 

93 

91 

89.5 

MIN 

63 

63 

64 

60 

57 

59 

59 

63 

62 

60 

61 

61 

62 

65 

61 

56 

66 

59 

60 

59 

62 

64 

62 

66 

6  5 

65 

60 

61.7 

70 

73 

69 

75 

79 

82 

82 

81 

79 

75 

75 

78 

74 

76 

81 

69 

69 

70 

78 

79 

75 

81 

78 

74 

69 

75 

78 

80 

72 

66 

67 

75.1 

MIN 

48 

46 

47 

48 

49 

44 

48 

48 

47 

51 

46 

45 

46 

41 

43 

47 

46 

47 

39 

40 

48 

48 

44 

43 

46 

43 

44 

38 

45 

43 

37 

45.0 

MAX 

69 

70 

69 

74 

78 

81 

80 

77 

77 

75 

69 

66 

72 

71 

72 

74 

68 

71 

71 

76 

73 

74 

77 

78 

65 

76 

70 

77 

72 

75 

70 

73.1 

MIN 

47 

47 

46 

48 

47 

46 

49 

47 

46 

46 

42 

46 

47 

45 

43 

47 

51 

47 

44 

47 

49 

43 

44 

45 

50 

47 

45 

42 

45 

46 

44 

46.1 

(;:edgewater 
''estes  park 


EVERGREEN 
EVERSOLL  RANCH 
J FLAGLER  2  Nw 
FORDER  8  S 

fort  collins 
foot  lewis 
fort  lupton 
fort  morgan 
:fraser 


'FRUITA  2  N 


GATEWAY   1  SW 


GEORGETOWN 


J  'GLENWOOD  SPRINGS  1  N 


GORE  PASS  RANCH 


; GRAND  JUNCTION  we  AP 

'grand  lake  1  wnw 
'grand  laxe  6  ssw 
'great  sano  dunes  nm 

GREELEY 


'  | GREEN  MOUNTAIN  DAM 


| G ROVER  10  W 
' HAY DEN 

HERMI T  7  ESE 
j HOLLY 

HOLYOXE 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

IDAHO  SPRINGS 

IGNACIO  1  N 

JOHN  MARTIN  DAM 

JULESBURG 

KASSLER 

XAUFFMAN  4  SSE 

XI T  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAXE  GEORGE  8  SW 


See  Reference  Notes  Following  Station  i^dox 
-  123  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORAOC 
AUGUST  1961 


LAMAR 

LAS  ANIMAS   1  N 
LEAOVILLE 
LI  HON   6  SSW 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 


MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT    2  WSW 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE    1  S 
PAONIA 
PARADOX 
PARKER   9  E 
PUEBLO  we  AP 
RANGELY 

RED   FEATHER   LAKES   6  SE 


RIFLE   2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  IDA 

SEDGWICK   5  S 
S I LVE  R  TON 
SPICER 

SPRINGFIELD  7  WSW 
STEAMBOAT  SPRINGS 


D»Y 

M 

£ 
01 
4 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  J 

29 

30 

31 

MAX 

91 

81 

86 

93 

97 

92 

96 

96 

94 

94 

85 

86 

77 

79 

07 

95 

97 

93 

95 

92 

89 . 

M1N 

65 

64 

65 

60 

60 

57 

63 

67 

64 

65 

64 

66 

62 

63 

67 

64 

66 

64 

63 

56 

64 

56 

52 

53 

62 

66 

58 

63 

61 

67 

62 

62, 

MAX 

90 

82 

84 

92 

96 

91 

96 

98 

95 

94 

85 

87 

85 

84 

87 

94 

96 

9S 

94 

91. 

MIN 

61 

63 

64 

68 

57 

55 

59 

64 

60 

61 

59 

60 

60 

60 

59 

60 

60 

61 

60 

54 

56 

57 

53 

52 

58 

57 

50 

60 

56 

64 

58 

58. 

MAX 

64 

67 

69 

73 

82 

74 

78 

72 

71 

68 

64 

65 

70 

71 

72 

70 

70 

66 

74 

66 

66 

7 1 

74 

72 

56 

MIN 

44 

45 

45 

45 

41 

44 

45 

43 

41 

42 

43 

45 

38 

40 

40 

41 

42 

40 

41 

40 

45 

39 

44 

43 

45 

44 

38 

37 

42 

43 

39 

42. 

MAX 

S3 

80 

82 

85 

90 

86 

94 

82 

89 

85 

78 

80 

76 

78 

83 

86 

88 

88 

87 

84 

MIN 

56 

55 

56 

54 

56 

54 

52 

56 

57 

54 

53 

52 

53 

51 

52 

58 

56 

55 

53 

50 

60 

4  | 

45 

53 

62 

53 

56 

56 

60 

50 

52 

53! 

MAX 

83 

81 

82 

85 

91 

87 

90 

82 

89 

84 

76 

78 

77 

77 

79 

76 

85 

82 

81 

86 

90 

82 

86 

86 

86 

85 

83 

MIN 

58 

56 

58 

56 

53 

53 

53 

60 

57 

57 

56 

58 

55 

53 

59 

63 

59 

59 

57 

50 

61 

51 

54 

50 

61 

54 

57 

59 

51 

46 

64 

55. 

MAX 

83 

80 

85 

85 

90 

87 

90 

87 

89 

86 

96 

81 

83 

85 

85 

81 

85 

90 

82 

77 

84. 

MIN 

54 

53 

52 

49 

50 

47 

47 

51 

49 

51 

45 

53 

45 

44 

40 

55 

56 

45 

49 

5C 

48 

45 

42 

55 

56 

52 

44 

40 

53 

55 

48 

49. 

MAX 

82 

lb 

86 

87 

90 

93 

96 

89 

83 

89 

84 

81 

84 

83 

84 

84 

88 

88 

92 

8  1 

86. 

MIN 

57 

56 

59 

55 

48 

54 

60 

58 

54 

55 

52 

57 

59 

56 

53 

59 

59 

53 

58 

SC 

57 

63 

5C 

51 

60 

59 

57 

54 

62 

55 

51 

55. 

MAX 

77 

76 

80 

74 

79 

81 

03 

79 

77 

76 

78 

66 

76 

74 

81 

70 

76 

77 

64 

MIN 

42 

44 

33 

32 

41 

42 

44 

43 

43 

38 

37 

59 

41 

36 

41 

47 

49 

42 

42 

42 

43 

it 

35 

40 

48 

44 

43 

41 

42 

4< 

43 

41. 

MAX 

83 

s: 

87 

86 

89 

87 

89 

87 

85 

87 

86 

79 

82 

84 

87 

8C 

84 

87 

89 

87 

82 

86 

89 

85 

75 

80 

90 

84 

74 

MIN 

56 

5* 

56 

52 

49 

51 

50 

56 

49 

57 

45 

59 

48 

42 

43 

60 

55 

44 

49 

52 

50 

47 

41 

51 

57 

49 

41 

42 

46 

54 

52 

50. 

MAX 

83 

83 

87 

85 

68 

91 

90 

88 

86 

89 

87 

82 

85 

87 

39 

87 

87 

78 

90 

92 

88 

83 

82 

90 

84 

7- 

85 

MIN 

49 

47 

47 

46 

44 

47 

46 

47 

45 

46 

42 

50 

42 

40 

40 

51 

5C 

43 

40 

44 

43 

41 

38 

45 

50 

45 

42 

41 

45 

49 

42 

44. 

MAX 

84 

85 

77 

87 

89 

87 

93 

90 

92 

90 

90 

83 

85 

85 

78 

87 

87 

85 

79 

84 

92 

82 

73 

MIN 

56 

55 

57 

57 

59 

58 

60 

61 

63 

63 

57 

53 

57 

55 

58 

55 

55 

54 

56 

57 

57 

58 

59 

55 

56 

55 

59 

60 

61 

51 

50 

57.. 

76 

77 

65 

75 

78 

82 

83 

78 

79 

74 

78 

76 

75 

74 

73 

74 

70 

75 

76 

79 

78 

79 

76 

79 

76 

75 

78 

75 

72 

MIN 

57 

51 

54 

52 

46 

41 

42 

43 

45 

48 

48 

53 

50 

48 

45 

47 

50 

52 

44 

39 

45 

44 

46 

47 

48 

43 

43 

40 

40 

42 

39 

46. 

84 

82 

85 

34 

85 

88 

89 

91 

92 

90 

89 

88 

86 

86 

87 

86 

72 

8  3 

87 

89 

85 

74 

MIN 

59 

56 

62 

59 

60 

56 

59 

61 

57 

66 

58 

58 

57 

56 

56 

56 

5! 

54 

56 

55 

61 

56 

5! 

60 

55 

54 

53 

52 

56 

58 

60 

57!  1 

MAX 

75 

77 

76 

84 

88 

88 

84 

86 

75 

73 

72 

75 

71 

75 

82 

79 

85 

79 

79 

74 

MIN 

49 

51 

51 

48 

56 

50 

51 

52 

50 

48 

47 

50 

48 

49 

54 

54 

48 

5C 

45 

58 

47 

42 

52 

55 

54 

50 

51 

46 

49 

48 

50.; 

MAX 

83 

82 

78 

83 

82 

86 

93 

91 

88 

88 

88 

82 

88 

82 

78 

70 

76 

81 

78 

87 

73 

74 

73 

MIN 

50 

53 

55 

53 

56 

51 

53 

54 

52 

60 

62 

52 

58 

46 

52 

54 

52 

50 

54 

52 

56 

56 

5' 

53 

54 

55 

46 

59 

57 

52 

44 

53.: 

MAX 

67 

65 

65 

64 

74 

76 

76 

79 

78 

71 

71 

66 

62 

66 

65 

59 

70 

73 

65 

69 

69 

69.1(i 

MIN 

44 

47 

44 

47 

43 

49 

52 

47 

43 

47 

52 

44 

47 

43 

41 

55 

57 

46 

4: 

35 

46 

45 

4! 

42 

4! 

47 

50 

45 

43 

42 

40 

45.' 

MAX 

76 

80 

77 

75 

82 

86 

89 

86 

84 

84 

82 

81 

82 

83 

82 

78 

8  1 

82 

76 

70 

MIN 

54 

52 

56 

4  9 

54 

46 

54 

59 

50 

55 

49 

52 

42 

45 

47 

5C 

4E 

46 

4i 

52 

53 

4! 

4! 

57 

52 

46 

47 

47 

52 

52 

44 

50.' 

72 

7* 

76 

71 

78 

83 

84 

82 

80 

77 

74 

72 

76 

60 

72 

74 

76 

71 

70 

MIN 

53 

52 

54 

55 

52 

51 

54 

55 

53 

56 

54 

51 

51 

51 

54 

54 

50 

50 

5C 

51 

54 

5: 

5' 

54 

61 

51 

50 

56 

55 

52 

47 

52.!.: 

80 

77 

66 

80 

84 

86 

89 

88 

84 

84 

84 

74 

79 

79 

72 

76 

80 

82 

85 

78 

70 

7  3 

MIN 

51 

52 

45 

55 

50 

42 

40 

46 

47 

52 

48 

54 

54 

45 

51 

54 

54 

52 

4E 

42 

47 

4  3 

51 

46 

53 

43 

46 

42 

50 

55 

37 

48.: 

91 

88 

93 

90 

93 

93 

97 

96 

96 

96 

95 

91 

94 

93 

91 

83 

93 

7< 

86 

92 

96 

92 

77 

7  6 

90  V 

MIN 

67 

65 

65 

65 

66 

64 

66 

72 

68 

6b 

66 

65 

64 

64 

6  J 

64 

58 

64 

65 

63 

66 

6' 

6! 

64 

61 

62 

61 

61 

67  60 

56 

64.; 

86 

85 

86 

81 

90 

89 

92 

90 

90 

90 

91 

85 

86 

88 

84 

82 

79 

88 

9C 

90 

87 

88 

89 

86 

78 

85 

91 

87 

78 

MIN 

58 

58 

61 

60 

56 

55 

56 

59 

59 

58 

59 

59 

54 

57 

55 

55 

53 

54 

57 

57 

61 

55 

55 

59 

56 

54 

52 

53 

55  57 

5, 

56.! 

93 

86 

87 

86 

89 

90 

99 

95 

99 

95 

90 

89 

92 

90 

87 

92 

93 

96 

95 

88 

95 

83  76 

MIN 

60 

60 

63 

59 

61 

57 

54 

56 

56 

65 

58 

54 

54 

54 

55 

59 

54 

54 

55 

58 

59 

52 

55 

56 

4< 

57 

49 

50 

61 

53 

48 

56.  ( 

80 

80 

81 

83 

91 

93 

91 

84 

90 

87 

76 

81 

79 

81 

85 

81 

86 

86 

87 

85  ac 

MIN 

55 

52 

54 

49 

50 

50 

56 

55 

58 

52 

50 

57 

55 

52 

55 

51 

54 

5C 

50 

5C 

56 

48 

5C 

47 

56 

56 

51 

56 

55  55 

4C 

53.( 

MAX 

86 

85 

77 

89 

93 

90 

93 

93 

94 

89 

82 

80 

78 

80 

82 

87 

60  86 

92 

9  1 

91 

91 

89 

87  1 

MIN 

64 

64 

63 

62 

55 

57 

59 

59 

61 

61 

57 

61 

62 

58 

60 

62 

62 

62 

65 

57 

66 

59 

54 

56 

66 

65 

61 

59 

56  56 

51 

60.: 

89 

88 

92 

90 

92 

91 

94 

94 

95 

94 

94 

85 

87 

91 

92 

83 

89 

95 

89 

94 

96 

89 

85 

86 

92 

94 

83  77 

89.1 

MIN 

55 

58 

60 

55 

58 

53 

53 

61 

52 

60 

56 

60 

52 

51 

4* 

59 

54 

49 

49 

5< 

50 

45 

55 

57 

56 

52 

54 

55 

57  52 

5£ 

54.! 

72 

73 

77 

84 

86 

88 

85 

80 

78 

73 

72 

72 

71 

70 

70 

79 

84 

78 

75 

SO 

84 

82  73 

75 

MIN 

43 

43 

46 

42 

42 

45 

52 

43 

46 

41 

38 

41 

49 

41 

40 

43 

5C 

42 

4C 

4C 

52 

4C 

31 

41 

47 

50 

48 

41 

41 

53 

46 

44. ( 

72 

69 

66 

73 

77 

79 

84 

80 

80 

77 

70 

72 

76 

76 

73 

80 

76 

73 

66 

76 

79 

68  64 

MIN 

46 

45 

35 

45 

43 

39 

42 

41 

41 

47 

39 

43 

40 

39 

44 

4E 

46 

4C 

42 

3! 

41 

40 

41 

41 

44  38 

36 

37 

46  47 

32 

41.5 

MAX 

82 

87 

88 

83 

93 

90 

95 

90 

86 

88 

85 

88 

88 

90 

86 

93 

94  92 

83 

80 

8  8 

92 

8f 

79 

8  0 

MIN 

54 

55 

56 

63 

51 

52 

51 

54 

52 

53 

*8 

46 

50 

46 

45 

5  6 

57 

45 

5  0 

5: 

52 

46 

44  55 

55 

64 

48 

44 

53  57 

51 

51.6 

MAX 

90 

84 

78 

91 

95 

93 

96 

96 

93 

91 

S3 

87 

80 

84 

91 

94 

95 

88 

85 

92 

90 

84 

95 

95 

91 

93 

95 

93  93 

90  2* 

MIN 

60 

62 

62 

56 

53 

53 

53 

61 

58 

58 

56 

59 

60 

55 

55 

56 

62 

60 

5  8 

50 

61 

54 

51 

52 

55 

60 

6] 

61 

57  60 

56 

57.5 

MAX 

83 

87 

82 

81 

09 

85 

88 

89 

85 

90 

77 

76 

74 

77 

76 

77 

83 

87 

80 

81 

81 

82 

83  85 

8  3 

MIN 

55 

55 

55 

54 

52 

54 

53 

54 

55 

53 

54 

52 

51 

51 

54 

5« 

5< 

52 

52 

5t 

56 

47 

46 

56 

46 

47 

47 

49 

51 

54 

49 

52.3 

MAX 

63 

65 

65 

66 

74 

75 

74 

73 

75 

68 

63 

67 

63 

63 

65 

65 

72 

70 

62 

70 

7C 

72 

69  67 

64 

67  9 

MIN 

44 

42 

44 

38 

35 

43 

42 

44 

42 

43 

40 

45 

43 

39 

3e 

42 

4! 

4C 

4C 

3< 

45 

39 

35 

40 

44 

42 

40 

42 

43  45 

38 

41.5 

72 

74 

67 

75 

82 

85 

87 

85 

84 

83 

76 

72 

70 

73 

76 

80 

78 

81 

80 

77 

82 

8  1 

80 

8] 

78 

79 

MIN 

53 

55 

56 

57 

50 

57 

56 

54 

57 

35 

51 

52 

54 

47 

49 

5  0 

5' 

55 

5' 

4! 

55 

48 

41 

56 

54 

54 

55 

49 

51 

56 

48 

52.1 

79 

80 

72 

75 

82 

85 

87 

80 

85 

79 

82 

75 

78 

76 

76 

85 

8C 

83 

76 

82 

75 

80 

84 

82 

77  69 

74 

78.9 

MIN 

52 

51 

54 

53 

43 

46 

54 

51 

48 

50 

46 

52 

48 

50 

45 

51 

45 

46 

M 

44 

53 

48 

46 

51 

50 

46 

48 

44 

43  44 

42 

48.3 

MAX 

78 

80 

82 

78 

86 

87 

89 

87 

85 

78 

77 

78 

78 

60 

82 

82 

84 

83 

80 

80 

81 

83 

82 

76 

76 

MIN 

51 

3 

54 

46 

45 

49 

49 

47 

46 

52 

49 

51 

46 

52 

5< 

5C 

48 

4! 

52 

46 

46  48 

54 

47 

46 

42 

45  52 

41 

48.5 

MAX 

81 

87 

91 

94 

93 

90 

92 

91 

93 

91 

85 

83 

81 

81 

83 

62 

83 

9C 

93 

88 

91 

92 

94 

94  89 

8  6 

88.1 

MIN 

63 

61 

63 

63 

56 

5  3 

61 

59 

60 

57 

57 

60 

55 

56 

58 

63 

6C 

61 

62 

5! 

65 

52 

56 

55 

64  61 

58 

62 

60  56 

62 

59.2 

MAX 

75 

72 

65 

70 

76 

78 

75 

76 

78 

80 

78 

68 

70 

73 

69 

78 

76 

74 

72 

75 

75 

75 

68  67 

65 

MIN 

41 

45 

46 

45 

38 

35 

40 

39 

35 

38 

40 

36 

38 

39 

40 

4t 

42 

4C 

31 

31 

42 

4C 

35 

40 

36 

40 

37 

34 

38  37 

34 

39.1 

MAX 

72 

71 

79 

77 

79 

82 

79 

77 

75 

74 

76 

78 

73 

76 

78 

71 

72 

76 

76 

77 

75 

76 

73 

72 

71 

74 

77 

62 

65 

74.6 

MIN 

41 

40 

44 

45 

47 

47 

35 

50 

41 

36 

30 

44 

51 

43 

37 

33 

36 

34  38 

35 

47 

39 

36  36 

44 

40.7 

MAX 

86 

78 

82 

89 

92 

89 

91 

95 

90 

91 

87 

83 

73 

79 

85 

84 

86 

93 

89 

85 

91 

91 

86 

90 

89 

MIN 

61 

61 

60 

61 

55 

60 

55 

61 

61 

66 

59 

61 

60 

56 

59 

58 

55 

55 

61 

51 

61 

56 

51 

58 

62 

59 

59 

59 

55 

59 

55 

It'.l 

MAX 

81 

83 

85 

87 

88 

88 

87 

86 

85 

85 

87 

75 

78 

79 

87 

84 

79 

66 

85 

83 

78 

84  86 

80 

75 

77 

82 

88 

83  72 

67 

82.3 

MIN 

47 

44 

51 

40 

40 

41 

42 

47 

45 

31 

36 

47 

40 

37 

36 

45 

52 

39 

41 

41 

52 

36 

34  41 

51 

54 

38 

38 

42  52 

48 

42.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES  Colorado 

ConHnu+d   AUGUST  1961 


Station 

Day  Of  Month 

0 
01 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

t 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

STEM-  ING 

MAX 
MIN 

82 
64 

83 
60 

87 
6] 

88 
58 

94 
56 

91 
56 

97 
59 

90 
58 

90 
58 

92 
54 

87 
58 

78 
56 

85 
54 

81 

53 

84 
61 

86 
66 

87 
63 

85 

57 

85 
57 

82 
54 

94 
66 

81 

50 

82 
51 

91 

51 

93 
62 

88 
61 

89 
53 

92 
59 

93 
59 

9  3 
53 

86 
61 

87.6 
57.8 

STRATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

85 
60 

90 
59 

88 

30 

93 
55 

98 
56 

94 
52 

98 

57 

93 
*J> 

96 
59 

94 

57 

79 
57 

88 

60 

76 
53 

80 
52 

77 
59 

91 
64 

90 
59 

87 
60 

95 
52 

89 

60 

89 
53 

87 
58 

93 
59 

90 
57 

92 
59 

86 

54 

89.2 
57.2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

60 
40 

66 
44 

69 

40 

66 
41 

71 

39 

74 
43 

73 
41 

67 
40 

68 
39 

66 

38 

66 
38 

64 
43 

67 
40 

70 
39 

70 
37 

66, 
37 

66 
42 

70 
37 

68 
39 

68 
36 

66 
43 

71 
36 

70 
46 

66 
39 

60 
44 

67 
45 

68 

36 

71 
33 

66 
36 

58 
42 

59 
41 

67.1 
39.9 

TACONY  7 

MAX 
MIN 

86 
64 

85 
64 

77 
56 

85 
54 

93 
55 

90 
57 

93 
59 

87 
58 

94 
61 

92 

55 

80 
53 

80 
55 

77 
51 

30 
53 

82 

60 

90 
55 

90 
55 

85 
55 

87 
57 

67 
47 

87 
62 

82 

50 

88 
47 

9  0 

56 

69 
66 

92 
65 

91 
61 

92 
58 

91 

56 

89 
56 

89 
57 

87.1 
56.7 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

67 
49 

64 
49 

69 
46 

68 
47 

76 

42 

73 
39 

78 
42 

76 
43 

74 
43 

70 
41 

73 
42 

67 
49 

71 
41 

71 

41 

76 
44 

66 
45 

62 
47 

72 
46 

72 
42 

74 
42 

68 
47 

75 
39 

75 
40 

73 
42 

70 
48 

69 
45 

73 
39 

75 
38 

71 
39 

67 
47 

59 
43 

70.8 
43.6 

TELLURIOE 

MAX 
MIN 

70 
49 

74 
42 

70 
50 

72 
46 

73 
45 

79 
39 

82 
44 

80 
41 

82 
42 

78 
49 

77 
44 

76 

45 

76 

40 

76 
42 

70 
43 

65 
48 

65 
48 

75 
40 

77 
42 

77 
40 

77 

45 

81 
42 

76 
42 

74 
46 

68 
49 

71 
44 

■  77 
37 

81 
39 

71 
46 

66 
48 

66 
45 

74.3 
44.0 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

79 
60 

78 
62 

73 
59 

80 
52 

83 
56 

88 
54 

88 
59 

88 

60 

89 
57 

85 
55 

77 
54 

77 
57 

75 
59 

79 
55 

80 
59 

81 

60 

80 
61 

79 
56 

75 
55 

85 
51 

63 
60 

63 
56 

84 
59 

66 

56 

82 
57 

85 
60 

85 
5  6 

85 
59 

81 
54 

82 
54 

81 

52 

81.8 
56.9 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
62 

81 

60 

73 
59 

81 
60 

88 
56 

92 
59 

92 
58 

93 
59 

95 

58 

90 
55 

84 
54 

85 
57 

81 
61 

S3 

54 

64 

5e 

82 
57 

82 
61 

83 
56 

79 

55 

86 

53 

83 
61 

81 
56 

89 
5'' 

92 
65 

87 

59 

87 
62 

91 
59 

91 
59 

85 
60 

67 

59 

63 
55 

85.6 
58.3 

TWO  BUTTES  1  NW 

MAX 
MIN 

92 
65 

80 
63 

82 
62 

89 
60 

92 
57 

89 
58 

91 
55 

94 

63 

94 

61 

95 
63 

85 
62 

68 
60 

73 
60 

79 
59 

85 
65 

91 
61 

92 
61 

87 
61 

77 
63 

86 

53 

86 

62 

80 
55 

87 

50 

93 
50 

91 
61 

90 
60 

93 
60 

94 
57 

9i 
56 

92 
60 

92 
68 

88.  1 
59.5 

URAVAN 

MAX 
MIN 

91 
61 

89 

91 
64 

93 
65 

96 
62 

100 
62 

100 
65 

98 

98 

96 

92 

94 

94 

90 

80 

84 

60 

95 
59 

96 
63 

96 
63 

95 
66 

100 
60 

97 
60 

9  3 
65 

81 
62 

91 

60 

96 
57 

97 
57 

88 

56 

60 

56 

92.6 

VALLECI TO  DAM 

MAX 
MIN 

80 
52 

77 
50 

73 
52 

77 
51 

80 
46 

83 
45 

86 
49 

85 
48 

84 

51 

S3 
51 

83 
51 

77 
51 

80 
45 

78 
45 

73 
50 

69 
52 

73 
52 

76 

50 

78 
48 

79 
45 

81 

47 

82 
46 

77 
53 

78 
49 

72 
52 

79 
43 

81 
45 

82 
44 

75 
51 

70 
51 

70 
39 

76.1 
48.5 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
MIN 

81 
43 

75 
48 

75 
50 

62 
48 

71 
48 

78 
38 

80 
40 

82 
40 

76 

39 

79 
46 

74 
40 

71 
49 

69 
47 

74 
42 

73 
43 

68 
46 

66 
48 

70 
50 

69 
38 

73 
35 

78 
42 

77 

40 

80 
42 

80 

44 

75 
48 

71 
42 

73 

4  0 

72 
42 

77 
37 

77 
43 

65 

44 

73.9 
43.3 

WALDEN 

MAX 
MIN 

74 
45 

76 
41 

76 
41 

80 
37 

82 
36 

84 

36 

82 
41 

80 
46 

77 
44 

76 
44 

79 
33 

75 
45 

74 
37 

76 
35 

79 

35 

71 
41 

73 
50 

60 
37 

80 
37 

78 

35 

70 
49 

77 
36 

SO 
32 

73 
37 

74 
48 

72 
50 

78 
37 

82 
37 

76 
38 

67 
49 

66 
45 

76.5 
40.5 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
56 

78 
56 

67 
57 

79 
55 

85 
53 

89 
57 

90 
56 

93 
56 

"0 
56 

86 

55 

78 
53 

80 
57 

75 
58 

71 
52 

8  0 
52 

83 
55 

82 
56 

82 
58 

77 
55 

67 
49 

B4 
62 

80 
52 

85 
51 

87 
56 

63 
61 

82 
60 

86 
55 

86 

50 

65 

53 

63 
61 

82 
52 

82.5 
55.4 

WATER DALE 

MAX 
MIN 

81 

55 

81 
56 

65 
55 

89 
54 

93 
50 

9* 
48 

91 
56 

81 
53 

85 
54 

80 
51 

76 
48 

79 
55 

80 
56 

82 
53 

81 
51 

80 
52 

84 

58 

83 

5  2 

84 

53 

66 

51 

82 
54 

82 
50 

89 

48 

86 
51 

82 
56 

86 
49 

85 
51 

88 

45 

85 
48 

78 
51 

78 
61 

52.1 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

75 
50 

75 
47 

71 
51 

74 

50 

79 
40 

85 
40 

86 
42 

83 
48 

84 
42 

81 
44 

77 
41 

73 
48 

74 
47 

75 
42 

75 
47 

78 
46 

75 
50 

74 
47 

81 

40 

80 
40 

79 
50 

79 
45 

79 
42 

80 

44 

75 

50 

77 
50 

77 
43 

80 
42 

78 
43 

75 
49 

74 
40 

45.2 

WETMORE  2  S 

MAX 
MIN 

78 
53 

77 
54 

75 
57 

81 
59 

86 

53 

89 
58 

88 

59 

88 

57 

88 

56 

83 
54 

76 

52 

77 
52 

76 
55 

76 

50 

77 
49 

82 
52 

80 
54 

81 
54 

77 
54 

83 
50 

82 
59 

78 
50 

82 
49 

85 
57 

80 
57 

83 
54 

82 
57 

83 
52 

84 

55 

81 
53 

80 
49 

54.0 

WIGGINS  7  SW 

MAX 
MIN 

85 
62 

88 

56 

89 
56 

92 
54 

96 
58 

97 
52 

97 
57 

90 
57 

9  2 
59 

85 

52 

83 
53 

87 
56 

89 
54 

86 

50 

88 
59 

94 
60 

88 
56 

85 
54 

84 

57 

96 

50 

88 
61 

85 
49 

90 
50 

94 
50 

64 
57 

89 
59 

91 
55 

94 

55 

95 
53 

86 
54 

85 

53 

69.5 
55.2 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

63 
45 

56 
42 

5* 
43 

59 
41 

66 
40 

71 
46 

69 
44 

67 
44 

4  2 

43 

67 
41 

3  5 
4) 

60 
40 

38 

39 

5 1 
42 

56 
42 

6  0 
41 

43 

37 

-1 

43 

64 

4  0 

44 

59 
36 

4  0 

36 

42 

32 

31 

60.5 
40.9 

WRAY 

MAX 
MIN 

83 
64 

85 
64 

88 
02 

96 
58 

93 
57 

92 
56 

94 
61 

89 
64 

94 

5  0 

91 
57 

72 
60 

83 

61 

79 
57 

81 
58 

83 
6: 

85 
64 

90 
64 

B4 

6  3 

80 
63 

91 
58 

86 
66 

64 

51 

91 
56 

93 
5  1 

92 
52 

96 

59 

B  ' 

59 

93 
64 

93 
58 

95 
59 

9  0 
5  7 

68.2 
59.5 

YUMA 

MAX 
MIN 

88 
67 

89 
67 

90 
66 

97 
67 

99 
68 

9? 
57 

97 
59 

96 
64 

95 
62 

92 
66 

74 
59 

BO 
62 

78 
56 

86 
58 

81 

60 

89 
65 

87 
67 

88 

63 

85 
63 

94 

57 

93 
6  7 

84 

54 

89 
60 

94 

55 

94 
62 

92 
62 

86 

57 

93 
65 

93 
59 

93 
60 

93 
60 

90.0 
61.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth 

In  Soil 

Day  Oi  Month 

rage 

i 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7:00 

A 

II. 

67 

67 

70 

70 

70 

72 

74 

70 

64 

66 

65 

68 

70 

69 

69 

73 

72 

66 

68 

64 

69 

66 

67 

68 

70 

71 

66 

67 

67 

69 

63 

68 

3 

7:00 

P 

II. 

77 

82 

85 

85 

87 

87 

78 

75 

77 

77 

79 

78 

79 

81 

S3 

84 

76 

81 

77 

79 

78 

81 

83 

77 

80 

77 

79 

80 

80 

69 

70 

79 

4 

6 

Inches 

7:00 

A 

II. 

70 

70 

73 

74 

73 

75 

78 

73 

68 

69 

69 

74 

72 

72 

72 

75 

75 

69 

75 

68 

72 

70 

71 

72 

73 

73 

70 

71 

71 

72 

66 

71 

8 

7:00 

P 

M 

78 

82 

85 

85 

86 

87 

80 

77 

78 

77 

79 

79 

80 

82 

83 

84 

79 

82 

78 

80 

79 

81 

83 

79 

81 

78 

81 

81 

81 

72 

72 

80 

3 

12 

Inches 

7:00 

A 

11. 

73 

73 

75 

77 

67 

78 

80 

77 

75 

74 

73 

72 

75 

75 

75 

76 

78 

75 

70 

73 

74 

67 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

70 

74 

2 

7:00 

P 

II. 

75 

75 

78 

79 

79 

80 

80 

77 

75 

74 

75 

76 

79 

77 

77 

79 

78 

78 

75 

75 

76 

76 

77 

76 

78 

76 

76 

76 

76 

74 

72 

76 

6 

24 

Inches 

7:00 

A 

H. 

74 

73 

73 

73 

72 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

74 

72 

73 

2 

7:00 

P 

11. 

73 

73 

73 

73 

77 

75 

76 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

4 

36 

Inches 

7:00 

A 

U. 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

75 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

9 

7:00 

P 

II. 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

0 

72 

Inches 

7:00 

A 

H. 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

66 

66 

66 

66 
66 

66 

65 

0 

7:00 

P 

II. 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

1 

i  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  Betoronco  Notes  Following  SUdoo  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
AUGUST  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

in 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ALAMOSA  WB  AP 

EVAP 

.25 

.  31 

.  14 

.  18 

.19 

.32 

.  12 

.  31 

.27 

.23 

.30 

.16 

.28 

.  21 

.19 

.27 

.63 

.11 

.26 

.29 

.27 

.33 

.25 

.32 

.21 

.  25 

.23 

.24 

.29 

.22 

.14 

7.77 

WIND 

52 

61 

47 

51 

37 

37 

46 

86 

44 

47 

75 

50 

56 

63 

70 

70 

63 

50 

55 

52 

63 

69 

74 

48 

62 

55 

41 

41 

51 

75 

39 

1690 

MAX 

80 

78 

64 

81 

86 

85 

84 

80 

80 

84 

82 

80 

80 

82 

la 

I? 

fa 

j?q 

to 

lo 

78 

f  Q 

7  _ 

79 . 6 

UIN 

56 

55 

55 

55 

54 

50 

52 

56 

53 

53 

52 

55 

57 

56 

CO 

52 

52 

54 

rr 
55 

51 

48 

54 

52 

51 

53 

53 

50 

CO 

52 

49 

49 

CO 

53 

46 

52.7 

ARBOLES 

EVAP 

.  41 

, 

52 

.26 

.36 

.  42 

.  43 

.34 

.48 

_ 

.43 

.07 

* 

* 

, 

* 

1.07 

* 

WIND 

59 

62 

42 

63 

60 

43 

54 

71 

53 

87 

23 

74 

27 

87 

22 

36 

30 

41 

50 

42 

29 

54 

5 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

1 

1121 

MAX 

92 

92 

79 

93 

90 

93 

92 

9 1 

95 

94 

86 

tc 

92 

93 

fll. 

90  1 

UIN 

61 

63 

64 

63 

60 

60 

60 

59 

59 

60 

55 

62 

55 

57 

62 

63 

65 

58 

60 

en 

CI 

RR 

cc 

RR 

ca 

CO 

50 

59.8 

BONNY  DAM 

EVAP 

.  32 

.  27 

.30 

.  40 

.50 

.42 

53 

.35 

.39 

.48 

.42 

.15 

.18 

.27 

.25 

.20 

38 

24 

.30 

.22 

.47 

.35 

.36 

.46 

.34 

.33 

.26 

.36 

.31 

.61 

.  48 

10.90 

WIND 

36 

31 

50 

52 

76 

87 

130 

97 

65 

65 

76 

93 

116 

63 

104 

134 

199 

70 

101 

101 

143 

83 

93 

129 

40 

79 

36 

109 

81 

217 

123 

2879 

MAX 

97 

90 

90 

90 

92 

90 

87 

9  1 

91 

89 

9 1 

80 

83 

86 

?« 

?5 

87  1 

UIN 

63 

68 

64 

61 

58 

63 

60 

60 

54 

63 

62 

62 

59 

61 

62 

65 

64 

b4 

65 

58 

en 
60 

57 

54 

55 

cc 
56 

CO 

63 

cr\ 
60 

an 
60 

60 

ca 
58 

5. 

60.6 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

04 

06 

16 

.  18 

.  17 

.19 

.17 

.19 

.12 

.12 

.14 

.00 

.13 

.  19 

.23 

.05 

.  11 

.  14 

.20 

.25 

.  12 

.15 

.  15 

.20 

.01 

.07 

.19 

.15 

.21 

.01 

.12 

4.22 

WIND 

10 

12 

39 

12 

18 

20 

20 

32 

30 

25 

35 

8 

22 

33 

32 

19 

20 

* 

54 

29 

38 

25 

27 

23 

14 

31 

23 

19 

34 

17 

17 

738 

MAX 

62 

61 

71 

72 

73 

75 

75 

73 

68 

69 

66 

60 

70 

76 

76 

64 

67 

73 

To 

''o 

!« o 

73 

?o 

If 

fo 

72 

To 

^o 

66 

57 

UIN 

45 

47 

47 

47 

43 

44 

45 

46 

45 

44 

43 

45 

41 

44 

46 

44 

46 

42 

43 

42 

41 

42 

44 

47 

47 

41 

42 

42 

47 

42 

44.1 

FORT  COLLINS  (a) 

EVAP 

.  11 

.15 

.  17 

.  26 

.23 

.  03 

.15 

.13 

.  18 

.16 

.  14 

.16 

.43 

.15 

♦ 

m 

.50 

.13 

.18 

.  15 

.  16 

.18 

.  15 

.10 

.  17 

.13 

.18 

.15 

.11 

B  5  07 

WIND 

35 

40 

2 

5 

30 

1 

* 

* 

48 

54 

32 

0 

118 

33 

31 

57 

196 

15 

MAX 

76 

78 

79 

78 

80 

81 

73 

72 

75 

73 

74 

72 

73 

74.8 

UIN 

68 

68 

70 

70 

68 

70 

69 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

70 

68 

65 

65 

65 

66 

67 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

_ 

65 

67.2 

GRAND  LAKE  6  SSW  (b) 

EVAP 

.  14 

.  14 

.  27 

31 

.  16 

.  24 

.  28 

.  24 

.  30 

6.46 

77 

69 

119 

110 

82 

70 

76 

91 

116 

106 

82 

97 

70 

90 

94 

84 

76 

84 

85 

98 

93 

81 

70 

96 

61 

106 

79 

91 

81 

98 

77 

2709 

UAX 

77 

70 

69 

77 

75 

80 

79 

77 

73 

71 

75 

70 

76 

76 

71 

74 

78 

78 

76 

76 

77 

77 

79 

78 

70 

70 

78 

78 

75 

72 

66 

74.8 

UIN 

53 

47 

49 

45 

42 

45 

47 

48 

45 

46 

4  4 

47 

46 

49 

46 

52 

48 

49 

43 

51 

43 

43 

51 

45 

43 

51 

5 

46.8 

GREEN  MTN  DAM  (c) 

EVAP 

.  11 

21 

16 

31 

.22 

.28 

.  27 

.07 

.17 

.15 

.  16 

.  10 

.13 

.  22 

.18 

.16 

.07 

.  16 

.27 

.27 

.  16 

.  18 

.21 

.22 

.13 

.08 

.  14 

23 

.  19 

.  10 

.  10 

5.41 

13 

35 

14 

40 

12 

22 

29 

26 

30 

28 

10 

16 

17 

23 

27 

10 

10 

40 

30 

25 

25 

20 

18 

22 

20 

17 

19 

20 

22 

30 

679 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

.  33 

.  32 

.  20 

22 

.  28 

.  32 

.  33 

.  36 

.  31 

.  35 

.  43 

.  13 

.  15 

25 

28 

38 

33 

44 

18 

23 

26 

26 

28 

36 

24 

34 

33 

31 

44 

43 

32 

9.39 

WIND 

50 

45 

43 

40 

57 

28 

33 

49 

55 

50 

72 

56 

78 

43 

63 

74 

101 

43 

62 

34 

37 

39 

40 

50 

31 

59 

72 

50 

65 

112 

71 

1703 

MONTROSE  NO  1 

.  15 

.  18 

30 

.  18 

.  26 

.  35 

.  31 

.  33 

.  25 

^1 

• 

• 

o^ 

■ 

*y 

o^ 

•  ^® 

•  ^® 

■~| 

■  ^jj 

.  15 

■ 

•  ~~ 

7.  39 

WIND 

32 

17 

31 

27 

23 

34 

25 

26 

17 

22 

28 

35 

23 

26 

'  oc 
26 

20 

12 

30 

34 

23 

24 

20 

17 

26 

21 

16 

21 

17 

oa 
28 

24 

on 
20 

745 

.30 

.25 

.  29 

15 

.21 

.26 

.32 

.  32 

.32 

.34 

.23 

.53 

.13 

.  23 

.25 

.18 

.29 

.  13 

.25 

.23 

.  19 

.39 

.27 

.24 

.30 

.  26 

.43 

28 

.24 

.33 

.24 

8.  38 

WIND 

80 

60 

60 

40 

40 

30 

50 

50 

90 

70 

40 

110 

60 

50 

70 

40 

60 

40 

50 

60 

80 

40 

80 

40 

60 

70 

50 

90 

30 

70 

50 

1810 

MAX 

90 

88 

95 

80 

90.3 

62 

62 

62 

63 

58 

59 

60 

65 

60 

59 

57 

60 

64 

59 

59 

62 

61 

62 

65 

59 

60 

60 

54 

58 

63 

62 

63 

58 

58 

56 

58 

60.2 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

.  23 

21 

.  19 

.  43 

.  52 

.  50 

4  4 

.  50 

.  49 

.  40 

.  27 

.  25 

.  18 

11.18 

93 

68 

56 

64 

89 

111 

99 

92 

88 

99 

74 

75 

119 

54 

99 

181 

161 

93 

124 

74 

83 

107 

98 

109 

79 

167 

127 

95 

102 

169 

60 

3129 

MAX 

86 

80 

84 

87 

87 

87 

89 

90 

92 

90 

85 

86 

75 

85 

85 

86 

86 

87 

80 

87 

83 

82 

84 

89 

83 

84 

87 

87 

84 

83 

85 

85.3 

UIN 

6  1 

6  4 

68 

62 

57 

62 

58 

60 

61 

62 

62 

64 

63 

62 

62 

60 

60 

61 

64 

55 

6 

51 

56 

60 

5 

59 

57 

55 

58 

59.9 

SUGAR  LOAF  RES 

EVAP 

.  11 

.  18 

.  22 

.  10 

.12 

.13 

.  27 

.  10 

.20 

.10 

.11 

.10 

.13 

.  18 

.10 

.22 

.05 

.02 

.27 

.13 

.04 

.07 

.  24 

.25 

.01 

.  10 

.  14 

.12 

.28 

.01 

.10 

4.20 

WIND 

23 

47 

44 

24 

26 

27 

27 

23 

41 

29 

27 

44 

20 

36 

39 

43 

19 

16 

37 

36 

22 

24 

30 

32 

15 

35 

31 

33 

27 

31 

32 

940 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

18 

.  15 

.  22 

.  16 

.  15 

.  14 

.  27 

.  26 

.  20 

.  23 

16 

.  21 

.  20 

1 8 

12 

10 

.  17 

13 

23 

20 

23 

21 

16 

15 

16 

27 

18 

17 

13 

13 

5.58 

WIND 

10 

6 

1 

11 

8 

8 

13 

11 

10 

8 

10 

5 

20 

10 

1 

2 

2 

1 

15 

14 

10 

10 

10 

'. 

20 

15 

10 

11 

6 

17 

17 

292 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.  19 

.13 

.10 

.07 

.09 

.28 

.  28 

.24 

.  14 

.18 

.13 

.13 

.23 

.  19 

.17 

.  19 

.06 

• 

.  19 

.24 

.  26 

.28 

.31 

.13 

.  11 

.  18 

.22 

.21 

.14 

.  09 

5.16 

WIND 

37 

35 

31 

32 

32 

45 

30 

38 

26 

39 

28 

46 

62 

18 

16 

47 

8 

33 

35 

52 

35 

51 

34 

55 

33 

32 

75 

10 

29 

21 

1065 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.11 

.24 

.  21 

* 

.63 

a 

52 

.28 

.  37 

.19 

.03 

48 

.38 

.25 

.47 

.20 

.15 

.25 

.40 

.23 

.34 

.35 

.15 

.20 

.30 

.39 

.50 

.20 

.  18 

8.00 

WIND 

32 

20 

28 

37 

33 

28 

43 

33 

37 

51 

21 

60 

44 

47 

84 

61 

45 

33 

14 

55 

74 

17 

41 

23 

29 

11 

21 

58 

69 

59 

44 

1282 

MAX 

94 

97 

96 

93 

96 

98 

98 

97 

92 

88 

86 

86 

96 

a2 

96 

100 

94 

98 

98 

96 

94 

94 

96 

94 

90 

94 

96 

98 

96 

90 

90 

94.3 

UIN 

66 

64 

64 

62 

62 

60 

62 

62 

60 

60 

58 

60 

60 

58 

58 

60 

60 

56 

62 

56 

62 

58 

54 

58 

60 

62 

60 

58 

56 

56 

56 

59.7 

MAX  I  HUM  AND  UINIUUU  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREUES  OF  TEHPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  EVAPORATION  MEASURED  IN  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET. 

(b)  EVAPORATION  PAN  AND  ANEMOMETER  ON  STEEL  TABLE  3  FEET  ABOVE  PLATFORM  EXTENDING  FROM  SLOPING  BANK. 

(c)  EVAPORATION  PAN  AND  ANEMOMETER  ARE  MOUNTED  ON  2-FOOT  BY  4-FOOT  WOOD  PLATFORM  OVER  A  CONCRETE  AND  STONE  BASE,    20  INCHES  HIGH. 


See  reference  notee  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

,  1 

INDEX  NO.  I 

1 
C 

county  : 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  ! 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

!  PRECIP. 

$ 
> 
u 

SPECIAL 

AKRON  <•  £ 

010* 

WASH! N6T0N 

3  40  09 

103  09 

ORY  land  field  sta 

AKRON   FAA  AIRPORT 

0U4 

4582 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA   WB  A|»PORT 

3  37  27 

105  3  2 

HID 

*nr 

SP 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLENSPAPK 

01 B3 

BOULOEP 

4  40  12 

105  3  2 

5P 

SP 

M  LESTER  COATS 

At,  TEN8ERN 

0214 

GARF 1ELD 

2  39  30 

5690 

SP 

ORVILLE  C  AlTENBERN 

0230 

SAN  MIGUEL 

8701 

5P 

WEST  COLO  POWER  CO 

0242 

L INCOLN 

5420 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

ABAPAMO? 

CHF YFNNE 

3  30  31 

102  11 

JOSEPH  H  PFOST 

AR80LFS 

0101 

2  37  01 

107  25 

6176 

5P 

SP 

5P 

MRS  BETTY  M  SE I8FL 

AROYA  9  NNF 

CHEYFNNE 

1    38  59 

TP 

CLARK  WPIGHT 

ARTE5IA  6  E 

2  40  14 

0  1  7  ,i 

2   39  11 

106  50 

791  3 

6P 

RICHARD  CAR-SKADEN 

1   39  01 

104  36 

723Z 

8A 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SPPINGS  RANCH 

ARTHUR  H  NUTT 

5P 

SP 

LINDEL  J  HUOSON 

f ■  ft  1  i- 

2  39  53 

106  4  2 

6700 

6P 

6P 

AGENT  0*R  G  W  RY 

7A 

7A1 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULOEP  2 

BOULOEP 

1 

THOMAS  L  PLATT 

BOULOEP 

084! 

BOULDER 

4   40  01 

105  17 

5365 

6P 

6P 

CITY  OF  BOULOER 

BRANDON 

0895 

1  38  27 

102  27 

3925 

8A 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

Branson 

0896 

LAS  ANIMAS 

103  53 

6292 

5P 

CHARLES   S  MITCHELL 

BBECKENRIDGE 

2   39  29 

106  02 

9559 

SP 

MRS  ELVA  J  ENYE ART 

BRIGGSDALE   2  NW 

0943 

104  20 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUENA  VISTA 

1071 

1    38  51 

106  08 

7954 

*P 

LLOYD  R  SWEDHIN 

BU°L ! NC ' H N 

1121 

3  39  10 

102  16 

4171 

SP 

5P 

RALPH  C  BINAPD 

BL'RLINGTON  1?  NNE 

1126 

3  39  20 

102  09 

4230 

C 

SHIRLEY  M  JAMfs 

BtlTLF°  OA  NC  M 

1157 

1    30  02 

104  28 

4850 

5P 

MRS  WINIFRED  ORR 

BYE  PS 

1179 

ARAPAHOE 

104  13 

6P 

6P 

C  H 

HARPY   W  NEWTON 

CAMPO  11  WSW 

1266 

BACA 

1   37  03 

102  45 

4329 

6P 

JFSS  L  PERKINS 

CANON  C 1 Tr 

129* 

FREMONT 

1    30  26 

105  16 

53*3 

5P 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

1384 

VAR 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  BOCK 

1401 

4   39  22 

6250 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOABFDGE 

107  56 

5P 

5P 

PhIL 1 P  R  AUST 

CENTER 

1458 

SAGUACHE 

5   37  43 

106  07 

7668 

BP 

8P 

WILLIAM  B  SUTLEY 

CMfFS"*N 

1520 

JEFFERSON 

4  39  11 

6B75 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

|  !<) 

1   38  06 

103  30 

4072 

c 

SIMON  8  SCHULTI 

CMEODY  CREEK  dam 

1547 

ABAPAHOF 

4  39  39 

104  51 

5649 

CORPS  OF  PNG  INFERS 

ChEyENNF  wELLS 

1  564 

Cheyenne 

102  21 

4250 

*P 

CITY  WATER  DEPT 

CIMARRON    5  SE 

1609 

MONTROSE 

?  38  24 

107  31 

7096 

6P 

CARL  E  MC  MILLEN 

CLIFF  LAKES 

16*4 

RIO  BLANCO 

2   39  50 

107  33 

9250 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1660 

2  39  23 

106  12 

1300 

4  PC 

HIGH  ALT  ITUOE  08S 

COALDALF    1  \- 

1693 

1    38  23 

105  47 

6525 

1713 

GliNN  I  SON 

2  38  26 

0000 

AA 

BA 

C  H 

HAROLO  F  KREUGE° 

1741 

107  58 

6137 

5P 

5P 

1772 

5P 

SUPT   COLO  NAT  MON 

M[D 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  40  51 

s 

u  S  WEATHFP  BUREAU 

COPTEZ 

i  ifl* 

MONTE  Z'JMA 

2  37  21 

108  I* 

6177 

5P 

SP 

MONTEZUMA  VAl    IRR IG 

CRAIG 

MOFFAT 

UP 

11" 

GLENN  F  JORDAN 

crested  But te 

1959 

GUNNI SON 

2   38  52 

106  56 

8855 

5P 

5P 

C  H 

MRS  MAPY   A  YELENICK 

CRIPPLE  CPEEK  9  NW 

1978 

1    30  52 

105  18 

8500 

WILLI  AM   W  SNARE 

CUChabaS  DAM 

10*  36 

ARCHER  b  crisp 

CONE  JOS 

5   37  0| 

106  2  7 

001  B 

VAR 

s 

C  F  BERNSTEIN 

DEEBTRA I L 

2162 

4    39  37 

104  03 

5143 

EVFRITT  L  DAVIS 

SP 

CHARLES   F  SHAFFFP 

DEL  NORTE 

W  0  PRESTON 

DENVER  WB  A1RP0PT 

DENVER 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

f DENVE"  WB  CITY 

2225 

DENVER 

4    39  45 

105  00 

5221 

u  s  weather  bureau 

=10AF>0  OF  WATER  COMM 

SP 

MRS  M  A  CROWDEP 

MONTEZUMA 

2431 

6P 

2446 

5P 

5P 

c 

EAGLE    F AA    A  1 RPOR T 

2454 

MID 

C  H 

ffo  aviation  agency 

EASTONVILLE    1  NNW 

2494 

CARL  R  GUY 

2496 

6A 

HUGH  T  KELLY 

EA5T0NV 1 LLE    3  NW 

2497 

EL  PASO 

RALPH  H  EVANS 

EA5T0NV ILLE    6  WSW 

2501 

EL  PASO 

4  39  02 

104  40 

7600 

DARWIN  0  WOOLLEY 

2535 

3  40  07 

I 

2*57 

JE  F  F  F  R  SON 

4  39  *5 

AmC   OF  DENVER 

ELBERT 

7025 

SP 

2597 

ELBFRT 

*  39  12 

2591 

ELBERT 

26  or 

ELBERT 

: 

2601 

ELBERT 

4   39  0« 

104  34 

7060 

8A 

2603 

ELBFRT 

4    39  07 

104  37 

7240 

ELECTOA  LAKE 

2624 

LA  PLATA 

2  37  J3 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELK  CPEFK 

2631 

JCFFFO SON 

105  2  2 

llll 

: 

SAMUFL  J  HARGIS 

273? 

LARIMER 

4  40  23 

7525 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREFN 

2791 

JEFFERSON 

105  19 

7000 

SP 

CHAMBER   OF  COMMERCE 

EvEPG°EFN  2  SW 

279! 

JEFFERSON 

4   39  37 

105  21 

: 

RAY  S  FLEM I NG 

EVEPSOLL  RANCH 

2603  BACA 

102  05 

3576 

6P 

J  C  EVERSOLL 

2*1*.  PARK 

4  39  14 

106  00 

10000 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  NW 

KIT  CARSON 

3   39  19 

103  05 

SP 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

2944  LOGAN 

102  50 

4250 

6P 

JOHN  G  MOR I  SON 

FOR  DEB  S  S 

299 

L INCOLN 

1    38  33 

103  41 

4739 

6P 

6P 

: 

MELVIN  B  SAVAGE 

FOPT  COLLINS 

3"0« 

LARIMER 

4  40  35 

105  05 

5004 

7PCGH 

COLORADO  STATE  UN  1 V 

FORT  LEWIS 

301( 

LA  PLATA 

SP 

5P 

SAN    JUAN  BASIN   EI  STA 

FOPT  LUPTON 

302" 

WELO 

4  40  05 

104  50 

SP 

5P 

COLO  CENTRAL  PWR  CO 

FORT  MORGAN 

MORGAN 

4  40  15 

4321 

BA 

GT  WE 5T   SUGAR  CO 

FOUNT A  1 N 

306 

EL  PASO 

1    38  41 

104  4  2 

5546 

7A 

c 

3079  OTFRO 

1    36  DO 

104  02 

4330 

US  SO IL   CON  SFRV ICE 

311! 

2  39  57 

105  50 

0560 

6P 

6P 

314( 

MESA 

109  44 

4518 

6P 

6P 

S  STEELE  BU°G 1 N 

322. 

HUERFANO 

6P 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY    1  $W 

32*( 

MESA 

GENOA 

3258  LINCOLN 

103  30 

5599 

6P 

A  0  MILEY 

GEORGETOWN 

326 

CLFAP  CREEK 

*   39  42 

PUBLIC  SERVICE  CO 

3.159  GARFIELD 

2  39  34 

107  20 

SP 

RADIO  STATION  KGLN 

GORE   PASS  RANCH 

3*23  GPANn 

106  28 

7602 

5P 

5P 

3477  PROWERS 

102  19 

3500 

c 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

3488  MESA 

2  39  07 

108  32 

4849 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  LAKE    1  WNW 

3496  GRAND 

2  40  16 

105  50 

8576 

3P 

3P 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3SD0  GRAND 

105  52 

8288 

SP 

5PC 

3539  MOFFAT 

2  40  *? 

107  39 

691? 

C 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

ALAMOSA 

3   37  *3 

105  12 

8120 

SP 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

3546  WELO 

4  *0  26 

104  41 

46*9 

8A 

GT  WEST    SUGAR  CO 

GREENLAND  S  SE 

3579  EL  PASO 

C 

FRANK    A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

36B4  DOUGLAS 

4  39  16 

c 

KEL  SE  Y  POT  TENGER  JR 

GREEN  MOUNTAIN  DA» 

3592  Summit 

2  39  53 

106  20 

7740 

4P 

u  s  Bur  peclamat ion 

GRE YSTONE 

3*09  MOFFAT 

2  40  37 

10A  40 

6800 

SP 

MR  S  ANN  M  OUCEY 

GROl/EP   10  W 

3643  WELO 

4  40  32 

5076 

6P 

E  C  6IGLER 

GUFFEY  10  SE 

3656  FREMONT 

1.  30  41 

105  23 

8200 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNI SON 

3662  GUNNISON 

2   30  31 

106  56 

7694 

6P 

6P 

HAM | LTON 

3738  MOFFAT 

2  40  22 

107  37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

4  39  02 

105  *e 

8B66 

:  h 

MR S  BESSIE  C  MANLIN 

N A SWELL 

382fl  KIOWA 

1  SB  27 

103  10 

4535 

61 

ARTHUR   F  SAILOR 

HAWTHORNE 

3860  BOULDER 

4  39  56 

105  17 

5923 

MPS  LAURA  E  CHESEBRO 

3867  ROUTT 

2  40  JO 

1  107  13 

6337 

A  BAY  GOBEE 

3951  MINERAL 

5   37  46 

:  107  08 

9001 

3P 

MR  S  MABEL   WB IGHT 

hOEhnE 

40*7   LAS  ANIMAS 

:: 

: 

EUGENE   S  PH I LPOTT 

4^76  PROWERS 

1    38  03 

102  07 

3393 

61 

HOI yOk  E 

4082  PHILLIPS 

1  40  33 

102  18 

3746 

6P 

*P 

HOT  SULPHUR  SP*S  2  SW 

4129  GRAND 

2  40  03 

7800 

6F 

6P 

: 

4135  MORGAN 

4   40  00 

1  104  05 

4995 

: 

MRS  BERTHA   W  MEYER 

4172  LINCOLN 

1    39  09 

103  28 

503*. 

: 

BARBARA   L  MATTIK 

IDAHO  SPRINGS 

4234  CLEAR  CREEK 

4  39  45 

105  33 

7569 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SEBVICE 

IOALIA 

4242^  YUMA 

3  39  42 

1  102  17 

|  3961 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

,  1GNACI0  1  N 

4250  LA  PLATA 

2  37  09 

107  38 

6424 

if 

5P 

i 

CONSOL  UTE  A«NCY 

INDEPENDENCE  PASS  '  SW 

4270  PITKIN 

2  39  05 

106  37 

10550 

twin  lakes  R  ♦  C  CO 

JOES 

4360  YUMA 

3  39  39 

| 102  41 

MRS  BUTM  E  SNYDER 

,  JOHN  "ART |N  OA" 

4388  BENT 

1   39  05 

102  37 

181* 

4P 

4F 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  JULFSBi'BG 

4*13  SEDGWICK 

«J  41  00 

102  13 

1  3469 

if 

" 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

!  KARVAL 

444 

*  LINCOLN 

1    38  44 

103  32 

3130 

it 

EMNUCL  S  INNFSS 

KASSLER 

4432  JEFFERSON 

M  39  30 

105  06 

5495 

S! 

S! 

DENVE  B  WATER  COM 

'  KAUFFMAN  A  SSE 

446 

a  WfLO 

41  40  50 

103  56 

1  5250 

si 

S! 

MISS  THY R A  M  NELSON 

{Kit*    15  NNE 

4538  LAS  ANIMAS 

1  37  27 

1  103  19 

52*0 

BOBERT    L  PLATT 

\ KIOWA    1  W 

L 

43S11  ELBERT 

4>  39  21 

104  29 

6350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

IOWA  5  5E 
IOWA  4  SW 
IOWA  5  SSF 
IT  CARSON 
UTCH  6  SSE 
A    JUNTA   F AA  . 
AKE  CITY 
AKE  GEORGE  B 
AKE  MORAINE 


AS   AN  I  MA  S    1  N 

FAOVILLE 

EADV ILLE    10  WNW 

EBOY  7  WSW 

I ME  3  SE 

IMON  10  SSW 

I  MON 

ITTLE  DOLORFS 
ITTLE  HILLS 
0NGH0N1    2  ESE 

ONGMONT  6  NW 

ONGS  PEAK 

OS  PINOS  PASS  1  SE 
MANASSA 
MANCOS 

MANITOU  SPRINGS 
MAR V  I NE 
MAYPFLL 

MEEKER 

MESA  VERDE  NAT  PABK 

MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  I 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT    2  WSW 
MORRISON  I  SW 
MULE   SHOE  LODGE    1  SSE 
1  NEW  RAYMER 
HORTHDALE 
NOB TH  LAKE 


COUNTY 


Elbert 
Elbert 

ELBERT 

CHEYFNNE 

LINCOLN 

OTERO 

HINSDALE 


NOOWOOO 


PAGOSA  SPRINGS 
PALI5A0F    1  S 
PALISADE  LAKE   2  SSE 
PAOL  I 
I  PAONIA 


PARK  E  D   9  E 

PAPSHALL    10  SSE 

PENROSE    3  NNW 

PITKIN 

PL ACE°V ILLE 

I  PLEASANT  VIEW  2  W 
I  PUEBLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 


4384 
4SB9 
4587 
*603 
4686 
4720 
4734 
4742 

4T50  EL  PASO 

4770  PROWEPS 

I 

4834  BENT 

4864  LAKE 

|  4886  LAKE 

I  4945  LOGAN 

■  5001  PUEBLO 

3013  ELBERT 

I  5017  LINCOLN 

3040  MESA 

,  3048  PIO  BLANCO 

|  3116  BOULDER 

6121  BOULOER 

'  5141  LARIMER 

6180  SAGUACHE 

5322  CONEJOS 

3327  MONTEIUMA 

3352  EL  PASO 

5408  RIO  BLANCO 

5446  MOFFAT 

5464  RIO  BLANCO 

5531  MONTEZUMA 

5695  CHAFFEE 

•706  PIO  GRANDE 

5717  MONTROSE 

5722  MONTROSE 

5730  EL  PASO 

5765  JEFFERSON 

5919  HUERFANO 

5922  WELO 

5970  DOLORES 

5990  LAS  ANIMAS 

6012  SAN  MIGUEL 

6023  WELD 

6131  CROWLEY 

619Z  WASHINGTON 

6203  OURAY 

6258  ARCHULETA 

6266  MESA 

6271  HINSDALE 

6299  PHILLIPS 

6106  DELTA 


6315  I 
6326  ELBERT 
6342  GRANO 
6410  FREMONl 
6513  GUNNISON 
652*   SAN  MIGUEL 
4560  CONEJOS 
6591  MONTEZUMA 
6740  PUEBLO 
67*3  PUEBLO 


PUEBLO  OPDNANCE  DEPOT 
:  PYRAMID 
RABBIT   FARS  PASS  I 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 


RICO 

RIFLE  2  ENE 
RIO  G°ANDE  RESEBVOI 
RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  FSF 


9  YE 

SAGUACHF 
SAL  IDA 
SAN  LUIS 

SANTA   MAR ] A   RE  SF  RVO I R 
I  SAP  I  NERO  8  E 
SARGENTS 
SFDAl |A  4  SSE 


6763  PUEBLO 

6797  POUTT 

WSW     6B11  POUTT 

6832  RIO  BLANCO 

SE     6910  LARIMER 

7017  DOLORES 

7031  GAPF IFLD 

7050  HINSDALE 

709*  CONFJOS 

7167  OTERO 

7287  EL  PASO 

7309,  EL  PASO 

731 5  PUEBLO 

7337  SAGUACHE 

7370  CHAFFEE 

7428  COSTILLA 

7450  MINERAL 

7455  GUNNISON 

7460  SAGUACHE 

7510  DOUGLAS 


SE I  BERT 

SHAW  6  SSE 

SMOSMONF 

SILVER  LAKE 

SILVEB  LAKES  ' 

SILVERTON 

SIMLA 

SP1CER 

SPRINGFIELD 


7515  SEDGWICK 

7519  KIT  CARSON 

7557  LINCOLN 

7618  GABFlFLO 

7648  BOULOEP 

CLUB  7650  CONEJOS 

7656  SAN  JUAN 

7664  ELBERT 

7848  JACKSON 

7B62  BACA 


SPRINGFIELD  7  WSW 

SRR 1NGF IELD  8  S 

STATE    TUBKEY   EKP  FARM 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERL ING 

ST ON  I NGTON 
I  STPAT  TON  3  NE 
I  SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SUMH I  TV  I LLE 

TACOMA 


SE 


I  A  |  -,N  I 

TAYLOR 
TELLU° I DE 
TERCIO  4  NW 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

1  TROUT  LAKE 

I  TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUT  TES  1  NW 


WAGON  WHEEL  GAP  1  N 

WALSEN8URG  POWER  PLANT 

WATERDALE 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 

WHITE  ROCK 

■  WIGGINS  7  SW 
WlLCOK  RANCH 
WINDSOR 
WINTER  PARK 
WOLF  CHEEK  PASS  1  F 
WOLF  CRFEK  PASS  4  W 
WOODLAND  PARK    6  NNW 
WBAY 
YAMPA 


NEW  STATIONS 
ANTERO  RESERVOIR 


7666  BACA 

7867  BACA 

7928  ARCHULETA 

Tgift  MQIJTT 

7950  LOGAN 

7992  BACA 

9008  K IT  CARSON 

B064  LAKE 

6092  RIO  GRANDE 

8154  LA  PLATA 

8157  PUEBLO 
8164  GUNNISON 
8204   SAN  MIGUEL 
8220  LAS  ANIMAS 
8429  LAS  AN  I  MAS 
8434  LAS  AN  I MAS 
9434   SAN  MIGUEL 
9*60  LAS  AN  I  MAS 
8501  LAKE 
B610  BACA 

B560  MONTROSE 
8682  LA  PLATA 
8722  KIT  CAP50N 
i  8742  MINERAL 
I  8756,  JACKSON 
!  878l'  HUERFANO 

j  8839  LABIMEB 

I  6931  CUSTER 
8986  CUSTEP 
8997|  PUEBLO 

902S  WELD 
9043  DELTA 
9147]  WELD 
9175  GRAND 
9181  MINERAL 
9183  M 1 NE BAL 
9210'  TELLEB 
92431  YUMA 
9265|  BOUTT 
9293  YUMA 


05  29  I 
03  01  J 

OJ    17  [ 


08  SI 
08  12 
05  04 


3892 
10177 
06  26  111 000 
03  01  4390 
4900 
5560 
3360 
6700 
M  *n 
4950 

3145 

9000 
10205 

7013 

7200 
I  5920  I 
6242 
7070 


06  09  7665 

07  53  5630 
07  53  5830 

04  65  7400 

05  14  6000 
05  10  8600 
0)  51  47B1 
09  01  6693 
05  03  8600 

09  17  7017 
04  4  7  5185 
03  45  4300 
02  51  4263 
07  40  7740 
7238 
4740 
7721 
3800 
56B5 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


07  10 
02  2  9 
07  35 


00  50  5309 


7322 
6860 


04  21  4680 

07  06  800* 

06  43  9340 

09  47  6216 


04 


06  00 

05  27 

07  07  9706 
07  1 1  7720 

06  26  846  5 
04  56  6175 

02  31  3990 


1  0200 
9100 
9322 
6020 
8379 
4395 


02 


02  42 

02  37 
07  16 
06  50 

03  12 
02  1  1 


*575 
*500 
6662 
6770 
3939 
3801 
433* 
06  22  10000 

06  36  11333 

07  47  7300 


i  07 


07  53 
03  19 

06  19 
02  24 

08  4* 

07  35 
02  44 


5000 
9206 
8756 
80*0 

5746  I  * 
9680  I 

|  3460 
9?oo 

I  4073  j 

3015 
:  7650  1 

4500  | 

ft  ■.  00 

6099 
I  6221  I 

3200 

7860 

6373 

4730 

4710 
3950 

9058 
1064? 
9425 
7760 
3575 
7B9r, 

4120 


105  53 
107  16 


OBSERVER 


Clarence  wheeler 
merle  e  menry 
e  m  lawrence 
joseph  j  1 immebman 
james  p  pickenpaugh 
fed  aviation  agency 
mrs  emma  l  liska 
charles  j  davis 
colo  spgs  wtr  wobks 
chas  e  mc  p her  son  jr 


BA 
VAR 
VAR' 
SP.  3P 
5P  5P 
6P  6P 
SP  5P 
9495  VAR 

4178       SP  5P1 


9050 
6790 
7697 
7060 


BELL 
CLOSED  5/31/61 
COLO  GAME  »  FISH  DEP 
GT  WEST    SUGAR  CO 


S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S;  U  S  WEATHER  BUREAU 
■  MARCUS  L  SIGMON 
MRS  DOROTHY  B  ROGERS 
HABRY   KL  IEWEB 
|  GUY  M  STEALEY 
JOHN  P  WIESE 
BKHARO  G  LYTTLE  JR 
PARK  SUPERINTENDENT 

Si  EARL    J  MILL  IGAN 
[  U  S  BUR  RECLAMAT ION 
COLO  WATER  CON  BOARO 
UNCOMPAHGPE  V  W  U  A 
U  S  FOREST  SERVICE 
RAYMOND  P  BUCKLES 
JOHN  A  2 EMBER 
RACHEL  E  BABrER 
!  MRS   I   F  SHUTT 
;  GLEN  C  COEN 

JOSEPH  L  HANN1GAN 
1  LLOYD  A  GIFF IN 
TWIN  LAKES  R  *  C  CO 
E  E  L I NDGBFN 
LAWRENCE  C  OUIST 
GLEN  D  EDMONDS 
PUBLIC  SERVICE  CO 
JOHN  W  TAYLOR 
OSCAR  w  LOMN 
TED  S  CPAWFObo 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,   for  the  preceding  12  months  are    carried  in  the  June  is- 
sues of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  pi'evious  month. 

VAR  This  entry  in  time     of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 

25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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COLORADO  -  SEPTEMBER  1961 


RECORD  COLD,   SNOW  AND  PRECIPITATION  IN  NORTHERN  COLORADO 


September  1961  was  one  of  the  coldest  and  wet- 
test Septembers  in  Colorado's  history.  Snow  and 
precipitation  totals  this  month  exceeded  previous 
totals  for  periods  extending  back  as  far  as  60 
years  or  more  for  some  stations  in  and  near  the 
mountains . 

Moderate  to  heavy  snow  fell  on  the  2d  through 
the  4th  of  the  month  in  most  of  the  mountain  areas 
of  the  State  and  snowfall  extended  as  far  east 
as  Denver  and  Colorado  Springs.  This  was  a  rec- 
ord early  fall  snow  at  Denver  where  the  earliest 
previous  measurable  amount  in  80  years  of  record 
at  the  City  Office  was  on  September  21  in  1951. 
Even  in  many  mountain  areas  it  was  the  earliest 
recorded  measurable  snowfall,  or  was  the  heaviest 
snow  ever  recorded  for  so  early  in  the  season. 

A  second  snowstorm  on  the  20th  through  the 
24th  was  the  heaviest  on  record  for  September  in 
many  areas  in  and  near  the  mountains  of  the  north- 
ern half  of  the  State.  Record  heavy  snow  cover 
for  the  season  remained  on  the  higher  mountain 
ranges  at  the  end  of  the  month. 


Snowfall  totals  for  the  month  far  exceed' 
previous  records,  and  precipitation  totals  e: 
ceeded  previous  September  records  generally 
an  area  covering  the  northwest  quarter  of  t 
State  west  of  the  Continental  Divide  and  exten> 
ing  across  the  Divide  into  areas  just  to  the  ea: 
This  was  the  wettest  September  on  record  at  Dei 
ver.  Precipitation  totals  at  most  stations  : 
Middle  Park  and  along  the  Yampa  River  Valley  abo' 
Hayden  exceeded  previous  September  records  1 
more  than  two  inches,  and  were  the  largest  amoun 
ever  recorded  for  any  month  of  the  year.  Afti 
the  storms  temperatures  dropped  in  many  areas 
the  lowest  values  ever  recorded  for  the  date 
for  so  early  in  the  season.  This  was  the  secoi 
coldest  September  at  Denver  since  1873,  and  t. 
coldest  at  Grand  Junction  since  1892. 


J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
P.  O.  Box  1079 
Denver  1 ,  Colorado 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  96°  on  the  2d+  at  Eversoll  Ranch  and  on  the  8th  at  Las  Animas  1  N. 
Lowest  Temperature  3°  on  the  25th  at  Fraser. 

Greatest  Total  Precipitation  8.15  inches  at  Steamboat  Springs. 

Least  Total  Precipitation  0.60  inch  at  La  Junta  Federal  Aviation  Agency  Airport. 
Greatest  One-day  Precipitation  2.90  inches  on  the  22d  at  Pyramid. 
Greatest  Total  Snowfall  62.3  inches  at  Climax  2  NW. 

Deepest  Snow  on  Ground  22  inches  on  the  3d  at  Sugar  Loaf  Reservoir  and  on  the  23d    at  Yampa. 
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0 

Q 

3 

3 

* 

.84 

22 

.0 

0 

a 

5 

0 

u  i  r»r.  i  w  c   7  cu 

72.1 

40.5 

56.3 

90 

1 8 

26 

25 

267 

1 

0 

5 

0 

3.36 

.65 

19 

.0 

0 

8 

4 

0 

riiv/ic  1  nw 
V  1  v  i  o  1  UlN 

_  . 

6.  1 

3.63 

2.43 

5.5 

RIO  GRANDE  DRA I NAGE  BAS I N 

ALAMOSA  WB   AP  R 

69.4 

36.5 

53.0 

1.7 

76 

13  + 

20 

25 

354 

o 

3 

o 

1.38 

.69 

.91 

3 

4.2 

1 

3 

2 

1 

0 

70.  3M 

35. 7M 

53.0M 

76 

17+ 

18 

25 

355 

0 

0 

8 

0 

1.52 

.72 

3 

2 

3 

» 

1 

0 

CENTER 

69.3 

35.0 

52.2 

76 

17+ 

20 

25 

378 

0 

0 

10 

0 

1  .42 

.94 

3 

4.0 

2 

3 

2 

1 

o 

DEL  NORTE 

67.8 

37.1 

52.5 

- 

3.8 

75 

1 

24 

30 

371 

0 

0 

5 

0 

1.17 

.21 

.58 

3 

1.0 

0 

3 

1 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

67.9 

39.4 

53.7 

77 

8 

25 

25 

332 

0 

0 

5 

0 

1.47 

.73 

3 

2.0 

2 

3 

3 

1 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

62.9 

27.2 

45.1 

- 

3.6 

70 

11 

11 

30 

591 

0 

0 

23 

0 

1  .70 

.20 

.55 

18 

T 

T 

3 

5 

2 

0 

M 

1 9 

2  5 

0 

0 

0 

MONTE  VIS1A 

69.2 

32.8 

51*0 

75 

13+ 

18 

25 

412 

0 

0 

12 

0 

.92 

.64 

4 

0 

SAGUACHE 

69.5 

34.8 

52.2 

76 

17+ 

23 

30 

379 

0 

0 

8 

0 

1.28 

.46 

1  .00 

3 

1.5 

1 

3 

3 

1 

1 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

64.5 

30.0 

47.3 

71 

13 

16 

30 

527 

0 

0 

17 

0 

1  .58 

.49 

19 

T 

T 

<t 

6 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

51.3 

33.0 

42.2 

61 

6 

18 

677 

0 

0 

1  1 

0 

3.96 

1.01 

19 

9.0 

5 

2 

1 

DIVISION 

50.2 

3.7 

1.64 

.58 

2.7 

PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations 
are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  complete- 
ness and  placed  on  punch  cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Printing  and  mailing  is  done  at  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have 
been  received.     Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the 
printed  Cllmatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which 
data  are  published).  If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Asheville,  North 
Carolina  should  be  advised. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
S  flTMBER  1961 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  [ 

2 

3 

4  | 

6 

7  8 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

2  7* 

•06 

•  40 

.09 

19 

* 

* 

*  W 

.35 

•  03 

.10 

.48 

•  50 

30 

AMOS4  we  AP 

1  *3fi 

T 

.91 

.03 

02 

* 

T 

[jLENSPARK 

4.  49 

•  85 

•  30 

T 

T 

*  i  \ 

.40 

;  TENBERN 

A. 75 

•  33 

•  59 

07 

27 

*  02 

01 

*27 

1  46 

76 

* 

.  6 

ES 

4  .92 

1 07 

•  06 

.59 

.04 

T 

.21 

.03 

.07 

.03 

.3h 

*28 

.81 

•  10 

*47 

I  76 

1 

2.03 

•  70 

05 

* 

•  0 

.24 

TERO  RESERVOIR 

25 

no 
.09 

* 

.05 

.18 

•  04 

! BOLES 

2.01 

■  25 

loi 

3 

•  02 

*98 

jOYA  9  NNE 

.88 

PEN 

5.80 

•51 

.60 

.50 

.04 

.05 

.14 

.15 

T 

.20 

•  23 

.28 

•22 

.67 

.84 

1.24 

.13 

T 

•  60 

•  1 1 

.06 

.05 

■IS 

T 

.13 

•  19 

ILEY 

2*67 

T 

.39 

*.02 

10 

* 

07 

* 

T 

02 

* 

03 

* 

* 

*  ■; ' 

*  ** 

•  01 

■  01 

'  ANCA 

1.52 

.  7? 

•  01 

_ 

04 

•  34 

*20 

'NO 

5.25 

.  5S> 

.37 

•  01 

...  - 

*  23 

■  29 

I37 

*  05 

19 

93 

1  00 

26 

T 

29 

HP  DAM 

2.20 

.34 

.26 

.34 

.03 

.01 

.04 

.36 

.19 

.02 

*06 

.34 

.21 

tULDER 

89 

J  16 

.34 

.01 

* 

.  36 

.66 

•  10 

AN  DON 

1  *02 

*28 

Io8 

.ANSON 

1.41 

.33 

T 

T 

.50 

•  50 

•  08 

ECKENR IDGE 

3.74 

.02 

.30 

.28 

.01 

T 

U4 

,02 

.  52 

20 

27 

.21 

24 

09 

J'ENA  VISTA 

2.50 

.03 

1 1 80 

.02 

.03 

.14 

Io7 

.11 

.  14 

.14 

ITLER  ranch 

90 

* 

3  75 

.16 

- 

•  76 

.27 

03 

.05 

* 

08 

* 

1*44 
* 

•  0 

XPO  11  wsw 

3*90 

.18 

, - 

* 

.35 
* 

2.35 

.HON  CITY 

1.87 

*  10 

T 

'  26 

02 

03 

08 

DARE DOE 

3.40 

•  26 

.fe3 

T 

•  01 

.34 

.05 

.07 

.03 

.53 

.07 

.05 

.09 

1,33 

.39 

.53 

.02 

TER 

1  42 

.02 

•  94 

•  03 

T 

•  36 

•  02 

03 

* 

IEESMAN 

3*6  7 

•  27 

•  07 

.16 

91 

HERRY  CREEK  OAM 

4.37 

.06 

T 

1.53 

.24 

.23 
* 

.02 

.01 

• 

.45 

.53 

02 

* 

•  95 

IEYENNE  WELLS 

1.26 

•  36 

.40 

.  5  C 

MAR  RON  3  S£ 

2.32 

.61 

.32 

.34 

.09 

.10 

.76 

.10 

I MAX  2  NW 

.03 

T 

1.33 

•  41 

•  21 

•  03  T 

•  03 

.  06 

•  20 

.06 

.29 

.  36 

38 

* 

.09 

.06 

ICHETOPA  creek 

1  34 

.65 

09 

M.LBRAN 

4.59 

.01 

.45 

•  60 

T 

05 

48 

•  03 

.  1  0 

•  37 

•  30 

.04 

•  03 

*  33 

*  30 

1  05 

2  5 

H.ORADO  NM 

3.02 

•  03 

•  38 

•  02 

!l4 

.55 

"oi 

.21 

".29 

)LO  SPRINGS  WB  AP 

1  .91 

.1? 

•  67 

T 

.01 

.05 

T 

.26 

.48 

T 

.07 

.20 

i  _ 

.14 

87 

02 

.03 

"  1! 

* 

02 

* 

!AIG 

3*54 

•  49 

T  07 
•  0 

"  18 

* 

* 

_ 

T 

34 

1ESTED  8UTTE 

5*15 

!>67 

2  1 

* 

- 

* 

.31 

*  3 

08 

*  a  E 
* 

* 

* 

.06 

- 

* 

:lhi 

.82 

•  50 

*24 

*  j  j 

.L  NORTE 

1-17 

.03 

•  58 

.04 

T 

.06 

.02 

.19 

.25 

T 

Pi  T  A    1  F 

?  90 

•  11 

* 

33 

* 

.07 

05 

* 

.56 

.15 

_ 

T 

.32 

.35 

18 

"Nver  wb  AP 

//R 

4*67 

.  7  'i 

i!oo 

25 

T 

T 

*06 

_ 

*  37 

•  61 

T 

02 

:nver  wb  city 

R 

4.34 

.78 

•  37 

•  04 

T 

T 

_ 

1*05 

J 

•ol 

*  24 

*  , 

*07 

XLON 

4.25 

01 

*  40 

01 

T 

.06 

•  02 

*14 

*  79 

■  6C 

*40 

.  7*< 

■  42 

•  18 

>HERTY  RANCH 

1  .08 

.55 

.15 

.13 

*17 

19 

.56 
*  .  . 

66 

* 

05 

78 

* 

.06 

05 

* 

JRANGO 

2  22 

"35 

_ 

* 

* 

* 

*7C 

\0S 

*85 

•  35 

T 

".40 

•  10 

IGLE  PAA  AP 

4.68 

T 

84 

07 

06 

* 

10 

.  j5 

.  30 

!o6 

.33 

1  .05 

•  36 

.34 

.39 

tSTONVILLE  1  NNW 

2.38 

.09 

.22 

.11 

.04 

.65 

.08 

.23 

.24 

* 

* 

20 

48 

.15 

iSTONV I LLE  6  WSW 

* 

.  10 

'  65 

XEWATER 

4.78 

2  05 

41 

.15 

T 

•  1  3 

■  83 

i  '  1 1- 

.05 

.BERT  2  WNW 

3.19 

.BERT  3  SE 

2.49 

•  60 

.45 

".66 

l7( 

* 

* 

.04 

50 

09 

48 

* 

BERT  8  S«W 

2*12 

*7n 

•  07 

*07 

'  6t 

5TES  PARK 

4.07 

.  0  - 

T 

* 

*.  . 

/ERGREEN 

2.92 

73 

18 

*47 

'  14 

49 

!o< 

/ERSOLL  RANCH 

2.11 

.09 

.47 

1.37 

.18 

T 

1  *  8  * 

T 

T 

T 

05 

08 

04 

59 

T  T 

.08 

.AGLER  2  NW 

.05 

*20 

*61 

03 

.43 

•  07 

-EMING  1  S 

1.90 

_ 

.06 

.12 

.22 

•  31 

.  ■  - 

.34 

.24 

.36 

3R0ER  B  S 

.79 

T 

T 

.  >j ) 

3RT  COLLINS 

4.00 

T 

1 59 

.21 

.19 

•  03 

.54 

.60 

.95 

.57 

.28 

.04 

«I  .Hi 

T 

•  02 

.72 

.01 

•  10 

.01 

JRT  LUPTON 

3*14 

"11 

.03 

.50 

•  01 

.04 

.47 

•  74 

.02 

JRT  MORGAN 

2.54 

* 

* 

.01 

.73 

" 

•  50 

•  52 

.19 

JUNTA  IN 

1.63 

'  94 
* 

T 

.28 

.  10 

.31 

.50 

.16 

.04 

.04 

1ASER 

7 

•  I  7 

1  .08 

.40 

28 

.09 

.01 

.01 

.21 

•  12 

.  86 

1.19 

.54 

1.15 

.86 

T 

.72 

fJITA  2  N 

2  *54 

* 

•  20 

I 

* 

• 

•  09 

T 

.27 

.56 

•  If 

.06 

KRONER 

1.35 

■  "in 

_ 

- 

01 

* 

T 

T 

T 

.04 

.18 

.02 

T 

T 

»TEWAY  1  SW 

2.10 

08 

"  38 

•  12 

•67 

•  42 

•  03 

•  09 

.10 

•  95 

.36 

.18 

•  07 

.31 

-  - 

•  05 

•  90 

.19 

10 

.05 

.09 

.04 

.74 

.41 

.62 

.10 

.39 

•  21 

•  30 

.16 

-ENWOOD  SPR I NGS    1  N 

* 

•  17 

•  05 

.38 

.04 

.25 

1  .03 

.66 

.51 

.49 

JRE  PASS  RANCH 

4.53 

•  02 

*?2 

* 

•  04 

•  01 

T 

.16 

.11 

.19 

.08 

•  46 

1  .49 

.79 

•  12 

.26 

UNO  JUNCTION  WB  AP 

//R 

2.22 

.0 

T 

•  01 

•  28 

•  42 

•  15 

T 

.04 

'AND  LAKE    1  WNW 

.03 

.25 

.52 

.32 

.30 

•  01 

.03 

.02 

.25 

.50 

.51 

1.85 

.75 

.30 

T 

.50 

.05 

'AND  LAKE  6  SSW 

T 

•  09 

.25 

.40 

.36 

1.17 

.65 

•  50 

.37 

.10 

'EAT  SAND  DUNE  S  NM 

1*47 

.07 

.73 

.03 

•  20 

•  02 

SEELEY 

3.22 

•  10 

.16 

•  03 

•  70 

T 

•  15 

•  71 

.75 

.50 

•  23 

4EEN  MOUNTAIN  DAM 

5.95 

33 

*92 

.18 

"01 
* 

01 

01 

.03 

•  04 

*>36 

•  18 

•  54 

.92 

.75 

.  94 

ROVER  10  w 

2  .88 

T 

.13 

.09 

".52 

.41 

.72 

.72 

.19 

.10 

JFFEY  10  SE 

1  .49 

.03 

•°? 

"3? 

•  10 

.03 

•  20 

.06 

.05 

AMILTON 

4.81 

•  0 

- 

T 

■  34 

.06 

•  46 

I  •  50 

■  48 

•  24 

T 

T 

•  10 

.02 

ARTSEL 

2.89 

•  59 

■  10 

•  25 

T 

T 

•  48 

ASWELL 

.87 

18 

02 

.01 

•  02 

.05 

•  07 

.45 

T 

.06 

T 

.01 

AWTHORNE 

4.81 

.43 

1.14 

.36 

.01 

.69 

1.00 

.04 

.76 

.31 

• 

.07 

AYDEN 

D  4  .86 

* 

10 

.10 

05 

.02 

.33 

.28 

.08 

:  .21 

1*05 

.50 

# 

.06 

.95 

ERMl T  7  E SE 

"50 

x 

.55 

.30 

.10 

OLLY 

1.81 

1 0 

.68 

■  31 

.67 

T 

.05 

.33 

OLYOKE 

3.10 

•  24 

*03 

.65 

.59 

.50 

.11 

.31 

•  34 

.63 

OT  SULPHUR  SPR  2  SW 

5.95 

.15 

•63 

.33 

.10 

•  03 

.31 

.63 

.40 

1.25 

.71 

.41 

DAHQ  5PRINGS 

4.55 

•  30 

.02 

.02 

T 

.07 

.02 

.05 

1.27 

.43 

.15 

.31 

.23 

.  19 

2.50 

_ 

.02 

.33 

.55 

T 

.45 

.23 

GNACIO  1  N 

2.11 

.0 

* 

.68 

.04 

.13 

.07 

OHN  MART  IN  DAM 

1.26 

.27 

.02 

•  63 

.27 

.20 

ONES  PASS  2  E 

5.81 

1.29 

■  73 

.14 

.04 

.07 

1.54 

1.27 

.45 

.08 

ULESBURG 

2.44 

•  11 

T 

.11 

.50 

.62 

•  03 

.44 

•  11 

.52 

1.35 

.45 

1*03 

.10 

ASSLER 

5.15 

•  03 

1*83 

•  13 

.01 

■  IU 

•  88 

•  07 

.35 

AUFFMAN  4  SSE 

2.15 

•  16 

14 

•  66 

•  1  3 

.67 

•  12 

.06 

.08 

IOWA  5  SE 

3.03 

1.20 

.08 

.25 

1.50 

IOWA  A  SW 

3.39 

.06 

•  95 

.15 

.10 

.35 

.46 

1.30 

T 

IT  CARSON 

1.36 

•  34 

.02 

.05 

.02 

T 

.19 

.45 

.02 

•  12 

•  15 

A  JUNTA  FAA  AP 

•60 

.17 

T 

T 

.17 

T 

.19 

T 

.62 

.07 

.13 

ARE  CITY 

2.86 

1.20 
.80 

•  17 

.02 

•  22 

•  42 

.08 

.26 

.13 

AKE  GEORGE  6  SW 

1.64 

.12 

.03 

.05 

.02 

.19 

.04 

AKE  MORAINE 

3.17 

•  58 

1.02 

.28 

.02 

.09 

.48 

.30 

.15 

•  22 

.03 

AMAR 

■  92 

•  21 

.06 

.01 

.10 

•  01 

.45 

.02 

.06 

AS  ANIMAS  1  N 

.87 

•  40 

T 

.05 

.02 

.30 

.10 

.05 

EADVILLE 

3.28 

.01 

.54 

•  70 

.15 

T 

.02 

.07 

•  02 

.02 

T 

.11 

.17 

.11 

.29 

.44 

.49 

.04 

EROY  7  WSW 

2.19 

•  22 

.05 

.01 

.06 

.08 

.04 

.32 

-09 

.11 

.32 

.54 

.31 

See  iBietence  notes  following  Station  tadax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Tota 

1 

2 

3 

4  | 

5 

LIME   3  SE 

1  .32 

.6*1 

:  .35 

1.71 

.01 

LIMON  l° 

2.10 

"fii 

T 

LITTLE  HILLS 

5.29 

.58 

to< 

LONGMONT   2  ESE 

3.89 

MANASSA 

|  1*35 

* . 

MAR V I NE 

7.27 

04 

.57 
* 

.01 

M AVBELL 

1  3.12 

*0C 

5.96 

"  oe 

02 

MESA  VERDE  NP 

1     1 .72 

.03 

.11 

MON  TE  V  I 5T  A 

.92 

MONTROSE  NO  1 

1  2.59 

•  09 
* 

92 

*n? 

MONTROSE  NO  2 

1  2.84 

!  16 

MONUMENT   2  WSW 

I    3. 04 

NORTHDALE 

3.00 

.02 

T 

.58 

NORTH  LAKE 

2.04 

03 

ORDWAY^ 

3.68 

1  .87 

OTIS   11  NE 

2.94 

1  0 

* 

.30 

"  04 
.  4 

01 

OURAY 

.01 

.49 

.12 

PAGOSA  SPR 1 NGS 

2  98 

.50 

.03 

PALISADE    1  S 

3.47 

.01 

.07 

.69 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

1.70 

T 

.75 

T 

T 

PAONIA 

3.37 

.22 

.43 

.02 

PARADOX 

an? 

.22 

.21 

T 

PARKER  9  E 

i*v  i 

.12 

T 

.96 

.34 

•  05 

PAP  SHALL   10  SSE 

D  7.33 

.30D1.50 

.56 

T 

PENROSE   3  NNW 

1.55 

1.15 

PITKIN 

3.50 

.90 

.15 

PLACERV ILLE 

T 

.09 

PUE8LO  W8  AP  //R 

1*23 

T 

.74 

T 

PUEBLO  CITY  RES 

1.33 

.40 

.29 

.01 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

1  .39 

.79 

PYRAMID 

6.8  7 

* 

1.12 

.11 

R ANGEL  Y 

.12 

.06 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

.02 

.54 

.28 

.05 
* 

RICO 

2.81 

T 

T 

.28 

RIFLE  2  ENE 

2.87 

.03 

.34 

02 

ROCKY  FORD  2  ESE 

.75 

.  36 

RUSH  2  NNE 

.  i : 

.99 

.18 

RUXTON  PARK 

1.50 

RYE 

1.63 

l.oe 

SAGUACHE 

1 .28 

1  .00 

SAL  IDA 

SAPINERO  8  E 

T 

.87 

.04 

SARGENTS 

2.51 

.70 

SEDAL  IA  4  SSE 

3.24 

* 

1.05 

SEDGWICK   5  S 

1  .85; 

.16 

5 HO SHONE 

6  .09| 

.58 

1.16 

S  ILVEPTON 

.30 

.40 

SPICER 

4.37 

.26 

.25 

* 

* 

SPR  1NGF IELD 

1  .41 

SPRINGFIELD  7  WSW         / / 

1.50 

.09 

STEAMBOAT    SPR 1 NGS 

8.15 

.69 

.10 

STERL ING 

2.11 

•  13 

T 

.11 

STON I NGTON 

.15 

STR AT  TON  3  NE 

1.32; 

.61 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

4.581 

TACOMA 

2.92 

:35 

10 

_ 

TAYLOR  PARK 

4.20i 

1.05 

.05 

.10 

TELLUR IDE 

4.01 

06 

* 

T 

.  7] 

TRINIDAO 

1.09 

.58 

*04 

TRINIDAD  FAA  AP 

.83 

T 

.59 

TROY  1  SE 

1.71. 

.14 

twin  lakes  res 

.74 

.06 

TWO  BUTTES    1  NW 

^  '  98 

.06 

URAVAN 

2.48} 

.03 

.-6 

* 

VALLECITO  DAM  // 

2.92i 

T 

.30 

* 

VONA 

1  .781 

05 

.-1 

* 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

1  581 

.08 

.12 

.03 

T 

WALDEN 

3.75; 

.25 

.27 

.22 

.14 

WAL SENBURG  POWER  PLANT 

1  .04' 

T 

.83 

WATERDALE 

4.26| 

.60 

.27 

WESTCL  IFFE 

1.87 

1.72 

WE  T  MORE  2  S 

2.45 

1  .73 

WIGGINS  7  SW 

3.36 

.03 

.03 

.50 

.13 

.26 

WINOSOR 

J.  35 

.09 

.71 

WINTER  PARK 

.13 

.95 

.35 

.75 

WOLF  CREEK   PASS   1  E 

3.96 

.68 

.17| 

WOLF  CREEK   PASS  4  W 

4.68 

T 

.65 

.35 

WR  A  Y 

1  .66 

T 

.351 

.03 

.02 

YAMPA 

5.28; 

.05 

.48 

.42! 

.25 

2.52 

.09 

.03 

.02 

Day  of  Month 


12     13     14     15  16 


j   7   j   8  | 

9 

10  | 

11 

12 

T 

.36 

T 

.20 

.35 

.17 

.04 

.24 

.05 

.12 

.38 

.04 

.77 

.17 

.23 

•  16 

.  14 

•  17 

1.12 

■  20 

•  oi 

.02 

.32 

.31 

.37 

.02 

.42 

.05 

.09 

.47 

.02 

•  09 

.49 

.  11 

.10 

T 

T 

T 

.36 

.41 

.38 

.at 

•  07 

T 

.12 

.15 

.10 

.15 

.08 

*  10 

• 

.31 

.52 

.60 

.10 

T 

T 

T  .05 

.16 

.  10 

T 

T 

T 

.04 

•  09 

■  06 

•  05 

T 

.27 

.78 

.07 

T 

.52 

.01 

.52 

.02 

.09 

•  04 

.04 

.75 

.12 

.30 

.02 

.43 

.13 

.05 

.25 

.01 

.19 

.43 

.v  3 

T 

.45 

.10 

.01 

1.31 

.Ob 

.12 

T 

.09 

.03 

.06 

.72 

.70 

.05 

.04 

.15 

.07 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25     26  |  27 

28  1  29  1  30 

.23 

.06 

.24 

.26 

.  1  3 

T 

.13 

.26 

.05 

.38 

•  4! 

•  02 

.16 

.45 

.09 

.01 

■  46 

1.51 

.84 

.29 

.05 

1  .06 

.13 

.48 

•65 

.05 

.04 

■  30 

.40 

.14 

.02 

.4; 

.03 

.11 

T 

•  01 

.  1  9 

•  01 

.39 

.57 

.09 

.19 

■  39 

2.30 

1.34 

T 

•  56 

T 

.23 

.02 

.03 

.95 

•  61 

.05 

•  01 

■  39 

.13 

.26 

.05 

.03 

•  57 

1.79 

1.30 

.05 

.37 

.33 

.35 

.01 

.12 

T 

.26 

•  02 

.05 

.03 

.05 

.20 

.  31 

.41 

•  11 

.0$ 

.02 

.04 

.20 

•  22 

■  55 

.62 

.04 

.01 

ll: 

.78 

.02 

.11 

.37 

■  21 

.08 

.08 

•  04 

.50 

•  41 

.12 

.08 

■  11 

.25 

.43 

.33 

■  09 

.26 

.46 

.04 

.36 

.66 

*  32 

T 

T 

.30 

.  .J  9 

.71 

■  05 

.45 

.65 

.12 

.  06 

.28 

1.06 

.09 

.32 

.01 

.09 

.25 

-71 

.02 

.18 

.10 

.65 

.10 

.65 

T 

.  10 

T 

T 

.06 

* 

.13 

.05 

•  32 

.45 

.16 

•  70 

.  06 

T 

.30 

.03 

.09 

.  16 

.15 

T 

.61 

.16 

.25 

1.35 

.09 

.24 

.40 

•  83 

.50 

1.65 

T 

.57 

•  11 

.25 

•  15 

T 

.05 

.55 

.05 

.05 

.35 

.30 

.75 

•  10 

.20 

.30 

.20 

•15  .30 

T 

T 

.12 

.11 

.26 

T 

.31 

.13 

•  19  T 

• 

.38 

.22 

• 

.30 

.27 

.46 

■  58 

2.90 

.58 

•  .24 

.16 

•  40 

T 

.65 

.38 

1.03 

.15 

.18 

.24 

.03 

.09 

.25 

.06 

1  .04 

.46 

•  10 

.26 

•  0* 

.15 

.10 

.15 

.25 

.18 

.30 

.40 

.25 

T 

.01 

■  25 

.30 

.02 

.02 

.54 

.42 

■  21 

T  .19 

.03 

.04 

.19 

.13 

.26 

.10 

•  16 

.05 

T 

.98 

.02 

T 

.40 

T 

.20 

T 

■  35 

.10 

.13 

.05 

T 

.01 

.06 

.06 

.05 

.06 

.01 

.43 

.21 

T 

.09 

.36 

.34 

■  42 

.06 

.12 

.14 

.34 

•  16 

T 

.51 

.04 

.16 

1.01 

.16 

.36 

T 

.07 

.43 

•  20 

.52 

.02 

.39 

.43 

.10 

.33 

.89 

.81 

.67 

.  36 

.07 

.55 

.22 

.52 

.60 

■  06 

.23 

.52 

.12 

.28 

.08 

.32 

.87 

.55 

.19 

•  48 

.71 

.01 

•  02 

.75 

.10 

■  03 

.80 

.22 

.17 

.29 

1.05 

2.55 

.93 

.12 

.63 

.07 

.58 

■  37 

.07 

•  15 

.38 

.37 

•  20 

•  10 

.09 

.06 

.15 

.18 

.23 

.35 

•  92 

.02 

.50 

.25 

.21 

T 

.07 

.09 

T 

T 

.50 

.15 

.05 

.60 

.80 

.40 

T  T 

T 

.03 

.75 

.18 

.55 

■  21 

.03 

.69 

•  02 

•  03 

•  03 

•  07 

T 

T 

T 

.04 

.28 

.80 

.06 

.22 

.08 

•  05 

.17 

.54 

.50 

•  04 

.47 

T 

.14 

.02 

.38 

.07 

.30 

.13 

•  02 

.19 

.81 

.03 

.10 

.43 

•  16 

.03 

.23 

•  17 

.03 

T 

.49 

.28 

.08 

.07 

T 

.35 

.10 

.18 

.48 

.96 

.25 

.55 

.04 

.03 

.04 

.06 

.03 

.51 

.82 

.84 

.43 

.12 

.02 

.  '  3 

.07 

■  03 

.26 

.45 

.01 

.65 

.25 

.03 

.50 

.64 

.03 

.19 

.21 

1.01 

.34 

.99 

.05 

.25 

.90 

.95 

.25 

.75 

1.25 

T 

.50 

.05 

.  3H 

1  .01 

.63 

.26 

.21 

.22 

1.35 

.67 

.04 

T 

.03 

.28 

.48 

T 

T 

.80 

.02 

.12 

T 

.23 

.05 

.22 

.02 

.52 

1.80 

.67 

.  1 1 

T  .30 

.06 

.  79 

.03 

T 

.16 

.71 

•  11 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 


e  °  — 

8  «  > 
S  a  s 

O.-0  a 


Wind  speed 
m  p  h 


Relative   humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


ALAMOSA  WB  AIRPORT 
COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 
DENVER  WB  AIRPORT 
GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 
PUEBLO  WB  AIRPORT 


NNE 

ssw 

ESE 
SE 


9.3 
7.5 
9.1 
8.0 


++30 
31 
36 
43 


29 
29 


79 
75 


45 
49 


++  ™STEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS . 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1961 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2! 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

8? 

70 

50 

56 

68 

86 

82 

89 

82 

80 

56 

71 

5  7 

58 

81 

88 

1  7 

86 

64 

67 

68 

50 

55 

44 

68 

74 

55 

7  5 

70 

58 

69. 

M I  N 

54 

45 

38 

41 

39 

52 

52 

55 

58 

51 

43 

38 

35 

40 

37 

54 

48 

55 

45 

45 

41 

41 

41 

34 

34 

40 

38 

37 

39 

29 

43. 

MAX 

76 

75 

50 

53 

70 

72 

74 

76 

73 

71 

76 

74 

76 

72 

72 

73 

75 

62 

65 

59 

64 

68 

61 

7 1 

72 

?3 

67 

69. 

BIN 

36 

50 

32 

31 

30 

33 

35 

40 

50 

47 

42 

40 

35 

38 

35 

38 

36 

46 

43 

34 

40 

41 

41 

30 

20 

28 

28 

35 

40 

21 

36. 

MAX 

68 

60 

39 

43 

55 

69 

68 

69 

66 

59 

65 

63 

48 

42 

66 

65 

68 

67 

53 

46 

50 

4  5 

4  3 

53 

57 

44 

56. 

MIN 

48 

38 

27 

28 

33 

47 

36 

40 

41 

48 

33 

37 

29 

28 

30 

40 

48 

40 

38 

33 

33 

31 

30 

28 

26 

40 

29 

30 

36 

25 

35. 

MAX 

80 

75 

53 

58 

75 

62 

82 

76 

68 

75 

78 

78 

60 

62 

82 

8  1 

77 

64 

66 

6  1 

56 

54 

53 

6  5 

72 

74 

78 

70 

62 

70. 

MIN 

44 

40 

38 

33 

31 

34 

38 

46 

45 

42 

37 

39 

32 

40 

39 

49 

44 

49 

38 

41 

44 

i  i 

33 

32 

25 

29 

32 

32 

43 

25 

37. 

MAX 

67 

63 

39 

43 

59 

67 

68 

69 

67 

64 

66 

67 

67 

67 

66 

69 

71 

65 

60 

53 

53 

55 

53 

4  7 

60 

60 

6 1 

58 

61. 

MIN 

41 

34 

26 

16 

29 

23 

29 

33 

37 

44 

42 

39 

28 

28 

25 

35 

35 

36 

34 

34 

35 

40 

34 

29 

16 

32 

23 

23 

34 

20 

31. 

MAX 

79 

79 

75 

64 

75 

84 

80 

79 

75 

75 

76 

80 

80 

79 

77 

76 

80 

70 

8  7 

65 

68 

6  7 

7  i 

74 

78 

68 

74. 

MIN 

42 

43 

39 

34 

36 

41 

42 

49 

50 

51 

48 

46 

39 

44 

47 

46 

45 

52 

41 

39 

36 

41 

48 

37 

30 

35 

38 

41 

29 

29 

41  . 

MAX 

73 

61 

46 

42 

65 

73 

75 

64 

70 

65 

70 

66 

69 

70 

71 

73 

70 

65 

61 

56 

49 

45 

49 

48 

64 

6  7 

70 

54 

62. 

MIN 

38 

30 

30 

30 

31 

30 

35 

42 

42 

44 

33 

35 

29 

37 

34 

43 

45 

42 

37 

35 

37 

30 

26 

28 

15 

25 

28 

30 

37 

18 

33. 

MAX 

75 

70 

39 

51 

65 

75 

75 

60 

69 

74 

72 

72 

58 

52 

74 

70 

75 

76 

66 

59 

63 

54 

64 

?5 

60 

65. 

MIN 

39 

32 

29 

33 

29 

29 

32 

34 

42 

42 

44 

32 

34 

28 

29 

37 

34 

36 

37 

34 

30 

34 

32 

28 

i  a 

23 

31 

26 

33 

22 

32. 

MAX 

74 

76 

69 

53 

69 

70 

75 

76 

74 

71 

75 

71 

74 

72 

73 

76 

74 

65 

58 

65 

65 

?3 

70 

68 

70. 

MIN 

37 

46 

29 

29 

29 

31 

33 

39 

46 

45 

43 

35 

46 

40 

35 

37 

35 

40 

34 

37 

34 

41 

40 

18 

24 

26 

36 

42 

26 

35. 

MAX 

79 

70 

57 

53 

72 

78 

79 

79 

74 

72 

74 

71 

76 

75 

76 

78 

76 

66 

63 

58 

56 

52 

52 

49 

62 

70 

75 

75 

70 

64 

68. 

MIN 

42 

34 

34 

35 

34 

32 

36 

43 

44 

45 

37 

36 

29 

29 

29 

28 

39 

39 

39 

34 

32 

32 

24 

23 

27 

29 

27 

22 

33. 

MAX 

90 

90 

77 

48 

63 

74 

89 

81 

93 

86 

85 

72 

73 

60 

59 

78 

68 

90 

86 

78 

72 

72 

57 

53 

46 

70 

80 

59 

71 

77 

74. 

MIN 

58 

52 

40 

40 

41 

45 

51 

48 

62 

61 

4b 

47 

37 

38 

37 

43 

45 

49 

55 

46 

43 

43 

43 

43 

31 

36 

40 

40 

43 

31 

44. 

MAX 

85 

81 

51 

56 

73 

84 

84 

64 

80 

75 

73 

71 

61 

57 

80 

84 

84 

79 

70 

68 

69 

52 

52 

49 

69 

71 

59 

7t 

62 

70. 

MIN 

55 

44 

33 

39 

43 

47 

48 

51 

59 

65 

45 

46 

40 

40 

37 

54 

57 

58 

50 

42 

42 

41 

39 

35 

29 

42 

41 

34 

29 

44. 

MAX 

86 

63 

78 

80 

82 

82 

B0 

80 

80 

78 

70 

70 

78 

82 

83 

83 

74 

71 

75 

65 

6  5 

50 

6  5 

68 

80 

73 

74. 

MIN 

55 

33 

40 

50 

55 

58 

58 

58 

50 

55 

35 

42 

45 

50 

56 

55 

54 

40 

50 

40 

42 

35 

30 

45 

36 

38 

52 

31 

46. 

MAX 

71 

71 

63 

45 

63 

70 

73 

72 

69 

66 

73 

73 

72 

72 

73 

71 

73 

70 

68 

60 

55 

58 

57 

54 

65 

65 

68 

7  1 

70 

61 

66. 

MIN 

49 

30 

22 

31 

32 

37 

39 

43 

49 

37 

31 

36 

33 

40 

40 

39 

38 

38 

37 

S  • 

34 

42 

25 

31 

28 

29 

31 

28 

35. 

MAX 

85 

78 

45 

51 

73 

65 

83 

87 

83 

78 

75 

73 

54 

60 

8  J 

88 

85 

87 

65 

68 

72 

48 

57 

46 

78 

73 

58 

80 

72 

61 

71. 

MIN 

53 

45 

34 

37 

39 

49 

48 

49 

52 

52 

45 

44 

38 

41 

34 

54 

50 

46 

47 

45 

38 

40 

40 

31 

30 

38 

37 

37 

40 

25 

41. 

MAX 

84 

81 

59 

62 

78 

83 

82 

85 

80 

76 

73 

83 

75 

59 

76 

83 

85 

81 

78 

68 

76 

6  9 

69 

60 

76 

78 

74 

76 

7ti 

71 

75. 

MIN 

57 

60 

36 

37 

37 

48 

53 

55 

57 

61 

55 

45 

46 

40 

36 

56 

57 

55 

53 

45 

42 

43 

44 

40 

31 

40 

43 

42 

43 

34 

46. 

MAX 

80 

75 

45 

56 

72 

79 

81 

73 

70 

73 

77 

76 

79 

79 

79 

79 

79 

70 

67 

60 

56 

51 

62 

56 

65 

71 

74 

7  8 

71 

62 

69. 

MIN 

48 

41 

35 

35 

36 

47 

47 

54 

48 

51 

43 

46 

39 

48 

8C 

51 

47 

52 

40 

43 

47 

36 

38 

39 

28 

35 

40 

42 

28 

42. 

MAX 

76 

75 

60 

52 

68 

73 

74 

75 

71 

69 

75 

72 

75 

73 

72 

74 

76 

60 

68 

60 

65 

67 

63 

63 

68 

72 

71 

75 

69 

67 

69. 

MIN 

37 

52 

31 

29 

28 

32 

34 

35 

40 

46 

40 

36 

32 

32 

34 

46 

36 

41 

38 

33 

35 

39 

36 

37 

20 

29 

33 

JC 

36 

22 

35. 

MAX 

77 

76 

44 

56 

72 

78 

80 

80 

76 

72 

77 

69 

64 

58 

80 

81 

79 

76 

70 

62 

66 

61 

63 

49 

72 

69 

66 

75 

75 

67 

69. 

MIN 

43 

42 

31 

31 

33 

33 

37 

42 

47 

49 

42 

39 

34 

32 

34 

41 

41 

39 

40 

35 

35 

38 

36 

32 

24 

24 

35 

30 

40 

24 

36. 

MAX 

61 

80 

48 

53 

74 

80 

63 

84 

82 

77 

78 

74 

70 

57 

81 

80 

63 

82 

73 

67 

70 

69 

60 

53 

73 

74 

73 

82 

80 

68 

73. 

MIN 

49 

46 

30 

36 

37 

46 

45 

50 

47 

52 

45 

41 

37 

40 

33 

47 

46 

46 

39 

42 

37 

41 

38 

32 

29 

36 

36 

35 

44 

27 

40. 

MAX 

87 

89 

87 

66 

85 

88 

89 

90 

92 

88 

76 

69 

69 

57 

59 

76 

8  8 

89 

86 

78 

75 

69 

60 

65 

7  [ 

78 

64 

71 

78 

65 

77. 

MIN 

57 

58 

37 

43 

55 

39 

42 

55 

57 

55 

43 

44 

34 

40 

38 

41 

38 

51 

47 

40 

39 

38 

37 

35 

27 

38 

39 

36 

44 

29 

42. 

MAX 

78 

74 

42 

56 

76 

77 

78 

72 

75 

73 

75 

73 

76 

75 

74 

78 

78 

67 

68 

58 

52 

49 

58 

53 

67 

69 

75 

88 

74 

69 

69. 

MIN 

44 

31 

37 

34 

29 

28 

33 

36 

41 

40 

33 

33 

27 

33 

34 

33 

35 

45 

36 

39 

45 

34 

35 

35 

25 

26 

24 

28 

26 

19 

33. 

MAX 

55 

52 

31 

29 

45 

56 

55 

55 

56 

55 

55 

52 

53 

53 

55 

55 

5  1 

56 

47 

47 

37 

39 

39 

33 

48 

44 

46 

51 

49 

36 

46. 

MIN 

33 

28 

21 

21 

25 

27 

31 

37 

35 

35 

31 

33 

32 

33 

29 

33 

32 

39 

29 

25 

28 

26 

19 

20 

10 

27 

26 

29 

30 

8 

27. 

MAX 

72 

74 

70 

40 

47 

66 

72 

75 

72 

73 

68 

72 

72 

73 

74 

72 

76 

75 

74 

65 

52 

51 

59 

56 

48 

64 

65 

7  0 

74 

67 

66. 

MIN 

36 

34 

31 

30 

28 

26 

31 

41 

41 

42 

32 

27 

24 

30 

32 

31 

31 

36 

34 

36 

38 

40 

32 

30 

16 

22 

22 

24 

29 

16 

30. 

MAX 

79 

73 

45 

57 

70 

80 

80 

78 

75 

72 

77 

75 

75 

80 

80 

80 

80 

70 

67 

62 

58 

58 

53 

56 

64 

69 

74 

77 

68 

58 

69. 

MIN 

45 

36 

32 

35 

34 

39 

46 

54 

44 

44 

42 

42 

37 

43 

43 

54 

45 

51 

38 

42 

46 

36 

33 

34 

26 

32 

36 

36 

41 

25 

39. 

MAX 

83 

83 

49 

61 

71 

80 

78 

79 

66 

70 

76 

76 

80 

82 

81 

74 

75 

73 

75 

66 

66 

59 

46 

53 

58 

66 

68 

74 

69 

68 

70. 

MIN 

53 

43 

38 

38 

42 

48 

59 

54 

48 

50 

49 

53 

50 

49 

56 

59 

53 

56 

45 

43 

44 

36 

37 

37 

35 

41 

43 

47 

48 

35 

46. 

MAX 

63 

71 

40 

57 

73 

79 

78 

82 

80 

75 

66 

75 

59 

51 

73 

81 

81 

80 

70 

68 

69 

48 

62 

45 

64 

74 

50 

70 

73 

55 

67. 

MIN 

52 

36 

32 

33 

36 

43 

44 

49 

51 

54 

45 

47 

35 

34 

31 

47 

53 

49 

47 

42 

42 

38 

40 

36 

31 

40 

36 

34 

41 

28 

40. 

MAX 

80 

77 

56 

67 

78 

84 

83 

76 

74 

73 

80 

79 

80 

79 

78 

76 

78 

73 

66 

63 

65 

70 

68 

63 

73 

75 

79 

79 

76 

71 

74. 

MIN 

45 

47 

36 

33 

38 

41 

46 

52 

53 

52 

44 

45 

36 

46 

bo 

53 

47 

48 

81 

37 

42 

51 

45 

40 

30 

35 

37 

41 

53 

26 

43. 

MAX 

77 

53 

62 

54 

70 

77 

77 

65 

72 

67 

7  3 

64 

67 

68 

79 

78 

77 

64 

62 

54 

44 

41 

43 

47 

59 

65 

68 

73 

63 

53 

63. 

MIN 

49 

33 

36 

39 

42 

42 

46 

51 

46 

41 

40 

41 

29 

30 

39 

43 

48 

46 

43 

41 

32 

32 

32 

30 

27 

30 

29 

37 

30 

25 

37. 

69 

69 

68 

67 

59 

65 

64 

65 

65 

70 

69 

66 

63 

62 

55 

49 

44 

46 

41 

54 

57 

61 

64 

59 

54 

59. 

MIN 

37 

39 

30 

28 

26 

26 

30 

35 

37 

42 

31 

32 

25 

32 

30 

40 

38 

42 

35 

33 

35 

35 

30 

29 

17 

25 

25 

25 

39 

18 

31. 

MAX 

87 

73 

68 

83 

87 

87 

89 

87 

87 

77 

76 

69 

67 

84 

88 

91 

88 

87 

76 

80 

75 

57 

50 

79 

84 

74 

86 

87 

82 

79. 

MIN 

59 

58 

36 

33 

33 

44 

45 

51 

55 

56 

52 

52 

39 

46 

41 

46 

52 

56 

54 

54 

45 

40 

42 

39 

26 

38 

41 

34 

46 

28 

44. 

MAX 

75 

72 

65 

56 

66 

7J 

71 

72 

70 

68 

74 

73 

74 

67 

69 

72 

73 

60 

65 

58 

62 

65 

61 

66 

t,i 

69 

71 

74 

68 

62 

67. 

MIN 

40 

48 

32 

29 

30 

34 

38 

39 

44 

44 

42 

41 

34 

37 

36 

39 

39 

47 

37 

38 

40 

39 

40 

40 

25 

33 

34 

33 

36 

24 

37. 

AX 

84 

76 

47 

59 

76 

81 

64 

75 

72 

75 

79 

78 

81 

82 

83 

83 

62 

71 

71 

63 

56 

54 

64 

57 

65 

72 

75 

8C 

74 

62 

72. 

MIN 

49 

43 

40 

40 

37 

40 

44 

52 

53 

53 

44 

39 

46 

45 

53 

49 

55 

45 

46 

49 

42 

39 

41 

30 

30 

31 

38 

41 

29 

42. 

MAX 

65 

68 

46 

53 

73 

82 

83 

85 

78 

77 

76 

72 

49 

56 

82 

83 

83 

85 

63 

66 

70 

48 

58 

47 

71 

71 

56 

81 

71 

63 

69. 

MIN 

52 

42 

33 

40 

42 

50 

50 

50 

52 

52 

49 

46 

41 

43 

3.6 

51 

51 

52 

46 

46 

44 

42 

40 

34 

29 

39 

39 

33 

42 

29 

43  • 

65 

45 

52 

75 

8 1 

84 

85 

79 

74 

73 

71 

47 

56 

82 

83 

81 

83 

60 

67 

69 

47 

53 

46 

69 

74 

55 

64 

72 

62 

66. 

MIN 

56 

41 

32 

39 

44 

53 

56 

57 

57 

52 

50 

44 

40 

41 

41 

58 

57 

57 

46 

45 

43 

40 

40 

34 

35 

45 

40 

40 

45 

34 

45. 

38 

68 

70 

70 

69 

66 

67 

64 

64 

65 

66 

69 

69 

68 

58 

54 

46 

45 

46 

38 

51 

55 

59 

65 

60 

47 

59. 

MIN 

39 

33 

28 

26 

32 

39 

30 

33 

38 

44 

35 

30 

30 

32 

28 

34 

35 

37 

il 

32 

32 

28 

28 

26 

14 

28 

29 

26 

32 

15 

30. 

MAX 

80 

78 

60 

68 

78 

83 

80 

76 

71 

75 

81 

82 

eo 

74 

76 

78 

79 

66 

68 

63 

65 

70 

69 

69 

74 

76 

79 

80 

74 

71 

74. 

MIN 

39 

40 

37 

30 

30 

34 

37 

40 

45 

45 

40 

37 

29 

39 

43 

42 

42 

50 

41 

30 

31 

40 

42 

32 

24 

2E 

3  1 

31 

30 

21 

36. 

MAX 

90 

85 

72 

65 

78 

85 

84 

90 

88 

90 

85 

77 

65 

58 

78 

85 

67 

82 

82 

72 

80 

75 

60 

56 

72 

78 

69 

75 

88 

69 

77. 

MIN 

55 

58 

40 

38 

40 

45 

58 

55 

60 

58 

46 

50 

35 

42 

35 

42 

45 

42 

50 

45 

41 

41 

43 

41 

30 

40 

40 

34 

46 

34 

44. 

MAX 

78 

67 

43 

49 

69 

78 

60 

77 

75 

72 

74 

73 

75 

77 

78 

78 

72 

65 

65 

55 

50 

41 

54 

49 

62 

66 

69 

74 

62 

52 

66. 

MIN 

42 

32 

32 

32 

36 

31 

33 

38 

45 

45 

35 

33 

26 

»37 

30 

37 

44 

45 

41 

43 

41 

33 

32 

28 

23 

27 

27 

27 

30 

21 

34. 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES  coLO*a 

Continued  SEPTEMBER  19l 


Day  Oi  Month 

° 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

I 

30  |  31 

► 
< 

EDGEWA  T  E  R 

84 

6 

86 

86 

7  70 

68 

7 

1  69 

59 

6 

3  72 

75 

6 

>  85 

76 
45 

65 
39 

7:1 
4: 

MI 

43 

4? 

3' 

39 

42 

4< 

44 

52 

5: 

56 

48 

47 

41 

41 

4 

52 

5 

0  50 

45 

4 

4  41 

34 

4 

1  28 

37 

4 

)  35 

ESTES  PARK 

MA! 

45 

73 

7. 

1  72 

7* 

2  62 

51 

5 

5  52 

47 

5 

4  58 

62 

6 

)  68 

67 

49 

61 

MIT 

53 

40 

31 

32 

37 

5: 

34 

37 

4C 

53 

36 

3' 

34 

33 

2< 

35 

52 

3 

9  40 

36 

3 

5  32 

29 

3 

1  23 

38 

3 

1  27 

30 

3( 

EVERGREEN 

76 

7! 

75 

70 

7 

2  65 

61 

6 

3  57 

50 

4 

>  72 

69 

6 

72 

66 

30 

59 
21 

6! 

32 

Mir 

41 

41 

3: 

32 

29 

3; 

33 

38 

36 

44 

42 

3! 

35 

33 

21 

36 

35 

3 

3  38 

35 

3 

1  35 

33 

2 

5  23 

27 

EVERSOLL  RANCH 

86 

86 

75 

62 

85 

87 

8 

5  79 

76 

8 

S  71 

76 

72 

85 

61 

>  74 

91 

88 

8; 

Mir 

59 

57 

41 

38 

40 

54 

58 

63 

6( 

64 

57 

52 

43 

43 

49 

57 

5 

3  59 

57 

4 

7  47 

49 

32 

43 

5(1 

FLAGLER   2  NW 

MAX 

88 

54 

58 

72 

80 

79 

7( 

86 

82 

69 

7 

1  67 

59 

5 

S  67 

76 

6 

73 

73 

67 

72! 
41! 

MU 

49 

51 

34 

35 

37 

4  ■ 

49 

50 

56 

56 

43 

47 

32 

39 

3- 

44 

5 

1  51 

43 

3 

3  40 

41 

3 

♦  29 

33 

27 

FORDER    8  S 

MAX 

89 

82 

s  4 

63 

76 

85 

83 

7( 

87 

91 

7 

?  65 

63 

5 

t  69 

81 

6 

73 

38 

69 

71 

42] 

MIN 

48 

51 

39 

36 

36 

47 

47 

46 

5/ 

58 

50 

51 

31 

4 

1  52 

45 

3 

»  41 

45 

4 

)  25 

35 

38 

FORT  COLLINS 

MAX 

82 

73 

54 

56 

80 

75 

83 

83 

65 

50 

4 

)  59 

71 

51 

77 

70 

54 
30 

66 
42 

M I N 

55 

52 

36 

41 

44 

42 

43 

47 

5< 

56 

45 

49 

41 

42 

35 

48 

4 

48 

44 

4 

39 

35 

3( 

I  27 

37 

41 

FORT  LEWIS 

MAX 

73 

71 

72 

72 

71 

70 

72 

61 

60 

55 

5" 

^  63 

60 

5" 

66 

67 

7C 

72 

67 

62 

66 
36 

MIN 

36 

39 

32 

27 

32 

37 

38 

45 

45 

44 

41 

37 

31 

42 

41 

43 

42 

4' 

33 

30 

3j 

41 

38 

31 

24 

28 

3; 

35 

19 

FORT  LUPTON 

MAX 

83 

82 

71 

62 

57 

8C 

83 

82 

8. 

68 

63 

7( 

62 

55 

5: 

65 

69 

6" 

78 

75 

61 

70 
43 

MIN 

53 

46 

36 

41 

43 

45 

45 

48 

51 

50 

48 

49 

41 

44 

36 

50 

5( 

48 

46 

4< 

42 

40 

3i 

30 

34 

30 

FORT  MORGAN 

MAX 

85 

84 

66 

58 

62 

81 

87 

89 

68 

6< 

71 

53 

5' 

47 

66 

7: 

55 

79 

69 
28 

71 
42 

MIN 

51 

54 

40 

41 

40 

44 

44 

51 

57 

52 

45 

47 

38 

41 

34 

49 

4' 

50 

45 

4' 

42 

39 

35 

27 

34 

38 

ERASER 

MAX 

65 

62 

36 

38 

54 

64 

63 

67 

67 

66 

6 

57 

46 

4< 

39 

39 

32 

48 

52 

57 

64 
20 

49 

40 

55 
25 

MIN 

33 

29 

28 

28 

31 

21 

21 

25 

3  0 

41 

32 

7  3 

18 

24 

2G 

25 

28 

31 

30 

32 

3( 

29 

24 

2( 

3 

20 

2: 

FPUITA    2  N 

MAX 

85 

81 

78 

85 

80 

78 

83 

84 

83 

82 

80 

7C 

69 

68 

6! 

54 

53 

6C 

64 

72 

75 

77 

75 

64 

28 

73 
43 

MIN 

52 

44 

42 

36 

41 

43 

46 

56 

51 

46 

42 

43 

38 

42 

48 

51 

49 

52 

45 

43 

41 

41 

40 

31 

33 

33 

36 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

87 

87 

72 

80 

6  5 

85 

82 

79 

80 

7* 

71 

70 

6! 

64 

64 

62 

70 

77 

60 

84 

79 

69 

76. 
45' 

MIN 

53 

46 

40 

38 

43 

46 

54 

55 

5  0 

48 

45 

46 

42 

51 

55 

54 

52 

it 

43 

44 

45 

42 

37 

41 

33 

37 

31 

31 

GEORGETOWN 

MAX 

68 

64 

56 

46 

75 

66 

62 

60 

72 

67 

70 

66 

61 

48 

54 

47 

52 

48 

58 

58 

60 

67 

67 

60 
26 

62 
36 

MIN 

44 

32 

27 

29 

33 

40 

46 

41 

45 

49 

38 

40 

32 

33 

35 

46 

43 

4C 

35 

32 

32 

32 

32 

31 

38 

38 

32 

31 

38 

GLENWOOD   SPRINGS    1  N 

MAX 

79 

77 

3  2 

51 

72 

81 

81 

80 

79 

73 

63 

65 

58 

52 

48 

54 

52 

64 

68 

71 

75 

63 

56 

67 
40 

MIN 

48 

40 

36 

40 

42 

38 

40 

54 

49 

48 

41 

41 

36 

42 

41 

47 

51 

41 

45 

44 

35 

36 

36 

28 

32 

34 

36 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 

70 

67 

4  3 

47 

73 

71 

72 

65 

61 

51 

52 

46 

43 

40 

44 

60 

64 

70 

62 

52 

59 
27 

MIN 

41 

31 

29 

31 

31 

27 

20 

27 

24 

30 

37 

36 

34 

37 

3C 

29 

28 

26 

1 1 

17 

21 

GRAND  JUNCTION  W8  AP 

MAX 

85 

73 

54 

60 

76 

82 

84 

70 

74 

8  1 

81 

79 

78 

66 

67 

65 

63 

49 

53 

57 

62 

69 

75 

77 

74 

61 

70 
47 

MIN 

55 

42 

43 

42 

42 

47 

56 

55 

50 

51 

51 

52 

47 

50 

54 

59 

56 

55 

49 

46 

47 

41 

36 

40 

35 

39 

GRAND  LAKE    1  WNW 

MAX 

62 

64 

40 

67 

70 

66 

64 

62 

68 

69 

71 

68 

67 

57 

53 

44 

44 

45 

40 

50 

54 

56 

63 

56 

38 

58 
27 

MIN 

39 

31 

28 

29 

31 

25 

25 

28 

34 

36 

32 

27 

21 

25 

22 

2  8 

32 

31 

31 

32 

30 

28 

30 

27 

7 

20 

2C 

,15 

GRAND  LAKE   6  SSW 

MAX 

65 

65 

38 

40 

5  7 

67 

68 

70 

63 

66 

65 

66 

66 

5  5 

55 

45 

45 

40 

38 

45 

54 

57 

62 

62 

41 

57,! 
31, 

MIN 

34 

29 

30 

33 

29 

30 

33 

40 

43 

37 

31 

26 

29 

28 

34 

36 

37 

34 

34 

33 

32 

32 

29 

17 

27 

27 

25 

33 

19 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

MAX 

73 

75 

63 

48 

73 

72 

73 

69 

71 

70 

74 

70 

64 

59 

63 

65 

62 

58 

66 

67 

69 

73 

69 

62 
30 

67, 
39, 

MIN 

39 

49 

30 

30 

33 

38 

38 

45 

44 

48 

45 

41 

38 

39 

42 

43 

42 

47 

45 

33 

38 

44 

36 

46 

25 

30 

50 

GREELEY 

MAX 
MIN 

81 
51 

86 
54 

64 

39 

54 
38 

53 
37 

66 
41 

82 
43 

84 
49 

85 
51 

88 
51 

45 

.« 

41 

42 

59 
34 

82 

35 

85 
36 

B4 
34 

85 
49 

60 
46 

66 
43 

69 
41 

55 
41 

53 
37 

52 
30 

62 
33 

70 
39 

52 
32 

79 
35 

70 
30 

70. 
40. 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

71 

71 

40 

43 

76 

70 

70 

70 

75 

71 

74 

71 

67 

63 

49 

47 

43 

40 

46 

61 

65 

70 

67 

53 
20 

63. 
32. 

43 

32 

31 

32 

35 

33 

5' 

42 

44 

36 

35 

28 

32 

31 

37 

38 

41 

35 

36 

32 

31 

30 

29 

15 

27 

28 

27 

37 

GROVER   10  w 

MAX 
MIN 

86 
47 

70 
40 

s  ? 
36 

54 
39 

66 

35 

45 

85 
46 

45 

„6 

54 

40 

41 

33 

59 
40 

80 
33 

88 
4  7 

86 
39 

87 
49 

64 
44 

65 
34 

65 
36 

46 

37 

53 
35 

46 
32 

60 
29 

70 
34 

65 
29 

75 
32 

70 
44 

55 
29 

69. 
39. 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

75 
45 

65 
32 

3  3 
35 

53 
36 

70 
36 

7  g 
3  7 

80 

36 

43 

45 

39 

37 

J6 

69 
27 

68 
27 

79 
35 

76 

75 
44 

62 
46 

60 
39 

55 
40 

48 

32 

42 
31 

44 
32 

48 
30 

53 
22 

65 
22 

65 
2  1 

74 
31 

65 
36 

52 
20 

64. 
34. 

HERMIT    7  ESE 

MAX 
MIN 

68 

30 

i5 
30 

51 

30 

52 
23 

67 
22 

69 

25 

iO 

34 

35 

31 

68 
28 

68 
22 

68 

26 

65 

3"-. 

69 
26 

68 
26 

60 
3  8 

55 
30 

52 
23 

57 
32 

58 
37 

55 
35 

55 
35 

63 
15 

64 
19 

67 
20 

67 
20 

63 
24 

60 
11 

62. 
27. 

HOLLY 

MAX 
MIN 

92 
56 

92 
58 

)5 
3  6 

51 
38 

38 

40 

90 
44 

91 
50 

38 

55 

93 
53 

59 
5  1 

76 
40 

66 

38 

54 
36 

78 
40 

88 
41 

.'2 
55 

89 
55 

83 
49 

77 
43 

81 
45 

67 
44 

60 
44 

54 
28 

74 

30 

82 
38 

64 

35 

74 
38 

92 
37 

78. 
43. 

HOLYOKE 

MAX 
MIN 

92  82 
56  56 

58 
i  } 

60 
43 

36 

.5 

85 
46 

95 
54 

91 
57 

57 

72 
44 

72 
49 

59 
35 

62 
41 

80 
J5 

90 
40 

92 
45 

88 
46 

79 
47 

71 
44 

7  0 
45 

56 
43 

59 
41 

51 
38 

69 
30 

77 
39 

59 
37 

72 
36 

70 
45 

60 
30 

74. 
43. 

HOT    SULPHUR    SPR   2  SW 

MAX 
MIN 

71      65  42 
39      31  30 

41 
31 

53 
32 

72 
31 

75 
2  9 

78 
32 

13 

40 

70 
33 

6  6 

32 

71 
26 

69 

33 

72 
28 

70 
31 

69 

32 

64 
39 

70 
32 

68 
31 

6  1 
25 

58 
28 

54 
28 

45 
30 

40 
16 

49 
25 

63 
25 

68 
25 

52 
32 

46 
1 8 

62. 
29. 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75      69  40 
43      31  27 

50      69  75 
29     31  35 

73 
37 

75 
38 

76 

;') 

42 

36 

fa  j 

37 

50 
30 

47 
31 

76 
2  fa 

70 
37 

77 
40 

7  5 
38 

66 
36 

59 
31 

63 
31 

52 
32 

57 
29 

4B 

29 

70 
20 

67 
25 

54 
31 

75 
27 

64 

32 

59 
26 

64. 
32. 

IGNACIO    1  N 

MAX 
MIN 

70 

76 

76 

79 

73 

6  6 

67 

60 

6  ? 

68 

65 

67 

70 

74 

75 

77 

72 

67 

71. 
38. 

47 

45 

44 

4i 

33 

40 

43 

43 

41 

48 

45 

32 

34 

44 

44 

3  6 

26 

31 

32 

34 

36 

23 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

93      90  79 
58     60  45 

67      80  86 
41      41  45 

85 
59 

94  92 
55  61 

65 

32 

53 

72 

7  1 
41 

64 
42 

82 
39 

88 
44 

89 
49 

9  0 

si 

82 
61 

76 
49 

83 
43 

61 
44 

62 
47 

55 

45 

75 
29 

80 
41 

SO 
43 

80 
38 

88 
47 

86 
35 

80. 
47. 

JONES   PASS   2  E 

MAX 
MIN 

56      56  48 

36     30  30 

46      54  56 
33     35  29 

66 
3 1 

65  70 
30  28 

62 

25 

70  67 
33  32 

68 

35 

67 
31 

63 
34 

57 
35 

59 
36 

55 

32 

48 

30 

41 
31 

44 
30 

39 
27 

38 
28 

38 

30 

47 
28 

44 
36 

45 
31 

40 
28 

38 
29 

37 
26 

52. 
31. 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

91     88  72 
58      58  41 

61      70  91 
45      36  45 

88 
43 

95  92 
57  63 

83     80  72 
57      45  50 

60 
38 

51 
42 

79 
39 

90 
41 

93 
45 

^1 
48 

86 
47 

70 
46 

70 
4  7 

64 
43 

59 
41 

57 
40 

68 
32 

75 
36 

71 
41 

74 
38 

74 
49 

67 
31 

76., 
44. 

KASSLER 

MAX 
MIN 

82      78  47 
54     48  33 

58      73  83 
39     41  52 

83 
52 

86  78 
57  54 

72     73  70 
58      50  44 

64 
40 

56 
39 

J3 
S9 

83 
55 

81 
56 

8  5 
56 

72 
48 

68 
43 

72 
41 

55 
41 

58 
40 

51 
33 

70 
28 

72 
38 

61 
39 

82 
33 

71 
43 

62 

27 

71.1 
44.1 

KAUFFMAN   A  SSE 

MAX 
MIN 

87      75  55 
52      49  37 

53      68  86 
38     30  38 

87 

39 

87  79 
39  44 

78      70  69 
49      38  45 

55     57  80 
33     37  28 

88 
42 

86 
52 

87 
46 

72 
45 

66 
43 

68 
41 

48 

37 

56 
35 

46 
34 

64 
26 

71 
34 

61 

37 

76 
28 

69 
42 

56 
25 

70.1 
38.1 

KIT   CAR  SON 

MAX 
MIN 

90     79  65 
56     49  40 

65     78  88 
40      41  43 

84 

53 

93  89 
56  59 

87      72  71 
58      47  50 

69     55  82 
38     44  33 

88 
38 

90 
44 

88 
45 

77 
58 

72 
47 

75 

40 

66 
43 

61 
45 

53 
41 

72 
27 

82 
37 

64 

41 

74 
36 

80 
40 

65 
33 

75.1 
«4.. 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

92      81  55 
57      55  42 

67      80  87 
42      43  48 

58 

94  91 
56  62 

85      63  82 
67     53  53 

64     60  81 
43      43  43 

89 
51 

91 
54 

88 
51 

81 
59 

75 
49 

8  3 
47 

63 
45 

62 
47 

5  0 
36 

74 
31 

82 
42 

62 

44 

80 
41 

88 
50 

63 
36 

76.1 
48.i 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

60     66  60 
35      36  31 

55      64  71 
24      29  25 

72 
36 

68  69 

39  41 

69     71  69 
38     31  34 

7  0      67  72 
21      38  38 

70 
42 

78 
39 

6  2 
42 

62 
34 

58 
30 

66 
39 

59 
38 

58 
30 

53 
29 

64 
16 

65 
30 

69 
30 

70 
29 

72 
31 

71 
19 

65.i 
32.! 

LAKE   GEORGE   8  SW 

MAX 
MIN 

68     68  41 
42      38  26 

45      61  70 
25     27  33 

70 
37 

72  68 
38  42 

65      67  69 
43     39  35 

1 

67      66  71 
31     30  34 

71 
40 

71 
36 

6  6 

39 

63 
35 

60 
32 

00 
30 

56 
39 

56 
35 

56 
32 

62 
24 

62 
26 

64 

30 

67 
27 

66 

33 

56 
19 

63.: 
33.; 

See  Reference  Notea  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1961 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  I 

29 

30 

31 

Avei 

LAMAR 

MAX 

93 

85 

58 

69 

88 

88 

91 

9  2 

85 

73 

82 

66 

62 

bl 

78 

82 

bb 

80 

91 

MIN 

59 

56 

45 

41 

41 

44 

60 

60 

63 

68 

51 

53 

38 

45 

37 

43 

50 

53 

63 

50 

42 

43 

48 

36 

29 

38 

43 

39 

45 

37 

47.3 

LAS   ANIMAS   1  N 

MAX 

92 

90 

76 

69 

80 

ee 

90 

92 

93 

84 

79 

BC 

75 

65 

62 

74 

82 

74 

82 

91 

78 

61  3 

MIN 

54 

53 

42 

39 

50 

51 

52 

49 

60 

62 

51 

53 

38 

46 

40 

44 

51 

46 

62 

47 

40 

42 

48 

44 

28 

38 

40 

38 

34 

46.2 

LEADVI LLE 

MAX 

54 

39 

64 

64 

64 

60 

55 

43 

44 

46 

46 

34 

51 

53 

5! 

59 

50 

46 

MIN 

38 

26 

25 

24 

30 

29 

33 

34 

37 

38 

36 

34 

29 

31 

30 

36 

36 

34 

32 

29 

31 

31 

26 

1 5 

1 5 

33 

16 

29.6 

LI  MOM  e  SSW 

MAX 

72 

68 

53 

84 

84 

84 

75 

68 

72 

65 

58 

51 

66 

72 

67 

70 

73 

63 

70  9 

MIN 

50 

46 

-'  i 

31 

36 

43 

46 

46 

50 

53 

45 

47 

32 

32 

31 

44 

47 

47 

46 

42 

35 

37 

40 

31 

29 

35 

3; 

23 

40.0 

LIMON 

MAX 

57 

52 

75 

84 

82 

62 

65 

67 

71 

52 

56 

43 

65 

73 

53 

70 

72 

57 

68  0 

MIN 

50 

43 

35 

33 

39 

41 

46 

46 

52 

57 

47 

44 

33 

37 

32 

42 

43 

45 

47 

39 

40 

42 

31 

30 

35 

37 

36 

41 

28 

40.5 

LITTLE  HILLS 

MAX 

78 

53 

7 1 

7  3 

76 

69 

65 

56 

53 

44 

42 

53 

63 

70 

72 

77 

67 

68 

67.5 

MIN 

47 

33 

33 

33 

30 

34 

35 

47 

45 

35 

36 

37 

27 

33 

32 

40 

43 

45 

37 

39 

41 

32 

30 

31 

19 

25 

27 

2  9 

41 

19 

34.5 

LONGMONT    2  ESE 

MAX 

81 

67 

78 

83 

66 

8  2 

62 

65 

70 

47 

56 

51 

67 

74 

53 

82 

71 

70  •  1 

MIN 

51 

50 

37 

37 

43 

41 

43 

46 

51 

57 

44 

47 

41 

41 

34 

41 

48 

47 

48 

44 

40 

4  1 

40 

36 

29 

35 

4] 

33 

36 

28 

41  .7 

MANASSA 

MAX 

7 1 

6 1 

63 

61 

62 

64 

62 

64 

70 

70 

72 

71 

68 

67 

MIN 

34 

38 

36 

47 

43 

36 

41 

41 

43 

44 

19 

22 

27 

41 

44 

20 

MARVINE 

MAX 

70 

56 

56 

50 

47 

50 

48 

34 

39 

39 

51 

57 

62 

67 

52 

49 

5  5.0 

MIN 

39 

31 

30 

31 

32 

28 

33 

41 

41 

35 

32 

37 

24 

32 

33 

32 

38 

42 

39 

35 

27 

27 

25 

27 

14 

32 

21 

27 

30 

24 

31.3 

MAYBE  LL 

MAX 

76 

73 

66 

61 

51 

48 

41 

46 

50 

60 

62 

62 

75 

61 

63 

65  4 

MIN 

48 

34 

36 

32 

33 

33 

38 

45 

46 

35 

35 

37 

31 

28 

32 

43 

42 

47 

52 

42 

35 

31 

35 

28 

24 

40 

25 

33 

31 

33 

36.1 

MEEKER 

MAX 

79 

73 

66 

63 

56 

54 

42 

41 

48 

60 

67 

71 

74 

64 

56 

65.7 

MIN 

41 

28 

30 

30 

33 

32 

31 

43 

40 

35 

33 

33 

28 

30 

31 

39 

37 

41 

33 

34 

35 

34 

31 

29 

20 

28 

31 

3 1 

43 

23 

32.9 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

76 

75 

69 

65 

61 

62 

68 

65 

6( 

72 

74 

78 

6  0 

72 

68 

MIN 

42 

52 

34 

34 

40 

49 

50 

55 

bO 

52 

51 

48 

46 

54 

52 

49 

52 

51 

40 

34 

41 

45 

44 

42 

36 

43 

46 

49 

49 

36 

45.5 

MONTE  VISTA 

MAX 

70 

73 

75 

70 

69 

72 

73 

69 

68 

60 

66 

67 

66 

63 

66 

70 

71 

74 

70 

65 

69.2 

MIN 

36 

41 

32 

28 

28 

31 

33 

34 

41 

44 

40 

36 

31 

33 

33 

37 

34 

41 

33 

34 

34 

33 

39 

29 

18 

26 

27 

3  1 

27 

20 

32.8 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

60 

80 

80 

82 

72 

68 

63 

62 

46 

59 

56 

65 

73 

74 

82 

7J 

70.1 

MIN 

49 

54 

34 

37 

36 

38 

44 

50 

51 

51 

41 

47 

41 

47 

r 

51 

47 

54 

42 

44 

45 

40 

38 

40 

29 

33 

37 

39 

41 

27 

42.5 

MONUMENT  2  WSW 

MAX 

71 

57 

46 

77 

78 

77 

69 

64 

66 

65 

58 

44 

68 

71 

55 

74 

68 

56 

MIN 

50 

45 

30 

28 

30 

45 

44 

46 

45 

51 

36 

43 

31 

31 

27 

44 

47 

47 

46 

36 

33 

35 

32 

31 

26 

38 

33 

30 

39 

18 

37.3 

NORTHDALE 

MAX 

72 

75 

73 

67 

66 

63 

60 

63 

60 

59 

66 

71 

75 

75 

73 

63 

68.8 

MIN 

44 

40 

36 

28 

28 

34 

41 

44 

47 

46 

37 

40 

35 

43 

44 

43 

42 

45 

44 

46 

43 

34 

36 

23 

29 

34 

34 

41 

25 

38.3 

NORTH  LAKE 

MAX 

41 

60 

65 

64 

68 

64 

63 

52 

62 

62 

60 

52 

65 

65 

58 

68 

63 

61 

62.3 

MIN 

49 

41 

27 

27 

35 

33 

33 

36 

39 

47 

35 

39 

36 

39 

35 

39 

40 

40 

43 

36 

42 

43 

34 

30 

25 

32 

30 

30 

39 

28 

36.1 

NORWOOD 

MAX 

68 

70 

65 

63 

57 

52 

53 

56 

53 

65 

68 

70 

73 

67 

69 

66.0 

MIN 

42 

37 

33 

31 

36 

36 

45 

45 

46 

46 

38 

44 

33 

45 

43 

44 

43 

46 

36 

41 

47 

41 

34 

37 

25 

32 

37 

38 

21 

32 

38.5 

OURAY 

MAX 

70 

70 

66 

64 

55 

57 

52 

58 

51 

64 

66 

70 

71 

64 

59 

64.  7 

MIN 

46 

35 

31 

34 

38 

41 

46 

49 

47 

45 

41 

43 

40 

45 

46 

49 

45 

49 

39 

33 

43 

37 

33 

33 

27 

36 

39 

43 

44 

29 

40.2 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

7  3 

75 

60 

62 

58 

6 : 

63 

59 

62 

67 

69 

73 

73 

70 

63 

68.  7 

MIN 

36 

39 

35 

33 

29 

32 

34 

39 

44 

47 

41 

37 

32 

38 

43 

42 

39 

49 

43 

38 

31 

41 

46 

37 

24 

27 

28 

30 

32 

22 

36.3 

PALISADE   1  S 

MAX 

86 

85 

55 

63 

79 

8  b 

86 

82 

74 

61 

80 

84 

83 

85 

6  3 

6 1 

75 

70 

65 

64 

63 

55 

57 

66 

73 

79 

81 

74 

66 

74.6 

MIN 

55 

43 

41 

43 

43 

49 

54 

57 

50 

52 

50 

51 

46 

64 

55 

61 

55 

55 

47 

48 

53 

40 

39 

40 

35 

41 

45 

46 

49 

36 

47.8 

PAONIA 

MAX 

77 

49 

55 

81 

82 

75 

75 

7  6 

81 

82 

82 

82 

76 

70 

62 

57 

50 

62 

60 

70 

73 

78 

78 

70 

65 

71.9 

MIN 

49 

42 

35 

35 

40 

41 

46 

54 

48 

51 

43 

44 

40 

47 

45 

49 

50 

52 

42 

43 

45 

38 

37 

35 

31 

37 

39 

41 

38 

29 

42.2 

PARADOX 

MAX 

85 

75 

54 

72 

79 

66 

83 

69 

70 

75 

61 

81 

81 

82 

8  2 

80 

80 

7  5 

68 

69 

63 

57 

69 

65 

74 

76 

80 

83 

77 

70 

74.7 

MIN 

46 

41 

39 

32 

36 

37 

43 

53 

49 

48 

42 

41 

37 

46 

44 

46 

49 

53 

42 

41 

42 

43 

39 

45 

28 

34 

34 

37 

45 

29 

41.4 

PARKER    9  E 

MAX 

42 

55 

83 

76 

55 

56 

82 

80 

8  1 

63 

64 

71 

64 

56 

46 

70 

69 

61 

78 

69 

60 

68.6 

MIN 

47 

40 

30 

32 

32 

47 

50 

55 

49 

52 

44 

42 

35 

33 

31 

48 

45 

44 

42 

41 

33 

37 

36 

31 

27 

32 

33 

40 

45 

21 

39.  1 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

90 

61 

47 

64 

76 

82 

85 

81 

70 

64 

6  1 

87 

89 

82 

80 

74 

80 

57 

66 

50 

70 

81 

57 

75 

85 

61 

74.3 

MIN 

59 

47 

40 

39 

40 

43 

46 

49 

54 

57 

54 

53 

47 

44 

38 

48 

52 

50 

54 

47 

41 

45 

48 

39 

32 

40 

40 

35 

42 

38 

45.5 

RANGELY 

MAX 

78 

6  1 

73 

60 

86 

65 

75 

70 

72 

82 

76 

67 

65 

62 

58 

45 

54 

64 

72 

73 

80 

70 

61 

71.1 

MIN 

46 

36 

43 

50 

36 

36 

49 

52 

47 

41 

41 

40 

40 

42 

39 

45 

45 

46 

40 

37 

42 

31 

30 

30 

27 

33 

35 

34  . 

43 

26 

39.4 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

MAX 

71 

65 

75 

70 

45 

46 

64 

61 

52 

70 

62 

52 

62.4 

MIN 

48 

36 

2  8 

30 

35 

36 

35 

37 

38 

36 

31 

30 

30 

29 

24 

36 

45 

38 

36 

34 

32 

30 

23 

26 

19 

27 

26 

25 

32 

25 

32.0 

RICO 

MAX 

63 

63 

45 

59 

69 

73 

70 

61 

62 

66 

68 

71 

70 

63 

69 

69 

69 

5  0 

5  5 

52 

58 

65 

68 

68 

69 

60 

61 

62.6 

MIN 

40 

38 

31 

25 

27 

27 

32 

36 

41 

43 

31 

31 

24 

33 

34 

36 

36 

45 

34 

32 

30 

39 

36 

32 

21 

25 

26 

28 

32 

20 

32.2 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

81 

80 

55 

52 

72 

80 

81 

78 

69 

73 

75 

75 

77 

60 

80 

7  9 

79 

73 

65 

64 

5  7 

54 

5  1 

b  b 

65 

66 

72 

75 

69 

57 

69.7 

MIN 

47 

46 

38 

39 

35 

34 

37 

53 

44 

36 

37 

31 

40 

35 

42 

43 

48 

39 

44 

42 

36 

37 

37 

25 

29 

29 

31 

40 

24 

38.1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

91 

83 

74 

68 

79 

65 

85 

92 

88 

85 

77 

84 

70 

65 

8  1 

90 

90 

87 

81 

75 

83 

74 

66 

57 

73 

83 

78 

79 

86 

79 

79.  7 

MIN 

53 

54 

41 

38 

37 

43 

48 

50 

59 

62 

53 

49 

40 

45 

41 

42 

49 

46 

58 

47 

38 

40 

43 

42 

27 

35 

43 

34 

44 

33 

44.  5 

RUSH  2  NNE 

MAX 

8b 

69 

47 

60 

60 

82 

84 

83 

82 

78 

66 

76 

63 

53 

75 

82 

85 

8  2 

76 

67 

73 

52 

60 

43 

68 

76 

60 

72 

72 

55 

70.3 

MIN 

51 

43 

32 

27 

40 

43 

43 

43 

47 

52 

45 

46 

35 

34 

29 

45 

47 

46 

46 

40 

37 

37 

32 

32 

27 

34 

35 

30 

40 

24 

38.7 

RUXTON  PARK 

MAX 

69 

65 

45 

47 

59 

65 

65 

70 

66 

66 

5  5 

65 

50 

40 

64 

64 

67 

6  8 

62 

55 

b  7 

5  1 

54 

4  b 

63 

62 

54 

68 

62 

54 

59.2 

MIN 

38 

50 

26 

18 

30 

29 

32 

37 

42 

45 

35 

35 

30 

27 

30 

39 

37 

39 

34 

32 

4  0 

30 

33 

2  8 

19 

28 

28 

21 

48 

19 

32.9 

RYE 

MAX 

79 

75 

63 

57 

73 

7  b 

77 

80 

7  6 

71 

69 

76 

64 

60 

78 

76 

76 

73 

65 

7  2 

6  1 

64 

52 

69 

74 

60 

77 

73 

65 

70.2 

MIN 

47 

57 

32 

28 

34 

43 

42 

46 

49 

54 

43 

42 

39 

33 

34 

45 

45 

50 

44 

41 

3  8 

37 

37 

35 

28 

38 

34 

33 

43 

27 

39.9 

SAGUACHE 

MAX 

75 

67 

53 

69 

72 

74 

76 

66 

67 

60 

62 

58 

7  0 

65 

69.5 

MIN 

39 

35 

33 

28 

29 

34 

36 

36 

43 

44 

39 

34 

35 

33 

3  7 

38 

37 

42 

40 

38 

37 

43 

37 

30 

25 

30 

33 

29 

28 

23 

34.8 

SAL  I  DA 

MAX 

78 

6  7 

66 

68 

7  b 

7  3 

6  2 

57 

70 

66 

71.6 

MIN 

41 

56 

31 

28 

38 

29 

35 

36 

46 

53 

47 

37 

35 

35 

33 

40 

42 

44 

42 

41 

41 

45 

41 

37 

22 

41 

28 

34 

41 

25 

38.2 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

91 

86 

61 

60 

69 

90 

86 

94 

89 

83 

77 

72 

58 

61 

8  0 

90 

5  8 

6  1 

70 

63 

74.1 

MIN 

56 

55 

40 

43 

37 

*d 

50 

56 

56 

60 

50 

49 

34 

41 

38 

54 

56 

5  5 

46 

45 

46 

42 

40 

3  9 

32 

41 

38 

51 

48 

29 

45.8 

SILVERTON 

MAX 

60 

6  2 

50 

56 

5  i 

50 

5 1 

65 

64 

60.8 

MIN 

40 

33 

29 

27 

23 

2  5 

26 

32 

31 

30 

29 

29 

24 

32 

35 

34 

34 

42 

34 

29 

35 

34 

35 

33 

19 

23 

24 

38 

is 

22 

30.0 

SPICER 

MAX 

68 

59 

38 

41 

61 

68 

69 

72 

65 

61 

64 

65 

63 

64 

6  9 

71 

68 

62 

56 

46 

44 

45 

41 

41 

42 

44 

47 

60 

58 

56.5 

MIN 

42 

30 

32 

29 

32 

37 

34 

47 

41 

35 

31 

26 

22 

«16 

29 

36 

35 

32 

34 

30 

32 

27 

26 

23 

12 

15 

20 

26 

30 

17 

29.3 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

89 

87 

75 

68 

81 

66 

87 

90 

fib 

89 

78 

80 

65 

64 

77 

66 

89 

65 

76 

72 

82 

77 

72 

5  1 

73 

81 

7  2 

77 

86 

80 

79.1 

MIN 

54 

54 

40 

34 

39 

48 

46 

56 

61 

62 

51 

53 

37 

40 

4  5 

49 

51 

4  9 

56 

48 

46 

41 

44 

40 

27 

45 

41 

35 

53 

34 

45.9 

See  Hftforencft  Nolea  Following  Station  lndtlK 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1961 


Day  Ol  Month 


STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

5TRAT TON    3  N E 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

TAYLOR  PARK 


TRINIDAD 
TRINIDAD   FAA  AP 
TWO   BUTTES   1  NW 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 
WAGON   WHEEL   GAP   3  N 


WALSENBURG  POWER  PLANT 


WAT  ER  DAL  E 


WESTCL1FFE 


WETMORE  2  S 


WIGGINS   7  SW 


WOLF   CREEK  PASS   1  E 


MAX 
KIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


72  69  46 
40      36  32 


69  76  66 
54      54  37 


61      55  37 


76  62  41 
39     35  31 


83  83  75 
49     57  33 


84  85  46 
48     46  36 


36     42  35 


66  68  67 
35     38  35 


68     62  42 


82  85  67 
57     64  33 


83  70  51 
50      50  35 


73  75  68 
34      34  29 


82  76  58 
58     54  32 


49     46      3  7 


31      40  26 


91  83  68 
56      54  40 


89  90  70 
56     59  50 


47  68  74 
33      34  29 


53  56  69 
41      37  43 


60  70  85 
39      37  43 


37  54  62 
23     30  24 


37  57  65 
26     26  31 


51      69  72 


80  81 
37 


58  68  76 
33     31  35 


28      24  25 


55      63  82 


43  67  76 
22     27  31 


60  75  78 
31      35  39 


56  70  85 
39      40  44 


36  54  61 
18     25  31 


69  89 
39  52 


75  74  68 
30      38  40 


41     49  55 


62  64  58 
27      30  34 


67  67  63 
33      40  42 


73  66  65 
32      40  44 


80      81  80 


53      56  61 


58      59  69 


86      81  70 

43      57  52 


74     69  64 


28  33  37 

72  75  67 

29  33  40 

82  83  80 

47  52  59 

82  79  81 

41  50  40 

74  76  74 

31  38  47 

78  89  77 

47  46  50 

85  89  76 

43  48  49 

58  56  47 

33  38  40 

84  9  3  9  3 

49  52  60 


52     51  59 


35     29  32 


81      84  58 


82  75  71 
58      43  40 


57      62  60 


33     31  27 


65     70  70 


80  71  79 
61     51  51 


61  77  83 
57  54  48 

91  77  79 

62  50  52 

79  82  82 

51  45  46 

68  73  75 

47  40  38 


40     35  30 


62      66  60 

37     30  30 


79     75  80 


70  68  75 

23  24  26 

72  57  59 

39  40  32 

59  59  79 

33  39  32 


16  17 

~Ti  T2~  63 
32      38  45 


25     26  27 


61  63 
26  29 


55      43  45 


80     72  75 


53  56  59 
42     37  35 


41      44  45 


69  69  80 

44  47  40 

64  57  77 

39  42  51 

64  84  85 

43  50  51 


32     39  41 


71  70  67 

24  28  29 

62  64  70 

17  16  22 

70  65  80 

40  37 


38  35  40 

70  67 

34  30 

65  58 

39  33 

54  63  83 

39  42  32 

58  54  57 

34  36  35 


38     43  37 

72  68  80 
40     36  36 


42  45  47 

82  88  67 
47  45  47 

63  64  59 

36  35  35 

67  66  61 

38  39  36 

68  73  55 

39  35  45 

79  82  79 

49  49  56 

83  87  85 

50  53  58 


45     53  56 


42      40  48 


59  50  49 
38  29 


90  60  68 
44  42 


75  70  72 
50  42 


55  45  47 
30      31  32 


58  43  43 
33  35 


59  53  50 
34  32 


78  76 
61      42  52 


79  72 
54      48  45 


71  68  66 
42      46  49 


60  55  58 
39  32 


69  66  69 

37  30  35 

72  71  65 

30  37  40 

82  82  80 

52  56  54 

84  84  80 

43  45  48 


74  78  70 
35     39  41 


49      46  48 


89  86  90 
32      46  44 


54  58  53 
36     35  40 


90  91  89 
41     43  48 


90  90  89 
48     48  53 


58  60 
33  28 


56  50  41 
35  35 


75  72 
49  41 


60  66  64 
46  41 


30     31  29 


70  52  57 
43      41  40 


65  58  51 
42      40  40 


47  35 
23  24 


32  31  26 

53  50  53 

34  33  35 

73  74  74 

42  45  38 

61  7  8  46 

42  41  32 

72  64  54 

42  45  42 

59  66  63 
45  40  40 

60  59  62 
42  42  34 

57  60  55 

40  37  35 

40  43  40 

29  22  22 


57  65 
32  42 


74  66 
46      39  46 


65  68 
43     46  42 


43  42 
35  27 


82  72  72 
54     46  44 


87  69  69 
52  46 


37  35  37 

48  50  50 

39  38  35 

63  61  54 

37  36  34 

65  64  54 

40  42  37 


35      34  34 


67  56  52 
44     43  42 


56  57 
17  22 


67  73 
36  40 


70  68 
36  41 


52  54 
27  22 


56  60 
26  27 


67  68 

25  26 


78  81  52 

28  40  36 

72  82  68 

29  44  43 

74  79  83 

35  34  34 

65  69  71 

27  30  31 

58  66  67 

17  22  22 

46  52  58 

13  29  22 

77  77  75 

26  48  39 


73  69 

38  39 

70  63 

32  25 

75  63 
41  38 

74  59 
34  40 

53  56 

29  30 

76  74 
36  39 

75  76 

39  40 


70  55 
34  25 

57  76 
37  46 

73  75 

34  40 

58  49 
23  33 

63  58 

36  18 

63  58 

40  38 

80  78 
44  60 

83  81 

35  45 

75  90 

35  50 

84  80 
34  45 

71  69 

34  36 

70  69 

23  24 

65  60 

25  30 

81  77 
33  45 

80  70 

30  41 

72  69 

32  49 

75  76 

33  43 

84  73 

32  37 

57  53 

35  38 

74  74 

37  42 

74  77 

38  46 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 

rage 

Depth 

in  Soil  t 

28 

29 

30 

31 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

> 
< 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

63 

62 

54 

53 

55 

52 

55 

59 

62 

63 

58 

60 

58 

55 

52 

56 

59 

60 

59 

55 

52 

53 

48 

45 

44 

46 

58 

45 

50 

44 

54.5 

7 

00 

p 

M. 

72 

63 

57 

56 

63 

66 

71 

73 

71 

66 

68 

68 

61 

61 

65 

68 

70 

66 

53 

61 

58 

52 

53 

52 

54 

55 

62 

58 

54 

52 

61.6 

6 

Inches 

7 

00 

A 

M . 

65 

67 

58 

56 

55 

55 

58 

62 

65 

63 

61 

62 

61 

58 

55 

59 

62 

63 

62 

56 

55 

54 

50 

51 

47 

48 

49 

47 

52 

47 

56.8 

7 

00 

P 

M. 

75 

67 

60 

59 

61 

68 

71 

74 

72 

67 

69 

70 

63 

63 

65 

68 

70 

69 

59 

62 

60 

54 

54 

53 

54 

55 

63 

58 

56 

52 

63.0 

12 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

69 

70 

55 

61 

59 

60 

63 

65 

67 

67 

64 

65 

65 

62 

60 

62 

64 

64 

65 

64 

60 

58 

54 

55 

54 

52 

53 

52 

54 

52 

60.5 

7 

00 

P 

M. 

72 

68 

63 

62 

60 

63 

65 

68 

69 

66 

66 

67 

64 

62 

62 

64 

66 

66 

64 

63 

60 

57 

56 

55 

53 

54 

62 

54 

55 

52 

61.9 

24 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

71 

70 

70 

67 

65 

64 

64 

65 

66 

67 

66 

66 

66 

65 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

63 

62 

61 

59 

58 

57 

57 

56 

56 

56 

63.5 

7 

00 

P 

M. 

70 

70 

67 

66 

64 

64 

64 

65 

66 

67 

66 

66 

66 

64 

63 

63 

64 

65 

65 

64 

63 

61 

60 

59 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

63.0 

36 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

71 

71 

70 

69 

68 

66 

65 

66 

66 

66 

67 

66 

66 

66 

65 

6  5 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

62 

61 

60 

60 

59 

59 

58 

64.7 

7 

00 

P 

M. 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

59 

59 

58 

64.6 

72 

Inches 

7 

00 

A.M. 

bb 

66 

66 

66 

65 

65 

67 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

64.3 

7 

00 

P 

M. 

bb 

bb 

66 

66 

66 

67 

66 

65 

64 

65 

64 

64 

64 

64 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

64.2 

i  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.      DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
SEPTEMBER  1961 


Day  of  month 


Station 

* 

o 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

!  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

ALAMOSA  WB  AP 

EVAP 

.21 

.36 

.  19 

.  12 

.03 

.22 

.19 

.29 

.23 

.18 

.  18 

.23 

.53 

.14 

.  17 

.09 

.  13 

.21 

.  17 

.12 

.27 

.29 

.  2  , 

.29 

.17 

.21 

.  16 

.32 

.36 

.26 

6.  57 

WIND 

46 

117 

165 

39 

23 

36 

170 

7^ 

7^ 

^7 

75 

74 

53 

152 

179 

88 

136 

20 

61 

25 

B  l 

51 

18  J 

2348 

II 

I"7 

It 

7? 

fifi 

7d 

Jr. 

73 

7J 

74 

73 

62 

65 

64 

62 

t.s 

62 

64 

65 

71 

71 

73 

65 

64 

69.0 

MTN 

77 

43 

46 

51 

48 

47 

44 

4 

40 

5 

46 

50 

46 

43 

41 

38 

41 

41 

59 

32 

32 

38 

40 

41 

32 

42.0 

ARBOLES 

EVAP 

.  19 

.37 

.07 

. 

.  23 

.34 

.  20 

.20 

* 

.  18 

.33 

.08 

.14 

.34 

.44 

- 

- 

- 

- 

- 

.33 

.14 

.16 

.19 

.20 

* 

.38 

.28 

- 

- 

B  6.25 

WIND 

1  ' 

33 

43 

45 

59 

35 

34 

42 

55 

43 

54 

61 

79 

30 

MAX 

83 

82 

76 

64 

82 

86 

83 

83 

85 

86 

82 

83 

87 

76 

s  1 

79 

75 

73 

71 

74 

71 

75 

75 

77 

79 

79 

76 

75 

79.0 

MIN 

51 

54 

49 

49 

44 

46 

1 

5 

52 

5  ] 

47 

50 

55 

53 

52 

59 

51 

48 

44 

51 

55 

47 

41 

43 

42 

44 

39 

40 

49.0 

BONNY  DAM 

EVAP 

.39 

.48 

.41 

.02 

.09 

.22 

.31 

.28 

.42 

.48 

.36 

.00 

.21 

.22 

.17 

.27 

.35 

.31 

.  55 

.28 

.13 

.23 

.  11 

.05 

.03 

.22 

.28 

.18 

.26 

.30 

7.61 

WIND 

62 

138 

168 

49 

52 

75 

30 

154 

175 

280 

87 

66 

116 

82 

100 

132 

87 

57 

286 

132 

52 

115 

86 

24 

66 

132 

94 

136 

208 

111 

3352 

MAX 

87 

84 

83 

48 

63 

74 

83 

79 

86 

81 

79 

52 

70 

65 

65 

74 

79 

85 

75 

75 

70 

73 

59 

55 

50 

67 

74 

69 

69 

76 

71.6 

MIN 

59 

54 

45 

44 

44 

45 

51 

56 

61 

61 

49 

49 

40 

41 

38 

39 

47 

55 

55 

48 

47 

46 

45 

45 

32 

33 

42 

39 

40 

34 

46.1 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.05 

.09 

_ 

_ 

_ 

- 

.12 

.09 

.  10 

.15 

.19 

.15 

.23 

.09 

.04 

.  1  0 

.06 

.03 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

32 

58 

- 

- 

- 

a\ 

23 

-f 

30 

23 

28 

43 

38 

34 

'_ 

!tn 

~ 

fi9 

l 

fin 

! '  j. 

ol 

6  j 

68 

56 

54 

44 

40 

47 

- 

MIN 

7Q 

33 

34 

39 

42 

77 

77 

35 

36 

40 

33 

32 

32 

32 

32 

FORT  COLLINS  (a) 

EVAP 
WIND 

.  19 

.06 

- 

.05 

.09 

.  12 

.  11 

.16 

.07 

.14 

.  16 

.  15 

.  13 

.  11 

.  11 

.  10 

.  10 

.08 

.05 

.16 

.04 

* 

.  29 

.07 

.07 

.  14 

.03 

.10 

.12 

B  3.  19 

71 

63 

70 

66 

67 

65 

60 

61 

65 

67 

69 

66 

63 

62 

60 

55 

55 

54 

55 

57 

54 

58 

54 

52 

61.9 

MIN 

66 

61 

58 

57 

55 

57 

60 

- 

63 

64 

61 

61 

59 

57 

55 

57 

60 

62 

61 

59 

58 

55 

53 

52 

50 

51 

48 

50 

52 

49 

56.9 

GRAND  LAKE  6   SSW  (b) 

.  19 

.25 

.  13 

.  25 

.22 

.25 

.24 

.29 

.  16 

.  18 

.  14 

.17 

.  10 

.10 

.03 

.10 

.02 

.22 

.  13 

.06 

.  10 

B  4.23 

WIND 

122 

198 

59 

81 

104 

81 

64 

97 

HIS 

112 

106 

114 

114 

119 

87 

86 

91 

82 

87 

120 

101 

105 

82 

127 

94 

106 

L02 

90 

112 

113 

3094 

MAX 

62 

62 

37 

39 

57 

67 

47 

56 

58 

60 

62 

41 

58.  6 

MI 

59 

43 

32 

31 

32 

31 

34 

38 

44 

47 

39 

34 

30 

32 

29 

38 

41 

40 

38 

36 

32 

31 

31 

32 

32 

32 

31 

31 

36 

31 

35.6 

GREEN  MTN  DAM  (c) 

EVAP 

.  17 

.  18 

- 

- 

.07 

.  17 

* 

*  ^ 

* 

•  ^ 

•  }7 

■  * 1 

• 

'  7^ 

•  *2 

.  10 

.  01 

' ' ' ' 

.  00 

.  02 

.  08 

.  12 

.  14 

.  07 

.  11 

B  3.70 

WIND 

88 

64 

16 

35 

34 

33 

36 

39 

49 

67 

40 

24 

34 

34 

31 

48 

5 

31 

22 

38 

26 

38 

37 

45 

30 

70 

1162 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

33 

43 

23 

10 

19 

.26 

.28 

.39 

.  25 

.  17 

.  15 

.23 

.22 

.13 

.23 

.30 

.26 

.42 

.27 

.20 

.21 

.08 

.04 

.14 

.  11 

.14 

.21 

.  14 

.29 

6 .  57 

WIND 

51 

85 

100 

43 

35 

35 

37 

31 

137 

100 

65 

63 

64 

77 

63 

42 

51 

43 

165 

92 

47 

55 

71 

76 

27 

46 

15n 

15 

46 

6  6 

1981 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.  19 

.  26 

.  03 

.  04 

.  12 

.  13 

•  ^ 

■  * 

■  Yl 

•  \ 

■ 17 

■ 17 

.  14 

■  12 

.  09 

.  11 

.  13 

.  18 

.  02 

.  16 

.  11 

.  08 

.  09 

.  13 

.  20 

.  22 

.  14 

4.  17 

WIND 

30 

94 

19 

16 

16 

19 

7 

0 

a 

1 

° 

17 

2 

16 

13 

24 

22 

17 

27 

23 

37 

51 

47 

25 

29 

19 

12 

1  7 

27 

48 

29 

797 

PUEBLO  CITY  RES 

EVAP 

.43 

.  42 

.35 

.04 

.13 

.  17 

.  21 

.23 

.25 

.  19 

.21 

.21 

.33 

.29 

.17 

.16 

.21 

.26 

.19 

.31 

.27 

.28 

» 

.  18 

.01 

.  12 

.20 

.05 

.  13 

.39 

6.39 

WIND 

160 

110 

180 

40 

30 

40 

40 

80 

80 

120 

100 

40 

50 

50 

70 

130 

100 

160 

130 

70 

30 

80 

30 

40 

130 

2370 

MAX 

88 

83 

78 

46 

72 

77 

86 

82 

84 

88 

80 

77 

70 

68 

76 

85 

87 

76 

89 

72 

58 

72 

49 

71 

78 

54 

72 

72 

75.0 

MIN 

55 

55 

45 

40 

42 

45 

50 

51 

54 

58 

55 

51 

48 

45 

39 

40 

52 

52 

52 

41 

44 

47 

- 

46 

37 

36 

44 

37 

39 

41 

46.2 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

.  38 

.  53 

.  24 

.  14 

.  30 

.  34 

.  41 

.45 

.49 

.28 

.24 

.21 

.30 

.24 

.30 

.30 

.43 

.41 

.42 

.24 

.35 

.23 

.20 

.  14 

.  19 

.28 

.23 

.24 

.46 

.32 

9.29 

WIND 

70 

122 

232 

71 

53 

66 

166 

170 

225 

158 

128 

114 

152 

154 

185 

93 

143 

181 

257 

152 

126 

128 

155 

167 

127 

97 

126 

144 

181 

It  .1 

4306 

MAX 

87 

82 

72 

71 

79 

81 

80 

77 

77 

71 

7  5 

67 

70 

80 

73 

72 

79 

71 

la  7 

MIN 

55 

53 

45 

38 

44 

48 

55 

57 

58 

60 

57 

57 

42 

43 

44 

50 

50 

52 

57 

48 

46 

46 

47 

44 

33 

46 

45 

40 

51 

39 

48 . 3 

SUGAR  LOAF  RES 

EVAP 

.12 

.  12 

- 

- 

- 

- 

•  ^ 

■  ^ 

■  ^ 

■  ^ 

•  ^ 

•  ^ 

■  ^ 

•  ^1 

■  ^ 

•  ^ 

■  ^ 

•  ^ 

~ 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

" 

~ 

■ 

- 

WI ND 

33 

35 

35 

30 

7 

32 

38 

37 

40 

38 

37 

40 

40 

63 

38 

28 

27 

34 

32 

37 

35 

37 

40 

29 

16 

56 

39 

38 

40 

44 

1075 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.  14 

.  15 

.  07 

.  08 

.  14 

.  14 

.20 

.  13 

.11 

.07 

.  16 

.  16 

.17 

.11 

.12 

.14 

.12 

.04 

.08 

.  11 

.07 

.05 

.06 

.  13 

.  11 

.05 

.23 

.  12 

.  16- 

.16 

3.58 

WIND 

10 

31 

17 

26 

19 

8 

17 

9 

6 

10 

16 

15 

18 

2 

5 

9 

7 

3 

9 

15 

28 

12 

4 

36 

29 

28 

18 

17 

3  2 

30 

486 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.20 

.21 

.  22 

.  12 

.07 

.  25 

.23 

.  20 

.07 

.  12 

.  13 

.22 

.26 

.26 

.14 

.  13 

.14 

.  13 

.07 

.  16 

.  17 

.  15 

.  17 

.  17 

.18 

.22 

.22 

.19 

.22 

.19 

5.21 

WIND 

29 

60 

80 

71 

40 

35 

46 

39 

37 

38 

25 

48 

44 

60 

41 

37 

37 

25 

45 

55 

63 

67 

73 

73 

54 

50 

48 

37 

56 

98 

1511 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.37 

.  17 

.  10 

.09 

.30 

.35 

.  21 

.17 

.  17 

.06 

.  25 

.  IS 

.17 

.29 

.20 

.23 

.25 

.17 

.14 

.23 

.05 

.08 

.  14 

.04 

.  12 

.  06 

.06 

.25 

.31 

5.21 

WIND 

91 

145 

47 

46 

32 

47 

47 

46 

39 

18 

39 

85 

46 

35 

44 

29 

26 

46 

53 

25 

47 

37 

24 

41 

21 

35 

32 

35 

66 

79 

1403 

MAX 

88 

76 

58 

70 

80 

88 

72 

90 

80 

84 

82 

80 

70 

72 

80 

88 

90 

83 

78 

78 

90 

65 

6  2 

58 

64 

64 

70 

«s 

84 

58 

76.3 

MIN 

52 

48 

40 

42 

42 

46 

50 

52 

50 

54 

52 

50 

40 

42 

38 

48 

52 

52 

44 

50 

48 

46 

42 

40 

30 

44 

46 

38 

46 

30 

45. 1 

(a)  EVAPORATION  MEASURED  IN  SUNKFN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET. 

(b)  EVAPORATION  PAN  AND  ANEMOMETER  ON  STEEL  TABLE  3  FEET  ABOVE  PLATFORM  EXTENDING  FROM  SLOPING  BANK. 

(c)  EVAPORATION  PAN  AND  ANEMOMETER  ARE  MOUNTED  ON  2-FOOT  BY  4-FOOT  WOOD  PLATFORM  OVER  A  CONCRETE  AND  STONE  BASE,    20  INCHES  HIGH. 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  notes  follc-eleg  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
SEPTEMBER  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ALAMOSA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

7.0 

3 

4.0 

2 

1.0 

2.0 

10.0 
3 

1 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
6 

4.0 
4 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

T 

T 

COLORADO  SPRINGS  TO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.2 

T 

T 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
4 

- 

T 

T 

4.0 
4 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 

1.6 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

11.0 
11 

11 

- 

8.0 

- 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

11 

8 

8 

1 

5 

5 

3 

11 

8 

5 

2 

3 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GRAND  LAKE  1  WOTf 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.S 
4 

3 

3 

2.0 
1 

1.0 

0.8 

5 

12.0 
12 

2.5 
11 

1.5 
10 

7 

5 

- 

- 

- 

0.5 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

G ROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

T 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

T 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 
4 

2.0 

0.5 

0.3 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

14 

16.0 
8 

5 

11 

12 

10 

10 

9 

8 

5 

T 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

0.8 
8 

5 

_ 

T 

T 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

L4.0 
8 

1.0 

4 

1.0 

3.0 
1 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  5 
1 

SALIDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
7 

7.2 
4 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

3.0 

T 

4  0 

2 

6.0 
6 

6.0 
12 

5.0 
12 

4.0 
8 

4 

2 

T 

3.0 
T 

T 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 

1.4 
1 

10.0 
8 

4.5 
7 

1.3 
5 

4 

2 

SUGAR  LOAF  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

14 

10 

6 

4 

1 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

1.5 

1.0 
1 

1.5 

1.5 
1 

12.0 
6 

2.5 
4 

T 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Lb.O 
10 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SEPTEMBER  1961 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ALLENSPARK 
ALTFNBERN 


i  NNE 


ARTESIA  6  E 
ASPEN 

AVER  RANCH 
BAILEY 

BIG  SPRINGS  RANCH 

BLANC  A 

BONO 

BONNY  DAM 

BOULDER  2 
BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 
BRECKENRIDGE 
BRICGSDALE  2  NW 
BUENA  VISTA 
BURL INGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
SUTLER  RANCH 
BYERS 

CAMPO  11  WSW 

CANON  CITY 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 


CHEOAW 

CHER°Y  CREEK  OA' 
CHEYENNE  WELLS 
3  SE 


CLIFF  LAKES 
CLIMAX  2  NW 
COALOALF    1  NW 
COCHFTOPA  CREEK 
COLLBRAN 


SPRINGS  w8  I 


COLUMBINE 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
CRIPPLE  CREEK 

CUCHAOAS  DAM 
CUMBOES 
DEERTPA  1  L 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 
DENVER  WB 
«0ENVFR  wP 


DILLON 

DOHECTY  RANCH 
DOLORES 
OURANGO 
EADS 

EAGLE  F  A  A  AJPPORT 
EASTONV1 LLE  1  NNW 
EASTONVILLF  2  NNE 
EASTONVILLE  3  NW 
EASTONV I LLE  6  WSW 

ECKLEY 
EDGEWATFP 
ELBERT  2  WNW 
ELBERT  3  SE 
ELBERT  *  SSW 
ELBERT  6  SSE 
ELBERT  6  SSW 
Ei.BERT  8  sw 
ELECTRA  LAKE 
'  ELK  CREEK 

ESTES  Park 
EVERGREEN 
EVERGREEN  2  SW 
EVERSOLL  RANCH 
FAIRPLAy 
FLAGLER  2  NW 
FLEMING  1  S 
FOR DER  8  S 
FORT  COLL  INS 
FORT  LEWIS 

FORT  LUPTON 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 

FRUITA  2  N 
GARDNER 
GATEWAY   l  sw 
GE  NO  A 

GEORGETOWN 

GLENWOOD  SPRINGS   1  I 
GORE  PASS  RANCH 
GRANADA  1  w 

grand  junct ion  wb  al 
grand  lake  1  wnw 
grand  lake  6  ssw 
great  divide  12  sf 
great  sand  dunes  nm 

GREELEY 

GREENLAND  8  SE 

GREENLAND  9  NE 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
:  GREYSTONE 

GROVER    10  W 

GUFFEY  10  SE 
!  GUNN 1  SON 
I  HAMILTON 
'  HARTSFl 
[  HA SWELL 
I  HAWTHORNE 


HAYDEN 
HERMIT 
HOEHNE 
HOLLY 


0109  WASHINGTON 
0114  WASHINGTON 
01 30  ALAMOSA 


o  i  e  3 
o  ?  i  * 

0228 
02*2 


HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
HUGO 


IGNAC10  1  N 
'  INDEPENDENCE  PASS  1 
JOES 


BOULDER 
GARF  IELD 
SAN  MIGUEL 
LINCOLN 
CHEYENNE 
ARCHULETA 
03431  CHFYFNNE 

!  0354|  MOFFAT 

i  0370|  PITKIN 

,  0*37  EL  PA50 
Ohim  PARK 
0712:  EL  PASO 

I  0776^  COSTILLA 
0810  EAGLE 

.  0834  YUMA 
08*3  BOULDER 
08*B  BOULDER 

0895  K IOW A 
0898  LAS  ANIMAS 
0909  SUMMIT 
09*5  WELO 
1071  CHAFFEE 
1121    KIT  CARSON 
1 1 26   KIT  CARSON 
1157  PUEBLO 
1179  ARAPAHOE 
1268  BACA 

1291.  FREMONT 

138*  SAN  JUAN 

1*01  DOUGLAS 

1**0  DELTA 

1*58  SAGUACHE 

1528  JEFFERSON 

1539  OTERO 

1547  arapahoe 

156*  Cheyenne 

1609  MONT 90 SE 

16**  Rio  Blanco 

1660  EAGLE 
1693  FREMONT 
1713  GUNNISON 
17*1  MESA 
1772  MESA 
1  778    F  L  PASO 
1792  OOUTT 
1886  MONTEZUMA 
1Q?R  MAFFAT 

1959  GUNNISON 
1978  TELLER 
J0*O  HUERFANO 
2048  CONEJOS 
ARAPAHOE 


217 


LAS  i 


21B*  R|0  GRANDE 
2192  DELTA 
2220  DENVER 
2225  DENVER 

22 B]  SUMMIT 
2312   LAS  ANIMAS 
2326  MONTEZUMA 
2*32   LA  PLATA 
2**6  KIOWA 
245*  EAGLF 
2*9*  EL  PASO 
2*96  EL  PASO 
2497  EL  PASO 
2501   EL  PASO 

2535  YUMA 

Z557  JEFFFRSON 

2595  ELBERT 

2597  ELBERT 

2598  ELBERT 

2600  ELBERT 

2601  ELBERT 
2603  ELBERT 
262*  LA  PLATA 
2633   JFFPF  R  SON 

2759  LARIMER 

JEFFERSON 
JEFFERSON 


2795 
2803 
281* 
2932 
29*4 
2997 
3^05 
3016 

3027 
3036 
3063 
3079 
11  13 
31*6 
3222 
3246 
3258 
3261 


4250  LA  PLATA 

4270|  PITKIN 

4380|  YUMA 

438fl!  BENT 

4*13  SEDGWICK 

**»4-  L  INCOLN 

4452  JEFFERSON 


KIT   C  ARSON 
LOGAN 
L INCOLN 
LARIMER 

WELD 

EL  PASO 

OTERO 

GRAND 

MESA 

HUERFANO 

MESA 

L  INCOLN 

CLFAR  CREEK 


3159  GARF IELD 

3423  GRAND 

3477  PROWERS 

3*88  MESA 

34  96  GRAND 

3500  GRAND 

3539  MOFFAT 

35*1  ALAMOSA 

35*6  WELD 

3579  EL  PASO 

J  3504  DOUGLAS 

I  3592  SUMMIT 

I  3609  MOFFAT 

1  36*3  WELD 
3656!  FREMONT 

3662  GUNNISON 

37  38  MOFFAT 


ROUTT 

MINERAL 

LAS  AN1M4S 

PROWERS 

PHILLIPS 

GRAND 

MORGAN 

L INCOLN 

CLEAR  CREEK 


40  09 
40  07 
37  27 
40  12 


14 


2  * 
2  39  11 
1  39  01 
4   39  24 

1  38  52 
5,  37  26 

2  39  53 

3  39  38 

4  40  01 
*    *0  01 


2  39  29 
*  *0  39 
1    38  51 


1    37  03 

1  38  26 

2  37  40 

4  39  22 

2  38  54 

5  37  45 

*  39  13 

1  38  06 

*  39  39 

3  38  *9 

2  38  2* 


2  40  31 

2  3B  52 
1  38  52 
1  37  44 
5   37  01 

4  39  37 

1  37  38 

5  37  40 

2  38  45 
4  39  46 


2  37  28 

2  37  17 

1  38  29 

2  39  39 


4  40  05 

4  40  15 

1  38  41 

1  38  08 


52 


1  38  41 

2  38  33 
8  40  22 
4  39  02 
ll  38  27 
4.  39  56 

2  40  30 

51  3  7  46 

1   37  17 

1   38  03 


1    39  08 
39  45 
3]  39  42 


4    39  30 
4|  40  50 
37  27 
4|  39  21 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


0*  36 

05  29 

0*  19 

05  31 

06  *2 
02  1  1 
05  16 

05  17 

02  27 

03  53 

06  02 
0*  20 
06  08 


SSA7 
7913 
7232 
7733 
6035 

6700 
3647 
5*00 
5385 

3925 
6292 
9559 
*875 
7954 
4171 
4230 


5  34  3 
8853 
6250 


06  07 
05  17 
03  30 


.  40 


05  19 
05  21 
02  05 


03  48 

04  4  2 

04  02 

05  50 


03  56 

03  19 

04  29 


6175  5P.  5P, 

7iSftH  8P  8P 

6875  5P'  5P 
4072 

56*^  4P  *P 

4250  *P  4P 

7096  6P:  6P 


07  33  9250 

06  12  11300 

05  47  6525 

06  46  8000 

07  58  6137 

08  44  5790 


06  58  8855  5P 

05  18  8500 
04  36  5995 

06  27  10018  l 
0*  03  51B3 

04  01  5090  SP 
06  21  7884  6P 
08  03  5125  6P 
0*  53  5292     mid  ' 

05  00  5221     M|D  I 


5130 
6940 
6550 
*25A 
6*97 


7270 
7000 
7600 


02  29  3900 

05  05  5450 

04  35  7025 

04  30  6750 

04  34  7220 

04  32  7210 

04  3*  7060 

04  37  7240 

05  22  8440 


7525 
7000 
7300 
3576 
10000 
4975 

4739 
500* 
7595 

4908 
4321 
5546 
4338 
8560 
'  4518 
6970 
*562 


8570  5P 

5823  5P 

7602  5P 
3500 


8120 
7350 


6337 
9001 
5720 

1746 
7800 
4995 


5P     5P  5PC 


DRY  LAND  FIELD  ST  A 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
M  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
JOSEPH  H  PFOST 
MRS  BETTY  M  SEIBFL 
CLARK  WEIGHT 

W  E  GAOO 

RICHARD  CAR-SKADEN 
RALPH  J  AYER 
U  S  FOPFST  SFPVICE 
ARTHUR  H  NUTT 
LINDEL   J  HUDSON 

■  AGENT   D+R  G  W  RY 

1  U  S  BUR  RECLAMAT ION 
THOMAS  L  PLATT 
CITY  OF  BOULDER 

MB S  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  EL VA  J  ENYEART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  P  SWEOHIN 
RALPH  C  BINARD 
,  SHIRLEY  M  JAMFS 
MRS  WINIFRED  ORP 
HARPY   w  NFWTON 
JESS  L  PERKINS 

WARDEN  PENITENTIARY 
S  WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
WILLIAM  B  SUTLEy 
i       BOARD  OF   WATER  COMM 
SIMON  6  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  WATER  DEPT 
CARL  E  MC  MILLEN 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

HIGH  ALT  ITUDF  OBS 

R  L  BANTS 

HAROLD  F  KBEUGE° 
l       TEO  A  SMITH 

SUPT  COLO  NAT  MON 
JUS  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
i       MONTEZUMA  VAL    I  RR  I  G 

GLENN  F  JORDAN 

l       MRS  MARY  A  YELENICK 
WILLIAM  w  SNARE 

archer  b  crisp 
s  c  f  bernstein 
evfritt  l  davis 
Charles  f  shaffer 
lynn  k  woods 
w  0  preston 
ij   u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 

i     soaro  of  water  comm 

mrs  m  a  crowdeb 

lloyd  c  pyle 
i      malcolm  r  dayton 

willaro  c  roberts 
i     fed  aviation  agency 

carl  r  guy 

hugh  t  kelly 

ralph  h  evans 

darwin  d  woolley 

MRS  ROBERTA  M  mat 
AMC  OF  DENVFD 
FRANK   R  KELLY 
EAPL  RAMFY 
HUGH  MUNOY 
LEL AND  P  OLKJEP 
ANDY  VAUGHAN 
C  M  COLE 

WESTFRN  COLO  POWER  CO 
SAMIIFL   J  HARGIS 

i       U  S  BUR  RECLAMATION 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

RAY  S  FLEMING 
I       J  C  EVEPSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  E  GAINES  JR 

JOHN  G  MOR I  SON 

MFLVIN  B  SAVAGE 
l       COLORADO  STATE  UN  IV 

SAN  JUAN  BASIN  EX    ST  A 

COLO  CENTRAL  PWR  CO 
i       GT  WEST    SUGAR  CO 
ARTHUR  E  ORCUTT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
l       RONALD  R  TUCKER 

s  Steele  burg i n 

FRED  G  WAGGONER 
MPS  M  S  HUBBARD 
A  0  MILEY 
PUBLIC  SERVICE  CO 

*  RADIO  STATION  KGLN 
MRS  J  M  HOHNMOLZ 
CLYDE  B  KENNEDY 

IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 
(       US  NAT  PARK  SERVICF 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
FRANK    A  BOCHMANN 

*  GREAT   SAND  DUNES  NM 
GT  WEST    SUGAR  CO 
FRANK    A  ROGERS 

KELSEy  POTTENGER  JR 
,  u  s  Bur  reclamat ion 

h       MRS  ANN  M  OUCEY 

*  EC  B IGLER 

|  MRS  CLARA  G  NASH 

i     '  MRS  ETHAL  M  JORDAN 
<     ,  MRS  BESSIE  C  HANLIN 
Apthiip  F  BAILOR 

■  MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

A  RAY  GOREE 

MR  S   MABEL  WRIGHT 

EUGENE   S  PHILPOTT 

W  R  DAVIS 

F    B  FLANAGAN 

COLO  GAME  *  FISH  DEP 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

BARBARA  L  MATT  I X 

U  S  FOREST  SERVICE 

THEODORE  W  CLARK 

CONSOL  UTE  AGENCY 
TWIN  LAKES  R  +  C  CO 
MRS  RUTH  E  SNYDER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MUNICIPAL  PW°  PLANT 
EMANUEL   S   I NNF5S 
DENVER  WATEW  COM 
Ml 5S   THY  PA  M  NELSON 
ROBERT  L  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 


STATION 


IOWA  5  SE 

;  k iowa  4  sw 

I  K IOWA  5  SSF 

|  K  IT  CARSON 

I  KUTCH  6  SSE 

i  LA    JUNTA   F  A  A  AM 

!  LAKE  CITY 

i  LAKE  GEORGE   8  SI 

i  LAKE  MORAINE 

I  LAMAR 

i  LAS  AN  I  MAS  1  N 

LFADVILLE 

LEADVILLE    10  MNI 
,  LEROY   7  WSW 
'  L IME  3  SE 

L I MON  10  SSW 

L  ITTLE  DOLORES 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 

1 ONGMONT  6  NW 
LONGS  PEAK 
LOS  PINOS  PASS 


45  B7 
4603 
'  4686 
'  *720 


47  70 


ELBERT 

CHEYENNE 
LINCOLN 
OTERO 
HINSDALE 
PARK 
4750    FL  PASO 


PPOWFP^ 


MAYBFLL 
,  MEEKER 
MFSA  VERDF  NAT  P, 

MONAPCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSF  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT   2  WSW 
MORRISON   l  SW 
MULE   SHOE  LOOGE 
NEW  R A YMF R 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 

NORWOOD 


PAGOSA  SPRINGS 
PALISAOF   1  S 
PAL  I SADE  LAKE  2  SSE 
PAOL  I 


PLACE°V ILLE 
PLATQRO  DAM 
PLEASANT   V I  El 
PUEBLO  WB  AIRPORT 


4834  BENT 

4884  LAKE 

4886J  LAKE 

I  4945  LOGAN 

'  5001  PUEBLO 

I  501 5j  ELBERT 

30  17'  LINCOLN 

5040  MESA 

5048  RIO  BLANCO 

51 16  BOULDER 

5121  BOULDER 

5141  LARIMER 

5180  SAGUACHF 

5322  CONEJOS 

5327  MONTEZUMA 

5352  EL  PASO 

5*08  RIO  BLANCO 

5446  MOFFAT 

5484  RIO  BLANCO 

5695  CHAFFEE 

5706  RIO  GRANDE 

5717  MONTROSE 

5722  MONTROSE 

5730  EL  PASO 

S765  JFFFFRSON 

5819  HUERFANO 

5922  WELD 

S970  DOLORES 

5990  LAS  ANI-AS 

6012  SAN  MIGUEL 

6023  WELD 

6131  CROWLEY 

6192  WASHINGTON 

6203  OURAY 

6258  ARCHULETA 

6266  MESA 

6271  HINSOALE 

6299  PHILLIPS 

6306  DELTA 

6315  MONTROSE 

6326  ELBERT 

63*2  GRANO 

6410  FREMONT 

6513  GUNNISON 

6524  SAN  MIGUEL 

6560  CONFJOS 

6591  MONTEZUMA 

6740  PUEBLO 


PUEBLO  CITY  RESERVOIR       6743  PUEBLO 

PUEBLO  OPDNANCE   DEPOT       6763  PUEBLO 

PYRAMID  6"97  POUTT 

RABBIT    FARS  PASS    6  WSW     68)1  ROUTT 

RANGELY  6B32  PIO  BLANCO 

RED  FEATHER  LAKES  6  SF     6930  LARIMER 

RICO  7017  DOLORES 

RIFLE  2  ENE  7031  GARFIELD 

,  RIO  CANOf  RESERVOIR         7050  HINSDALE 

RIVER  SPRINGS  RS  7094  CONFJOS 

ROCKY  FORD  2  FSf  7167  OTERO 

7287  EL  PASO 

7309  El  PASO 

7315  I 
7337 

7370  CHAFFEE 

7428  COSTILLA 

7450  MINERAL 

7455  GUNNISON 

7460  SAGUACHE 

7510  DOUGLAS 


RYE 

SAGUACHE 
SAL  I0A 
SAN  LUIS 

SANTA   MAP  I  A  RFSERVOIP 
SAPINEPO  8  E 
1  SARGENT  S 
SFOAL I A  4  SSE 


SEDGWICK   5  S 
SF I  BERT 
SHAW  6  SSE 
SHOSHONF 
SILVER  LAKE 
SILVER  LARES  ' 
SILVEPTON 
SIMLA 
SPICER 
SPRINGFIELD 

SPR  INGF IELO  7  WSW 
SPRINGFIELD  8  S 
STATE    TURKEY   EXP  F, 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 


ST R A T TON  3  NE 
SUGAR  loaf 
SUMM I T v I LL  E 
T ACOMA 

TACONY  T  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLURIDE 
TEPCIO  4  NW 
TP  I  N I  DAD 

TRINIDAD  F A A  AIRPORT 
TROUT  LAKE 
TPOY    1  SE 

TWIN  LAKFS  PFSERVOIR 
TWO  BUT  TE  S  1  NW 

URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 
1  VONA 
WAGON  WHEEL  GAP   3  N 
wSL  r.FN 

wAL  SENBURG  POWER  PLANT 
i  WATERDALE 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 
I  WHITE  ROCK 

WIGGINS   7  SW 

WILCOX  RANCH 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WOODLAND   PARK    8  NNW 

WRAY 


NEW  STATIONS 
ANTERO  RESERVOIR 


7515  SEDGWICK 

7519  KIT  CARSON 

7557  LINCOLN 

7618  GARFIFLD 

7648  BOULDER 

CLUB  7650  CONEJOS 

7656  SAN  JUAN 

7664  ELBERT 

7848  JACKSON 

7862  BACA 

7866  BACA 

7867  BACA 
ARM       7928  ARCHULETA 

7936  ROUTT 

7950  LOGAN 

7992  BACA 

8008  K I T  CARSON 

8064  LAKE 

B092  RIO  GRANDE 

8154  LA  PLATA 


JONES  PASS  2  E 


8157  pueblo 

8184  gunnison 

8204  san  miguel 

8220  las  animas 

8429  las  animas 

8434  las  animas 

8454  san  miguel 

8468  las  animas 


B560  MONTROSE 
8582  LA  PLATA 
B722  K IT  CARSON 
8742  MINERAL 
8756  JACKSON 
8781  HUERFANO 
8839  LARIMER 


9D2S  WELD 
9045  DELTA 
9147  WELD 
91  7*|  GRAND 
9181  MINERAL 
j  91831  MINERAL 
9210'  TELLER 
924  31  YUMA 
|  92*5  ROUTT 
I  9295,  YUMA 


4397*  CLEAR  CREEK 


37  35 

38  29 
38  29 


40  42 
38  13 
40  16 

38  01 
37  16 

39  06 

37  30 

40  36 

38  52 

38  22 

39  31 
39  55 
38  27 


38  02 

37  21 

37  35 

38  17 


38  52 
38  51 
37  55 


38  29 

38  24 

39  23 

40  51 
39  IB 
39  27 


37  57 
37  05 
37  10 
37  IS 
37  50 
3  7  08 
39  05 


36  22 

37  22 
39  18 


40  25 
38  08 
38  13 
37  52 


08  51 
08  12 
05  04 


05  09  5145 

05  34  9000 

06  57  SO205  ■ 
05  56  7676 
08  18  J  7015  | 
04  56  6606 

IS  :  7200 
>S     5920  | 
i*  6242 
9  7070 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


07  19  1  8890 

05  29  :  8500 

05  01  [10265 

02  37  [  3635 

03  13  I  3892 

06  i8  pom 

06  28  B 1000  ' 


4950  8A 


06  20 

06  0  9 

07  53 


05  14 
05  10 
03  5] 


07  10 

02  28 
07  35 


13*2 
766S 
5830 
5830 
7400 
6000 
8800 
4783 
6693 
8800 


7740  5P 

7238  5P 

4740  5P 
7721 
3800 

5685  5P 

5309  7P 
6300  5P 
8270 
5501 

7322 

9887  I 
6860 

4639  M[0  i 
4687 


5319 
9495 
8562 
4178 


06  09  76*7 

06  00  7060 

05  27  7965 

07  07  9706 
07    11  7720 

06  26  8465 


05  35  10200 

06  24  9300 

07  40  9322 
04  05  6020 

06  28  8379 
02  36  4395 

02  42 

02  37 

07  16 
06  50 

03  12  3939 
02  11  3801 
02  33  4334 

22  1O00O 
36  11350 


4575 
4500 
6662 
ST70 


07  53 
03  19 
06  19 
02  24 


5000 
9206 
8756 
8040 
6010 
5746 
9680 
5460 
9300 
4075 


08  44  5015 

07  35  7650 

02  44  4500 

06  50  8500 

06  16  8099 

04  48  6221 

05  12  5200 
05  29  7860 
05  06  6575 


07  32 
0*  5* 
05  46 


05  05 
02  13 

06  54 


105  51  10324 


CLARENCE  WHEELER 
MERLE  E  HENRY 
E    M   L AWRFNCF 
JOSEPH  J   2 IMMERMAN 
JAMFS  R  PICkFNPAUGm 
FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  EMMA  L  LISKA 
CHARLES  J  DAVIS 
COLO  SPGS  wtr  WORKS 
CHAS  E  MC  PHERSON  JR 


ALBERT  LINDSTROM 


S        CLOSED  5/31/61 
i  COLO  GAME  +  F I SH  DEP 
GT  WEST   SUGAR  CO 

JOHN  L  NELSON 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
s  u  s  weather  Bureau 

MANASSA  HIGH  SCHOOL 
MRS  DOROTHY  8  ROGERS 
HARPY  KLIEWER 
I  GUY  M  STEALEY 
'       JOHN  P  WIESE 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 


S   EARL    J  MILLIGAN 

U  S  6UR  RECLAMAT ION 
COLO  WATER  CON  BOARD 
UNCOMPAHGRE  V  W  LI  A 
U  S  FOREST  SERVICE 
RAYMOND   P  BlJCKLFS 

RACHEL  E  BARKER 
MRS    I    F    SHUT  T 

GLEN  C  COEN 

l       JOSEPH  L  HANNIGAN 

LLOYD  A  GIFF IN 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

E  E  LINDGREN 
'       LAWRENCE  C  OUIST 

GLEN  D  EDMONDS 

PUBLIC  SERVICE  CO 

JOHN  W  TAYLOR 

OSCAR  W  LOHN 

TEO  S  CRAWFORO 

I  CHALMEP  M  GAR0FP 
I       LOUIS  D  RUGGLES 

JONAS  A  RUSSELL 

BF AVE  R  PARK  CO 

ROBERT  A  RAY 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 
S  ')  S  BUR  RECLAMATION 

DON  W  CLEVER 


MPS  OPAL  J  WATERS 
>  u  s  weather  Bureau 

TOWN  OF  RANGELY 
MR S   B   M  MC  CARTMY 
CHARLES  M  ENGEL 


S  "OLLIN  LUNTFY 
5  II   S  FOPFST  SFPVICF 
COLO  EXP  STATION 

ROBERT  B  RAPP 
COLO  SPGS  WTR  WORKS 
JAMES  MC  FARLAND 
CLARENCF  r  ICKES 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
MRS  NEA    G  GALLEGOS 
S  WlNOSOR  KUCHLEP 

COLO  GAME  ♦  FISH  OEP 
BERNARD  IR8Y 

NICHOLS 


LAYTON  D  MUNSON 
FOSHA  S  GORTON  Jfl 
CHARLES  E  SCHOONOVER 
PUBLIC  SERVICF  CO 

S  CITY  OF  BOULDER 

SSL  TROUT  CLUB 
ROBEPT  K  w YMAN 
US  SOIL  CON  SERVICE 
MRS  M  A  MC  NAMARA 
HERBERT  0  MANN 

SE  COLO  6RCH  Fip  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  6/13/61 
fl  WAYNE  LIGHT 
GT  WEST    SUGAR  CO 
MRS  ARMILDA  8URHENN 
ARTHUR  PAUTLER 
JOHN  SODIC 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

IVAN    A  A MflROS I E R 

JOHN  M  MAT  SON 
UNCOMPAHGRE    V  W  U  A 
HARRY  8  WRIGHT 
JUAN I T  A  G  TORRES 
CITY  OF  TRINIDAD 
FED  AVIATION  AGENCY 
S  WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  SHANNON 
TWIN  LAKE  R  ♦  C  CO 
LINCOLN  R  NUTT 


GEORGE  A  wINTZ 
I  0  M  DONOHOE 
l  WALSENBURG  UTIL IT IES 

P  H  BOOT HRO YD 


EOWARD  H  EPPLE 

ANTON  MAJNIK  JP 
,  GT  WEST   SUGAR  CO 

H  L  MC  PETERS 

COLO  DEPT  OF  highway 
S  COLO  DEPT  OF  highway 
lus  FOREST  SERVICE 

MARL  AN  A  2I0N 
CHARLES  R  SIMON 
A  POLICE  OEPT 


BOARD  OF  WATER  COMM 


BOARD  OF  WATER  COMM 


I     1  ARKANSAS ,      2  COLORADO,      3  KANSAS,      4  PLATTE,      5  RIO  GRANDE . 


REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are    carried  in  the  June  is- 
sues of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,    sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta-  j 
tions  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time    of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 

25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  91°  on  the  8th  at  Holly. 
Lowest  Temperature  3"  on  the  23d  at  Fraser. 

Greatest  Total  Precipitation  7.20  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  Aroya  9  NNE  and  Karval. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.34  inches  on  the  9th  at  Vallecito  Dam. 

Greatest  Total  Snowfall  71.0  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 

Deepest  Snow  on  Ground  42  inches  on  the  30th  at  Salida. 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-  149  - 
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03 

01 

HAM  I L  TON 

.33 

.22 

.21 

•  0* 

HART5EL 

1  .67 

.20 

T 

.07 

T 

T 

.60 

•  8C 

HASWELL 

.32 

.02 

.29 

.01 

HAWTHORNE 

.36 

T 

* 

.If 

1.38 

•OI 

HAYOEN 

HERMIT  7  ESE 

4.10 

2.15 

.15 

!  ZI 

•  30 

i.o: 

HOLLY 

2.00 

.19 

1.55 

•22 

HOL YOKE 

.27 

.02 

.23 

•o; 

HOT   SULPHUR  SPR   2  SW 

.56 

.16 

.05 

T 

.10 

.10 

IDAHO  SPRINGS 

.65 

.03 

50 

•02 

I  DAL  1  A 

.26 

.02 

.24 

IGNACIO  1  N 

2.16 

1.19 

.02 

.04 

T 

.18 

.hi 

JOHN  MART  I N  DAM 

.29 

.08 

.10 

.07 

•0* 

JONES  PASS  2  E 

.45 

T 

.05 

T 

•  20 

T 

.11 

JULESBURG 

.30 

.27 

.03 

KARVAL 

.00 

.84  .13 

.06 

.65 

KAUFFMAN    4  SSE 

.05 

.05 

KIOWA  5  SE 

.69 

.20 

.06 

.41 

KIOWA  4  SW 

.72 

.20 

T 

.06 

.32 

•1' 

KIT  CARSON 

.30 

T 

•  Of 

LA  JUNTA  FAA  AP 

.14 

.14 

T 

T 

LAKE  CITY 

1.35 

.20 

•  It 

.40 

.62 

•0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

.53 

.06 

.03 

.06 

T 

.28 

•of 

LAKE  MORAINE 

1.26 

.38 

■  13 

.20 

.47 

•Of 

LAMAR 

.52 

T 

T 

.32 

•  03 

•1" 

LAS  AN  IMA 5    1  N 

.22 

T 

.02 

.20 

T 

T 

LEADVl LLE 

1.72 

.00 

T 

.50 

•  02 

.33 

.19 

.03 

.35 

*2i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            U»_  1  UO  C  n      i  -jo  i 

Day  of  Month 

1   |   2   |  3 

4 

5 

6 

7   |   8   |  9 

10  | 

11 

12 

13  1  14  IS 

16  |  17 

18 

19  |  20  j  21 

22 

23  24 

25     26  |  27 

28 

29 

30 

31 

EROY  7  wsw 
' I HE  3  5E 
I  HON  10  SSW 
[HON 

ITTLE  MILLS 

■  l' 

.5* 
•  1C 
•23 
1.2< 

.01 

.12 

T  T 

■  It 
.12 
iK  -9C 

.07 
.15 

.05 

T 

■  12 

.05 

.07 
.16 

.04 
.08 

.09 

T 

ONGMONT   I  ESE 
1  A NCOS 
;  ARVINE 

::EEKER 

•  6S 
2.24 
1.31 
1.32 
1.65 

T 

.05 

.11 

■  OA 
.36  1.16 
T  .66 
T  .95 
.03  1.02 

T 

.02 
.04 
.02 
.04 

.02 

.07 
.27 
.11 
.13 

.04 
.38 
.23 
.25 

.51 
.05 

T 

.05 

.03 
.04 

.46 

.02 
.08 

i£SA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
f  ©NTROSE  NO  1 
1  lONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 

2.62 
1.77 
1.32 
1.4C 

uoe 

.25 

■  03 

.23  1.54 
.57 
.75 
.61 

T 

.16 
.10 

.01 
.0* 

.02 

.05 
.04 

.04 
T 

.  30 

.10 
.03 
.70 

•  03 
1.20 

.33 

•  42 

.46 

.08 
•  10 

j  iORTHOALE 
lORTH  LAKE 

'  IORWOO0 
iROWAY 

>TIS  U  NE 

2.39 
1.66 
1.7C 
.06 
■  24 

.15 

•  22 

.35  1.22 
T  * 
.17  .91 

.03 

.42 

.06 
.16 

T 

.05 

.19 

.10 
.61 
T 

.05 

.25 
.23 
.16 

T 

.47 
.27 

HJRAY 

"AGOSA  SPRINGS 
i'ALISADE  1  S 

■ALISADE  LAKE  2  SSE 

'AON  I A 

3.  60 
4.46 
.94 
2.47 
1.04 

.15  1.37 
1  .60 
T  .80 
T          •  1.08 
.72 

.02 
.03 

.09 
.40 

1.10 

.18 
.  16 

T 

.05 
.10 

.18 
.03 

T 

.09 

.19 

.20 

T 

.27 
.02 

.50 
1.10 

•  55 
.06 

.59 
.16 
.11 
.12 
.02 

ARADCX 
'ARKER  9  E 
'ARSHALL    10  SSE 
'ENROSE   3  NNW 
PITKIN 

2.00 
.60 

•  24 

•  80 
1.60 

.05 

T 

.53  .64 

.10 
.40 

T 

.55 

.02 
.10 

.20 
.15 

.18 
.55 
.02 

.20 

.13 

.70 
•  40 

.32 
T 

•LACERVILLE 
'UEBLO  WB  AP 
'UEBLO  CITY  RES 
'YRAM1D 
tANGELY 

//R 

2.25 
.11 
.25 
1  .61 
1.48 

T 

.01 

.46 

.30  .50 
.02 
T 

.30  .98 

.40 

.15 
.06 

• 

.18 

T 

i 

.OB 

T 

.07 

T 

.30 
.13 

.37 
.06 
.05 
.29 
T 

.21 
.03 
.04 
•  24 

.47 
T 

'.BO  FEATHER  LAKES  6 
■ICO 

'IFLE  2  ENE 
liOCKY  FORO  2  ESE 
>USH  2  NNE 

SE 

•  92 
2.85 
1.08 

•  12 

•  13 

.12 

■  01 
.05 

T 

.04  .05 
.60  1.10 
.90 

T 

.24 

.02 
.04 
.13 

•.5 

r 

T 

T 

.05 
.15 
.04 

.10 
.04 

.42 
.35 
.06 
.03 

.10 

.01 

'uxton  park 
:ye 

iAGUACHE 
>AL  IDA 

i AP 1  NERO  6  E 

1*42 
1.32 
2.30 
4.02 
.76 

.55 
.21 

.15 

.03 
.13 
.45  .27 
1  .54 
.40 

T 

.05 
.03 

T 
T 
T 
T 

.06 

T 
T 

.02 

.82 
.73 
.62 
1.75 

.10 
.96 
.62 
•  19 

.06 
.08 

jARGENTS 
iEDALlA  4  SSE 
•EDGWICK  5  S 
iHOSHONE 
>I  LVERTON 

1.92 
.47 
•  31 

4.83 

T 

•  16 

.02 
.57 
.29  2.00 

.61 

.27 
.15 

T 

T 

.25 

.01 
.36 

.31 
.05 

.16 

.36 
.12 

.40 
.29 
.02 
.12 
.21 

•  50 

•  02 

.87 

T 

.93 

iPICER 

>PR 1NGFIELD 

iPRINGFIELD  7  WSW 

sTEAMBOA  T    SPR I NGS 

STERLING 

// 

.68 
.86 
1.33 

.12 

.11 
.13 

.06 
.09 

.05 
.07 
.09 
.16 

T  T 

.05 
.  18 
.56 
.09 
.09 

T 
T 

.02 

.02 
■  10 

.21 
.47 

.  14 
.31 

.08 

T 

.46 
.50 

.03 

.09 
.09 

iTONlNGTON 

iTRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

'ACOMA 

r ACONY  7  SE 

•  83 

•  SI 
i  .76 

.18 

.05 

.09 

.32 
T        1  .97 

.43 

.08 
.03 
.16 

•  24 

.25 
T 

T 

.22 
.15 

.14 

.03 

.08 

.35 
.22 

r 

.13 

.35 
.52 
T 

.37 

TAYLOR  PARK 
fELLUR IDE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
NtOY  1  SE 

3.00 
2.81 
.69 

.80 

T 

.31 
•  11 

.85  .35 
.18  1.13 

.01  .07 
.23 

.05 

T 

.06 

T 

.55 
.25 

.25 

.15  .10 
.14 

.30 
.  16 

.25 
.15 
.22 

.40 
.24 
.23 

.14 

•  15 

.46 

T 

.25 

TWIN  LAKES  RES 
fWO  BUTTES  1  NW 
JRAVAN 

/ALLEC I  TO  DAM 
ZONA 

// 

2.10 
.65 
1.42 

A  .  6  ij 

.35 

•  01 
.11 

.37 
.10 
.05  .99 
.04  2.34 
.11 

.34 
.14 

.18 

T 

.18 

T 

.21 

T 

.  14 

.01 
.14 

.18 

.07 
T 

.52 

.03 
.18 
T 

.36 
•  30 
.06 
.83 
.06 

.21 
.86 

tf  AGON  WHEEL  GAP   3  N 
MLDEN 

■ALSENBURG  POWER  PLANT 

•ATERDALE 

rfESTCL IFFE 

3.12 
.34 

1.25 
.77 

1.73 

.09 

.24 

.01 

.30 
.10 

1.65 

■  31 
.13 
.28 

.03 
.04 

.05 
.02 

.03 

.31 
.04 

.20 

.30 
.40 
1.15 

.87 
i 

.13 

.32 

<ETMOPE  2  S 

WIGGINS   7  SW 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

rfOLF  CREEK  PASS    1  E 

.66 

.53 
.77 
1.61 
7.20 

.15 

.26 

.11 
.12 

.10 
.03 
1.75 

.07 
.07 
.02 
.13 
.81 

.13 

.14 
.86 

.18 
.07 

.12 

.23 
.46 

.62 
1.23 

.61 

.02 
2.09 

.39 

rfOLF  CREEK  PASS  4  W 
NJMV 

rlJMA 

5.33 
•  25 
.83 
.22 

.  16 

.01 

1.63 
.06 
•  12 
T  T 

1.07 
.07 
.10 
.17 

T 

.34 

T 

.02 
T 

.15 
.08 

.04 
.20 

.  35 
.05 
.14 
.05 

1.55 
.07 

T 

.20 
T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

n 

X 

< 
o 
o 

in 

S 

© 
O 

5: OOP  MST 

11: OOP  MST 

Trace 

60-10 

10-49 

66-OS 

1  00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  covei 
sunrise  to  st 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

75 

41 

34 

2 

3 

2 

0 

1 

0 

8 

3.7 

COLORADO  SPRINGS  TO  AIRPORT 

NNE 

20 

10.0 

++37 

WNW 

27 

60 

33 

34 

57 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

6 

3.9 

DENVER  TO  AIRPORT 

SSW 

28 

8.2 

28 

SW 

22 

63 

34 

37 

58 

1 

4 

0 

1 

0 

0 

6 

75 

4.2 

GRAND  JUNCTION  TO  AIRPORT 

ESE 

20 

7.3 

24 

WSW 

21 

57 

35 

31 

50 

5 

4 

0 

1 

0 

0 

10 

70 

4.5 

PUEBLO  TO  AIRPORT 

W 

20 

6.7 

56 

w 

22 

64 

31 

27 

53 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

87 

3.5 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLOR/ 
OCTOBER  1 


Da?  Of  Month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

i 

55 
34 

bS 

32 

72 
34 

75 
41 

81 
42 

7  9 
45 

73 
42 

45 
34 

49 
33 

60 
34 

74 
39 

62 
43 

69 
38 

69 
38 

76 
41 

80 
45 

8  0 
44 

5< 
3C 

72 
29 

75 
38 

77 

4C 

60 

28 

62 

29 

63 
29 

56 
23 

77 
35 

66 
48 

62 
34 

38 
25 

59 
25 

63 

35 

6i 

3! 

67 
22 

60 
17 

68 
16 

68 
21 

72 
21 

72 
21 

70 
29 

68 
38 

56 

32 

54 

27 

64 
19 

61 
23 

66 
22 

66 
26 

69 
25 

72 
25 

69 
23 

65 
2« 

68 
24 

65 
25 

69 

22 

58 
27 

61 
14 

62 
15 

58 
15 

61 
14 

57 
35 

49 
31 

34 
26 

43 
26 

47 
24 

6. 

2. 

50 
18 

58 
28 

63 
38 

63 
35 

60 
37 

63 
39 

46 
29 

42 
28 

34 
27 

58 
34 

53 
30 

55 
37 

58 
26 

67 
32 

67 
33 

62 
37 

57 
33 

63 
33 

58 
43 

62 
31 

52 
30 

44 
28 

43 
32 

47 
14 

56 

23 

48 

33 

42 
30 

33 
15 

48 

13 

42 
25 

2! 

59 

30 

60 
24 

70 
2  5 

75 
28 

74 

28 

75 
29 

73 
36 

65 
38 

52 
37 

51 
31 

64 

27 

68 
30 

69 

33 

73 
34 

72 
32 

75 
33 

72 
33 

76 
33 

72 
29 

73 

30 

67 
32 

65 
38 

59 
19 

64 

23 

63 
25 

62 
25 

60 

38 

54 
30 

37 
26 

56 
27 

50 
32 

6< 

3<i 

55 
25 

58 
11 

65 
13 

65 
18 

65 
17 

60 
19 

65 
31 

60 
29 

46 
31 

43 
16 

57 
29 

56 
22 

60 
25 

66 

20 

69 
19 

69 
19 

69 
19 

62 
34 

62 
15 

57 
20 

61 
18 

52 
31 

51 
20 

52 

25 

51 
12 

52 
14 

46 
29 

41 
27 

28 
16 

40 
14 

38 
18 

5! 
21 

72 
25 

67 
28 

71 
31 

73 
28 

74 
29 

75 
29 

74 
31 

69 
47 

59 
36 

54 
28 

63 
29 

69 
33 

73 
32 

71 
34 

72 
36 

75 
38 

74 
35 

74 
32 

72 
36 

69 
33 

71 
35 

65 
35 

65 
22 

61 
24 

63 
24 

65 
25 

62 
24 

63 
32 

41 

30 

45 
31 

51 
34 

66 
31 

46 
31 

60 
17 

67 
19 

68 
24 

68 

27 

68 
28 

71 
35 

65 
44 

53 
31 

35 
22 

60 
20 

b  1 

26 

62 
25 

67 
28 

69 
29 

71 
29 

68 
28 

67 
26 

65 
27 

61 
29 

66 
30 

55 
26 

51 
15 

55 
24 

59 
21 

62 
25 

48 
30 

43 
24 

33 
19 

50 
26 

55 
28 

591 
26 

61 

30 

60 
12 

72 
26 

70 
19 

74 

22 

69 
33 

75 
33 

56 
31 

61 
33 

48 
19 

68 
25 

64 

2  3 

62 
24 

77 
22 

73 
24 

73 
26 

70 
26 

69 
25 

71 
17 

66 
24 

71 
22 

62 
21 

60 
20 

62 
18 

63 
15 

55 
33 

51 
33 

38 
32 

58 
30 

64 

24! 

67 
24 

61 
15 

68 
20 

70 
22 

72 
20 

73 
22 

69 
35 

69 
33 

70 
41 

52 
23 

64 

19 

62 
21 

67 
21 

67 
30 

71 
25 

72 
22 

69 

25 

69 
25 

67 
24 

67 
26 

63 
21 

61 
24 

61 
14 

64 
19 

60 
19 

60 
20 

58 
28 

50 
31 

40 
20 

47 
21 

53 
26 

63 

23 

55 
22 

60 
21 

64 
22 

72 
26 

72 
25 

71 
27 

72 
26 

72 
35 

65 
39 

48 
34 

65 
24 

64 
34 

64 
26 

72 
28 

74 
30 

75 
28 

72 
28 

69 
29 

70 
23 

69 
29 

71 
26 

63 
32 

54 
18 

60 
23 

59 
20 

64 
19 

60 
29 

61 

33 

39 
24 

52 
29 

62 
29 

64 

27 

58 
35 

60 
32 

69 
JO 

78 

35 

81 
42 

86 
41 

85 
42 

81 
43 

46 
36 

57 
36 

64 
37 

73 
38 

69 
37 

72 
37 

73 
37 

79 
37 

84 
37 

85 
31 

57 
27 

68 

29 

72 
30 

78 
45 

62 
23 

61 

25 

68 
27 

58 
30 

75 
36 

70 
35 

73 
34 

36 
28 

55 
30 

58 
34 

53 
32 

65 
34 

73 
36 

77 
42 

79 
54 

80 
46 

79 
52 

54 
38 

50 
38 

58 

33 

73 
47 

68 
51 

69 
38 

70 
46 

80 

42 

82 
48 

80 
51 

65 
37 

74 
31 

73 
42 

74 
43 

64 

50 

60 
29 

63 
37 

55 
27 

71 
36 

66 
46 

57 
40 

40 
26 

45 
21 

54 
29 

66 
39 

57 

3  5 

58 
31 

73 
38 

78 
48 

77 
46 

78 
48 

80 
58 

68 
32 

70 
40 

60 
38 

70 
45 

70 
42 

67 
38 

65 
40 

74 
40 

76 
48 

78 

68 
35 

70 
35 

74 
47 

75 
42 

75 
40 

65 

29 

65 
37 

53 
26 

65 
40 

65 
45 

63 
40 

50 
25 

48 

20 

67 
39 

61 
37 

62 
23 

iO 
29 

70 
30 

70 
36 

68 

2  9 

72 
41 

70 
39 

53 
3  0 

43 
27 

63 
24 

61 
27 

65 
33 

67 
31 

71 
32 

71 
36 

70 
36 

67 
34 

66 
25 

65 
29 

64 
28 

61 
40 

55 
37 

64 

37 

61 
19 

56 
21 

54 
34 

50 
31 

34 
21 

39 
15 

51 
21 

61 
30 

53 
35 

65 
29 

7  4 

34 

74 

39 

80 
39 

77 
4* 

74 

42 

45 
34 

5  9 
3b 

58 

36 

75 
38 

b4 

38 

67 
34 

68 
35 

78 
38 

82 
42 

8  0 
41 

57 
30 

75 
28 

78 
42 

78 
34 

64 
38 

61 
28 

61 
25 

59 
20 

76 
31 

67 
45 

62 
34 

40 
23 

53 
22 

66 
27 

66. 
34. 

58 
31 

65 
35 

74 
4  0 

77 
40 

80 
46 

80 
50 

79 
48 

70 
36 

5  3 
3  6 

60 
39 

78 
47 

69 

4  < 

69 
42 

69 
42 

78 
46 

81 
49 

80 
49 

75 
40 

65 
32 

74 
46 

75 
47 

68 
54 

61 

27 

62 
31 

57 

29 

70 
37 

65 
45 

61 
45 

47 
31 

44 
24 

59 
34 

67, 
40. 

60 
36 

63 
27 

70 
29 

72 
33 

73 
33 

7t 

3  9 

72 
44 

72 
53 

35 
39 

48 

32 

63 
34 

c  7 
3b 

64 

35 

70 

37 

71 
38 

72 
37 

71 
36 

71 
3d 

73 
35 

69 
39 

67 
43 

61 
47 

58 

25 

62 
31 

62 
26 

64 

31 

61 

35 

52 
33 

35 
26 

49 
29 

57 
36 

63  J 
35. 

66 
24 

66 
15 

69 
18 

72 
25 

72 
22 

73 
22 

69 
26 

70 

35 

5  3 
1  / 

57 
24 

61 
22 

62 
2  3 

67 
28 

b« 
28 

72 
28 

74 

27 

72 
26 

73 
i  1 

69 

25 

68 
25 

70 
2  1 

60 

35 

61 
19 

63 
17 

60 
20 

59 
14 

58 
28 

52 
28 

48 
25 

45 
25 

49 

22 

63. 

24.! 

57 
27 

64 
21 

'4 

24 

74 

26 

74 
27 

7  3 
29 

75 
48 

61 
34 

5  9 
34 

53 
28 

67 
35 

6  5 
31 

67 
26 

70 
28 

77 

2  7 

81 
27 

78 
30 

70 

3  0 

72 
24 

69 

30 

71 
2  7 

66 
28 

63 
24 

64 

30 

60 
20 

64 

27 

64 
28 

55 
34 

45 
22 

55 
16 

58 
27 

66. 
28. 

60 
31 

67 
29 

75 
3  3 

76 
36 

80 
38 

77 
-.2 

75 
50 

50 
35 

59 
3b 

58 

32 

76 
38 

74 
38 

70 
35 

71 
34 

7  9 
3  7 

80 
38 

79 
40 

77 
32 

76 

27 

72 
41 

n 

37 

75 
49 

63 
27 

65 
27 

60 
23 

70 
33 

6  7 
44 

60 
34 

50 
26 

52 
22 

63 

2  3 

68. 

3M 

> 

66 

33 

72 
37 

68 
38 

68 
39 

68 

38 

75 

57 

82 
38 

81 
32 

64 
26 

67 
30 

76 
36 

78 
4. 

71 
20 

62 
24 

6  5 
2  3 

57 
32 

70 
44 

72 
33 

69 
30 

57 
26 

53 
30 

5  9 
34 

68.| 
32. 

74 
23 

74 
23 

7  3 
2  2 

73 
24 

70 
39 

53 
4  1 

54 
26 

64 

23 

68 
24 

72 
24 

70 
28 

7  2 
29 

75 
29 

73 
28 

74 
27 

72 
27 

67 
25 

24 

62 
43 

65 
18 

64 

16 

63 
17 

64 
19 

59 
32 

52 
27 

39 
29 

31 

32 

66. 
26. 

60 
29 

66 
15 

71 
lb 

74 
20 

71 
20 

71 

2i 

79 
37 

75 
33 

60 
3  1 

55 
30 

67 
21 

66 

2  2 

74 
24 

72 
23 

75 
2  4 

76 
24 

74 
24 

7  1 
23 

72 
22 

68 
26 

74 

2  5 

61 
30 

60 
1  3 

6  2 
IB 

61 
19 

69 
15 

59 
37 

48 
26 

39 
25 

49 
24 

59 
35 

65. 
24. 

32 
20 

41 
9 

30 

19 

51 

23 

51 
25 

tn 

26 

50 
33 

47 
27 

40 
28 

30 
11 

45 
15 

43 
22 

46 
26 

51 
24 

52 
28 

61 
28 

49 

26 

49 
..8 

52 
25 

47 
28 

48 
.  6 

46 
26 

37 
11 

36 
19 

42 
12 

44 
24 

40 
2  3 

28 
16 

22 
10 

41 
14 

41 
21 

43. 
21. 

58 

25 

56 
11 

63 
13 

68 
19 

69 
19 

6  9 
.9 

69 

22 

70 
36 

6  a 

40 

54 
26 

45 
17 

6 

2  0 

62 
20 

66 

24 

68 

23 

70 
21 

70 
20 

72 
2  2 

71 
24 

69 
22 

67 
19 

66 
29 

50 
1  1 

55 
lb 

56 
12 

56 
13 

58 
23 

51 
33 

40 
19 

33 
25 

48 
29 

60. 
21. 

AKRON   FAA  AP 


ALAMOSA  WB  AP 


ALLENSPARK 


AL  TE  NBERN 


ANTERO  RESERVOIR 


BUENA  VISTA 


CANON  CITY 


CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  0AM 

CHEYENNE  WELLS 

CHIMNEY  ROCK 

CIMARRON    3  SE 

CLIMAX   2  NW 

COCHETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

COLORADO  NM 

COLO   SPRINGS  WB  AP 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

DELHI 

DEL  NORTE 

DELTA   1  E 

DENVER  WB  AP 

DENVER  WB  CITY 

DILLON 

DURANGO 

EADS 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mi  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


34      26  29 


61  63  63 
44      37  41 


53  60  68 
29     26  34 


70  69  72 
32     26  28 


51  59  67 
33      27  28 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mi  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


45      58  63 


65  65  78 

25  30  33 

65  60  66 

28  20  25 

65  64  70 

35  29  28 

50  65  72 

31  32  34 

47  66  73 

35  35  42 

44  49  60 

28  12  20 

70  70  74 

24  20  25 

63  70  75 

32  29  31 


74  73  73 
32     34  33 


7  3  76  7  8 
37      39  43 


72  75  75 
29      32  32 


69  71  71 
27     28  30 


22     23  22 


68  69  71 
29     32  32 


72  74  78 
32     31  33 


40     41  45 


45  49  50 

60  62  62 

22  22  23 

75  77  73 

25  28  28 


40      36  36 


75     74  54 


71  74  50 
56     40  42 


73     57  42 


73  69  51 
42     49  38 


36     27  33 


64  61  57 
29     35  38 


85  75  54 
47     28  38 


67  71  57 
36      38  39 


43      55  44 


74  46  54 
40      38  38 


43     37  38 


29     32  36 


26     42  37 

67  77  50 
44     40  36 


50  64  66 
29     27  37 


60  71  61 
30     32  39 


55     65  68 


46  60  60 
31      31  35 


23  19  23 

54  78  72 

38  34  40 

52  60  60 

25  25  27 


55     65  69 


59  76  64 
35  36  38 

58  75  63 

40  46  45 

48  59  55 

20  23  22 

60  67  70 
27  25  28 

65  75  72 

40  32  37 


72  75 
36  37 


68  68  69 

46  50  48 

67  65  76 

36  36  37 

74  72  72 
34  40  37 

61  68  72 

33  28  31 

60  62  69 

25  26  26 

70  70  79 

29  31  34 

67  66  69 

31  31  34 

67  72  73 

34  35  37 

67  69  78 

36  37  37 

66  69  77 

42  42  45 

55  65  64 

30  24  22 

75  72  75 

32  30  32 


74  74 
38  36 


77  76 
38  41 


35      35  35 


72      71  64 


70  63 
25  24 


83  82  74 

33  45  29 

72  72  72 

34  34  34 

73  73  73 
36  35  35 

81  77  58 

43  44  32 

81  76  55 

49  47  38 

65  62 

22  22 

78  77 

33  32 

80  82 

40  37 


72  70  65 
34     41  42 


71      71  68 


64      72  72 


74      70  68 


71  66  6  7 
27      31  37 


22     21  23 


73  80  83 
27     45  38 


67  67  67 
32     32  30 


74  72  73 
35     38  38 


29  41  38 

77  73  77 

36  49  47 

65  58  64 

20  24  22 


30     29  29 


28     32  35 


62  57  61 
34     22  27 


64      54  57 


69      56  59 


65  60  65 
51      24  24 


47  45  50 
28      16  26 


56  50  55 
33      16  18 


43  19  25 

58  60  62 

40  18  24 

66  63  65 

48  21  26 


62  63  60 
28      30  29 


60  62  60 
37      42  41 


25     25  45 


67  65 
26  34 


57  64 
16  26 


48  55  49 
21      18  33 


62  77  71 
19      35  42 


60  58 
25  19 


40  51  52 
22     29  34 


63  58 
26  22 


66  63  61 
40      34  36 


55  45  47 

30  20  28 

63  64 

33  21 

77  62 

45  25 


30      40  48 


16  19  32 

64  66 

24  24 

56  72 

21  28 


55  34  49  49 

32  27  30  38 

63  35  43  59 

35  22  22 

5  8  38  5  3     5  3 

34  26  27  34 

42  39  42 

27  23  22 

45  39  49 

26  18  25 

69  65  53 

33  30  25 


30  26  26  30 

57  40  49  56 

45  31  32  37 

59  34  42  56 

34  24  24  29 

57  30  42  55 

30  24  24  33 

39  34  53  53 

23  20  19  24 

47  37  48  55 


29     28  31 

70     62  55 
36     32     27  35 


See  Reierence  Notes  Following  Station  ^j^^ 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1961 


Day  Of  Month 


btaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

47 

61 

69 

71 

73 

71 

72 

72 

52 

4  3 

64 

63 

65 

72 

7  3 

Ml  N 

25 

20 

20 

22 

22 

2  3 

41 

41 

33 

28 

25 

27 

27 

25 

26 

edgewater 

MAX 

58 

65 

75 

79 

80 

78 

80 

55 

54 

61 

77 

71 

67 

73 

80 

MIN 

33 

27 

41 

35 

46 

41 

41 

38 

38 

36 

41 

35 

36 

36 

37 

ESTES  PARK 

MAX 

48 

58 

66 

67 

67 

67 

66 

51 

53 

50 

62 

60 

60 

63 

72 

MIN 

31 

19 

22 

28 

28 

31 

5  1 

32 

33 

32 

40 

34 

36 

25 

2  3 

EVERGREEN 

MAX 

55 

62 

64 

69 

72 

72 

73 

5  0 

56 

55 

67 

63 

63 

65 

66 

M  I  N 

23 

19 

22 

24 

35 

27 

34 

32 

34 

21 

27 

25 

25 

25 

25 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

68 

67 

80 

85 

84 

85 

89 

83 

64 

69 

75 

82 

74 

86 

MIN 

39 

36 

34 

31 

39 

48 

58 

45 

42 

45 

36 

39 

40 

38 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

54 

65 

74 

76 

82 

81 

81 

66 

46 

61 

75 

65 

67 

68 

76 

M  1  N 

32 

25 

30 

35 

34 

40 

42 

38 

33 

34 

31 

41 

32 

36 

35 

FORDER   6  S 

MAX 

63 

69 

76 

82 

84 

87 

84 

68 

54 

66 

75 

74 

80 

MIN 

30 

25 

26 

36 

33 

33 

36 

39 

38 

29 

29 

34 

32 

FORT  COLLINS 

MAX 

49 

63 

69 

73 

77 

79 

64 

49 

47 

58 

71 

60 

69 

69 

78 

MIN 

35 

26 

30 

33 

34 

37 

48 

38 

35 

32 

39 

38 

35 

35 

34 

FORT  LEWIS 

MAX 

63 

62 

67 

69 

70 

69 

67 

57 

47 

48 

59 

62 

66 

65 

67 

"  ,  N 

24 

20 

27 

25 

32 

29 

28 

34 

34 

24 

24 

24 

31 

31 

33 

FORT  LUPTON 

MAX 

59 

62 

72 

73 

77 

78 

72 

54 

51 

60 

73 

69 

7  1 

70 

79 

MIN 

34 

29 

33 

36 

37 

42 

49 

39 

37 

35 

40 

41 

34 

36 

36 

FORT  MORGAN 

MAX 

57 

54 

66 

72 

75 

78 

79 

61 

50 

54 

60 

75 

5  0 

71 

71 

MIN 

37 

28 

30 

33 

33 

36 

43 

36 

34 

35 

32 

40 

34 

35 

33 

FRASER 

MAX 

36 

49 

59 

60 

62 

60 

64 

61 

60 

40 

58 

54 

56 

65 

65 

MIN 

28 

6 

15 

16 

16 

18 

25 

22 

27 

14 

16 

17 

27 

17 

1  8 

FRUITA   2  N 

MAX 

65 

68 

69 

76 

75 

76 

80 

76 

60 

57 

65 

66 

73 

74 

.'4 

MIN 

32 

30 

30 

30 

31 

32 

36 

46 

46 

33 

31 

36 

33 

37 

3  7 

GATEWAY  1  SW 

MAX 

70 

70 

75 

76 

80 

83 

79 

74 

56 

61 

68 

71 

74 

76 

75 

MIN 

32 

29 

27 

33 

33 

38 

59 

48 

41 

35 

35 

39 

33 

40 

38 

GEORGETOWN 

MAX 

44 

55 

66 

66 

67 

64 

69 

56 

55 

47 

62 

58 

56 

68 

71 

MIN 

30 

25 

34 

37 

38 

39 

42 

33 

32 

28 

37 

34 

32 

28 

40 

GLENWOOO  SPRINGS   1  N 

MAX 

58 

62 

68 

71 

72 

72 

72 

72 

56 

43 

61 

65 

66 

70 

72 

MIN 

35 

27 

28 

29 

32 

34 

36 

42 

41 

36 

29 

32 

33 

37 

37 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 

46 

52 

64 

65 

68 

68 

66 

6  6 

60 

44 

61 

58 

58 

67 

67 

MIN 

26 

14 

15 

17 

17 

20 

33 

25 

26 

19 

24 

23 

35 

19 

20 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

64 

65 

68 

73 

74 

75 

78 

74 

57 

56 

65 

66 

71 

70 

72 

MIN 

39 

35 

37 

40 

42 

42 

54 

46 

42 

39 

39 

42 

43 

44 

45 

GRAND   LAKE    1  WNW 

MAX 

41 

59 

62 

61 

63 

68 

65 

64 

63 

5  0 

58 

58 

56 

64 

65 

MIN 

25 

19 

16 

12 

18 

21 

19 

25 

28 

22 

23 

21 

30 

21 

20 

GRAND  LAKE   6  SSW 

MAX 

42 

46 

58 

59 

60 

60 

61 

61 

57 

53 

55 

55 

52 

61 

62 

MI  N 

30 

23 

23 

22 

23 

24 

29 

2  e 

32 

28 

25 

25 

31 

26 

25 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

MAX 

60 

59 

66 

67 

69 

70 

68 

67 

59 

48 

59 

58 

5  4 

65 

66 

M  I  N 

30 

22 

28 

31 

31 

32 

33 

40 

36 

25 

25 

30 

28 

32 

3  3 

GREELEY 

MAX 

58 

50 

65 

70 

75 

79 

79 

62 

46 

55 

58 

74 

63 

70 

72 

MIN 

30 

26 

30 

32 

33 

36 

36 

40 

36 

33 

35 

38 

34 

34 

35 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

48 

56 

65 

66 

68 

68 

69 

68 

67 

57 

62 

60 

61 

69 

73 

MIN 

32 

19 

22 

25 

25 

27 

46 

29 

36 

26 

27 

33 

33 

26 

2  / 

GROVER   10  W 

MAX 

52 

67 

71 

76 

78 

80 

69 

47 

47 

56 

69 

62 

67 

70 

82 

MIN 

34 

28 

31 

3  8 

43 

32 

42 

31 

31 

35 

36 

44 

34 

38 

39 

HAYDEN 

MAX 

52 

59 

66 

68 

70 

71 

60 

63 

50 

45 

63 

60 

6  0 

68 

70 

MIN 

3  0 

23 

26 

25 

28 

26 

41 

25 

32 

28 

25 

30 

32 

29 

2  8 

HERMIT    7  ESE 

MAX 

67 

61 

67 

66 

67 

64 

62 

57 

45 

47 

56 

57 

65 

65 

66 

M  1  N 

17 

11 

9 

13 

15 

15 

20 

35 

32 

1  1 

11 

18 

18 

20 

21 

HOLLY 

MAX 

65 

68 

66 

79 

86 

87 

88 

91 

65 

62 

66 

76 

75 

75 

73 

MIN 

35 

31 

29 

3  0 

33 

33 

32 

38 

39 

37 

32 

30 

36 

34 

31 

HOLYOKE 

MAX 

59 

68 

76 

8(1 

87 

85 

66 

50 

46 

63 

77 

64 

71 

74 

83 

MIN 

3  3 

32 

34 

37 

40 

42 

43 

36 

33 

39 

39 

42 

40 

37 

39 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

MAX 

44 

53 

64 

65 

67 

66 

63 

67 

60 

39 

60 

62 

61 

68 

69 

MIN 

28 

16 

20 

21 

21 

23 

23 

25 

31 

26 

21 

24 

21 

23 

24 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

53 

64 

72 

72 

73 

70 

69 

45 

62 

49 

70 

63 

64 

70 

77 

MIN 

30 

17 

23 

2  3 

26 

28 

34 

30 

30 

25 

23 

25 

23 

26 

28 

IGNACIO  1  N 

MAX 

MIN 

JOHN  MART  I N  DAM 

MAX 

64 

69 

78 

82 

86 

87 

88 

85 

61 

67 

76 

75 

74 

71 

78 

MIN 

15 

30 

31 

36 

35 

38 

42 

42 

39 

40 

32 

36 

3  5 

38 

33 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

'■3 

43 

52 

5? 

52 

52 

51 

43 

48 

3  5 

50 

45 

MIN 

2  3 

8 

15 

2  1 

22 

22 

32 

25 

28 

18 

22 

25 

JULESBURG 

MAX 

61 

67 

76 

79 

86 

85 

77 

55 

47 

64 

77 

75 

7  1 

74 

82 

MIN 

38 

31 

31 

3  3 

37 

37 

41 

38 

34 

45 

40 

45 

3  8 

35 

36 

KASSLER 

MAX 

47 

67 

74 

76 

78 

78 

78 

55 

53 

5  8 

76 

67 

6  2 

70 

78 

MIN 

33 

32 

41 

45 

46 

47 

52 

37 

38 

32 

42 

42 

4  1 

40 

46 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

52 

64 

73 

75 

81 

82 

65 

45 

50 

5  0 

73 

57 

68 

71 

80 

MIN 

34 

27 

29 

34 

34 

40 

42 

33 

30 

31 

33 

41 

41 

36 

37 

KIT   C  ARSON 

MAX 

60 

71 

80 

83 

85 

89 

88 

79 

65 

75 

72 

69 

71 

82 

MIN 

35 

29 

31 

33 

34 

34 

40 

37 

40 

31 

35 

38 

36 

33 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MAX 

67 

67 

80 

84 

87 

89 

88 

62 

62 

66 

79 

73 

72 

73 

78 

MIN 

36 

35 

37 

42 

42 

44 

48 

41 

39 

38 

38 

40 

37 

42 

38 

LAKE  CITY 

MAX 

68 

65 

67 

62 

69 

67 

65 

58 

56 

47 

61 

60 

6  5 

67 

68 

MIN 

24 

15 

7 

22 

20 

32 

36 

38 

31 

26 

19 

10 

1  7 

25 

31 

rage 

2G 

29 

30 

31 

Ave: 

46 

39 

50 

62 

62.5 

25 

25 

28 

27 

25.6 

61 

46 

48 

59 

69.1 

40 

25 

23 

30 

35.7 

46 

38 

52 

61 

59.6 

35 

21 

16 

25 

29.6 

53 

36 

61 

63 

62.6 

20 

12 

20 

23 

24.7 

78 

64 

50 

64 

75.3 

39 

41 

34 

40 

39.4 

69 

68 

58 

68 

69.3 

28 

24 

22 

23 

31.5 

66 

57 

55 

65 

72.3 

31 

27 

28 

26 

31.3 

54 

41 

41 

52 

62.5 

42 

26 

15 

27 

33.8 

47 

30 

43 

46 

59.1 

25 

20 

25 

32 

27.9 

6  0 

49 

42 

55 

67.3 

31 

27 

25 

28 

33.9 

67 

62 

33 

49 

65.6 

34 

26 

25 

29 

32.4 

40 

26 

52 

51 

53.8 

26 

19 

11 

19 

17.6 

60 

39 

54 

53 

67.6 

37 

25 

27 

36 

33.8 

6C 

42 

45 

53 

69.0 

36 

29 

32 

39 

37.6 

42 

33 

55 

56 

58.7 

27 

16 

16 

29 

32.2 

44 

42 

58 

57 

63.0 

35 

28 

35 

38 

33.6 

42 

33 

48 

60 

57.7 

21 

20 

18 

22 

20.7 

60 

38 

51 

51 

65.7 

31 

27 

31 

38 

40.1 

40 

35 

52 

57 

56.5 

25 

20 

19 

22 

21.3 

42 

34 

50 

56 

54.3 

29 

23 

24 

25 

25.6 

47 

39 

48 

50 

60.3 

32 

20 

20 

29 

29.9 

67 

56 

31 

39 

64.6 

39 

27 

25 

27 

31.6 

45 

35 

47 

60 

60.7 

29 

22 

22 

27 

27.0 

55 

46 

45 

57 

64.4 

38 

22 

20 

27 

33.3 

47 

40 

45 

42 

59.8 

30 

24 

22 

20 

26.4 

45 

31 

34 

53 

57.4 

23 

18 

23 

27 

18.5 

73 

49 

52 

72.3 

31 

32 

30 

31.1 

62 

47 

59 

64 

68.8 

37 

28 

26 

34 

34.5 

41 

36 

37 

36 

56.5 

26 

23 

20 

21 

22.2 

49 

36 

53 

63 

62.7 

29 

16 

12 

24 

25.5 

54 

40 

50 

50 

31 

27 

31 

36 

74 

68 

56 

63 

74.7 

46 

40 

31 

35 

35.5 
46.8 

65 

59 

56 

61 

70.4 

3  9 

31 

27 

35 

35.0 

60 

51 

44 

61 

67.2 

34 

25 

22 

26 

37.6 

5  7 

44 

4" 

52 

64.5 

35 

22 

17 

36 

32.5 

T: 

57 

70 

73.9 

JC 

32 

2( 

29 

32.5 

70 

46 

57 

69 

73.2 

40 

31 

31 

32 

37.8 

42 

38 

41 

46 

59.3 

21 

14 

25 

30 

23.5 

74  71 
24  25 


85  83 
38  41 


72  70 
24  33 


74  68 
26  27 


85  87 
39  39 


83  80 
36  36 


84  83 
35  33 


77  77 
35  37 


69  67 
35  32 


60  81 
37  38 


78  79 
33  35 


67  61 
17  17 


76  73 
36  34 


76  77 
37  36 


75  65 
42  38 


73  70 
35  35 


73  72 

45  44 

66  63 

21  21 

61  62 

25  25 

69  67 
32  33 

79  79 

3  3  36 

70  69 
27  28 


45  36  32 

72  69 

31  30 

70  66  64 

20  20 

79  83 

33  30  29 

86  65 

42  43 

69  67 

22  23 


73  72 
30  32 


75  72 
32  30 


60  83 
35  33 


60  SO 
22  30 

85  85 

38  39 

82  78 

49  48 

82  79  57 

39  42 

88  83 

36  33  35 

84  85 

42  41 

69  66  67 

31  32  19 


71  66  72 
20     27  23 


30  36  40 

66  67 

20  34  27 

72  68  72 

22  28 

85  83 

33  37 

70  76 

21  35  3 

68  85 

24  30 

67  73 

27  34 

66  63  61 

29  29 

77  75 

28  38 

58  74  75 

24  32 

64  55 
13  17 

74  74 

36  37 

78  74  6 
41  44 

69  57 

29  35 

70  65  67 
33  37 

68  60  64 
13  21  16 

72  71 

41  48  51 

63  57 

17  22 

61  59 

21  26  23 

65  63  66 
33  30 


6  8     66      6  7 

22     30  26 


69  75 
25     26  40 


70  66  67 
27     26  26 


72  79 
25     29  39 


67  65 
18     19  23 


67  66  73 
22     27  24 


72  67 
31      29  27 


51  57 
29  16 


64  66 
50  31 


61  50 
39  30 


63  55 
24  13 


86  64 

50  27 


41     18  23 


74  83 
28  35 


57  47 
24  26 


69  77  80 
26     33  35 


77  74  77 
26  41 


68  76 

20  35 


69  82  82 
27     31  32 


72  61  85 
33     42  41 


74  78 

30  27 


77  61 
41  29 


69  59 

45  20 

69  65 

49  28 

55  56 

34  32 

57  56 

41  21 

54  52 

27  10 

64  56 

37  29 

54  47 

27  12 

55  44 
29  16 

59  58 
43  20 

75  65 

34  28 

60  49 

28  18 


68  52 
24  12 


80  80 
37  23 


65  64 

40     2  3 


52  50 
29  16 


59  59 
35  23 


62  60 
35  21 


83  66 
48  23 


74  63 
41  25 


75  61 
55  24 


59  59 
35  20 


77  62 
38  21 


81  69 
38  26 


55  55 
33  14 


15  16  39 

54  75  66 

30  27  41 

53  60  60 
19  22  36 

61  59  56 

15  28  33 

61  72  77 

34  40  50 

56  75  66 

19  30  42 

54  60  65 
27  26  43 

56  56  53 

24  23  35 

58  60  71 

25  33  31 

64  59  73 

22  25  35 


25     26  42 


69      65  67 


62  66  56 
27     28  42 


57     60  51 


64     68  62 


19  14  28 

51  54  52 

18  19  33 

57  57  54 

25  25  37 

63  58  7(1 

24  24  27 

55  62  56 

17  17  36 

55  67  62 

18  25  42 


16     22  34 


67  59  72 
29      30  36 


61  73  63 
23     24  27 


52  67  56 
15     22  27 


63  62  60 
20     22  38 


42     49  39 


59  72  69 
21     27  45 


56  71  65 
2  3     32  44 


54     73  64 

24     22  43 


59  76  77 
28     24  40 


60  78  73 
26     30  47 


55  59  53 
17     19  31 


See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES  ^colora 


Station 

Day  Of  Month 

1  Averaae 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

55 

60 

6  7 

67 

69 

65 

66 

64 

5  2 

46 

61 

61 

62 

64 

69 

70 

66 

65 

66 

61 

61 

60 

52 

54 

5  1 

58 

54 

45 

35 

35 

41 

5f 

MIN 

26 

20 

23 

27 

26 

25 

37 

2  9 

34 

22 

26 

27 

28 

26 

27 

27 

27 

27 

24 

25 

27 

32 

22 

33 

20 

23 

33 

26 

17 

14 

22 

2' 

LAMAR 

MAX 

67 

70 

80 

85 

87 

88 

90 

66 

62 

67 

78 

78 

75 

75 

80 

64 

85 

66 

73 

82 

83 

82 

66 

68 

61 

79 

77 

75 

52 

54 

65 

7* 

MIN 

35 

32 

30 

35 

33 

35 

40 

42 

40 

42 

31 

35 

34 

36 

32 

32 

32 

36 

27 

32 

32 

34 

22 

26 

27 

35 

44 

30 

34 

32 

37 

LAS  ANIMAS   1  N 

MAX 

66 

70 

81 

84 

88 

88 

90 

72 

59 

68 

81 

86 

75 

75 

80 

85 

86 

66 

76 

84 

87 

84 

71 

68 

61 

80 

78 

75 

62 

56 

68 

75 

MIN 

31 

30 

29 

33 

30 

34 

36 

37 

39 

35 

31 

32 

33 

36 

32 

32 

31 

34 

28 

32 

32 

45 

21 

25 

25 

25 

48 

30 

38 

30 

30 

LEADVILLE 

MAX 

35 

50 

56 

59 

60 

57 

62 

55 

44 

30 

54 

SO 

54 

60 

62 

68 

58 

57 

61 

50 

58 

37 

42 

45 

52 

52 

42 

34 

23 

45 

46 

5C 

MIN 

16 

IS 

22 

26 

28 

30 

34 

30 

22 

17 

19 

26 

28 

27 

30 

29 

28 

29 

25 

29 

28 

20 

20 

24 

16 

21 

27 

16 

15 

14 

21 

2 

LIMON   8  SSW 

MAX 

50 

64 

72 

74 

80 

79 

80 

63 

45 

58 

72 

62 

66 

74 

77 

60 

78 

62 

69 

74 

77 

70 

57 

60 

51 

74 

66 

66 

56 

56 

66 

67 

MIN 

28 

25 

33 

36 

37 

38 

42 

3  3 

33 

31 

32 

32 

31 

33 

35 

39 

41 

27 

24 

39 

33 

42 

22 

25 

16 

22 

40 

33 

22 

20 

21 

31 

LIMON 

MAX 

51 

64 

73 

75 

80 

80 

80 

49 

48 

59 

73 

61 

66 

70 

78 

82 

70 

63 

69 

77 

76 

77 

57 

61 

52 

74 

66 

67 

38 

57 

67 

66 

MIN 

31 

25 

29 

35 

32 

37 

39 

3 

35 

34 

29 

36 

32 

36 

32 

36 

36 

30 

26 

34 

31 

31 

27 

25 

22 

22 

38 

29 

23 

23 

26 

30 

LITTLE  HILLS 

MAX 

55 

65 

72 

73 

73 

75 

68 

59 

48 

50 

63 

63 

66 

71 

73 

75 

74 

69 

74 

72 

64 

57 

58 

55 

61 

68 

57 

50 

36 

45 

45 

62 

M I  N 

29 

20 

19 

21 

22 

25 

39 

26 

31 

26 

26 

33 

24 

25 

27 

25 

27 

30 

22 

30 

30 

33 

10 

18 

9 

22 

35 

30 

24 

21 

21 

LONGMONT    2  ESE 

MAX 

62 

48 

67 

75 

77 

81 

81 

79 

45 

49 

63 

76 

65 

71 

73 

81 

63 

80 

57 

72 

75 

78 

64 

64 

62 

57 

71 

66 

60 

32 

40 

66 

MIN 

33 

26 

31 

31 

34 

37 

48 

38 

37 

34 

41 

39 

32 

36 

34 

35 

36 

32 

26 

34 

34 

39 

26 

29 

23 

28 

33 

37 

27 

22 

26 

32 

MARVINE 

MAX 

50 

53 

52 

62 

62 

56 

47 

54 

44 

46 

52 

59 

54 

59 

58 

66 

65 

66 

66 

61 

64 

39 

40 

48 

56 

57 

51 

46 

40 

47 

52 

53 

MIN 

26 

18 

20 

15 

16 

26 

41 

24 

20 

26 

21 

29 

24 

25 

27 

27 

31 

27 

23 

24 

26 

26 

10 

11 

16 

21 

29 

23 

27 

22 

24 

23 

MAYBELL 

MAX 

56 

60 

67 

68 

70 

71 

64 

58 

53 

50 

60 

61 

60 

67 

69 

70 

69 

66 

69 

65 

65 

60 

49 

52 

55 

65 

57 

50 

35 

41 

43 

59 

MIN 

23 

22 

23 

23 

25 

24 

28 

30 

25 

32 

36 

28 

26 

27 

27 

28 

27 

22 

27 

32 

31 

11 

19 

12 

19 

33 

27 

22 

13 

20 

25 

MEEKER 

MAX 

54 

63 

69 

72 

73 

73 

67 

63 

49 

47 

61 

63 

63 

70 

72 

74 

73 

67 

72 

66 

65 

60 

53 

54 

61 

66 

59 

49 

37 

45 

46 

61 

MIN 

33 

22 

24 

22 

27 

26 

2 

32 

27 

30 

34 

37 

26 

31 

29 

30 

32 

26 

33 

36 

36 

13 

21 

19 

22 

39 

27 

20 

25 

26 

28 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

66 

69 

73 

74 

74 

7* 

72 

65 

55 

53 

64 

67 

72 

71 

72 

75 

72 

71 

73 

67 

69 

60 

60 

63 

64 

64 

58 

53 

32 

45 

48 

64 

MIN 

40 

34 

39 

38 

43 

43 

34 

28 

32 

42 

42 

41 

43 

43 

42 

48 

44 

41 

43 

47 

31 

32 

35 

38 

39 

29 

22 

28 

33 

38 

MONTE  VISTA 

MAX 

65 

62 

67 

70 

71 

73 

68 

67 

66 

54 

60 

60 

66 

67 

69 

71 

69 

71 

67 

66 

70 

60 

60 

60 

58 

59 

57 

51 

47 

63 

MIN 

20 

15 

IS 

22 

20 

19 

30 

34 

31 

24 

22 

22 

21 

25 

26 

25 

27 

28 

24 

25 

24 

27 

18 

17 

17 

18 

22 

25 

26 

MONT  ROSE    NO  2 

MAX 

61 

62 

63 

70 

70 

72 

79 

76 

74 

54 

56 

65 

67 

66 

71 

73 

71 

72 

72 

73 

71 

68 

52 

60 

60 

61 

66 

63 

49 

36 

44 

64 

MIN 

31 

2  9 

2B 

28 

32 

35 

37 

42 

37 

29 

30 

34 

36 

39 

39 

37 

39 

36 

38 

40 

36 

22 

27 

27 

29 

33 

44 

28 

29 

30 

3 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

50 

61 

68 

72 

75 

75 

73 

55 

46 

53 

69 

60 

66 

66 

76 

75 

73 

66 

63 

69 

71 

70 

52 

65 

47 

67 

61 

54 

38 

43 

54 

62 

MIN 

27 

20 

31 

39 

39 

41 

42 

33 

26 

39 

39 

34 

34 

37 

41 

40 

33 

23 

33 

42 

36 

20 

25 

21 

25 

39 

31 

17 

14 

26 

NORT  HDALE 

MAX 

62 

65 

69 

72 

72 

72 

71 

65 

56 

51 

58 

63 

73 

69 

70 

66 

70 

69 

70 

70 

67 

66 

56 

60 

60 

61 

58 

51 

44 

40 

40 

62 

MIN 

26 

27 

24 

25 

26 

26 

4  1 

45 

34 

29 

26 

29 

34 

32 

32 

33 

29 

32 

29 

29 

37 

38 

17 

18 

22 

30 

38 

30 

24 

20 

22 

25 

NORTH  LAKE 

MAX 

57 

53 

66 

64 

66 

66 

64 

57 

49 

49 

65 

59 

59 

60 

67 

67 

69 

64 

63 

61 

63 

53 

52 

58 

49 

57 

58 

43 

36 

45 

51 

5" 

31 

17 

2  5 

29 

33 

33 

6 

39 

27 

27 

29 

30 

26 

26 

34 

33 

32 

21 

33 

29 

30 

21 

22 

15 

17 

34 

35 

18 

16 

24 

2 

NORWOOD 

MAX 

58 

62 

65 

67 

67 

69 

68 

64 

47 

46 

60 

61 

66 

65 

66 

67 

66 

66 

68 

62 

65 

60 

56 

57 

56 

62 

55 

49 

34 

39 

41 

59 

M  N 

28 

21 

26 

29 

34 

34 

38 

28 

34 

28 

27 

29 

28 

35 

30 

33 

30 

36 

36 

42 

38 

40 

28 

26 

28 

31 

37 

26 

15 

26 

33 

3C 

OURAY 

MAX 

58 

58 

67 

66 

67 

70 

67 

60 

47 

49 

62 

64 

58 

66 

67 

68 

68 

65 

69 

62 

67 

59 

57 

59 

58 

61 

54 

48 

28 

42 

47 

59 

MIN 

37 

25 

27 

35 

36 

38 

44 

* 

34 

31 

29 

36 

31 

35 

36 

37 

37 

38 

35 

40 

40 

39 

26 

29 

28 

34 

36 

25 

23 

26 

33 

33 

; 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

66 

64 

67 

71 

70 

70 

68 

67 

52 

47 

62 

63 

69 

67 

69 

73 

69 

71 

67 

63 

66 

59 

56 

60 

60 

61 

55 

50 

31 

47 

44 

61 

MIN 

22 

19 

21 

22 

23 

24 

24 

37 

36 

29 

23 

23 

26 

27 

29 

28 

27 

26 

27 

25 

24 

41 

18 

15 

17 

19 

34 

29 

28 

29 

34 

26 

PALISADE   1  S 

MAX 

65 

68 

71 

76 

77 

77 

77 

75 

56 

60 

70 

70 

71 

76 

76 

77 

75 

76 

77 

74 

71 

67 

60 

68 

61 

70 

65 

61 

40 

56 

53 

68 

MIN 

43 

36 

39 

40 

43 

43 

54 

48 

44 

39 

37 

43 

44 

45 

45 

46 

45 

46 

43 

47 

47 

46 

32 

36 

37 

38 

46 

38 

32 

34 

41 

41 

PAONIA 

MAX 

65 

65 

73 

74 

76 

76 

75 

73 

59 

52 

67 

69 

67 

73 

74 

75 

74 

72 

76 

70 

71 

58 

61 

63 

66 

69 

62 

55 

37 

49 

58 

66 

33 

29 

30 

35 

36 

38 

43 

* 

39 

32 

33 

35 

32 

34 

39 

35 

39 

38 

38 

39 

45 

31 

25 

26 

31 

42 

41 

27 

31 

35 

32 

35. 

PARADOX 

MAX 

68 

74 

80 

31 

79 

72 

54 

62 

69 

71 

74 

77 

79 

79 

78 

79 

78 

75 

66 

65 

67 

68 

69 

66 

67 

58 

40 

43 

49 

68 

32 

26 

29 

30 

40 

31 

29 

34 

33 

36 

36 

33 

33 

34 

35 

35 

37 

33 

20 

25 

25 

27 

41 

29 

25 

27 

36 

32 

PARKER   9  E 

MAX 

51 

62 

70 

72 

75 

75 

73 

50 

58 

55 

73 

63 

63 

66 

73 

77 

75 

58 

71 

71 

72 

61 

57 

60 

55 

71 

63 

59 

46 

50 

61 

64. 

25 

26 

30 

34 

37 

40 

35 

30 

31 

31 

30 

29 

34 

37 

35 

29 

28 

38 

35 

39 

30 

25 

20 

31 

45 

35 

20 

18 

25 

31 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

62 

67 

76 

80 

83 

84 

83 

61 

45 

65 

80 

69 

72 

71 

78 

82 

84 

66 

68 

78 

61 

75 

64 

67 

57 

75 

69 

67 

45 

51 

64 

'0. 

33 

30 

31 

40 

36 

43 

* 

39 

34 

38 

39 

35 

37 

35 

35 

39 

39 

30 

36 

36 

38 

26 

28 

26 

27 

40 

39 

31 

27 

30 

34. 

RANGE LY 

MAX 

58 

65 

72 

74 

74 

78 

69 

52 

54 

57 

61 

65 

66 

70 

72 

74 

74 

72 

72 

71 

70 

65 

63 

58 

59 

62 

57 

53 

35 

46 

44 

63 

37 

28 

28 

30 

29 

30 

40 

39 

31 

29 

28 

36 

31 

34 

33 

33 

34 

34 

30 

33 

35 

31 

20 

24 

28 

23 

34 

27 

24 

20 

25 

30. 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

MAX 

45 

60 

69 

70 

70 

66 

68 

S3 

40 

44 

63 

56 

62 

65 

73 

73 

68 

60 

68 

62 

67 

55 

52 

45 

50 

63 

50 

46 

36 

46 

60 

58 

29 

21 

23 

31 

27 

28 

35 

27 

27 

29 

37 

27 

29 

25 

26 

27 

32 

26 

20 

33 

26 

31 

29 

29 

12 

21 

31 

29 

16 

8 

23 

26. 

RICO 

MAX 

52 

69 

70 

71 

66 

61 

62 

53 

40 

49 

58 

62 

68 

69 

71 

71 

69 

70 

65 

58 

58 

52 

52 

62 

58 

57 

50 

38 

27 

38 

39 

57 

23 

16 

19 

20 

24 

24 

30 

23 

20 

23 

25 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

25 

25 

33 

18 

19 

20 

21 

32 

19 

17 

24 

32 

24 

RIFLE    2  ENE 

MAX 

59 

65 

68 

74 

71 

72 

74 

76 

51 

51 

63 

65 

70 

71 

71 

73 

71 

73 

72 

68 

68 

64 

57 

61 

62 

66 

60 

54 

41 

61 

55 

64. 

31 

23 

23 

25 

26 

27 

32 

41 

29 

25 

32 

28 

30 

30 

30 

29 

30 

25 

31 

31 

39 

17 

20 

20 

19 

39 

39 

26 

31 

34 

29. 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

68 

68 

80 

82 

86 

85 

85 

77 

62 

66 

80 

73 

73 

72 

79 

85 

85 

71 

72 

82 

84 

78 

69 

69 

59 

77 

73 

66 

61 

55 

68 

73 

31 

28 

28 

34 

31 

37 

38 

38 

32 

31 

32 

31 

37 

31 

31 

34 

34 

25 

33 

31 

50 

21 

23 

24 

23 

49 

35 

33 

29 

27 

32 

RUSH  2  NNE 

MAX 

51 

66 

73 

76 

81 

82 

77 

58 

44 

64 

67 

61 

70 

73 

73 

79 

77 

67 

65 

76 

71 

73 

56 

60 

51 

73 

67 

66 

40 

55 

67 

66. 

MIN 

25 

22 

30 

36 

37 

38 

35 

28 

30 

35 

30 

31 

32 

31 

40 

29 

24 

35 

32 

24 

18 

28 

17 

22 

25 

33 

18 

20 

24 

2S 

RUXTON  PARK 

MAX 

42 

50 

55 

59 

62 

62 

64 

55 

56 

46 

61 

54 

53 

52 

62 

63 

62 

59 

57 

60 

62 

55 

50 

53 

41 

59 

50 

46 

33 

50 

52 

54 

25 

10 

22 

27 

29 

32 

27 

23 

27 

30 

27 

25 

28 

26 

31 

32 

23 

33 

28 

39 

21 

24 

17 

28 

37 

35 

15 

15 

27 

21 

RYE 

MAX 

50 

60 

73 

72 

71 

75 

69 

60 

49 

58 

73 

63 

63 

62 

74 

76 

77 

69 

66 

71 

75 

66 

60 

61 

53 

67 

62 

55 

47 

45 

58 

63 

MIN 

31 

27 

30 

35 

36 

45 

35 

36 

30 

40 

33 

35 

37 

39 

40 

30 

29 

35 

38 

40 

23 

30 

23 

22 

29 

38 

23 

15 

30 

32.(1 

SAGUACHE 

MAX 

62 

64 

68 

71 

72 

72 

72 

68 

58 

50 

61 

62 

69 

66 

71 

73 

71 

72 

67 

67 

68 

61 

58 

62 

58 

56 

57 

52 

39 

47 

50 

62 

•i 

MIN 

28 

18 

23 

31 

26 

25 

39 

23 

24 

25 

34 

30 

32 

30 

28 

32 

27 

27 

26 

33 

19 

20 

23 

18 

34 

30 

26 

26 

29 

27.1 

SAL  I  OA 

MAX 

62 

66 

70 

74 

76 

72 

75 

66 

48 

51 

69 

66 

69 

70 

75 

76 

74 

73 

71 

66 

68 

69 

60 

63 

58 

64 

55 

52 

46 

45 

51 

64 

.< 

37 

22 

20 

24 

25 

26 

31 

29 

35 

28 

26 

27 

29 

27 

28 

29 

27 

29 

26 

28 

29 

34 

20 

20 

22 

28 

23 

23 

22 

27 

.< 

SEDGWICK   5  S 

MAX 

58 

66 

73 

77 

83 

83 

71 

45 

47 

63 

73 

64 

69 

72 

79 

83 

82 

69 

69 

81 

80 

74 

64 

61 

59 

75 

67 

60 

46 

58 

60 

68 

.i 

37 

32 

36 

38 

41 

42 

42 

36 

35 

37 

40 

46 

44 

40 

36 

40 

43 

31 

31 

33 

34 

35 

28 

37 

32 

28 

36 

45 

29 

26 

33 

36 

S I LVER  TON 

MAX 

60 

60 

64 

65 

60 

65 

65 

65 

46 

45 

46 

55 

63 

64 

63 

66 

65 

67 

60 

61 

63 

60 

50 

50 

52 

54 

52 

40 

30 

37 

41 

55 

MIN 

25 

IS 

IS 

20 

22 

21 

20 

19 

29 

21 

23 

12 

22 

21 

20 

23 

24 

22 

25 

21 

23 

22 

14 

20 

16 

18 

26 

21 

15 

23 

26 

20.  e 

SP  1CER 

MAX 

42 

55 

59 

57 

58 

64 

63 

64 

52 

39 

57 

55 

55 

66 

67 

60 

52 

59 

55 

59 

52 

45 

41 

52 

59 

50 

38 

24 

47 

55 

53 

MIN 

27 

22 

22 

21 

20 

24 

41 

21 

24 

14 

26 

26 

26 

21 

26 

26 

24 

38 

22 

26 

24 

25 

16 

24 

12 

21 

31 

22 

16 

9 

21 

23 

.2 

SPRINGFIELD   7  WSW 

MAX 

64 

64 

7* 

78 

81 

84 

86 

BO 

57 

64 

72 

74 

68 

68 

76 

79 

83 

7* 

69 

79 

82 

83 

61 

62 

55 

72 

75 

71 

57 

50 

64 

71 

.2 

MIN 

30 

33 

35 

41 

43 

42 

49 

38 

37 

38 

36 

42 

38 

40 

40 

42 

39 

35 

31 

41 

44 

45 

24 

35 

27 

36 

47 

38 

35 

28 

36 

37 

.6 

See  Reference  Notee  Following  SleUon  j^ex 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

■ 

0) 
id 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1! 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

49 

30 

55 
18 

65 
18 

66 

20 

69 
21 

6  6 

21 

65 
39 

68 

25 

48 

31 

37 
29 

58 
22 

58 

27 

61 
33 

70 
23 

72 
24 

72 
24 

69 
24 

6/ 
26 

69 
18 

63 
28 

61 

24 

56 
26 

42 
11 

43 
28 

57 
13 

64 
16 

55 
31 

45 
27 

37 
20 

55 
23 

58 

23 

58.6 
24.0 

STERLING 

MAX 
MIN 

56 
36 

56 

30 

66 

31 

70 
34 

76 
38 

80 
38 

79 
41 

56 
39 

41 
34 

51 
34 

60 
34 

74 
39 

62 
43 

70 
36 

70 
36 

76 
36 

81 
38 

61 
30 

56 
24 

72 
31 

77 
34 

78 
39 

55 
20 

64 
26 

62 
22 

58 
27 

74 

37 

68 
40 

59 
30 

32 
26 

56 
31 

65.0 
33.4 

STRAT TON  3  NE 

MAX 
MIN 

57 
35 

66 
27 

71 
29 

79 
37 

84 

40 

86 
36 

84 

42 

58 
38 

49 

33 

62 
39 

73 
35 

68 

39 

70 
35 

70 
36 

78 
36 

83 
40 

82 
39 

71 
29 

68 

25 

78 
30 

81 
35 

76 
35 

60 
20 

65 
22 

58 

22 

72 
34 

69 

36 

70 
36 

55 
32 

56 
24 

67 
28 

69.9 
33.0 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

36 
26 

48 

9 

55 
18 

57 
25 

59 
23 

57 
22 

57 
24 

51 
24 

45 
29 

31 
16 

53 
13 

49 
20 

55 
28 

58 

23 

61 
26 

63 
24 

6  5 
29 

53 
26 

58 

21 

49 

27 

55 
22 

41 
26 

40 
15 

43 
27 

46 
11 

44 
17 

38 
26 

33 
25 

30 
14 

41 
13 

40 

22 

48.5 
21.6 

TACONY   7  SE 

MAX 
MIN 

62 
32 

65 
28 

74 
30 

80 
40 

84 

35 

82 
37 

81 
38 

46 
36 

65 
34 

78 
36 

69 

39 

72 
34 

70 
36 

78 
34 

83 

83 
39 

66 
32 

67 

29 

78 
38 

71 
33 

71 
48 

62 
20 

67 
28 

64 
24 

75 
27 

69 
40 

64 
37 

52 
32 

51 
26 

64 

30 

69.7 
33.5 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

46 

17 

56 
18 

62 
23 

63 

23 

62 
23 

60 
23 

61 
31 

58 
33 

54 
22 

39 
19 

53 
24 

53 
26 

61 
27 

63 
26 

65 
25 

64 

25 

61 
26 

62 
23 

60 
25 

53 

23 

58 
16 

52 
34 

45 
23 

47 
18 

51 
19 

51 

32 

47 
26 

39 
18 

26 
22 

39 
24 

*7 
23 

53.5 
23.8 

TELLURIDE 

MAX 
MIN 

55 
27 

63 
16 

67 
17 

60 
29 

66 

23 

65 
24 

67 

32 

55 
38 

48 

33 

58 
25 

62 
19 

62 
27 

65 
25 

67 
28 

72 
27 

71 
26 

66 

27 

71 
26 

68 
28 

61 

27 

67 

33 

52 
31 

50 
17 

56 
19 

61 
18 

59 
23 

50 
33 

39 
22 

32 
18 

41 
25 

46 

29 

58.8 
25.5 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

63 
33 

60 
32 

75 
35 

74 
39 

77 
40 

77 
41 

78 
43 

76 
33 

66 
37 

64 

32 

74 

37 

71 
38 

67 
35 

75 
37 

75 
37 

76 
40 

77 
41 

75 
35 

69 
36 

74 

39 

77 
47 

70 
55 

66 
25 

66 
34 

68 
27 

68 
33 

67 
53 

68 

50 

66 
27 

44 

23 

60 
37 

69.8 
37.1 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 
MIN 

63 

30 

63 
31 

76 
35 

76 

40 

81 

37 

81 

83 
44 

61 
33 

71 
36 

62 

37 

78 

35 

72 
39 

70 
35 

68 
35 

78 
38 

80 
42 

82 
37 

70 
36 

72 
29 

78 
38 

82 
38 

75 
30 

69 
22 

74 
32 

59 
23 

7* 
38 

69 
49 

68 
40 

40 
25 

46 
24 

64 

33 

70.5 
35.1 

TWO  BUT TE S   1  Nw 

MAX 
MIN 

63 
35 

65 
32 

77 
33 

81 
39 

84 

39 

66 
43 

88 

50 

68 
40 

59 
36 

66 
42 

74 

46 

75 
42 

72 
43 

76 
39 

75 
37 

81 
39 

89 
37 

72 
37 

70 
30 

80 
34 

8  0 

38 

85 
39 

68 
28 

54 
28 

52 
27 

64 
34 

77 
50 

71 

33 

67 
32 

51 
27 

62 
34 

72.3 
36.9 

UR AVAN 

MAX 
MIN 

69 
31 

71 
34 

76 
37 

78 
35 

81 

35 

81 
35 

79 
40 

76 
41 

56 
43 

59 
38 

68 

33 

71 
32 

73 
32 

71 
39 

76 
39 

78 

32 

80 
33 

79 
34 

79 
39 

68 

32 

67 
44 

64 
38 

45 

32 

46 

33 

50 
41 

69.6 
36.1 

VALLEC 1  TO  DAM 

MAX 
MIN 

67 
28 

63 
22 

67 
26 

70 
27 

71 
30 

70 
30 

67 
30 

64 
38 

47 
33 

51 
26 

65 
25 

62 
27 

68 
31 

67 
30 

68 

33 

70 
34 

66 

33 

69 
29 

67 

32 

63 
29 

65 

30 

57 
36 

56 
21 

60 
31 

59 
35 

60 
24 

55 
34 

48 

36 

32 
25 

38 
27 

44 

32 

60.6 
29.9 

WAGON   WHEEL   GAP    3  N 

MAX 
MIN 

65 
30 

59 
13 

63 
12 

70 
15 

68 
17 

68 
18 

67 

22 

64 
29 

62 
20 

48 
20 

52 
20 

59 
21 

67 
23 

66 

22 

68 
2  l 

69 
22 

67 
22 

67 
19 

65 
19 

60 
19 

62 
20 

52 
13 

56 
14 

60 
13 

58 
13 

58 
17 

59 
19 

56 
18 

40 

23 

33 
25 

42 
26 

59.7 
19.5 

WALDEN 

MAX 
MIN 

40 
22 

53 
15 

61 
16 

64 
16 

64 
17 

62 
24 

64 

36 

64 
19 

57 
22 

48 

22 

58 
27 

55 
27 

57 
22 

67 
15 

6  8 

17 

69 
17 

63 
26 

59 
40 

65 
23 

56 
21 

62 
23 

51 
17 

42 
20 

36 
34 

54 
15 

59 
21 

45 
32 

36 
20 

27 
16 

38 
12 

54 
16 

54.8 
21.7 

WALSE NBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

64 
28 

61 
27 

76 
33 

75 
36 

78 
38 

76 
43 

75 
57 

71 
29 

53 
36 

60 
37 

70 
40 

70 
42 

66 
32 

68 
34 

77 
35 

78 

40 

80 
43 

72 
31 

74 

28 

72 
40 

76 
45 

69 
54 

68 

20 

70 
31 

64 

22 

70 
31 

66 
48 

59 
48 

51 
25 

42 
17 

6.-' 
27 

68.2 
35.4 

WATERDALE 

MAX 
MIN 

48 
33 

66 

27 

72 
31 

75 
32 

78 
35 

80 
40 

73 
42 

51 
36 

46 

35 

58 

32 

70 
41 

67 
44 

70 
35 

69 
35 

80 
34 

78 
35 

78 
37 

62 
29 

71 
25 

70 

37 

73 
49 

62 
45 

59 
24 

63 
29 

55 
20 

66 
27 

65 
44 

55 
35 

42 

25 

49 

22 

54 
25 

64.7 
33.5 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

56 
26 

61 
14 

7? 
15 

69 

20 

70 
20 

70 
17 

70 

20 

61 

30 

47 

5  0 

51 
26 

68 
17 

61 
28 

64 
19 

62 
21 

71 

22 

73 
21 

72 
22 

70 
21 

69 
18 

65 
27 

70 
25 

59 
37 

58 
15 

61 

3  5 

54 
13 

61 
15 

56 
33 

47 
36 

39 
17 

35 
14 

44 

15 

60.8 
21.9 

WETMORE  2  S 

MAX 
MIN 

53 
30 

62 
28 

i: 
36 

72 
46 

77 
43 

77 
45 

75 
41 

65 
32 

49 
36 

58 
30 

71 
32 

65 

39 

65 
36 

66 
37 

75 
4  I 

76 
45 

79 
39 

6  6 

3  3 

66 

30 

72 
38 

70 
42 

65 
42 

60 
24 

62 
33 

54 

25 

69 
31 

63 
41 

55 
43 

45 

27 

45 
16 

55 
3  1 

64.6 
35.3 

WIGGINS  7  SW 

MAX 
MIN 

59 
34 

67 
24 

7  3 
26 

76 
32 

80 
32 

BO 
34 

65 
48 

52 
34 

57 
35 

61 
32 

76 
33 

62 
35 

70 
29 

71 
31 

SO 
3  1 

85 
30 

81 
35 

67 
28 

76 
21 

75 
29 

8  0 

2  ! 

69 
40 

64 
28 

63 

20 

60 
18 

75 
22 

68 
38 

62 
29 

42 
26 

48 
23 

5  9 
26 

67.8 
30.1 

WOLF  CREEK   PASS    1  E 

MAX 
MIN 

52 
28 

54 
18 

S3 
25 

57 
28 

55 
30 

54 

2  9 

51 

37 

46 
36 

40 
26 

26 
17 

43 
17 

46 

23 

59 
26 

56 

26 

68 
3  0 

60 
31 

55 
31 

60 
29 

51 
32 

47 
31 

8'. 

31 

30 

39 
21 

88 

21 

44 

21 

43 
22 

38 
28 

31 
19 

26 
17 

28 
19 

33 
26 

46.5 
26.0 

WRAY 

MAX 
MIN 

58 
31 

68 
31 

77 
26 

78 

34 

87 
38 

88 
37 

77 
41 

62 
42 

48 

35 

65 
42 

77 
36 

66 
38 

71 
41 

71 
38 

80 
38 

86 

36 

83 
37 

67 
32 

71 
23 

73 
29 

79 
35 

79 
43 

63 
19 

67 
24 

60 
23 

76 
31 

67 

88 

69 
36 

55 
33 

53 
29 

69 
36 

70.6 
34.3 

YUMA 

MAX 
MIN 

59 

35 

67 
34 

75 
33 

78 
39 

84 
42 

85 
43 

81 
50 

65 
39 

45 

35 

62 
39 

70 
38 

69 
3  9 

76 
39 

73 
38 

83 

41 

87 
34 

83 

41 

77 

34 

72 
28 

79 
32 

78 
i  1 

76 
45 

72 
25 

66 
28 

79 
28 

78 
47 

73 
32 

65 
30 

59 
26 

59 
26 

72.5 
36.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  i 

n  Soil 

t 

Day  01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7:00 
7:00 

A 
P 

11. 
M. 

46 
48 

41 

52 

42 
54 

44 

55 

46 
57 

47 

58 

52 
58 

51 
50 

49 
48 

43 
47 

43 
54 

46 
51 

44 
55 

46 

55 

46 
56 

47 

57 

48 
57 

48 

53 

44 

53 

45 
53 

46 
54 

51 

53 

44 

51 

45 
50 

41 

47 

41 
46 

45 
51 

46 
47 

42 

39 

38 
38 

37 

14 

45.0 
51.3 

6 

Inches 

7:00 
7:00 

A 
P 

H. 

a. 

48 
49 

43 

52 

45 

55 

47 

56 

49 
58 

50 
59 

54 

59 

52 
51 

48 
49 

43 
48 

45 
54 

47 
52 

47 

55 

48 
56 

48 
57 

50 
58 

50 
58 

51 

55 

47 

53 

48 

55 

48 

55 

52 
55 

47 

52 

47 

50 

45 
49 

43 
47 

46 

52 

47 
49 

43 

40 

40 
41 

39 
45 

47.0 
52.4 

12 

Inches 

7:00 
7:00 

A 
P 

M. 
M. 

51 
51 

49 
51 

49 
52 

51 
53 

52 
54 

53 
55 

55 
56 

55 
54 

52 
51 

50 
49 

47 

51 

50 
51 

50 
52 

51 

53 

52 
54 

53 
54 

53 
55 

54 
54 

52 
53 

51 
53 

49 

52 

53 
54 

51 
51 

50 
51 

49 
49 

48 
47 

47 
50 

49 
50 

48 

45 

43 
44 

42 
43 

50.3 
51.4 

24 

Inches 

7:00 
7:00 

A 

P 

M. 
H. 

55 
55 

55 
54 

54 
53 

54 
54 

54 
54 

55 
55 

55 
56 

56 
55 

56 
55 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

55 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
53 

54 
54 

54 
53 

53 
53 

52 
52 

52 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
50 

49 
49 

48 
47 

53.4 
53.1 

36 

Inches 

7:00 
7:00 

A 
P 

If. 
M. 

58 
58 

58 
57 

57 
57 

56 
56 

56 
56 

56 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

56 
56 

56 
56 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
56 

56 
56 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

54 
54 

54 
54 

53 
S3 

53 
53 

53 
53 

53 
52 

52 
51 

55.2 
55.2 

72 

Inches 

7:00 
7:00 

A 

P 

H. 
M. 

62 
62 

61 
61 

61 
6J 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

59 
60 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
:,h 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

57 
58 

57 
5  7 

57 
57 

57 
57 

58 
57 

57 
57 

57 
57 

58.9 
58.9 

*  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORAD 
OCTOBER  196 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      6  7 


9      10     11      12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


AKRON  FAA  AP 


ALAMOSA   WB  AP 


,11  I  I-.'.llLRN 


CEDAREDGE 
CHEESMAN 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 
CORTEZ 

CRESTED  BUTTE 
DENVER  WB  AP 


EAGLE  FAA  AP 


FORT  COLLINS 


FORT  MORGAN 


GLEN WOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  LAKE  1  WNW 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GROVER  10  W 
HARTSEL 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
LIMON  10  SSW 


OURAY 
PARKER  9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RUXTON  PARK 
RYE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


10.7 
4 

0.3 


10.  2 

7 


1.0 
3 


6.0 

6 

0.4 

16.0 
14 

5.0 
5 

8.1 
8 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
OCTOBER  1961 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SALIDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

38.0 
38 

5.0 
42 

1.0 
29 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

2 

6 

8.0 
14 

2.0 
16 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

3.0 
3 

2.0 
1 

T 
T 

T 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

0.5 

1.5 

0.8 

1.5 

SUGAR  LOAF  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

10 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.2 

1.5 
2 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

4 

18 

13 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

3.0 
2 

1 

1 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

15.0 
14 

2  0 
10 

6 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

21 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

Avg. 

ARBOLES  (a) 

EVAP 

.75 

.30 

.20 

.21 

.  16 

.30 

.09 

.19 

.01 

.26 

.20 

.23 

.07 

.24 

.32 

.25 

.09 

.21 

.  14 

B 

5.23 

WIND 

52 

69 

41 

45 

38 

50 

39 

56 

45 

33 

45 

65 

35 

27 

34 

34 

30 

37 

40 

42 

85 

22 

82 

99 

29 

44 

45 

26 

30 

61 

1380 

MAX 

69 

69 

73 

72 

73 

73 

72 

68 

61 

57 

68 

67 

72 

72 

73 

74 

73 

72 

71 

71 

68 

67 

62 

64 

62 

64 

63 

68.  5 

MIN 

41 

39 

39 

39 

42 

38 

42 

48 

49 

40 

40 

39 

38 

44 

44 

45 

44 

42 

42 

39 

39 

35 

37 

38 

37 

42 

37 

40.7 

BONNY  DAM  (b) 

EVAP 

.18 

.10 

.17 

.20 

.25 

.36 

.25 

.25 

.06 

.01 

.18 

.23 

.  17 

.24 

.  17 

.08 

.35 

.26 

.  12 

.02 

.  13 

* 

.63 

25 

.22 

.19 

.26 

.19 

.19 

.00 

.00 

5.71 

WIND 

8C 

56 

59 

52 

45 

106 

51 

143 

77 

84 

89 

129 

49 

77 

45 

108 

20 

13 

107 

100 

70 

140 

133 

122 

70 

149 

138 

72 

174 

119 

54 

2736 

MAX 

65 

58 

68 

73 

74 

75 

76 

70 

48 

52 

60 

68 

63 

69 

64 

64 

63 

62 

65 

63 

63 

MIN 

34 

32 

33 

33 

42 

42 

41 

43 

36 

38 

36 

37 

41 

41 

39 

41 

40 

36 

32 

33 

39 

46 

30 

30 

31 

29 

2(1 

41 

38 

36.8 

FORT  COLLINS  (c) 

EVAP 

.05 

.08 

.08 

.  10 

.10 

.13 

.  15 

.10 

.05 

.03 

.07 

.07 

.07 

.05 

.  10 

.08 

.11 

.11 

.08 

.08 

.08 

.22 

.  10 

.21 

.09 

.09 

14 

.06 

.24 

.  14 

.03 

3.09 

WIND 
MAX 

50 

54 

55 

57 

59 

58 

56 

50 

48 

53 

50 

54 

55 

56 

57 

56 

52 

52 

52 

53 

51 

48 

47 

46 

45 

47 

45 

43 

40 

44 

51. 1 

MIN 

48 

48 

47 

48 

49 

50 

51 

50 

48 

46 

46 

47 

47 

48 

48 

49 

49 

49 

47 

47 

47 

48 

46 

44 

43 

43 

44 

43 

40 

38 

38 

46.3 

GRAND  LAKE  6  SSW  (d) 

EVAP 

.01 

.05 

.06 

.  16 

.11 

.22 

.02 

.40 

.11 

.  16 

.08 

.09 

.14 

.06 

.12 

.07 

.  13 

.19 

.14 

.13 

.04 

.11 

.  12 

.  16 

.07 

.06 

.09 

.04 

.05 

.15 

3.34 

WIND 

99 

74 

77 

91 

78 

98 

121 

138 

171 

173 

167 

92 

113 

55 

55 

56 

72 

115 

72 

92 

58 

160 

110 

184 

101 

70 

115 

100 

106 

56 

58 

3127 

MAX 

53 

56 

58 

58 

61 

60 

54 

MIN 

32 

31 

29 

30 

30 

30 

32 

GREEN  MTN  DAM  (e) 

EVAP 

.02 

.16 

.06 

.15 

.13 

.08 

.23 

.  13 

.14 

.09 

.07 

.11 

.08 

.13 

.07 

.  10 

.  11 

.  18 

.  11 

.  10 

.  11 

.08 

.  1  l 

.  10 

.06 

.04 

05 

.02 

.04 

B 

3.06 

WIND 

25 

15 

35 

25 

35 

45 

63 

38 

86 

57 

38 

49 

27 

21 

20 

25 

29 

44 

28 

45 

35 

78 

79 

70 

23 

35 

60 

37 

40 

54 

52 

1313 

JOHN  MARTIN  DAM  (a) 

EVAP 

.22 

.12 

.  14 

.  18 

.23 

.  18 

.39 

.24 

.  14 

.17 

.19 

.12 

.15 

.  14 

.17 

.15 

.  16 

.13 

.22 

.23 

.22 

.19 

WIND 

56 

49 

44 

36 

31 

73 

58 

50 

64 

80 

38 

46 

42 

42 

19 

31 

36 

37 

25 

62 

32 

95 

52 

58 

26 

59 

126 

40 

91 

76 

15 

1589 

MONTROSE  NO  1  (f) 

EVAP 

.  13 

.14 

.  14 

.  15 

.  13 

.  14 

.20 

.33 

.14 

.  10 

.05 

.  10 

.09 

.09 

.12 

.12 

.10 

.10 

.  10 

.15 

.  15 

.  12 

.11 

.09 

.11 

.08 

.16 

.14 

.  11 

.07 

.01 

3.77 

WIND 

37 

22 

16 

25 

17 

21 

86 

92 

46 

22 

15 

20 

21 

15 

15 

18 

18 

16 

16 

24 

34 

95 

23 

29 

21 

25 

53 

95 

16 

8 

32 

993 

PUEBLO  CITY  RES  (a) 

EVAP 

.  10 

.09 

.18 

.  16 

.  17 

.23 

.30 

.13 

.12 

.04 

.38 

.  18 

.11 

.  11 

.11 

.  12 

.20 

.19 

.16 

.11 

.19 

.  17 

.31 

.  13 

.17 

.11 

.04 

.42 

.16 

.15 

.02 

5.06 

WIND 

70 

80 

30 

50 

20 

50 

90 

50 

110 

40 

240 

40 

30 

211 

30 

20 

20 

40 

70 

30 

50 

50 

160 

30 

70 

50 

40 

160 

230 

130 

30 

2130 

MAX 

64 

57 

70 

72 

76 

75 

71 

70 

65 

48 

60 

75 

63 

71 

74 

75 

75 

75 

65 

65 

69 

68 

63 

61 

62 

56 

64 

62 

58 

35 

54 

65. 1 

MIN 

39 

35 

36 

36 

38 

42 

42 

40 

41 

37 

38 

44 

39 

41 

39 

39 

4  0 

43 

37 

38 

38 

43 

33 

32 

31 

34 

41 

39 

34 

31 

31 

37.8 

SPRINGFIELD  7  WSW  (g) 

EVAP 

.22 

.15 

.24 

.27 

.37 

.30 

.40 

.27 

.06 

.31 

.25 

.22 

.19 

.22 

.18 

.24 

.  26 

.24 

.24 

.28 

.34 

.  42 

.22 

.28 

.17 

.37 

.28 

.26 

.06 

.09 

.05 

7.45 

WIND 

134 

86 

62 

76 

73 

97 

103 

115 

131 

165 

88 

99 

54 

68 

52 

39 

62 

125 

119 

128 

78 

152 

100 

137 

84 

208 

2i  7 

119 

145 

127 

97 

3340 

MAX 

66 

69 

72 

75 

74 

75 

77 

74 

63 

64 

69 

70 

70 

70 

73 

75 

75 

72 

65 

72 

71 

70 

59 

52 

57 

63 

63 

60 

55 

48 

65 

67.2 

MIN 

33 

34 

37 

41 

44 

41 

44 

41 

41 

48 

39 

42 

43 

42 

39 

43 

42 

40 

33 

42 

41 

36 

31 

35 

30 

33 

44 

38 

40 

32 

41 

39.0 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.  15 

.  10 

.13 

.  11 

.  13 

.19 

.  12 

.  11 

.04 

.06 

.09 

.08 

.  10 

.09 

.10 

.11 

.10 

.08 

.  12 

.07 

.07 

.09 

.08 

.07 

.05 

.07 

.04 

.00 

.04 

.10 

B 

2.78 

WIND 

24 

7 

7 

12 

14 

29 

11 

8 

1 

2 

15 

10 

11 

1  1 

14 

li. 

1 ', 

11 

14 

21 

6 

5 

9 

21 

8 

8 

1 3 

9 

2 

2 

|> 

342 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DUrtlNG  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(c)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(d)  PAN  AND  ANEMOMETER  ON  STEEL  TABLE  3  FEET  ABOVE  PLATFORM  EXTENDING  FROM  SLOPING  BANK.     PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(e)  PAN  AND  ANEMOMETER  ARE  MOUNTED  ON  2-FOOT  BY  4-FOOT  WOOD  PLATFORM  OVER  A  CONCRETE  AND  STONE  BASE,    20  INCHES  HIGH .      PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE 
WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(f)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(g)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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OCTOBER  1961 


OCTOBER  1961 


STATION  INDEX 


STATION 


AKRON  U  E 

Akron  faa  airport 

alamosa  wb  airport 

ALLENSPAPk 
ALTEN3ERN 
AMES 

ANTERO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

ARBOLES 

AROYA  9  NNE 
ARTESIA  6  E 
ASPEN 

AVER  RANCH 
BAILEY 

BIG  SPRINGS  RANCH 

8LANCA 

BOND 

BONNY  DAM 


BOULDER 
6RAN00N 
BRAN >ON 


BRIGGSDALC  2  NW 
BUENA  VISTA 
BURL INGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BYERS 

CAMPO  11  WSW 
CANON  CITY 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAOEDGE 
CENTER 
CHEESMAN 
CHE RAW 

CHERRY  CREEK  0AM 
CHEYENNE  WELLS 

CHIMNEY  ROCK 
C  I  M  AP  RON  3  SE 
CLIFF  LAKES 
CLIMAX  2  m 
COA'.OALE   1  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 


CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

CRIPPLE   CREEK  9  NW 

CUCHARAS  OAM 

CUMBRES 

0EERTRA1L 

OELHI 

OEL  NORTE 

DELTA  1  E 

DENVER  WS  AIRPORT 
ffOENVE  R  WB  CITY 
DILLON 

DOHERTY  RANCH 
DOLORES 
OURANGO 
EAOS 

f  AGLF  FAA  AIRPORT 
EASTONVILLE  1  NNW 
EASTONV 1 LLE  2  NNE 

E ASTONV I LLF  3  Nw 
EASTONV  ILLE  6  WSW 
ECKLEY 


ELBERT  2 
ELBEPT  3 
ELBERT  4 
ELBERT  6 
ELBE"!  6 
ELBERT  8 


.  LAKE 

Elk  creek 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERGREEN  2  S 
E VERSOLL  PANC 
FAIRPLAT 


FORT  COLLINS 

FORT  LEWIS 

FORT  LUPT5N 

FORT  MORGAN 


FOWLER 
FRASER 
FRUITA  2 
GARDNER 
GATEWAY  1 


GEORGETOWN 
GLENWOOD  SPRINGS   1  ' 
GORE  PASS  RANCH 
GRANADA  1  W 
GRAND  JUNCT ION  WB  Al 
GRAND  LAKE   1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  DIVIDE   \2  SE 
GREAT   SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

GREENLAND  8  SE 

GREENLAND  9  NE 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GREYSTONE 

GROVEP  10  W 
I  GUFFEY  10  SE 

GUNNISON 
1  GUNNISON  DISPOSAL  PI 

HAMILTON 

HARTSEL 


HAWTHORNE 

HAYDEN 

HERMIT   7  E  SE 

HOEHNE 

HOLLY 

HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS 
HOY  T 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
1  DAL  I  A 
IGNACIO  1  N 


COUNTY 


WASHINGTON 
WASHINGTON 
ALAMOSA 
BOULDER 
GARFIELO 
02281  SAN  MIGUEL 
02*2  LINCOLN 
0263  PARK 
030*.  CHEYENNE 
03071  ARCHULETA 


0370  PITKIN 
0*37  EL  PA50 
C4SW  PARK 
0712f  EL  PASO 
07761  COSTILLA 
oeid  EAGLE 
08 3*i  YUMA 
Q843I  BOULDER 

084R  BOULDER 

0B9S  KIOWA 

089B!  LAS  AN  I  MAS 

0909-  SUMMIT 

0945  WELD 
07  l|  CHAFFEE 
121    KIT  CARSON 
126  KIT  CARSON 
157  PUEBLO 

179  ARAPAHOE 

268i  BACA 

29*.  FREMONT 

38-  SAN  JUAN 

*01|  DOUGLAS 

456  SAGUACHE 
S26  JEFFERSON 
539  OTERO 
5*7  ARAPAHOE 
56*  CHEYENNE 


570, 
609  MONTROSE 
6**  RIO  BLANCO 
660  EAGLE 
693  FREMONT 
713  GUNNISON 


7*1 


ESA 


772  MESA 
778  EL  PASO 
792  ROUTT 

1886  MONTEZUMA 
1928  MOFFAT 

<  GUNNISON 
1976  TELLER 
20*0  HUERFANO 
20*8  CONEJOS 
2162  ARAPAHOE 
178  LAS  ANIMAS 
18*  RIO  GRANDE 
192  DELTA 


PASS  s  SW 


JOES 

JOHN  MART  IN 
JONES  PASS  . 
JULESBURG 
KARVAL 


ARKANSAS,      2  COLORADO,      3  KANSAS, 


32  LA  PLATA 
46  KIOWA 
5*  EAGLE 
9*  EL  PASO 
96  EL  PASO 


El  paso 

2501   EL  PASO 
2535  YUMA 
2557  JEFFERSON 
259S  ELBERT 

2597  ELBERT 

2598  ELBERT 

2600  Elbert 

2601  ELBERT 
2603  ELBERT 

262*  LA  PLATA 

2633  JEFFERSON 

2759  LARIMER 

2790  JEFFERSON 

2795  JEFFERSON 

2803  BACA 

281*  PARK 

2932  KIT  CARSON 

29**  LOGAN 

2997  LINCOLN 

3005  LARIMER 
3016  LA  PLATA 
3027  WELO 
30  38  MORGAN 
3063  EL  PASO 
3079  OTERO 
3113  GRAND 
31*6  MESA 
3222  HUERFANO 
32*6  MESA 

3258  LINCOLN 
3261   CLEAR  CREEK 
3359  GARFIELD 
3*23  GRAND 
3*77  PROWERS 
3*88  MESA 
3*96  GRAND 
3500  GRAND 
35  39  MOFFAT 
35*1  ALAMOSA 

35*6  WELD 
3579  EL  PASO 
358*  DOUGLAS 
3592  SUMMIT 
3609  MOFFAT 
36*3  WELD 
3656  FREMONT 
366  2  ( 
r  366*  I 

37 3 B  MOFFAT 

3811  PARK 

3828  KIOWA 

3850  BOULDER 

36671  ROUTT 

3951:  MINERAL 

*D47  LAS  ANIMAS 

4076'  PROWERS 

*082j  PHILLIPS 

*129j  GRANO 

*15S>  MORGAN 


'■'J  01 
*0  07 
37  27 


5  37  26 

1  39  53 

3  39  38 
*  *0  01 

*!   *0  01 

ll  38  27 

ij  37  01  . 

2  39  29 

4  *0  39 
1  38  51 

3  39  18 


1 


1   37  03 

1  38  26 

2  37  *0 
*;  39  22 

2  38  5* 
5  37  *5 

*  39  13 
1   38  06 

*  39  39 

3  38  *9 


2  38  2* 

2  39  50 

2  39  23 

1  38  23 

2  38  26 
2  39  1* 
2  39  06 


*  39  *5 

2  39  37 

1  37  23 

2  37  28 


1  36  *1 

1  36  08 

2  39  57 
2  39  11 


2  39  53 
2  *0  37 
*  *0  52 


5  37  *6 
1  37  17 
1    38  03 


1  39  08 
*  39  *5 


07  55 
03  39 
05  53 
02  11 


02  *5 
05  16 
07  *8 


02  21  *250 

07  18  6550 

07  31  7096 

07  33  9250 

06  12  11300 

05  *7  6525 

06  *6  6000 

07  58  6137 

08  **  5790 
0*  *2  6173 
06  56  8699 


0*  03  5183 

0*  01  5090 

06  21  788* 

OB  03  5125 

0*  53  5292 

05  00  5221 

06  0*  879* 
03  53  5130 
08  30  69*0 

07  53  6550 
02  *7  *258 
06  55  6*97 
0*  3*  7250 
0*  33  7270 


02  29 
05  05 
0*  35 


08  03 
0*  50 
03  *a 
0*  *2 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4538 
*582 
7536 
8500 
5690 
8701 
5*20 
8932 
I  *013 
!  6175 

i.900 
■  5887 
!  7913 
|  7232 
,  7733 

6035 


.  5385 
I  3925  I 
1  6292  < 
|  9559  | 
1  *875 
795* 
*171 
*230 
*850 
5207 

*329 
53*3 
6853 

6175 
7668 
6875 
*072 


DR 1   LAND  f  I  ELD  ST  A 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVlLLE  C  ALTEN6ERN 

I  WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 

.  BOARD  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 

i  MRS  BETTY  M  SE  1  BEL 

j  CLARK  WR IGHT 

■  W  E  GADD 
RICHARD  CAR-SKAOEN 

1  RALPH  J  AYER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H  NUTT 
LINDEL  J  HUDSON 
l       AGENT  D+R  G  W  RY 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 
IHOMAS  L  PLATT 

CITY  OF  BOULDER 
I  MRS  ELSIE  £  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  ENYEART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SWEOHIN 
i       RALPH  C  61NARD 
SHIRLEY   M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORR 
HARRY    W  NEWTON 

JESS  L  PERKINS 
l       WARDEN  PENITENTIARY 
S  WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
l       PHILIP  R  AUST 

WILLIAM  B  SUTLE Y 
i       BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  0  SChulTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  WATER  DEPT 

JOE  HENDERSON 
CARL  E   MC  MiLLEN 

s  u  s  weather  bureau 

HIGH  ALT  I TUDE  OBS 

i       HAROLD  F  KREuGER 
1       TED  A  SMITH 

SUPT  COLO  NAT  MON 
l  J     US  WEATHER  BUREAU 
S  U   S  WEATHER  BUREAU 

I       MONTEZUMA  VAL  IRRIG 
GLENN  F  JORDAN 

l       MRS  MARY  A  YELENICK 
WILLIAM  w  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 


EVERITT  L  DAVIS 
CHARLES   F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
W  D  PRESTON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MRS  M  A  CROWDER 
LLOYD  C  PVLE 


3900 
5*50 
7025 
6750 
7220 
7210 
7060 
72*0 

B398 

7525 
7000 
7300 
3S76 
10000 
4975 
*250 
AT39 


05  05  500* 


7595 
*908 
*321 
55*6 
*338 
6560 
*5I8 
6970 
*562 


5P  SP 

6P  6P 

5P  7A 
6P 

6P  6P 
5P  5P 


w 1 llard  c  roberts 
fed  aviation  agency 
carl  r  guy 
hugh  t  kelly 

ralph  h  Evans 

DARwlN  0  WOOLLEY 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
AMC  OF  DENVER 
FRANK  R  KELLY 
EARL  RAMEY 
HUGH  MUNDY 
LELANO  P  OLKJER 
ANOY  VAuGHAN 
C   M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  C< 

SAMUEL  J  HAPG1S 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

RAY   S  FLEMING 

J  C  EvERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  £  GAINES  JR 

JOHN  &  MORI  SON 

MELVlN  B  SAVAGE 


7PC&H       COLORADO  STATE  UN  I V 

SAN   JUAN   BASIN   £1    ST  A 
COLO  CENTRAL  PwR  CO 
8A     8A  H       GT  WEST   SUGAR  CO 

7A         C  ARTHUR  £  ORCUTT 

7A  US  SOIL  CON  SERVICE 

6P     6P  H       RONALD  R  TUCKER 

6R     6P  S  STEELE  BURGIN 

6P  FRED  G  WAGGONER 

5P     SP  MRS  M  S  HU8BAP0 


5599  6P 

8570  5P  SP 

5823  5P  SP 

7602  5P  SP 
3500 

*8*9  M | D  MID 


05  52 
07  39 
05  32 


8576 
8266 
6912 
8120 

46*8 
7350 
6725 
77*0 
6600 

8200 
769* 
7664 
6230 


05  48  8666 


3P 


5P 


public  service  co 
radio  station  kgln 
mrs  j  m  hohnholz 
Clyde  b  kennedy 
u  s  weather  bureau 
us  nat  park  service 
u  s  bur  reclamat ion 
frank  a  bochmann 
great  sand  dunes  nm 

gt  west  sugar  co 
frank  a  rogers 
kelsey  potten&er  jr 


05  17 
07  15 
07  08 


5923 
6337 
9001 

3393 
37*6 
J  7800 
*995 

5034 
7569 
3961 
6424 
i  0550 
* .  ! 

1032* 

5130 


5  RIO  GRANDE. 


mrs  ann  m  oucey 

e  c  b  iglcr 

mrs  Clara  g  nash 


mrs  bessie  c  hanl1n 
arthur  f  bailor 
mrs  laura  e  chese8r0 
a  ray  goree 
mrs  mabel  wright 
Eugene  s  philpott 

W  R  OAVIS 

f  b  Flanagan 

colo  game  ♦  fish  oep 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

BARBARA   L   MATT  I K 
U  S  FOREST  SERVICE 
THEODORE  W  CLARK 
CONSOL  UTE  AGENCY 

twin  lakes  r  +  c  co 

MRS  RUTH  E  SNYDER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MUNICIPAL    PwR  PLANT 
EMANUEL  S  INNESS 


KASSLER 

KAUFFMAN   *  SSE 

KIM  15  NNE 

KIOWA    1  W 

KIOWA  5  SE 

KIOWA  *  SW 

KIOWA  5  SSE 

KIT  CARSON 

KUTCH  6  SSE 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAKE  CITY 
LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKE  MORAINE 
LAMAR 


LAS  I 


1 


LEADV 1 LLE 
LEADV ILLE   10  WNI 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 
L  I  MON  10  SSW 

L  I  MON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
LONC^ONT  6  NW 
LONGS  PEAK 
LOS  PINOS  PASS 


MA NCOS 


MAP v I NE 

MAYBELL 
MEEKER 

ME5A  VERDE  NAT  I 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSE    NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT   2  WSW 
MORRISON  1  SW 
MULE  SHOE  LODGE 

NEW  PAYMER 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 


PA60SA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 
PAOL  I 
PAONI A 
PARADOX 


PLEASANT   VIEW  2  W 
PUEBLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 
PYRAMID 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  EnE 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 
RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 


SANTA  MARIA  RESERVOIR 

SAPINERO  8  E 

SARGENT  S 

SEDALIA  *  SSE 

SEOGWICK  5  S 

SE  I  BERT 

SHAw  6  SSE 

SHOSHONF 

SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CLl 

SlLVERTON 

SIMLA 

SPICE* 

SPR 1 NGF I  ELD 

SPRINGF IElD  7  WSW 

SPRINGFIELO  8  S 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERL  ING 

ST3N INGTON 

STRATTON  3  NE 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

SUMMUVlLLE 
TACOMA 
TACONY  7  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLUR IDE 
TERCIO  *  NW 
TRINIDAD 

TOINIOAD  FAA  AIRPORT 
MOUT  LAKE 
TROY  1  SE 

TwIN  LAKES  RESERVOIR 
IWO  BUTTES  1  NW 
URAVAN 

VALLEC1T0  DAM 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 
WALDEN 

wALSENSURG  POWER  PLAN 

WATERDALE 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 

WHITE  ROCK 

WIGGINS  7  SW 
j  WILCOX  RANCH 
.  WINDSOR 

WINTER  PARK 
i  WOLF  CREEK  PASS  1  E 
,  WOLF  CREEK  PASS  *  W 

WOODLAND   PARK    8  NNW 


4452 


JEFFERSON 


4460|  WELD 

LAS  ANIMAS 
ELBERT 
4584,  ELBERT 
ELBERT 
ELBERT 
*603  CHEYENNE 
*6B6|  LINCOLN 
*720  OTERO 

*73*l  HINSDALE 

*7*2  PARK 

4750  EL  PASO 

4770  PROWERS 

483*  BENT 

*884  LAKE 

*886  LAKE 

*945j  LOGAN 


5017 

50*8  RIO  BLANCO 

5116  BOULOER 

5121  BOULDER 

51*1  LARIMER 

5160  SAGUACHE 

5322  CONEJOS 

5327  M0NTE2UMA 

5352^  EL  PASO 

5*08  Rio  Blanco 

i  54*j  moffat 

5*8*  rio  Blanco 

5531  montezuma 

5695  CHAFFEE 

5706  R 10  GRANDE 

5717  MONTROSE 

5722  MONTROSE 

57  30  EL  PASO 

5765  JEFFERSON 

5819  HUERFANO 

5922  WELO 

5970  OOLORES 

5990  LAS  ANIMAS 

6012  SAN  MIGUEL 

6023  WELO 

6131  CROWLEY 

6192  WASHINGTON 

6203  OURAY 

6258  ARCHULETA 

6266  MESA 

6271  HINSDALE 

6299  PHILLIPS 
■  6306:  DELTA 

6315  MONTROSE 

6326  ELBERT 


6410  FREMONT 
6513  GUNNISON 
652*  SAN  MIGUEL 
656D  CONEJOS 

6591  MONTEZUMA 
67*0  PUEBLO 
67*3  PUEBLO 
6763  PUEBLO 
6797  ROUTT 
6811  ROUTT 
6832  R 10  BLANCO 


7050  HINSDALE 
709*  CONEJOS 
7167  OTERO 
7287  EL  PASO 
7309  EL  PASO 
7315  PUEBLO 
7337  SAGUACHE 
7370  CHAFFEE 
7*26  COSTILLA 


7*55  GUNNISON 

7460  SAGUACHE 

7510  DOUGLAS 

7S15  SEDGWICK 

7519  KIT  CARSON 

7557  LINCOLN 

7618  GARFIELO 

76*8  BOULDER 

7650  CONEJOS 

7656  SAN  JUAN 

766*  ELBERT 

78*8  JACK  SON 

7862  BACA 

7866  BACA 

7867  BACA 
7936  ROUTT 
7950  LOGAN 
7992  BACA 

8008  KIT  CARSON 
6064  LAKE 

8092  RIO  GRANDE 

8154  LA  PLATA 

8157  PUEBLO 

6184  GUNN ISON 

820*  SAN  MIGUEL 

8220  LAS  ANIMAS 

6*29  LAS  ANIMAS 

8*3*  LAS  ANIMAS 

8*5*  SAN  MIGUEL 

8*68  LAS  ANIMAS 

8501  LAKE 
6510  BACA 
8560  MONTROSE 
8562  LA  PLATA 

i  87221  KIT  CARSON 
87*2  MINERAL 
8756  JACKSON 
8781  HUERFANO 
8839  LARIMER 

I  B93ll  CUSTER 

B986;  CUSTER 
8997]  PUEBLO 
90251  WELD 
90*5j  DELTA 
9147  WELD 
9175>  GRAND 
9181  MINERAL 
91831  MINERAL 
921C  TELLER 
92*3l  YUMA 


36  04 

38  04 

39  15 
39  17 


5  37  10 
2.  37  21 
1    38  52 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i  ■  '  ■  >■ 

103  56 
103  19 


102  *7 

103  50 
103  31 


106  26 
103  01 
10*  35 


108  12 

105  0* 
105  09 


106  09 

107  53 
107  53 


107  *0 

107  01 

108  21 


•  59 

1  37  55  10*  56 

5   38  05  106  09 

1  38  32  106  00 
5  37  12  105  27 
5  37  49  107  07 

2  38  29  107  11 


*  40  37 

1  37  17 

3  39  20 

1  39  15 

5  37  26 

2  37  31 

1  38  26 

2  38  49 
2  37  57 
1  37  05 
1  37  10 

1  37  15 

2  37  50 
1  37  08 


1  37  37 
4  40  25 
1    38  08 

1  3B  13  , 
ll  37  52  i 
m  40  09 

2  38  55  i 

4  *0  29 
2  39  5* 

5  37  29 
37  29 
39  06  ! 

3t  *0  0* 


106  52 
105  05 
102  13 


2  40  09     106  5* 


106  24  9300 


104  05  6020 

!8  6379 

16  4395 
.2  4575 

17  4500 
106  50  6770 
103  12  3939 
102  11  3801 
102  33  4334 

■  22  10000 

36  11350 

47  7300 
07  5000 

37  9206 
49  8756 
03  80*0 
29  6030 
20  57*6 
53  9680 

■  19  5*60 

,  19  9300 

24  4075 

44  5015 

35  7650 

44  4500 

■  50  8500 

■  16  8099 

48  6221 
12  5200 
29  7860 


657! 
4725 
4710 
5  950 
4696 
9058 
10642 
»425 
7760 
3  5  7  s 


DENVER  WATER  COM 

Ml SS  THYRA  m  NELSON 

robert  l  platt 
us  soil  con  service 
clarence  wheeler 
merle  e  henry 
e  m  lawrence 
joseph  j  zimmerman 
james  r  p i ckenpaugh 
fed  aviation  agency 

mrs  emma  l  l1ska 
charles  j  davis 
colo  sp6s  wtr  works 
chas  e  mc  pmerson  jr 
i  am  crys  sugar  co 
fred  h  van  pelt 

.; 

ALBERT  L  INDSTROM 
:  MRS  MARY  WtATT 
S  G  PETERSON 


I  MRS 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 
GT  WEST   SUGAR  CO 
'  JOHN  L  NELSON 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
5  U  S  WEATHER  BUREAU 
MANASSA  HIGH  SCHOOL 

RICHARD  LA 8 U DA 

HARRY  KLlEwER 
GUY  M  STEALEY 

JOHN  P  W1ESE 
RICHARD  G  LYTTLE  JR 
PARK  SUPERINTENDENT 
S  EARL    J  MlLLIGAN 
U  S  BUR  I 
COLO  WATER  CON  I 


6660 

4639  MID  I 
*687 


5319       SP  5P 


5P     5P  SP 


U  5  FOREST  SERVICE 
RAYMOND  I 
JOHN  A  ZEMftER 


RACHEL  E  BARKER 
MRS   1   F  SHUTT 
GLEN  C  COEN 
JOSEPH  L  MANNIGAN 
LLOYD  A  GIFF IN 
TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 
£  E  LINOGREN 
LAWRENCE  C  QUIST 
GLEN  0  EDMONDS 
PUBLIC  SERVICE  CO 


OSCAR  w  LOHN 
TED  S  CRAWFORD 
CHALMER  m  GARBER 
LOUIS  D  RUGGLES 
JONAS  A  RUSSELL 
BEAVER  PARK  CO 
ROBERT  A  RAY 
MRS  MARY   F    MC  CLUER 
S  U  S  BUR  RECLAMAT  iON 

DON  W  CLEVER 
JUS  WEATHER  BUREAU 
COL  WTR  CONT  BOARD 
MRS  OPAL   J  WATERS 
RALPH  □  WINTER 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
TOWN  OF  RANGELY 
MRS  8  M  MC  CARTHY 
CHARLES  M  ENGEL 
MRS  L  M  THOMPSON 

S  ROLL  IN  LUNTEY 

S  U  S  FOREST  SERVICE 

COLO  EXP  STAT  ION 

ROBERT  B  RAPP 

COLO  SPGS  WTR  W0RK5 

JAMES  MC  FARLAND 

CLARENCE  R  ICKES 
chamber  OF  COMMERCE 
mrs  ne a  g  &allegos 
s  windsor  kuchler 

colo  game  +  fish  dep 
bernard  ir8y 
mrs  gwendolyn  nichols 
layton  d  munson 
fosha  s  gorton  jr 
charles  e  schoonover 
public  service  co 

s  city  of  bouloep 

ssl  trout  Club 
robert  k  wyman 

us  soil  con  service 


i  MC  I 


HERBERT  0  ' 
SE  COLO  BRCH  Exp  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
R  WAYNE  LIGHT 
GT  WEST   SUGAR  CO 
MRS  ARM  I LDA  BURHENN 
ARTHUR  PAUTLER 
JOHN  S0D1C 

s  u  s  weather  bureau 
Ivan  a  ambROsIER 
john  m  wat  son 
uncompahgre  v  w  u  a 
harry  0  wright 
juani ta  g  torres 
city  of  trinidad 
fed  aviation  agency 

s  west  colo  power  co 
cecil  shannon 

IwlN  LAKE  R  *  C  CO 
LINCOLN  R  NUTT 
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REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are    carried  in  the  June  is- 
sues of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise,  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at   5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

»     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 

VAR    This  entry  in  time     of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  c^ec^  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Ottice,  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  76°  on  the  1st  at  John  Martin  Dan  and  on  the  11th  at  Eversoll  Ranch. 

Lowest  Temperature  -31°  on  the  14th  at  Antero  Reservoir. 

Greatest  Total  Precipitation  3.45  inches  at  Wolf  Creek  Pass  4  W. 

Least  Total  Precipitation  0.14  inch  at  Limon  1  SSW. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.10  inches  on  the  12th  at  Eads. 

Greatest  Total  Snowfall  59.0  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 

Deepest  Snow  on  Ground  35  inches  on  the  1st  at  Lake  City. 
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DAILY  PRECIPITATION 
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.27 
.08 

.  1  I 

.04 

.04 
.12 

T 
T 

.01 

T 

.66 

.20 
•  42 
.37 

.09 
.18 

.25 

■  01 
.42 
.18 

.02 
.11 

.03 

.07 
.07 

.33 

■  06 

■  03 

T 

.05 

.03 
.04 

.01 

•  01 
.05 

T 

BURLINGTON 
BUTLER  RANCH 
BYERS 

CAMPO   11  WSW 
CANON  CITY 

1.46 
.66 

.38 
1.03 
.27 

T 
T 

T 

T 

■  15 
.10 

.48 
.31 
.20 
.13 
.17 

.05 
.01 

.20 

.60 

T 

.90 

.01 

T 

.18 

.16 

T 

T 

CEDAPEDGE 

CENTER 

CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 

.65 
.62 
1  .03 
.89 
.78 

.15 
.04 

.05 
.06 
.01 
.01 

T 

.02 
T 

•  10 
.03 

T 

T 

T 

.73 
.40 

.16 
.11 
.20 

• 

T 

.43 

.01 

.01 
.08 
.15 

.32 

.02 

T 

.36 

-05 

.04 

.01 

CHIMNEY  ROCK 
CIMARRON  3  SE 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

.74 
.34 

1  .27 
.64 

1.15 

.45 
.03 
.35 

.02 
■  05 
.16 
.05 
.33 

.07 
.06 

.14 

T 

■  02 
.05 

.03 

T 

T 

.12 
.37 
■  10 
.20 

.12 

T 

.12 

T 

.17 
.04 
.02 

.12 
.10 

T 

.01 

T 

.03 
.06 

.09 
.08 

.08 

.07 

.06 
.13 
.12 

.03 

COLORADO  NM 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

.81 
.44 
.96 
.62 
2.16 

.22 
.04 
.01 

.26 

T 

.09 
.01 
.49 

T 

T 

.04 

.06 
.11 

.07 
T 

.19 

.02 

■  05 
.20 
.21 

.11 

.01 
.06 

T 

T 

.05 

T 

.07 
.07 
.09 
■  01 
.10 

.04 
.03 

.02 

.09 

.06 
.23 
.38 

.22 

T 

.09 

.02 

.11 

T 
T 

.40 

■  10 

T 

.  14 

.33 

T 
T 

.08 
.01 

DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 
DENVER  w6  AP 
DENVER  WB  CITY 

//R 
R 

.86 
.88 

.59 
.93 
.95 

.11 
.25 

.12 

T 

.15 
.01 

.04 

T 

T 
T 

.04 
.06 

T 
T 

.03 

T 
T 

.38 
.03 
.40 
•  29 

.30 
.15 

.06 
.09 

.15 

.25 

■  03 
•  03 

.01 
.01 

■  05 
.02 
.35 
.42 

■  02 
.01 

.10 
.03 

T 

.01 

.11 

T 

.05 
.05 

T 

T 

DILLON 

DOHERTY  RANCH 
DOLORES 
DURANGO 
EADS 

.67 
1.12 
1.35 

.85 
1  .85 

.31 
.08 

-01 
■  16 
.15 
.02 

.02 
.02 

.15 

.01 

.03 

.10 
.06 

.34 
.35 
.22 
T 

1.10 

T 

■  03 
.01 
.25 

.61 
.50 

.05 

.06 
.24 

T 

.07 
.13 
T 

.01 

.  14 
.17 

T 

.05 

.01 

.02 

.01 

.08 
.  19 

T 

.06 

.02 

EAGLE  FAA  AP 

E ASTONV 1 LLE  1  NNW 

E  ASTONV I LLE  2  NNE 

EASTONV I LLE  6  WSW 

EDGEWATER 

.60 
.44 
.25 
.50 
.55 

.06 

.02 
T 

.01 

T 

T 

.03 
.08 

T 
T 

■  07 

.20 
.15 

.42 
.06 

.14 
.20 

.03 

.05 

.03 

.04 

T 

.08 
.36 

.05 

.09 

.07 

.01 
.05 

■  04 

T 

T 

ELBERT   3  SE 
ELBERT  *  SSW 
ELBERT  8  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 

//R 

.73 
.52 
.35 
2.34 
.43 

.15 

.15 
.05 

T 
T 

T 

.03 

T 

.40 

.05 

.20 
.30 
.05 
.26 

.63 
.27 

.08 
.05 

.05 

.08 

.05 

.63 

T 

T 

.65 

.01 

.  18 
.01 

EVERGREEN 
EVERSOLL  RANCH 
FAIRPLAY 
FLAGLER  2  NW 

Fleming  i  s 

" 

1.61 
.90 
.76 
.73 

.02 

.27 

T 

•  07 

T 

.80 
.47 

.50 
T 

.80 
■  09 

D.05 
.26 

.13 

■  05 

.07 
.21 

.08 
T 

.06 

T 

■  12 

FORDER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON 
FORT  MORGAN 

.36 
.62 
.82 
.55 
.20 

.11 

.05 
T 

T 
T 

.01 

.01 

.10 

.28 
.15 
T 

■  31 
.02 

T 
T 

.02 
T 

.06 

■  06 

T 

T 

.02 

T 

.05 
.30 
.01 

T 

•  23 
T 

.23 
.11 

.13 
.09 

.01 

.04 
.08 
T 

•  01 

.04 

FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASER 
FRU1TA  2  N 
GARDNER 

.42 
.55 
.97 
.62 
.51 

T 

.08 
.04 

.05 
.02 
■  02 

.02 

.10 
.06 

•  IV 

T 

.17 

.49 

.01 
.20 

.42 
.05 

T 

■  07 

.01 

.02 

.02 
.09 
.12 

■  04 
.12 

T 

.13 
.17 
.02 

T 

T 

.16 

.07 
.09 

T  T 

GATEWAY   1  SW 

GENOA 

georgetown 

glenwood  springs  1  n 
gore  pass  Ranch 

.87 
.45 
.57 

1  .08 
.22 

.21 

.05 
T 

.06 
.15 

T 

.06 

.02 
.20 

.  i  5 
T 

.03 
T 

.24 

.02 
.17 

.45 

.01 

.07 

.11 

.22 
■  02 

■  15 
.01 

•  10 
T 

.  11 
T 

.12 

GRAND  JUNCTION  wB  AP 
GRAND  LAKE    1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT   SAND  OUNES  NM 
GREELEY 

/  /  R 

.66 
1.45 
.69 
.39 
.19 

.26 

T 

.07 

.07 
.06 
.01 
.03 

t 

T 

.15 

.01 

T 

.01 

T 

.10 

.34 
.21 

.  i  a 

.03 
•  01 

.06 

T 

T 

.04 
.20 

.02 
T 

.15 
.22 

.16 

T 

.07 
.20 
.23 
.02 

.02 

.05 
.01 

.07 

.05 
.25 

.14 

T 

.03 
■  01 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GROVER   10  W 
GUFFEY  10  SE 
GUNMI SON 
HAMILTON 

.75 
.44 
.65 
.86 
.57 

.01 

• 

.01 
.07 

.02 

• 

.06 
.22 

.20 

T 

.30 

.07 

.45 
.35 

.01 

T 
T 

T 

.11 
.04 

.08 
.17 

T 

.07 

T 

T 

.10 
.18 

.09 
.24 

.05 
T 

.16 

.04 

.09 
.06 

HARTSEL 
HASWELL 
HAWTHORNE 
HA Y DEN 
HERMIT   7  E  SE 

.73 
.55 

1.48 
.55 

1.25 

.03 
.65 

T 

.01 
.08 

• 

.16 

.06 
.01 

.01 
T 

T 

.12 
.86 

.20 

.47 
.05 
.06 

.25 
.06 

.03 

.04 
.13 
.06 
.15 

.05 
.03 
.29 

.01 

T 

.15 
T 

.12 
.25 

.06 

T 

.01 

T 

•  01 

•02  .01 

T 

HOLLY 
HOLY OK E 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 
IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  1 A 

1.66 
.34 
.48 
.67 
.76 

.05 
.01 

.03 

.04 

.02 

•  10 

T 

.25 
.47 
•  61 

.15 
■  05 

.81 
.06 

.16 

.60 

.05 

T 

.10 
.04 

.18 
.18 

.06 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T         T  T 
.07 

T 

ignacio  1  n 
john  martin  dam 
jones  pass  2  e 
julesburg 

KARVAL 

.29 
1  .36 
Dl  .37 
•  25 
.46 

T 

.42 

T 

.05 

.02 

.04 

.IS 

.01 

.09 

.02 
.93 

•  13 

T 

.33 
.46 

.31 

•  01 

•  01 

.10 

.12 

.07 
D  .40 

.06 

T 

.04 

T 
T 

KASSLER 

KAUFFMAN  A  SSE 
KIOWA  5  SE 
KIOWA  4  SW 
KIT  CARSON 

1.41 
.55 
.53 
.67 
.55 

•  04 

T 
T 

.03 

.05 

1.07 

.30 
.41 

.12 

T 

T 

■  07 
.05 
.52 

T 

.13 

T 
T 

.16 
.25 

.10 
.03 

T 

T 

■  30 

T  T 

LA   JUNTA   FAA  AP 

LAKE  C I  TV 

LAKE  GEORGE  0  SW 

LAKE  MORAINE 

LAMAR 

.  36 
.95 
.42 
.96 
1.16 

.06 

T 

■  18 

T 

.12 

T 

.04 

.03 

•  23 
.20 
.22 

.28 

T 

.17 
.01 

.13 

.04 

.32 

T 

.08 
.54 

T 

.33 

T 

■  12 
.03 

T 

.12 

T 

T         T  j 
T 

S*«  r«l»r»nce  note*  lollowmg  Slat 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

1 

2 

3 

4  | 

5 

,  AN [MAS   1  N 

1  04 

T 

.10 

•  06 

.23 

(OY  7  WSW 

.49 

.13 

IE  3  SE 

.81 

«H  10  SSM 

I 

40  N 

.32 

T 
1 

.76 

TTLE  HILLS 

.85 

■06 

^GMONT   2  ESE 

.60 

1ASSA 

.15 

■JCOS 

1.14 

.  18 

•  08 

08 

.05 

T 

16 

'hell 

.49 

•  01 

•  03 

:ker 

1.06 

.14 

•  05 

j A  VERDE  NP 

2.03 

.06 

1.00 

.02 

IITE  VISTA 

•  17 

T 

•  02 

UROSE   NO  1 

•  39 

.20 

■  08 

^TROSE  NO  2 

.35 

•  06 

.19 

•  01 

"iUMENT  2  MSH 

1.37 

3THDALE 

.83 

.17 

.07 

HH  LAKE 

1  .47 

.03 

.08 

•  19 

»WOOD 

.30 

.09 

.51 

IS  11  NE 

.34 

I 

3  AY 

2.17 

.49 

.31 

iOSA  SPRINGS 

•  72 

•  27 

.02 

L 1 SADE    1  S 

1.12 

.35 

•  07 

.1SA0E  LAKE  2  SSE 

1.30 

.20 

3NIA 

1.52 

.14 

.22 

RADOX 

•  86 

.21 

l«ER  9  E 

.50 

T 

'SHALL   10  SSE 

.97 

■  12 

NROSE   3  NNK 

•  *5 

•  30 

TKIN 

1.55 

ACERVILLE 

.89 

• 

.21 

iBLO  WB  AP 

//R 

A? 

■ 

.02 

EBLO  CITY  RES 

"  14 

SAM  1 D 

.93 

# 

NGELY 

.35 

D  FEATHER  LAKES 

6  SE 

1  .52 

T 

.13 

CO 

1  53 

05 

* 

FLE  2  ENE 

#65 

.07 

•  06 
* 

.0 

CKY  FORD  2  ESE 

.38 

SH  2  NNE 

.39 

•  07 

XTON  PARK 

1  .03 

.08 

T 

.11 

£ 

02 

.02 

30 

* 

GUACHE 

!35 

*13 

T 

L  IDA 

.90 

P1NERO  8  E 

.95 

RGENTS 

■  10 

T 

T 

DGWICK  5  S 

39 

OSHONE 

* 

LVERTON 

1.59 

ICER 

.56 

.02 

.14 

RINGFIELD 

.02 

RINGFIELD  7  WSW 

RINGFIELD  8  S 

.02 

EAMBOAT  SPRINGS 

1  .77 

ERL1NG 

.16 

"  1 

ON  I NGT  ON 

*  9 

RATTDN  3  NE 

GAR  LOAF  RESERVOIR 

1  06 

a? 

28 

* 

* 

COMA 

1  .29 

'  14 

•  12 

CONY  7  SE 

•  37 

YLOR  PARK 

.15 

LLURIDE 

2  06 

39 

39 

I N 1  DAD 

•  91 

* 

1 N I  DAD  FAA  AP 

.B5 

01 

* 

OY  1  SE 

.78 

IN  LAKES  RES 

.65 

.02 

0  BUTTES   1  NW 

1  .06 

22 

07 

LLECITO  DAM 

/  / 

1.25 

•  03 

.09 

05 

1  .04 

GON  WHEEL  GAP  3 

N 

0 

.05 

.05 

T 

.05 

LDEN 

.63 

.06 

L SENBURG  POnER  PLANT 

.04 

03 

TERDAlE 

.60 

STCLIFFE 

.49 

*ua 

.03 

.09 

TMORE  2  S 

1.63 

.23 

GGlNS  7  SW 

■  32 

NDSOR 

•  39 

NTER  PARK 

2.17 

T 

.02 

.30 

LF  CREEK  PASS  1 

E 

3.29 

.26 

.80 

LF  CREEK  PASS  4 

3.45 

.16 

.78 

T 

AY 

.56 

MP  A 

.87 

■  01 

.05 

.05 

.22 

MA 

.24 

T 

.04  .05 
T  .10 


10      11  12 


Day  of  Month 

13  |  14  |  15  16 


.15     .21  .27 


•22  .13  .36 
■10  .66  .07 
•10     .25  .26 


19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


.09  .«« 
.22  .« 

T  •  *1  T 


15     .07     .23  I 


.16  .19 
T  .38 

.13     T  .05 


.201  .03 
.27 

.30  .20 


T 


.10  .10 
•32  .11 
.40  .03 


.07  .21 

.05  1 

T  .05  T 


30  31 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

a  peed 

P  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

S 

Station 

o> 
a 

1 
> 
« 

£ 

percent  of 
hme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

• 

_1 
fl 
51 

>:00A  MST 

09 
■ 
< 
S 

i:OOP  MST 

t- 

wi 

X 

a. 

§ 

\ 

H 

01-09 

10-49 

66  —OS 

1  OO-l  99 

e 

> 

1 

H 

c  1  I 

Ml 
•  j  3 
ft.  a.  m 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

.AMOSA  WB  AIRPORT 

87 

rt 

66 

64 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

10 

5.0 

1L0RAD0  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

17 

9.4 

++38 

N 

15 

74 

50 

61 

70 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

10 

5.6 

iNVER  WB  AIRPORT 

ssw 

22 

7.8 

35 

N 

2 

70 

52 

59 

73 

6 

6 

2 

0 

0 

0 

14 

57 

5.7 

(AND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

18 

6.1 

27 

sw 

20 

73 

53 

50 

68 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

10 

60 

5.0 

JEBLO  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

7.4 

50 

N 

15 

81 

57 

52 

71 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

13 

69 

5.9 

+  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  1 1C STRUMS NTS 


Sm  rel.i.ncsj  not 


DAILY  TEMPERATURES 


COLOR*' 
NOVEMBER  19, 


DayOi  Month 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 '- 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON   FAA  AP 

71 

42 

59 

40 

40 

60 

51 

63 

58 

63 

64 

38 

39 

46 

3  7 

26 

25 

33 

30 

37 

41 

47 

53 

60 

61 

51 

39 

38 

54 

59 

M1N 

35 

9 

1  4 

15 

15 

17 

22 

27 

28 

30 

33 

25 

19 

15 

21 

18 

21 

10 

4 

8 

17 

14 

24 

34 

33 

29 

25 

25 

26 

30 

ALAMOSA   WB  AP 

MAX 

44 

40 

40 

49 

32 

38 

41 

39 

47 

50 

53 

34 

30 

33 

42 

42 

39 

39 

37 

41 

40 

40 

46 

46 

49 

52 

45 

47 

44 

52 

M  I  N 

27 

17 

10 

12 

19 

11 

a 

17 

24 

20 

15 

23 

11 

7 

22 

16 

16 

14 

10 

9 

20 

6 

11 

1  1 

16 

22 

14 

14 

9 

19 

ALL  ENSPARK 

MAX 

42 

36 

36 

32 

28 

52 

40 

53 

51 

54 

44 

39 

30 

41 

31 

18 

30 

27 

29 

34 

35 

30 

40 

40 

40 

45 

40 

40 

45 

44 

M I N 

25 

13 

11 

16 

4 

8 

14 

22 

24 

25 

35 

12 

•  1 

2 

11 

10 

5 

10 

14 

3 

23 

12 

26 

32 

23 

30 

18 

24 

29 

ALTENBERN 

MAX 

47 

41 

36 

45 

42 

48 

55 

58 

56 

56 

57 

47 

42 

50 

51 

56 

45 

40 

43 

41 

45 

37 

49 

51 

44 

49 

43 

50 

41 

51 

M I  N 

30 

28 

16 

20 

22 

12 

16 

18 

22 

21 

24 

28 

18 

16 

17 

20 

26 

20 

16 

18 

29 

3 

13 

18 

29 

34 

25 

26 

21 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

42 

32 

40 

31 

24 

21 

26 

28 

33 

38 

45 

34 

16 

13 

30 

34 

23 

35 

20 

32 

32 

36 

40 

39 

44 

43 

33 

24 

18 

40 

M I N 

4 

1  1 

4 

21 

5 

-17 

-11 

- 

1 

-  3 

0 

i  1 

-  5 

-31 

-  8 

10 

-  5 

9 

-23 

-20 

7 

4 

23 

-  3 

24 

-  5 

-11 

-19 

7 

ARBOL  ES 

MAX 

44 

44 

46 

55 

39 

49 

59 

47 

44 

5  3 

55 

52 

47 

43 

48 

53 

47 

29 

46 

43 

43 

44 

48 

55 

49 

52 

56 

55 

57 

53 

MIN 

36 

30 

19 

22 

29 

21 

22 

31 

36 

38 

28 

29 

25 

17 

27 

26 

29 

12 

19 

21 

31 

18 

18 

23 

32 

32 

26 

25 

21 

34 

ASPEN 

MAX 

45 

32 

40 

32 

37 

43 

50 

53 

50 

52 

50 

37 

34 

37 

43 

51 

37 

38 

39 

41 

39 

38 

47 

50 

43 

41 

43 

45 

44 

49 

MIN 

25 

23 

4 

15 

1 

2 

12 

16 

19 

26 

19 

19 

0 

-  2 

13 

18 

23 

21 

4 

7 

25 

-  1 

12 

13 

18 

28 

13 

13 

11 

2  7 

BAILEY 

MAX 

54 

48 

61 

59 

37 

37 

41 

35 

29 

42 

39 

39 

44 

44 

44 

49 

52 

40 

49 

54 

48 

55 

51 

MIN 

31 

23 

17 

25 

20 

5 

-  3 

17 

6 

7 

12 

1 

5 

22 

21 

26 

20 

25 

20 

13 

13 

8 

BLANCA 

MAX 

59 

46 

41 

50 

38 

42 

49 

43 

49 

52 

55 

44 

34 

32 

42 

45 

38 

35 

36 

35 

35 

37 

44 

45 

51 

49 

50 

45 

45 

54 

MIN 

24 

23 

6 

16 

21 

4 

1 

12 

24 

24 

15 

19 

13 

8 

18 

15 

12 

14 

5 

6 

7 

12 

8 

8 

25 

25 

12 

10 

9 

BOND 

MAX 

56 

49 

45 

41 

41 

44 

52 

53 

55 

55 

50 

48 

38 

39 

38 

52 

43 

41 

37 

34 

42 

40 

50 

50 

47 

48 

44 

48 

40 

51 

MIN 

27 

23 

10 

25 

10 

8 

1  1 

13 

14 

11 

17 

26 

10 

6 

U 

20 

20 

22 

10 

9 

28 

3 

27 

15 

23 

32 

18 

22 

13 

2i 

BONNY  DAM 

MAX 

69 

71 

42 

56 

42 

42 

59 

53 

60 

65 

64 

71 

34 

37 

43 

36 

30 

26 

31 

34 

34 

39 

49 

52 

60 

63 

54 

36 

45 

57 

MIN 

30 

38 

9 

20 

17 

13 

17 

17 

20 

22 

24 

28 

25 

10 

11 

21 

21 

23 

12 

12 

13 

17 

19 

28 

27 

29 

29 

22 

22 

2  3 

BOULDER 

MAX 

61 

52 

57 

49 

40 

63 

51 

58 

65 

68 

61 

52 

36 

48 

41 

26 

27 

37 

36 

30 

44 

50 

59 

59 

60 

56 

44 

51 

49 

62 

MIN 

33 

24 

17 

33 

24 

20 

30 

25 

33 

34 

44 

28 

22 

16 

25 

21 

2  J 

17 

13 

16 

20 

18 

33 

37 

37 

36 

25 

25 

25 

BRANSON 

MAX 

60 

50 

5  5 

50 

34 

53 

46 

57 

55 

57 

66 

59 

25 

31 

31 

30 

36 

36 

45 

45 

48 

51 

52 

58 

60 

64 

52 

50 

57 

55 

MIN 

44 

18 

12 

29 

22 

20 

25 

25 

40 

34 

40 

23 

18 

14 

18 

17 

14 

19 

16 

18 

36 

20 

28 

32 

35 

37 

30 

23 

30 

40 

BUENA  VISTA 

MAX 

42 

39 

40 

37 

35 

40 

42 

47 

49 

54 

53 

52 

32 

34 

47 

39 

36 

34 

34 

39 

37 

36 

46 

46 

46 

48 

46 

46 

44 

46 

MIN 

20 

22 

15 

27 

13 

5 

11 

14 

22 

22 

24 

24 

0 

-  3 

14 

19 

15 

21 

16 

9 

21 

15 

31 

18 

22 

30 

19 

20 

10 

BURLINGTON 

MAX 

69 

60 

68 

52 

56 

60 

58 

60 

63 

67 

70 

53 

38 

41 

35 

28 

25 

43 

30 

30 

50 

48 

53 

60 

64 

56 

49 

57 

55 

60 

MIN 

37 

21 

6 

24 

15 

16 

26 

19 

23 

28 

28 

31 

22 

5 

24 

12 

22 

20 

10 

9 

25 

18 

25 

28 

31 

33 

28 

23 

22 

31 

BYERS 

MAX 

67 

51 

59 

45 

39 

61 

52 

56 

61 

63 

62 

43 

32 

46 

32 

26 

26 

35 

35 

38 

41 

50 

56 

60 

62 

59 

54 

6  0 

52 

64 

MIN 

35 

18 

15 

26 

21 

17 

20 

23 

26 

28 

33 

27 

20 

13 

22 

17 

22 

15 

9 

12 

26 

19 

30 

31 

32 

28 

25 

24 

22 

30 

CANON  CITY 

MAX 

60 

51 

61 

50 

42 

56 

50 

63 

62 

67 

65 

59 

37 

45 

55 

39 

30 

41 

37 

42 

53 

56 

63 

64 

63 

65 

54 

56 

60 

65 

MIN 

41 

40 

18 

39 

25 

24 

30 

27 

41 

38 

43 

28 

26 

20 

29 

25 

23 

23 

16 

19 

31 

24 

30 

37 

36 

46 

29 

29 

30 

41 

CEDAR  EDGE 

MAX 

47 

39 

41 

43 

42 

45 

53 

57 

58 

57 

57 

46 

42 

41 

46 

52 

45 

45 

45 

42 

42 

40 

52 

55 

42 

49 

46 

49 

49 

52 

MIN 

32 

30 

18 

26 

18 

16 

18 

22 

25 

25 

27 

27 

16 

13 

16 

27 

32 

19 

19 

21 

33 

15 

22 

23 

33 

36 

27 

25 

23 

34 

CENTER 

MAX 

44 

41 

37 

45 

37 

36 

39 

40 

43 

44 

45 

34 

34 

35 

44 

34 

39 

38 

34 

35 

41 

37 

37 

42 

46 

49 

42 

44 

37 

50 

MIN 

23 

18 

4 

6 

17 

3 

2 

10 

25 

15 

14 

21 

-  3 

-  6 

17 

11 

13 

13 

6 

4 

13 

3 

7 

6 

12 

12 

14 

12 

7 

14 

CHE  ESMAN 

MAX 

56 

47 

58 

47 

40 

58 

54 

62 

59 

62 

55 

47 

39 

44 

34 

32 

45 

45 

44 

45 

47 

50 

58 

54 

54 

57 

50 

56 

54 

54 

MIN 

32 

23 

21 

33 

15 

10 

14 

16 

16 

16 

21 

20 

14 

1 

21 

14 

11 

7 

6 

7 

24 

19 

24 

24 

2  5 

24 

18 

16 

14 

30 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

63 

56 

60 

55 

40 

63 

61 

57 

62 

65 

61 

53 

36 

44 

37 

27 

24 

36 

36 

32 

41 

49 

57 

60 

6  2 

57 

54 

56 

51 

62 

M  I  N 

36 

21 

17 

27 

23 

19 

22 

24 

27 

29 

33 

27 

22 

9 

26 

17 

21 

13 

7 

9 

20 

14 

27 

31 

31 

29 

25 

24 

23 

31 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

70 

59 

54 

51 

42 

53 

53 

58 

56 

6  2 

70 

57 

32 

34 

35 

27 

27 

30 

2  7 

30 

46 

47 

54 

59 

62 

54 

49 

35 

51 

60 

MIN 

20 

8 

22 

19 

14 

25 

20 

32 

27 

28 

29 

19 

8 

19 

18 

20 

22 

9 

9 

14 

20 

25 

30 

29 

31 

23 

23 

2  3 

29 

27 

CHIMNEY  ROCK 

MAX 

50 

56 

48 

44 

5  4 

55 

47 

46 

42 

51 

54 

42 

38 

44 

42 

38 

41 

48 

51 

46 

56 

55 

54 

56 

50 

MIN 

32 

27 

12 

16 

1  B 

13 

12 

24 

31 

3  3 

24 

24 

29 

12 

23 

17 

26 

8 

9 

7 

20 

4 

0 

14 

6 

16 

18 

1  9 

16 

27 

CIMARRON    3  SE 

MAX 

43 

38 

37 

42 

45 

50 

56 

57 

55 

5  9 

56 

39 

38 

40 

47 

52 

45 

41 

43 

44 

38 

38 

49 

49 

40 

50 

46 

46 

42 

47 

MIN 

28 

20 

1 

14 

16 

11 

11 

11 

12 

15 

16 

11 

15 

3 

5 

16 

15 

10 

10 

11 

15 

-  3 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

13 

25 

CLIMAX    2  NW 

MAX 

35 

24 

22 

20 

25 

38 

43 

43 

37 

32 

36 

27 

2  2 

36 

29 

32 

27 

21 

2  0 

30 

24 

21 

33 

35 

33 

32 

36 

30 

36 

35 

MIN 

19 

9 

-  6 

8 

-  2 

2 

12 

15 

16 

14 

17 

9 

-  5 

0 

11 

8 

11 

4 

1 

4 

15 

-  4 

12 

14 

15 

22 

6 

10 

10 

1 9 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

55 

42 

32 

36 

40 

40 

44 

50 

53 

50 

53 

51 

35 

31 

35 

40 

49 

36 

35 

35 

33 

37 

35 

43 

44 

40 

43 

37 

36 

35 

MIN 

22 

24 

2 

11 

15 

8 

7 

ie 

18 

1  3 

12 

21 

J 

-  4 

10 

9 

15 

12 

1 

0 

12 

-  6 

10 

6 

13 

20 

12 

5 

1 

6 

COLLBRAN 

MAX 

46 

38 

35 

47 

44 

46 

5  5 

57 

57 

58 

57 

47 

4  3 

45 

52 

51 

45 

42 

44 

43 

45 

36 

50 

52 

44 

42 

45 

52 

49 

53 

MIN 

32 

25 

12 

18 

16 

14 

2  0 

24 

28 

26 

26 

26 

18 

15 

19 

28 

30 

22 

1  7 

20 

28 

9 

20 

24 

33 

36 

24 

27 

23 

32 

COLORADO  NM 

MAX 

43 

36 

46 

44 

45 

53 

54 

54 

45 

43 

46 

51 

52 

47 

39 

4  1 

45 

46 

43 

47 

44 

43 

48 

50 

MIN 

27 

24 

26 

25 

24 

28 

28 

34 

30 

25 

24 

27 

3  6 

27 

22 

24 

27 

17 

25 

3  0 

35 

32 

27 

34 

COLO   SPRINGS    WB  AP 

MAX 

6  1 

43 

55 

44 

27 

48 

45 

54 

56 

63 

65 

42 

31 

41 

40 

24 

23 

33 

41 

36 

52 

52 

58 

59 

61 

57 

48 

51 

51 

59 

MIN 

33 

13 

12 

24 

17 

13 

2  4 

21 

35 

29 

31 

24 

15 

13 

21 

2  0 

20 

14 

11 

16 

24 

19 

32 

26 

31 

27 

26 

24 

22 

32 

CORTEZ 

MAX 

45 

41 

51 

55 

47 

49 

56 

49 

50 

5  7 

57 

45 

47 

44 

54 

54 

46 

40 

44 

45 

44 

44 

51 

55 

50 

51 

56 

53 

57 

55 

MIN 

32 

3C 

18 

24 

24 

2C 

19 

29 

36 

-6 

26 

25 

21 

17 

17 

27 

29 

7 

'  19 

19 

32 

13 

19 

23 

35 

37 

25 

23 

21 

36 

CRAIG 

MAX 

47 

32 

36 

37 

34 

45 

50 

58 

55 

5  8 

54 

34 

43 

44 

47 

32 

36 

38 

40 

41 

37 

33 

45 

50 

42 

41 

44 

47 

43 

45 

MIN 

25 

12 

10 

9 

3 

4 

1  3 

14 

22 

20 

22 

19 

13 

11 

15 

21 

18 

16 

15 

20 

4 

-  2 

21 

23 

30 

28 

24 

24 

20 

25 

CRESTED  BUTT  E 

MAX 

4  5 

35 

30 

31 

40 

38 

49 

50 

47 

47 

49 

45 

39 

37 

40 

43 

37 

32 

34 

30 

30 

30 

44 

41 

35 

39 

38 

35 

32 

39 

MIN 

22 

16 

-  6 

12 

-  6 

-  5 

3 

7 

12 

12 

12 

20 

1 

-  6 

7 

14 

23 

14 

-  1 

1 

23 

-10 

17 

9 

28 

0 

-  2 

-  6 

14 

DELHI 

MAX 

69 

54 

60 

59 

40 

58 

56 

60 

64 

63 

68 

60 

31 

30 

36 

31 

39 

39 

2  9 

42 

54 

56 

61 

64 

64 

67 

56 

51 

61 

67 

MIN 

33 

26 

15 

32 

25 

19 

2  2 

25 

40 

30 

30 

30 

29 

11 

28 

23 

22 

19 

10 

9 

23 

21 

38 

32 

34 

35 

32 

29 

20 

35 

DEL  NORTE 

MAX 

4  5 

42 

35 

44 

36 

36 

41 

38 

41 

4  3 

46 

38 

32 

32 

48 

30 

39 

37 

35 

33 

40 

34 

41 

41 

47 

48 

41 

43 

40 

46 

MIN 

2  3 

20 

* 

11 

15 

8 

9 

18 

25 

1  ) 

18 

25 

8 

6 

23 

16 

24 

9 

8 

6 

18 

4 

9 

14 

17 

22 

17 

17 

13 

1  7 

DELTA   1  E 

MAX 

50 

42 

44 

50 

46 

46 

53 

56 

56 

57 

58 

50 

45 

44 

48 

57 

47 

45 

4  8 

45 

49 

41 

52 

55 

46 

58 

48 

50 

48 

57 

MIN 

36 

30 

20 

20 

21 

17 

17 

19 

23 

22 

23 

28 

18 

14 

15 

23 

34 

21 

16 

22 

33 

12 

20 

19 

51 

37 

23 

21 

19 

DENVER  WB  AP 

MAX 

65 

40 

59 

50 

38 

64 

5  2 

54 

63 

64 

60 

41 

29 

41 

33 

24 

25 

31 

3  1 

41 

40 

48 

51 

54 

60 

54 

51 

50 

49 

61 

MIN 

3  4 

20 

19 

28 

20 

19 

21 

24 

26 

31 

36 

27 

16 

14 

22 

13 

22 

3 

-  2 

5 

14 

16 

26 

33 

31 

31 

28 

28 

25 

29 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

42 

24 

24 

33 

3  6 

44 

43 

51 

59 

58 

6  3 

52 

51 

49 

50 

64 

MIN 

44 

21 

23 

28 

23 

26 

5  2 

34 

37 

35 

27 

20 

20 

2  3 

22 

22 

17 

14 

18 

22 

25 

36 

38 

37 

35 

29 

30 

31 

36 

DI LLON 

MAX 

50 

34 

34 

31 

28 

43 

45 

46 

47 

4b 

46 

41 

24 

29 

35 

46 

35 

27 

2  9 

40 

36 

32 

42 

44 

44 

45 

36 

39 

38 

42 

M  I  N 

19 

15 

5 

18 

-  7 

-  7 

5 

8 

10 

13 

18 

17 

-  6 

-13 

0 

9 

7 

15 

-  5 

-  3 

22 

-  2 

23 

8 

10 

23 

8 

10 

3 

16 

DURANGO 

MAX 

51 

43 

52 

58 

45 

54 

5  9 

44 

45 

58 

59 

50 

5  1 

47 

52 

55 

44 

46 

49 

42 

40 

45 

52 

57 

45 

47 

57 

56 

59 

49 

MIN 

34 

27 

14 

19 

20 

14 

19 

30 

35 

2  1 

21 

27 

26 

14 

17 

19 

27 

6 

10 

17 

29 

8 

14 

17 

31 

33 

23 

22 

21 

33 

See  Reference  Nolea  Following  Station  index 
-   168  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Monlh 


Averac 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

70 

60 

60 

50 

45 

55 

52 

60 

54 

65 

70 

57 

35 

37 

)  6 

30 

3  C 

35 

28 

32 

58 

54 

58 

60 

65 

65 

47 

37 

46 

63 

50-5 

MIN 

37 

25 

10 

25 

25 

15 

27 

16 

28 

25 

25 

35 

20 

10 

20 

20 

25 

25 

2 

22 

25 

18 

28 

22.4 

MAX 

50 

36 

42 

41 

43 

46 

52 

55 

54 

56 

55 

32 

36 

36 

39 

45 

35 

37 

39 

29 

42 

32 

49 

51 

42 

44 

45 

50 

40 

50 

43.4 

M  1  N 

26 

15 

13 

12 

7 

6 

9 

10 

1  2 

1 3 

1  5 

■  i 

21 

14 

23 

30 

3  0 

2  3 

15 

2  6 

13.7 

MAX 

67 

55 

63 

50 

40 

66 

57 

63 

65 

68 

59 

51 

3  7 

29 

40 

28 

29 

29 

30 

33 

45 

3  0 

45 

6  3 

60 

63 

53 

55 

51 

69 

50.4 

MIN 

29 

23 

19 

29 

20 

19 

34 

2  3 

25 

27 

25 

10 

22 

30 

31 

29 

i  o 

25 

23 

23.5 

MAX 

58 

46 

36 

35 

34 

60 

53 

58 

56 

61 

56 

47 

35 

45 

39 

24 

23 

35 

36 

40 

39 

36 

45 

49 

47 

47 

42 

45 

49 

47 

44.1 

MIN 

31 

20 

15 

24 

12 

5 

1  6 

1 2 

1  H 

-11 

12 

28 

24 

38 

39 

3  5 

19 

3  1 

2  1 

36 

18.3 

MAX 

63 

44 

53 

43 

35 

62 

4  5 

61 

58 

61 

59 

36 

37 

49 

43 

24 

24 

45 

41 

51 

46 

49 

55 

57 

56 

56 

47 

50 

53 

57 

48.7 

MIN 

26 

18 

7 

27 

10 

8 

13 

16 

1 6 

20 

2  4 

18 

5 

12 

14 

0  j 

2  0 

1  5 

22 

17 

12 

13 

1 1 

14.3 

MAX 

69 

62 

50 

55 

45 

55 

53 

59 

64 

65 

76 

57 

36 

36 

36 

3  6 

31 

33 

30 

32 

66 

49.8 

MIN 

48 

31 

18 

26 

25 

23 

30 

2 1 

38 

3  3 

23 

18 

21 

2- 

24 

29 

28.0 

MAX 

68 

55 

57 

48 

41 

58 

51 

60 

60 

63 

68 

50 

31 

39 

35 

23 

25 

33 

33 

31 

47 

47 

bit 

58 

62 

55 

51 

52 

55 

64 

49.1 

MIN 

27 

18 

2 

20 

8 

11 

18 

18 

27 

1  9 

2  5 

26 

19 

12 

23 

22 

5  9 

28 

3  0 

24 

2  1 

23 

31 

18.2 

MAX 

71 

50 

60 

56 

42 

54 

52 

57 

59 

66 

72 

61 

35 

39 

38 

29 

26 

37 

35 

37 

58 

56 

62 

63 

65 

61 

51 

50 

52 

67 

52.1 

MIN 

27 

29 

5 

20 

2  7 

8 

20 

1  5 

33 

21 

26 

30 

24 

21 

13 

18 

15 

20 

22 

*" 

2 

2  7 

1  5 

2 

3  0.7 

MAX 

62 

53 

55 

49 

38 

58 

49 

58 

66 

67 

49 

46 

33 

52 

36 

27 

26 

31 

31 

30 

36 

50 

52 

5  2 

3  6 

5  0 

37 

47 

44 

59 

MIN 

27 

25 

14 

31 

22 

15 

25 

18 

22 

29 

26 

28 

2  3 

26 

26 

28 

3  C 

2  1 

3 

21.2 

MAX 

40 

35 

45 

49 

42 

4  1 

50 

44 

44 

52 

52 

42 

42 

40 

47 

45 

35 

36 

39 

36 

34 

40 

44 

49 

43 

4  3 

4  9 

J 

49 

44 

MIN 

27 

24 

9 

17 

19 

1  0 

1  9 

2  7 

30 

24 

21 

20 

19 

24 

20 

18.9 

MAX 

62 

53 

51 

50 

54 

61 

59 

60 

62 

64 

57 

40 

40 

42 

35 

27 

28 

29 

30 

32 

39 

48 

50 

57 

58 

52 

44 

47 

43 

61 

MIN 

31 

24 

15 

32 

33 

26 

22 

19 

23 

26 

30 

26 

22.7 

MAX 

54 

65 

46 

56 

44 

40 

60 

51 

56 

62 

63 

64 

41 

39 

48 

36 

29 

35 

28 

40 

39 

44 

59 

56 

5  9 

50 

37 

3  9 

43 

47.1 

MIN 

28 

23 

11 

20 

22 

1 5 

22 

2  0 

26 

28 

19 

MAX 

43 

32 

27 

31 

32 

42 

49 

52 

48 

49 

46 

34 

28 

32 

37 

39 

33 

28 

24 

26 

34 

29 

40 

42 

38 

37 

39 

3  6 

35 

38 

MIN 

13 

10 

0 

10 

-14 

•10 

0 

7 

10 

1 2 

2 

-19 

-  0.2 

MAX 

48 

44 

41 

53 

50 

50 

55 

58 

59 

59 

60 

48 

48 

48 

52 

57 

49 

43 

4  6 

50 

50 

40 

48 

51 

42 

50 

47 

51 

47 

55 

M  I  N 

31 

31 

19 

18 

I  7 

23 

19 

22.0 

MAX 

49 

46 

46 

55 

52 

51 

57 

58 

60 

62 

63 

55 

52 

51 

58 

60 

51 

45 

50 

48 

48 

48 

55 

58 

49 

53 

51 

53 

52 

59 

MIN 

44 

34 

26 

27 

22 

20 

22 

24 

3  i 

27 

32 

35 

27 

20 

28.6 

MAX 

46 

37 

39 

34 

37 

53 

47 

57 

53 

52 

48 

42 

35 

48 

39 

31 

36 

12 

33 

43 

38 

36 

45 

47 

45 

47 

45 

42 

49 

44 

MIN 

28 

16 

16 

21 

17 

14 

22 

30 

32 

32 

20.4 

MAX 

48 

42 

38 

44 

43 

49 

53 

58 

54 

55 

55 

47 

43 

45 

46 

51 

44 

40 

42 

35 

40 

33 

48 

50 

43 

43 

47 

49 

43 

45  7 

MIN 

35 

28 

18 

30 

1  7 

17 

20 

22 

2  3 

24 

23 

28 

22 

1 5 

17 

29 

34 

27 

15 

22 

32 

1  ,; 

28 

2  3 

31 

3  7 

30 

30 

22 

24.7 

MAX 

50 

60 

50 

50 

50 

38 

32 

32 

31 

45 

38 

32 

38 

32 

41 

34 

46 

49 

41 

49 

40 

45 

37 

47 

MIN 

16 

10 

9 

10 

1 

2 

21 

22 

2  3 

29 

10 

1  5 

2  0 

11.0 

MAX 

46 

40 

40 

50 

47 

49 

55 

57 

55 

57 

56 

43 

45 

46 

49 

51 

46 

42 

44 

49 

45 

37 

46 

49 

44 

50 

47 

50 

47 

54 

47  9 

MIN 

37 

29 

25 

24 

34 

30 

24 

2  4 

29 

2  5 

1 9 

24 

28 

30 

3  5 

30 

27 

31 

27.8 

MAX 

50 

28 

28 

31 

32 

43 

49 

52 

49 

49 

45 

39 

29 

36 

35 

43 

42 

29 

29 

25 

32 

27 

41 

43 

42 

37 

39 

40 

43 

42 

38  3 

MIN 

17 

13 

4 

18 

■10 

3 

6 

9 

16 

18 

-  6 

-14 

12 

6.9 

MAX 

53 

41 

31 

32 

32 

39 

47 

47 

47 

46 

46 

42 

27 

28 

32 

44 

41 

28 

26 

26 

33 

38 

39 

40 

39 

35 

38 

37 

41 

7  9 

MIN 

21 

17 

8 

22 

° 

1  6 

13.2 

MAX 

44 

37 

38 

45 

32 

40 

46 

43 

46 

48 

51 

41 

28 

37 

46 

41 

38 

34 

34 

39 

38 

35 

42 

43 

47 

49 

45 

42 

49 

MIN 

31 

22 

S 

17 

18 

22 

17.8 

MAX 

51 

63 

34 

50 

43 

40 

57 

48 

55 

65 

66 

49 

38 

37 

47 

35 

27 

28 

32 

29 

29 

36 

50 

5a 

53 

55 

50 

36 

45 

43 

MIN 

27 

25 

13 

14 

27 

2  1 

19.4 

MAX 

56 

42 

39 

31 

34 

42 

50 

53 

52 

54 

51 

48 

29 

31 

35 

44 

41 

34 

33 

34 

38 

40 

48 

51 

45 

48 

43 

44 

40 

45 

42.5 

M  I  N 

23 

19 

11 

22 

3  3 

24 

14.3 

MAX 

63 

52 

53 

45 

40 

57 

46 

57 

62 

66 

56 

48 

40 

56 

36 

26 

25 

28 

40 

32 

31 

42 

58 

58 

60 

49 

47 

50 

50 

59 

47.7 

MIN 

30 

19 

9 

25 

37 

1  8 

33 

32 

25 

2  2 

2  3 

30 

22.3 

MAX 

46 

38 

33 

41 

41 

44 

50 

52 

52 

54 

54 

48 

36 

33 

t) 

45 

37 

36 

35 

28 

41 

31 

44 

42 

34 

43 

42 

35 

31 

36 

40.8 

MIN 

20 

23 

5 

16 

1  7 

3 

3 

14 

-  5 

9 

5 

15 

21 

8 

4 

-  2 

7 

9.1 

MAX 

49 

37 

30 

35 

33 

40 

49 

54 

53 

55 

52 

40 

38 

40 

43 

45 

45 

45 

40 

40 

35 

35 

45 

4: 

40 

45 

45 

45 

40 

45 

42.7 

MIN 

23 

20 

5 

15  - 

3 

10 

" 

16 

32 

1  9 

1  9 

20 

18.2 

MAX 

45 

31 

39 

42 

31 

28 

38 

31 

44 

44 

47 

42 

31 

25 

4  5. 

43 

36 

20 

30 

3  5 

40 

35 

32 

32 

41 

47 

39 

29 

29 

43 

36*5 

MIN 

25 

14  - 

8 

2 

g 

-10 

I  j 

-12 

_  5 

-  - 

14 

-  3 

-  9 

13 

1.9 

MAX 

68 

73 

48 

58 

55 

46 

59 

55 

63 

53 

65 

72 

39 

35 

3  4 

38 

32 

34 

35 

32 

36 

56 

51 

53 

66 

66 

56 

34 

37 

48 

50.0 

MIN 

38 

38 

11 

1 

14 

19 

37 

1  y 

22 

22 

20 

21 

2  4 

21 

28 

26 

28 

25 

22.7 

MAX 

75 

55 

58 

42 

42 

63 

54 

65 

63 

68 

68 

49 

43 

56 

3  4 

30 

29 

31 

38 

36 

40 

50 

60 

63 

64 

48 

35 

50 

58 

62 

51.0 

MIN 

29 

16 

8 

25 

1  2 

3  3 

29 

29 

29 

24 

24 

22 

29 

20.8 

MAX 

59 

32 

38 

35 

36 

42 

49 

52 

51 

52 

50 

31 

30 

30 

3  3 

47 

36 

34 

31 

29 

37 

34 

46 

48 

43 

3  9 

44 

39 

48 

40.6 

MIN 

19 

13 

1 

20  - 

g 

1 2 

-  1 

3 

17 

1 

25 

:  o 

15 

31 

13 

18 

9 

17 

10.1 

MAX 

57 

35 

48 

39 

32 

59 

42 

63 

5  5 

60 

54 

34 

46 

33 

24 

23 

38 

35 

51 

43 

44 

55 

55 

54 

47 

44 

52 

57 

54 

46.0 

MIN 

20 

13 

15 

22 

6 

1 

1  5 

1  7 

28 

20 

19 

21 

1  g 

1  5 

11 

20 

14.2 

MAX 

45 

42 

48 

54 

45 

48 

57 

49 

54 

55 

45 

47 

41 

49 

52 

42 

37 

46 

42 

4, 

40 

47 

53 

47 

50 

55 

55 

56 

5 1 

47.9 

MIN 

33 

25 

16 

18 

20 

i  9 

15 

26 

29 

2 

22 

14 

^ 

1  2 

15 

17 

29 

35 

1  , 

2  1 

1  7 

30 

22.0 

MAX 

76 

48 

64 

62 

44 

60 

56 

65 

63 

64 

70 

60 

38 

33 

3  3 

32 

32 

34 

34 

35 

60 

55 

63 

62 

67 

60 

54 

38 

45 

57 

52.1 

MIN 

35 

34 

10 

29 

29 

14 

22 

19 

39 

27 

27 

33 

29 

18 

22 

22 

27 

27 

34 

2  j 

29 

27 

31 

25.7 

MAX 

47 

29 

2  7 

25 

29 

■ ; 

42 

45 

42 

42 

38 

3  3 

26 

32 

35 

34 

39 

38 

MIN 

9 

9  - 

10- 

2 

10 

9 

1 1 

14 

9 

4 

6 

1  2 

5 

MAX 

71 

57 

52 

40 

60 

57 

64 

64 

66 

66 

57 

43 

55 

47 

30 

31 

29 

39 

35 

41 

44 

60 

64 

68 

60 

4  6 

51 

56 

62 

52.2 

MIN 

28 

19 

7 

26 

15 

12 

22 

17 

22 

21 

25 

35 

25 

13 

23 

23 

22 

21 

9 

13 

23 

11 

33 

26 

29 

27 

25 

28 

24 

30 

21.8 

MAX 

64 

54 

60 

55 

37 

63 

49 

57 

6; 

65 

57 

50 

34 

39 

35 

26 

25 

33 

34 

32 

4  6 

46 

55 

6  3 

56 

54 

36 

56 

57 

64 

49.4 

MIN 

38 

20 

17 

30 

19 

17 

27 

20 

JO 

37 

42 

37 

20 

6 

26 

12 

20 

10 

5 

9 

:  ? 

18 

34 

?  1 

33 

34 

23 

26 

30 

32 

23.9 

MAX 

64 

50 

53 

44 

39 

56 

48 

60 

6  3 

66 

58 

4  7 

38 

54 

2  6 

28 

25 

34 

42 

35 

3  5 

43 

54 

61 

61 

49 

38 

51 

52 

62 

47.8 

MIN 

25 

16 

6 

19 

12 

8 

21 

14 

27 

27 

26 

31 

21 

14 

17 

20 

12 

2 

3 

22 

33 

.  6 

27 

27 

24 

21 

21 

28 

19.4 

MAX 

75 

60 

5  7 

47 

33 

33 

31 

55 

4. 

42 

54 

63 

MIN 

31 

23 

9 

16 

21 

16 

12 

20 

19 

26 

28 

29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  169  - 


COLORADO 
NOVFMBFR  1961 


DAILY  TEMPERATURES 

NOVEMBER  1? 


Station 

Day  Of  Month 

% 
\ 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 

73 

46 

65 

50 

46 

59 

53  ' 

60 

53 

66 

73 

45 

35 

32 

3  6 

31 

31 

40 

31 

38 

58 

59 

64 

61 

67 

61 

52 

41 

46 

69 

51 

MIN 

37 

1 8 

1  2 

33 

25 

17 

24 

22 

37 

28 

31 

31 

19 

15 

2  7 

25 

24 

22 

IS 

22 

24 

27 

31 

30 

29 

37 

31 

31 

26 

33 

26 

LAKE  CITY 

MAX 

42 

36 

40 

43 

35 

43 

4* 

42 

49 

52 

50 

43 

34 

44 

38 

34 

34 

36 

38 

36 

45 

43 

41 

45 

38 

41 

35 

47 

41 

MIN 

2 1 

17 

1 4 

12 

16 

15 

14 

16 

15 

17 

14 

18 

0 

1 

12 

9 

21 

-  3 

-  3 

-  3 

-  5 

8 

3 

13 

18 

4 

-  i 

5 

8 

LAKE  GEORGE   8  Sw 

MAX 

46 

40 

39 

37 

30 

36 

41 

46 

50 

35 

28 

32 

28 

32 

35 

37 

45 

45 

45 

46 

40 

33 

36 

43 

38 

MIN 

20 

14 

7 

19 

1 1 

9 

10 

19 

1  6 

20 

12 

7 

-  8 

7 

11 

8 

16 

1 

-  1 

17 

11 

13 

12 

11 

22 

10 

7 

2 

17 

10 

AMAR 

MAX 

75 

48 

64 

50 

46 

58 

54 

65 

49 

67 

3  5 

32 

33 

36 

29 

33 

59 

54 

60 

62 

66 

60 

37 

35 

50 

59 

50 

MIN 

36 

20 

12 

23 

22 

13 

22 

18 

39 

29 

24 

33 

22 

19 

28 

25 

25 

22 

16 

24 

24 

23 

22 

26 

25 

32 

23 

29 

28 

29 

24 

LAS   ANIMAS    1  N 

MAX 

75 

66 

66 

50 

45 

59 

55 

61 

59 

67 

74 

55 

35 

35 

37 

33 

33 

36 

34 

38 

63 

59 

65 

65 

70 

63 

50 

40 

46 

66 

53 

MIN 

32 

30 

10 

25 

30 

11 

19 

16 

37 

21 

22 

36 

28 

15 

26 

27 

24 

25 

16 

22 

20 

17 

21 

22 

22 

30 

21 

29 

26 

27 

23 

LEADV I LLE 

MAX 

40 

22 

27 

30 

34 

44 

49 

53 

42 

41 

2  7 

29 

40 

38 

32 

25 

25 

30 

34 

30 

30 

35 

40 

42 

42 

40 

38 

39 

38 

35 

MIN 

20 

5 

6 

6 

1 

1 

15 

16 

18 

19 

21 

10 

-  2 

0 

13 

11 

14 

5 

5 

6 

-  1 

17 

16 

20 

20 

11 

13 

13 

20 

10 

LIMON    10  SSW 

MAX 

68 

54 

59 

48 

38 

57 

49 

59 

58 

62 

67 

53 

29 

41 

36 

25 

25 

35 

36 

30 

46 

49 

53 

56 

61 

55 

51 

52 

55 

61 

48 

MIN 

32 

18 

22 

15 

it 

19 

18 

24 

17 

26 

24 

9 

9 

21 

15 

17 

15 

2 

14 

9 

9 

22 

28 

27 

29 

21 

21 

23 

15 

18 

LIMON 

MAX 

66 

39 

62 

39 

41 

60 

50 

60 

58 

45 

32 

42 

36 

25 

25 

36 

33 

34 

50 

52 

54 

63 

66 

57 

53 

56 

56 

65 

49 

MIN 

34 

8 

8 

19 

13 

5 

19 

20 

29 

24 

25 

10 

4 

21 

18 

3  3 

6 

1 

3 

17 

15 

22 

26 

25 

29 

26 

20 

18 

27 

18 

LITTLE  HILLS 

MAX 

52 

<• : 

40 

43 

38 

48 

56 

60 

5  7 

63 

36 

42 

40 

40 

38 

50 

52 

43 

50 

56 

37 

32 

48 

46 

MIN 

24 

2  0 

7 

26 

5 

3 

6 

10 

1  0 

15 

19 

8 

8 

2 

10 

22 

13 

15 

10 

24 

-  8 

20 

16 

28 

34 

19 

23 

13 

24 

14 

LONGMONT    2  ESE 

MAX 

55 

64 

34 

56 

41 

63 

51 

5  7 

34 

26 

29 

35 

30 

27 

38 

48 

58 

54 

58 

52 

35 

47 

55 

46 

M  I  N 

28 

26 

15 

19 

23 

14 

18 

19 

22 

24 

27 

30 

23 

8 

11 

21 

22 

17 

5 

5 

10 

7 

22 

29 

29 

31 

28 

25 

22 

23 

20 

MANAS  SA 

MAX 

45 

40 

38 

3  5 

42 

42 

42 

54 

53 

5  5 

43 

39 

38 

37 

45 

52 

38 

48 

51 

50 

48 

51 

46 

47 

47 

44 

MIN 

23 

23 

10 

1  3 

18 

22 

20 

9 

31 

20 

19 

14 

10 

10 

10 

10 

11 

1 1 

11 

9 

2 

9 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

2 

11 

MARVINE 

MAX 

37 

33 

34 

34 

5 1 

5  0 

3  4 

3  7 

37 

39 

34 

30 

31 

30 

41 

44 

5 1 

42 

4  3 

41 

40 

39 

MIN 

25 

15 

-  3 

15 

-  1 

0 

10 

1 1 

12 

16 

:  e. 

29 

5 

-  3 

2 

18 

21 

19 

5 

11 

14 

-  3 

28 

21 

26 

26 

10 

23 

13 

19 

13 

MAYBE  LL 

MAX 

43 

4 : 

39 

37 

33 

41 

44 

54 

52 

39 

41 

44 

32 

29 

34 

38 

40 

40 

39 

47 

48 

43 

41 

39 

48 

37 

44 

41 

MIN 

23 

19 

13 

16 

3 

3 

9 

11 

17 

17 

18 

19 

17 

s 

12 

19 

13 

2 

3 

7 

16 

-  5 

15 

18 

27 

30 

20 

22 

19 

22 

14 

MEEKER 

MAX 

48 

38 

38 

42 

38 

42 

55 

58 

55 

60 

56 

48 

38 

42 

51 

41 

37 

38 

42 

40 

38 

35 

48 

52 

43 

49 

46 

42 

37 

51 

44 

MIN 

28 

22 

11 

28 

9 

8 

16 

12 

21 

21 

22 

11 

10 

7 

14 

22 

19 

20 

15 

17 

19 

-  3 

27 

18 

28 

35 

23 

25 

16 

28 

18 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

44 

37 

50 

52 

43 

50 

55 

47 

45 

54 

54 

46 

46 

46 

52 

52 

42 

41 

43 

40 

38 

40 

50 

55 

45 

50 

55 

52 

55 

51 

47 

MIN 

32 

27 

22 

29 

27 

21 

2  E 

33 

32 

2G 

31 

23 

20 

19 

20 

3  0 

24 

15 

22 

24 

30 

16 

24 

28 

33 

32 

33 

30 

28 

34 

26 

MONTE  VISTA 

MAX 

39 

37 

43 

37 

36 

35 

42 

37 

42 

45 

47 

38 

32 

30 

40 

35 

39 

33 

33 

32 

41 

35 

38 

42 

43 

50 

43 

45 

40 

50 

39 

MIN 

18 

6 

1 1 

2 : 

25 

5 

3 

13 

29 

18 

16 

24 

10 

-  2 

18 

16 

16 

1 1 

7 

7 

16 

7 

9 

4 

18 

14 

13 

11 

18 

12 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

47 

32 

41 

48 

42 

46 

54 

55 

55 

58 

5  7 

38 

42 

42 

50 

48 

MIN 

34 

29 

19 

19 

21 

21 

19 

21 

22 

25 

24 

31 

22 

16 

15 

18 

29 

22 

20 

22 

30 

15 

15 

24 

24 

36 

25 

22 

21 

20 

22 

MONUMENT    2  WSW 

MAX 

21 

23 

3  1 

44 

41 

45 

52 

54 

46 

56 

54 

53 

46 

MIN 

31 

14 

3 

23 

15 

6 

22 

18 

32 

34 

35 

19 

14 

7 

15 

13 

12 

10 

7 

11 

13 

10 

18 

28 

3  1 

29 

16 

19 

15 

34 

IB 

NORT  HDALE 

MAX 

5 1 

50 

43 

41 

52 

48 

42 

34 

37 

39 

39 

42 

40 

42 

38 

49 

48 

49 

52 

44 

MIN 

31 

30 

17 

21 

20 

13 

22 

31 

24 

27 

22 

17 

20 

20 

22 

-  5 

7 

10 

27 

10 

14 

17 

32 

34 

22 

24 

19 

34 

20 

NORTH  LAKE 

MAX 

32 

35 

34 

40 

41 

38 

44 

51 

52 

49 

46 

45 

48 

48 

46 

43 

MIN 

25 

15 

9 

22 

15 

18 

18 

26 

!  9 

21 

22 

18 

i  1 

2 

20 

14 

10 

1  8 

10 

9 

26 

15 

23 

24 

25 

34 

16 

19 

17 

32 

18 

NORWOOD 

MAX 

43 

4  1 

50 

51 

50 

51 

46 

3  b 

39 

41 

48 

40 

32 

36 

41 

41 

37 

44 

48 

4  3 

46 

46 

45 

46 

49 

43 

MIN 

30 

: ' 

13 

24 

13 

16 

20 

27 

28 

25 

21 

26 

13 

14 

17 

25 

26 

6 

12 

16 

27 

6 

15 

23 

31 

32 

25 

21 

20 

34 

21 

OURAY 

MAX 

33 

34 

47 

52 

5  1 

45 

34 

35 

43 

44 

43 

37 

38 

41 

36 

42 

5  1 

42 

46 

46 

52 

48 

43 

MIN 

30 

21 

12 

27 

19 

13 

20 

26 

31 

2  1 

30 

22 

.  1 

10 

15 

24 

25 

13 

16 

19 

29 

11 

23 

23 

33 

33 

30 

23 

22 

35 

22 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

39 

4 : 

42 

50 

40 

48 

52 

41 

40 

48 

49 

42 

4._ 

43 

48 

50 

42 

35 

47 

41 

37 

38 

47 

51 

42 

46 

51 

52 

52 

48 

44 

MIN 

29 

28 

10 

9 

19 

12 

1  1 

24 

32 

29 

23 

31 

25 

12 

24 

17 

26 

21 

10 

13 

28 

1 

7 

13 

25 

31 

17 

19 

16 

29 

19 

PALISADE    1  S 

MAX 

6  l 

5  i 

43 

45 

4  0 

53 

50 

46 

46 

48 

51 

45 

40 

50 

54 

50 

53 

55 

47 

49 

MIN 

37 

32 

24 

25 

30 

27 

28 

27 

28 

33 

33 

33 

2  9 

24 

28 

27 

33 

25 

25 

30 

36 

IB 

28 

29 

3  3 

37 

33 

31 

30 

32 

29 

PAONIA 

MAX 

43 

45 

48 

56 

59 

60 

59 

51 

44 

43 

49 

5  1 

44 

45 

47 

43 

42 

4  3 

54 

58 

46 

53 

54 

53 

5  1 

50 

49 

MIN 

31 

29 

18 

20 

18 

16 

16 

20 

20 

22 

25 

30 

21 

14 

15 

25 

31 

25 

3  1 

21 

31 

1 . 

23 

23 

27 

34 

28 

24 

25 

30 

23 

PARADOX 

MAX 

61 

62 

6  3 

50 

4  8 

55 

60 

59 

51 

45 

5  3 

45 

47 

45 

55 

58 

45 

53 

52 

53 

47 

58 

52 

MIN 

34 

27 

19 

23 

20 

21 

20 

21 

31 

23 

25 

31 

25 

13 

17 

23 

28 

20 

1  9 

22 

32 

17 

18 

20 

24 

37 

29 

24 

22 

31 

23 

PARKER   9  E 

MAX 

61 

6 1 

30 

43 

35 

28 

24 

31 

40 

37 

45 

48 

51 

57 

59 

56 

50 

52 

57 

60 

4f 

MIN 

31 

14 

11 

24 

16 

15 

16 

21 

22 

23 

27 

23 

12 

4 

20 

16 

18 

7 

6 

2 

25 

13 

18 

23 

30 

29 

21 

25 

23 

33 

IB 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

6 1 

35 

30 

28 

38 

3  3 

32 

57 

57 

64 

65 

63 

6  1 

50 

4  7 

52 

67 

51 

MIN 

32 

20 

14 

3  . 

25 

16 

24 

22 

33 

26 

28 

28 

16 

11 

30 

25 

24 

20 

17 

15 

21 

22 

37 

27 

3  8 

33 

31 

26 

20 

25 

2 

RANGELY 

MAX 

41 

45 

50 

4  3. 

36 

40 

37 

37 

36 

35 

47 

45 

40 

41 

38 

31 

40 

43 

MIN 

25 

25 

17 

24 

14 

15 

12 

15 

1  6 

17 

28 

2  i 

12 

14 

3  3 

20 

1  3 

16 

1  8 

2  1 

_  2 

8 

1 1 

20 

30 

22 

25 

24 

25 

IB 

RED   FEATHER   LAKES   6  SE 

MAX 

58 

52 

39 

35 

50 

36 

20 

20 

40 

'  36 

42 

35 

v; 

51 

52 

50 

45 

5 1 

48 

43 

MIN 

27 

15 

14 

1  B 

-  1 

-  1 

14 

14 

23 

25 

25 

18 

-  2 

-  1 

13 

9 

-  2 

1  2 

20 

2 

20 

10 

29 

23 

27 

27 

17 

16 

15 

30 

15 

RICO 

MAX 

50 

'  1 

51 

4  3 

5  1 

56 

49 

36 

43 

48 

50 

43 

35 

39 

42 

34 

32 

42 

47 

42 

35 

43 

47 

53 

50 

42 

4  3 

MIN 

21 

It 

-  1 

9 

1  1 

5 

18 

29 

15 

1  6 

18 

11 

4 

;  , 

15 

15 

3 

4 

21 

6 

9 

9 

35 

23 

6 

e 

6 

29 

11 

RIFLE   2  ENE 

MAX 

59 

56 

48 

45 

47 

65 

54 

47 

43 

45 

42 

45 

35 

49 

54 

43 

50 

48 

52 

46 

53 

46 

MIN 

29 

29 

15 

16 

12 

12 

I  3 

14 

1 1 

17 

21 

28 

19 

9 

13 

23 

30 

26 

13 

14 

30 

12 

21 

17 

3  3 

33 

21 

3  5 

17 

26 

19 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

7 1 

59 

6 1 

33 

36 

3  3 

31 

40 

3  0 

37 

58 

58 

64 

63 

68 

63 

59 

44 

49 

69 

53 

MIN 

31 

28 

8 

21 

28 

10 

17 

15 

33 

20 

19 

30 

24 

12 

24 

25 

23 

20 

16 

1  9 

19 

3  0 

27 

22 

21 

30 

33 

2  9 

22 

25 

22 

RUSH   2  NNE 

MAX 

65 

" 

36 

25 

26 

39 

)  3 

37 

52 

55 

56 

65 

65 

56 

5  1 

55 

59 

50 

MIN 

27 

1  3 

12 

10 

10 

18 

15 

28 

26 

25 

19 

11 

11 

8 

1  1 

16 

1 1 

9 

7 

14 

19 

25 

29 

29 

32 

21 

19 

21 

25 

1  7 

RUXTON  PARK 

MAX 

47 

34 

50 

25 

40 

36 

39 

40 

38 

45 

47 

49 

49 

48 

39 

42 

48 

48 

41 

MIN 

28 

15 

9 

19 

1 

3 

11 

17 

26 

25 

25 

18 

2 

0 

21 

8 

12 

1 1 

8 

5 

27 

12 

23 

20 

22 

28 

14 

1  5 

14 

27 

15 

MAX 

59 

40 

30 

28 

39 

41 

45 

46 

51 

51 

56 

58 

60 

48 

51 

52 

57 

48 

MIN 

37 

22 

12 

27 

19 

11 

21 

22 

35 

:  B 

30 

22 

13 

9 

27 

18 

19 

15 

13 

12 

30 

15 

27 

26 

34 

33 

25 

25 

23 

34 

22 

SAGUACHE 

MAX 

44 

37 

46 

38 

38 

42 

45 

44 

43 

49 

38 

35 

36 

49 

37 

41 

40 

37 

37 

39 

37 

44 

42 

47 

49 

43 

3  9 

42 

48 

41 

MIN 

26 

25 

6 

12 

23 

9 

11 

18 

28 

20 

17 

25 

11 

5 

22 

1 

22 

21 

1  1 

10 

15 

15 

18 

15 

18 

22 

19 

19 

15 

17 

17 

SAL  IDA 

MAX 

54 

45 

46 

47 

45 

37 

40 

47 

50 

50 

58 

45 

34 

32 

49 

38 

43 

41 

44 

41 

43 

45 

51 

52 

53 

53 

43 

49 

53 

54 

44 

MIN 

21 

19 

15 

29 

18 

0 

2 

5 

27 

13 

17 

23 

15 

-10 

11 

21 

9 

15 

11 

8 

27 

11 

30 

20 

3  4 

36 

IB 

15 

14 

33 

16 

SEDGWICK   5  S 

MAX 

69 

59 

:  5 

46 

35 

59 

51 

62 

60 

65 

66 

52 

42 

52 

45 

3  7 

27 

28 

36 

32 

32 

45 

56 

62 

t.) 

53 

34 

52 

55 

61 

49 

MIN 

31 

19 

I  : 

28 

17 

17 

26 

20 

30 

26 

26 

34 

24 

13 

25 

21 

22 

21 

3 

13 

19 

13 

34 

29 

!■ 

32 

25 

27 

26 

28 

23 

&««  Reference  Notes  Following  Station  j^^ex 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLOPADO 
NOVEMBER  1961 


Day  01  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

S I LVERTON 

MAX 

40 

28 

40 

42 

41 

44 

42 

40 

47 

50 

48 

40 

33 

41 

46 

40 

40.1 

M  I  N 

23 

10 

-  8 

-  3 

0 

-10 

-  6 

5 

25 

7 

5 

15 

8 

-  5 

7 

9 

5 

-  8 

-  8 

-  5 

5 

-  6 

-  6 

-  9 

-  2 

26 

-  2 

-  1 

-  5 

10 

2.5 

SP1CER 

MAX 

44 

37 

28 

31 

22 

37 

40 

48 

50 

50 

44 

39 

39 

29 

3  7 

30 

42 

37.7 

M  I  N 

21 

10 

9 

17 

-17 

-  7 

5 

10 

19 

17 

24 

18 

0 

-  4 

2 

2 

4 

0 

9 

7 

18 

6 

12 

14 

24 

29 

9 

17 

9 

9.8 

SPRINGFIELD   7  WSW 

MAX 

68 

57 

54 

56 

39 

54 

48 

56 

55 

59 

68 

54 

30 

31 

32 

32 

60 

47.4 

MIN 

42 

27 

13 

30 

23 

19 

24 

24 

38 

36 

34 

30 

23 

16 

20 

19 

19 

19 

7 

11 

25 

21 

31 

29 

32 

39 

28 

26 

21 

32 

25.3 

SPR I NGF I ELO  8  S  . 

MAX 

70 

60 

58 

40 

55 

49 

58 

55 

29 

32 

33 

33 

32 

36 

58 

47.2 

MIN 

30 

29 

15 

15 

23 

20 

26 

22 

38 

35 

29 

27 

18 

i  ' 

17 

20 

21 

6 

7 

12 

21 

28 

29 

39 

28 

29 

22 

23 

23.4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

50 

41 

28 

34 

35 

37 

49 

53 

52 

53 

46 

36 

4  7 

43 

40.6 

MIN 

31 

17 

-  2 

21 

-  8 

-  6 

3 

7 

14 

15 

22 

16 

2 

-  1 

9 

20 

14 

-  3 

-  2 

22 

-  2 

20 

8 

17 

31 

12 

25 

5 

19 

11.5 

STERLING 

MAX 

56 

70 

28 

57 

41 

41 

59 

49 

63 

6 1 

65 

65 

42 

39 

52 

3? 

48 

47.5 

MIN 

28 

23 

11 

23 

16 

14 

20 

16 

23 

23 

25 

31 

25 

14 

21 

:■- 

22 

2  1 

8 

10 

1- 

10 

17 

25 

26 

26 

25 

29 

22 

25 

20.4 

STRATTON   3  NE 

MAX 

68 

58 

55 

43 

41 

57 

52 

56 

62 

65 

69 

50 

33 

39 

34 

25 

2  5 

30 

30 

33 

45 

50 

57 

62 

53 

43 

43 

54 

60 

48.2 

MIN 

37 

19 

7 

22 

11 

15 

18 

20 

28 

20 

28 

30 

15 

5 

22 

18 

22 

19 

8 

8 

2S 

20 

18 

30 

28 

30 

24 

22 

23 

31 

20.8 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

39 

24 

35 

26 

3 1 

44 

45 

5 1 

46 

45 

29 

3  7 

2  5 

30 

34 

30 

37 

35.6 

MIN 

15 

11 

5 

10 

-  6 

-  4 

2 

5 

16 

13 

16 

13 

-16 

-22 

-  1 

4 

9 

10 

-  6 

-  4 

16 

-4 

"4 

6 

16 

0 

1 

-  5 

15 

4.6 

TACONY   7  SE 

MAX 

68 

48 

6 1 

5 1 

42 

55 

56 

70 

30 

62 

51.1 

MIN 

31 

30 

14 

37 

22 

12 

22 

29 

25 

27 

27 

19 

11 

28 

26 

2  4 

/ 

17 

22 

21 

27 

27 

27 

30 

33 

28 

17 

27 

24.5 

TAYLOR  PARK 

MAX 

39 

30 

29 

3J 

33 

42 

45 

47 

45 

33 

36 

35.2 

MIN 

16 

-  3 

24 

-  1 

-  1 

6 

8 

16 

13 

14 

19 

6 

-12 

11 

13 

22 

13 

-  3 

-  1 

21 

-20 

-  3 

-  2 

1 

2  6 

-  1 

-  6 

-12 

2 

5.7 

TELLUR I OE 

MAX 

34 

29 

43 

44 

37 

45 

52 

43 

42 

54 

52 

36 

37 

43 

45 

45 

37 

40 

39 

37 

33 

41 

46 

46 

38 

46 

45 

45 

5  1 

41 

42.3 

MIN 

28 

12 

-  1 

11 

7 

0 

5 

14 

27 

15 

16 

19 

2 

-  1 

a 

16 

20 

0 

2 

9 

25 

-  7 

9 

12 

26 

26 

9 

10 

7 

31 

12.0 

TRINIDAO 

MAX 

62 

54 

56 

55 

38 

54 

52 

60 

57 

61 

69 

60 

28 

36 

38 

32 

33 

3  3 

42 

52 

50 

54 

3  H 

59 

59 

62 

57 

5 1 

56 

59 

51.2 

MIN 

34 

25 

17 

32 

24 

19 

20 

35 

30 

31 

30 

27 

22 

8 

26 

21 

19 

21 

19 

18 

23 

22 

30 

30 

31 

23 

28 

24 

24 

37 

25.1 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

64 

47 

56 

52 

38 

57 

51 

60 

60 

65 

70 

40 

30 

34 

31 

31 

35 

43 

54 

5 1 

56 

62 

62 

61 

6  5 

56 

54 

59 

56 

51.2 

MIN 

35 

15 

14 

25 

24 

20 

21 

29 

36 

30 

36 

25 

10 

15 

25 

22 

22 

14 

14 

15 

28 

22 

28 

30 

27 

28 

26 

22 

23 

35 

23.9 

TWO  BUTTES   1  NW 

MAX 

62 

58 

49 

52 

42 

55 

50 

5  8 

54 

61 

71 

55 

31 

33 

3  o 

40 

35 

3  3 

3  2 

43 

48 

55 

56 

62 

5  6 

35 

52 

60 

49  .0 

MIN 

42 

25 

12 

35 

20 

25 

25 

24 

39 

34 

29 

31 

25 

12 

25 

21 

11 

11 

12 

24 

19 

26 

30 

30 

30 

28 

28 

25 

30 

25  .1 

URAVAN 

MAX 

5  1 

46 

47 

53 

50 

50 

57 

60 

59 

59 

b'j 

53 

55 

52 

56 

57 

50 

45 

45 

54 

54 

54 

56 

53 

50 

58 

53.3 

MIN 

38 

35 

23 

26 

24 

20 

22 

26 

34 

28 

23 

28 

26 

19 

22 

26 

33 

26 

24 

25 

35 

,  0 

23 

24 

25 

25 

25 

2  i 

25 

33 

26.2 

VALLECI TO  DAM 

MAX 

43 

40 

43 

49 

33 

43 

53 

45 

39 

51 

51 

45 

43 

43 

49 

50 

43 

40 

37 

32 

36 

45 

50 

40 

63 

45 

44.4 

MIN 

30 

19 

11 

17 

21 

10 

18 

26 

31 

23 

22 

27 

23 

15 

16 

21 

24 

5 

13 

15 

26 

3 

11 

17 

28 

30 

19 

20 

18 

26 

19.6 

WAGON  WHEEL   GAP    3  N 

MAX 

43 

45 

30 

47 

45 

45 

29 

38 

31 

49 

40 

45 

3  3 

33 

20 

3  5 

34 

32 

28 

31 

38 

40 

32 

33 

43 

46 

32 

34 

29 

36.7 

MIN 

26 

11 

-  7 

-  3 

1 

2 

-12  - 

■14  - 

-  6 

3 

5 

8 

-13 

16 

-  5 

-  9 

-  8 

0 

-  3 

-  5 

-  6 

15 

0 

-  3 

-10 

-  7 

-0.9 

WALDEN 

MAX 

45 

32 

31 

32 

28 

34 

42 

47 

45 

50 

44 

35 

31 

33 

30 

38 

33 

30 

34 

30 

28 

40 

42 

39 

40 

38 

37 

44 

39 

36.6 

MIN 

23 

12 

2 

8 

-15 

-12 

0 

3 

12 

10 

16 

19 

-  4 

-  6 

3 

14 

5 

6 

-  6 

-  2 

17 

25 

17 

22 

27 

5 

22 

10 

24 

8.7 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

58 

49 

52 

54 

35 

55 

50 

62 

57 

64 

62 

55 

3 1 

3 1 

3  3 

47 

53 

48 

49 

54 

57 

60 

60 

51 

52 

59 

60 

50.6 

MIN 

30 

24 

12 

35 

26 

17 

21 

23 

41 

31 

39 

25 

19 

8 

29 

21 

21 

17 

17 

16 

27 

23 

36 

39 

41 

38 

25 

23 

22 

42 

26.3 

WAT  ER  DA  L  E 

MAX 

62 

5  5 

49 

42 

66 

45 

5? 

45 

35 

38 

26 

38 

35 

30 

39 

59 

61 

57 

36 

I  □ 

45 

60 

46.7 

MIN 

40 

26 

11 

31 

21 

12 

21 

25 

27 

28 

28 

28 

24 

22 

20 

20 

21 

8 

10 

6 

12 

14 

28 

29 

30 

32 

21 

21 

19 

22 

22.0 

WESTCL I FFE 

MAX 

J7 

39 

35 

38 

42 

37 

43 

49 

50 

50 

52 

43 

48 

51 

52 

42.6 

MIN 

32 

15 

1 

32 

11 

-  8 

2 

17 

23 

16 

18 

22 

10 

-10 

24 

12 

5 

5 

0 

5 

27 

18 

17 

32 

27 

15 

14 

11 

32 

14.3 

WETMORE   2  S 

MAX 

58 

50 

56 

62 

62 

39 

49 

45 

48 

53 

57 

61 

59 

47 

5  2 

54 

60 

49.7 

MIN 

34 

23 

13 

32 

20 

14 

25 

23 

26 

32 

36 

25 

19 

11 

24 

21 

i  6 

17 

13 

16 

34 

19 

26 

19 

33 

32 

26 

26 

27 

34 

23.9 

WIGGINS   7  SW 

MAX 

65 

50 

55 

48 

63 

65 

60 

38 

46 

39 

40 

58 

59 

62 

48 

38 

46 

46 

62 

48.4 

MIN 

27 

22 

10 

24 

18 

11 

16 

16 

1  9 

20 

19 

29 

21 

8 

21 

19 

24 

18 

2 

3 

lu 

24 

25 

22 

24 

28 

28 

16 

22 

16.7 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

MAX 

30 

25 

28 

32 

26 

38 

37 

34 

39 

46 

39 

29 

26 

30 

41 

28 

27 

26 

25 

24 

19 

28 

j2 

33 

27 

27 

33 

36 

36 

30 

31.1 

MIN 

20 

8 

3 

1  1 

15 

10 

16 

24 

16 

18 

15 

6 

4 

20 

16 

12 

4 

5 

6 

17 

-  2 

. ; 

15 

22 

22 

12 

15 

13 

22 

12.7 

WRAY 

MAX 

74 

69 

58 

53 

41 

61 

53 

62 

61 

64 

68 

59 

42 

51 

41 

32 

30 

32 

41 

36 

36 

47 

57 

60 

60 

50 

40 

39 

57 

56 

51.1 

MIN 

29 

24 

10 

24 

16 

13 

24 

17 

27 

20 

24 

33 

26 

13 

28 

23 

26 

23 

13 

10 

12 

14 

26 

27 

27 

28 

27 

26 

20 

27 

21.9 

YUMA 

MAX 

73 

70 

60 

54 

42 

58 

60 

63 

63 

65 

61 

56 

40 

50 

36 

27 

29 

33 

40 

34 

37 

50 

55 

61 

60 

61 

45 

51.2 

MIN 

31 

22 

9 

26 

15 

15 

22 

19 

22 

24 

28 

32 

23 

12 

25 

20 

23 

21 

0 

8 

19 

15 

23 

31 

30 

28 

20 

20.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

A°' 

MONTROSE  NO  1  (a) 

EVAP 

.05 

.01 

.06 

.02 

.03 

.05 

.04 

.04 

.05 

.04 

.05 

.03 

.04 

.05 

.04 

.03 

.02 

.08 

.02 

.03 

.03 

.04 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.05 

.03 

.07 

1.15 

WIND 

25 

72 

20 

18 

22 

18 

25 

18 

20 

21 

17 

41 

47 

35 

33 

32 

48 

36 

22 

39 

81 

27 

19 

21 

29 

34 

26 

19 

20 

50 

935 

PUEBLO  CITY  RES  (b) 

EVAP 

.03 

.23 

WIND 

20 

160 

120 

280 

120 

20 

30 

30 

30 

20 

10 

130 

60 

30 

40 

130 

80 

40 

20 

10 

20 

100 

270 

90 

140 

170 

60 

80 

20 

100 

2430 

MAX 

64 

59 

40 

47 

52 

41 

47 

MIN 

33 

36 

30 

37 

32 

31 

31 

VALLECI  TO  DAM 

EVAP 

.02 

.05 

.06 

.07 

.02 

.02 

.02 

.05 

.08 

.05 

.02 

.04 

.02 

.06 

.03 

.02 

WIND 

11 

13 

10 

13 

7 

10 

12 

2 

7 

9 

27 

21 

4 

26 

10 

IK 

17 

18 

4 

18 

10 

11 

13 

1 

14 

7 

9 

ID 

5 

337 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

Cb)   PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


See  R«iar«nc«  Nolee  Following  Station  Index 
-  171  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
NOVEMBER  1961 


AKRON  FAA  AP 


ALAMOSA  WB  AP 


BURLINGTON 


CEDAREDGE 
CHEESMAN 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 


CRESTED  BUTTE 


DENVER  WB  AP 


EAGLE  FAA  AP 
ESTES  PARK 
EVERSOLL  RANCH 
FORT  COLLINS 
FORT  MORGAN 
FRASER 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  LAKE  1  WNW 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GROVER  10  W 


HOLYOKE 
IDAHO  SPRINGS 
JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
KIT  CARSON 
LAS  ANIMAS  1  N 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNjWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

T 

T 

T 

T 

T 

0.7 

T 

T 

1.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 . 6 

1 .  0 

T 

T 

2  0 

0.5 

3.0 

6 . 0 

T 

2 

2 

5 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

7 

T 

T 

0  .  3 

0.  4 

5 . 5 

5 

7.0 

T 

T 

3.0 

0.5 

0.3 

T 

T 

T 

T 

- 

T 

T 

T 

10 

T 

T 

2.0 

T 

T 

2 

2.0 

4.0 

2 

r 

0.9 

0.9 

2.  0 

1 

T 

T 

1  .  0 

2.0 

T 

T 

8  .  0 

2 . 0 

2.0 

3 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0. 1 

T 

T 

T 

3.  0 

T 

T 

1 

5 

6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.  7 

3.5 

T 

T 

3 

4.0 

T 

0.8 

1 

T 

T 

1 

8 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0  .  5 

T 

2.0 

0.5 

2.0 

5.5 

2 

2 

3 

2 

1 

6 

4 

2.0 

2 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

0.5 

T 

1.0 

1.0 

0.3 

9.0 

1 

1 

1 

8 

T 

0.5 

1.5 

2.0 

9.5 

* 

4 

S 

7 

15 

15 

13 

11 

8 

5 

3 

2 

10 

Day  of  month 
17 
1  .  0 

1.8  0.1 

2 

0.2 


See  reference  notes  following  Station 
-  172  - 


0.5 
1 

Index 


19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2ti 

29 

30 

T 

T 

2 

2 

2 

1 

T 

2.3 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

0.2 

4.0 

1 

8.0 

T 

1.0 

T 

1.0 

T 

7 

6 

12 

12 

9 

8 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

T 

T 

T 

0.3 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0.3 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2.0 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

2 

T 

T 

0.5 

1 

T 

T 

T 

0.8 

T 

1 . 5 

5 .  5 

1.0 

1 . 0 

7.0 

3.0 

T 

T 

4 

4 

9 

s 

8 

8 

14 

15 

14 

14 

13 

12 

T 

5 

4 

4 

3 

1 

T 

T 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

7 

2.0 

T 

1 

T 

1.3 

1.1 

T 

T 

T 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1  .  8 

3 

2 

4 

3 

1 

T 

6 

6 

8 

£ 

7 

7 

.7 

7 

6 

5 

5 

5 

* 

4.0 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

0.4 

3.0 

0.5 

2.0 

2.5 

6 

6 

8 

7 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 

1.0 

2 

1 

6.0 

7 

5 

8 

7 

6 

6 

S 

4 

4 

4 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

2 

2 

1 

T 

T 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

4.0 

T 

14 

7 

7 

7 

7 

T 

T 

Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
NOVEMBER  1961 


Station 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2  i 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3i 

LIMON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNP 

3.5 

T 

T 

1.0 
1 

MANASSA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

- 

_ 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .  5 
1 

r 

T 

2.5 
2 

2 

1 

1 

1.5 
2 

2 

1 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1.5 
1 

T 

1.0 
T 

2.5 

1.0 

0.5 
T 

T 

T 

4.5 

5 

3 

2 

1 

T 

T 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.1 
1 

1.2 
1 

2.6 

5.3 

1  .  2 

T 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
9 

5.0 
9 

9 

8 

8 

8 

7 

6 

5 

5 

3 

7.0 
10 

3.0 
12 

lo 

10 

9 

7.0 
15 

1.0 
13 

10 

9 

4.0 
13 

2.0 
14 

12 

1  1 

10 

T 

9 

8 

7 

5 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.0 
4 

1.0 
4 

2 

2 

2 

T 

2 

4.0 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

PUEBLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0 . 3 

3.5 
1 

T 

4.3 

3 

0 . 3 

0.3 
T 

0.3 
T 

T 

0.4 

0.1 
T 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.0 

3 

1 

T 

1 

3.0 

11.0 
in 

3.0 

7 

1.0 

T 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

6.0 

13.  5 

4.5 

1.0 

0.5 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
4 

3 

3 

2 

4.0 

SAL I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

13 

9 

8 

T 

8.2 

3.0 

T 

1 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

0.5 

T 

1.0 

2.0 

0.5 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
18 

2.0 
20 

16 

15 

T 

-1  .  0 

T 

6  .  0 

T 

T 

1  1 

14 

T 
1 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

3 

3.0 
3 

T 

O.K 

0.5 

3.0 

1.0 

2.0 
T 

T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

SPRINGFIELD  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

- 

- 

3 

T 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 
3 

2.5 
4 

1.2 
4 

2.6 

1.1 

6.5 

7  .  0 
10 

1.0 

5 

SUGAR  LOAF  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

8 

8 

8 

1 0 

1 0 

1  0 

10 

1  0 

1  0 

10 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

1.0 

4.6 

0.7 

WAGON  WHEEL  GAP 

3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
16 

1.0 

T 

1.0 

T 

1.0 

T 

2.0 

2.0 

4.0 

T 

T 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1 

1.0 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

4.0 
5 

5 

5 

1  .  5 
7 

7 

5 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

0. 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
6 

1  .  5 

5 

5 

3.5 
7 

1.0 

5 

1.0 
4 

WOLF  CREEK  PASS 

4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

23 

22 

21 

20 

20 

20 

20 

19 

18 

16 

15 

15 

14 

14 

14 

15 

14 

la 

19 

23 

24 

22 

21 

20 

23 

23 

20 

19 

1< 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in 

Soil  t 

Day  01  Month 

rage 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7:00  A 

M. 

37 

38 

33 

35 

35 

33 

34 

33 

34 

35 

36 

37 

35 

33 

33 

32 

32 

33 

32 

31 

30 

31 

32 

32 

33 

34 

34 

34 

33 

33 

33.6 

7:00  P 

H. 

45 

38 

38 

39 

38 

38 

37 

38 

42 

43 

40 

38 

36 

35 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

37 

38 

36 

37 

34 

38 

36.2 

6 

Inches 

7:00  A 

y . 

39 

40 

35 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

37 

38 

38 

37 

3  4 

34 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

33 

34 

35 

34 

34 

34 

34.6 

7:00  P 

45 

40 

38 

40 

39 

39 

38 

39 

4  2 

43 

39 

38 

38 

35 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

38 

38 

37 

37 

34 

37 

36.7 

12 

Inches 

7:00  A 

42 

43 

41 

40 

40 

39 

39 

38 

38 

40 

40 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

36 

36 

36 

36 

34 

37.3 

7:00  P 

44 

43 

40 

41 

40 

39 

39 

39 

40 

41 

40 

40 

39 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

35 

36 

36 

37 

35 

36 

36 

37.5 

24 

Inches 

7:00  A 

48 

47 

46 

45 

45 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

42 

41 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

39 

41.5 

7:00  P 

M  ■ 

47 

47 

46 

45 

44 

44 

43 

43 

43 

44 

43 

43 

43 

42 

41 

40 

40 

39 

38 

39 

38 

37 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

39 

38 

41.2 

36 

Inches 

7:00  A 

M. 

51 

50 

50 

49 

48 

48 

47 

47 

44 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

44 

44 

43 

43 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

42 

41 

41 

41 

44.7 

7:00  P 

H. 

51 

50 

50 

49 

48 

48 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

44 

44 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

44.7 

72 

Inches 

7:00  A 

M. 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

4  9 

49 

52.7 

7:00  P 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

51 

50 

49 

49 

52.6 

C  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


NOVEMBER  1961 


STATION  INDEX 


AKRON  4  E 

AKRON  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA  wB  AIRPORT 

ALLENSPARK 

AlTENBERN 

AMES 

ANT ERO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

AR80LES 


AYER  RANCH 
BAILEY 

8IG  SPRINGS  RANCH 


BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BREO-ENRIDGE 

BRIG&SDALE  2  NW 

BUENA  VISTA 

BURL INGTON 

SURL [NGTON  1Z  NNE 

BUTLER  RANCH 

BYERS 

CAMPO    1 1  WSW 
CANON  C1TT 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEOAPEDGE 
CENTER 
CHEESMAN 
CHERAW 

CHERRY  CREEK  DAM 
1  CHE  YE  NNE  WELLS 

CHIMNEY  ROCK 
CIMARRON  3  SE 
CLIFF  LAKES 
CLIMAX  2  NW 
COALDALE   1  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 
COLORADO  NAT  MON 
COLORADO  SPRINGS  WB  • 
COLUMBINE 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  NW 
CUCHARAS  OAM 
CUM8RES 
DEE  R  T  RA  I L 
!  DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 

i  DENVER  WB  AIRPORT 
•DENVER  WB  CITY 
DILLON 

DOHERTY  RANCH 
DOLORES 
OURANGO 
EAOS 

EAGLE  FAA  AIRPOPT 
EASTONVILLE  1  NNW 
EAST0NV1LLE  2  NNE 


WASHINGTON 
WASHINGTON 
ALAMOSA 

BOULDER 


SAN  MIGUEL 


CHEYENNE 
MOFF  A  * 
PITKIN 
EL  PASO 


084B  BOULDER 
0895]  KIOWA 
0898   LAS  ANIMAS 
09091  SUMMIT 
094S|  WELD 

CHAFFEE 
IT  CARSON 


126 


KIT  ' 


37  01 

39  29 

40  39 

38  51 


3B4j  SAN  JUAN 
401  DOUGLAS 
**d  DELTA 
458  SAGUACHE 
5261  JEFFERSON 
539  OTERO 
SAT1  ARAPAHOE 
S64j  CHEYENNE 

570  ARCHULETA 
609  MONTROSE 
6  4*|  RIO  BLANCO 
660  EAGLE 
693  FREMONT 
713  GUNNISON 
7*1    ME  b& 
772  MESA 


959 

979  TELLER 
20*0  HUERFANO 
20*1  CONEJOS 
2162  ARAPAHOE 
2178  LAS  ANIMAS 
2184  RIO  GRANDE 
2192  DELTA 

2220  DENVER 
2225  DENVER 
228l!  SUMMIT 
2312   LAS  ANIMAS 
2326  MONTEZUMA 
2432?  LA  PLATA 
2**6  KIOWA 
2454  EAGLE 
2*9*.  EL  PASO 
2*96  EL  PASO 


2  37  12 
2  38  2* 
2j  39  50 
2>  39  23 
2  38  23 
2  38  26 
2  39  U 
2  39  06 


2  37  21 
2l  40  31 
2  38  52 


1  37  38 
5   37  *0 

2  38  *5 


ECKLEY 

2535 

3 

40  07 

102  29 

C 

EDGEWATER 

2557 

JEFFERSON 

39  45 

105  05 

5450 

5P 

AMC  OF  DENVER 

ELBERT   2  WNW 

;  bit 

ELBERT 

39  14 

104  35 

7025 

5P 

FRANK  R  KELLY 

ELBERT    3  SE 

1 5  9  7 

ELBERT 

104  30 

6750 

EARL  RAMEy 

ELBERT  A  SSW 

2598 

ELBERT 

3?  10 

104  34 

7220 

8A 

HUGH  MUNDY 

ELBERT   6  SSE 

2600 

ELBERT 

39  08 

104  32 

7210 

C 

LELAND  P  OLKJER 

ELBERT  6  SSW 

ELBERT 

39  08 

104  34 

7060 

8A 

ELBERT   8  SW 

ELBERT 

39  07 

104  37 

7240 

5P 

C  M  COLE 

ELECT  RA  LAKE 

LA  PLATA 

2 

37  33 

107  46 

8398 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELK  CREEK 

JEFFERSON 

39  29 

105  22 

8440 

C 

SAMUEL  J  HARG1 S 

ESTES  PARK 

2759 

LAR [MER 

AO  23 

105  31 

7525 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

EVERGREEN 

.  T91 

JEFFERSON 

39  38 

105  19 

7000 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGREEN  2  SW 

27  95 

JEFFERSON 

39  37 

105  21 

7300 

c 

RAY    S  FLEMING 

EVERSOLL  RANCH 

BACA 

1 

37  02 

102  05 

3576 

6P 

6R 

J  C  EVERSOLL 

FAI RPLAY 

281*. 

39  1* 

10000 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  NW 

Kit  CARSON 

3 

39  19 

103  05 

4975 

5P 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

29** 

LOGAN 

3 

102  50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORI  SON 

FOROER  8  S 

2997 

L  INCOLN 

1 

38  33 

103  41 

4739 

6P 

c 

MELVlN  B  SAVAGE 

FORT  COLL  INS 

3005 

LARIMER 

40  35 

105  05 

5004 

7PCGM 

COLORADO  STATE  UN  I V 

FORT  LEWIS 

I    i  t 

LA  PLATA 

2 

37  1* 

108  03 

7595 

JP 

5f 

SAN  JUAN  BASIN  EX   ST A 

FORT  LUPTON 

3027 

WELO 

40  05 

5P 

COLO  CENTRAL  PwR  CO 

FORT  MORGAN 

303S 

MORGAN 

*0  15 

4321 

GT  WEST    SUGAR  CO 

FOUNTAIN 

3063 

EL  PASO 

38  *1 

104  42 

5546 

c 

ARTHUR  E  ORCUIT 

FOWLER 

3079 

OTERO 

38  08 

104  02 

4338 

US  SOIL  CON  SERVICE 

F  RASE  R 

3113 

GRAND 

2 

39  57 

6P 

RONALD  R  TUCKER 

FRU1TA  2  N 

31*6 

MESA 

2 

39  11 

108  44 

4518 

6P 

6F 

S  STEELE  8URGIN 

GARDNER 

3222 

HUERFANO 

1 

37-  46 

105  11 

6970 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY    1  SW 

MESA 

2 

38  40 

108  59 

4562 

5P 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

GENOA 

325E 

LINCOLN 

39  17 

103  30 

A  0  M1LEY 

GEORGETOWN 

3261 

CLEAR  CREEK 

39  42 

105  43 

8570 

5P 

it 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

3359 

GARFIELD 

2 

39  3* 

107  20 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KGLN 

GORE  PASS  RANCH 

3*23 

GRAND 

2 

40  09 

106  28 

7602 

SP 

5P 

MRS   J  M  HOHNHQLZ 

GRANADA  1  w 

3*77 

PROWERS 

I 

38  0*. 

102  19 

3500 

: 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCT ION  WB  AP 

3*88 

MESA 

2 

39  07 

108  32 

4849 

MID 

C  HJ 

'J  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  LAKE   1  WNW 

■.,  -r 

2 

105  50 

8576 

3P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

v..-,f- 

GRAND 

2 

40  11 

105  52 

8288 

11 

5P 

SP 

C 

u  s  bur  reclamat ion 

GREAT  DIVIDE   12  SE 

,  --.  -,  g 

MOFFAT 

2 

40  42 

107  39 

6912 

c 

FRANK    A  BOCHMANN 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

ALAMOSA 

5 

37  43 

105  32 

8120 

5P 

5P 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

35*6 

WELO 

40  26 

464B 

BA 

8A 

c 

GT  WEST   SUGAR  CO 

GREENLAND  8  SE 

EL  PASO 

39  OB 

7350 

c 

FRANK  A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

358* 

DOUGLAS 

39  16 

6725 

c 

KELSEy  pottenger  jr 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

SUMM I T 

2 

39  53 

106  20 

7740 

4f> 

4P 

u  s  bur  reclamat ion 

GREYSTONE 

)60< 

MOFFAT 

2 

40  37 

108  40 

6800 

SP 

5P 

MRS   ANN  M  DUCEY 

GROVER  10  W 

36*3 

WELD 

40  52 

104  25 

5076 

6P 

6P 

GUFFEY  10  SE 

3656 

FREMONT 

38  41 

105  23 

8200 

mrs  Clara  g  nash 

GUNNI SON 

5662 

6UNN ISON 

2 

38  32 

106  56 

7664 

SP 

c 

CITV  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

MOFFAT 

2 

40  22 

107  37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HAPTSEL 

3811 

4 

39  02 

105  48 

8866 

C  H 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

HASWELL 

)  8  2 1 

K  IOW  A 

38  27 

103  10 

4535 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

BOULDER 

39  56 

105  17 

5923 

MRS  LAURA  E  CMESEBRO 

HAYDEN 

3867 

ROUTT 

40  30 

107  15 

6337 

6P 

6P 

A  RAY  GOREE 

HERMIT  7  ESE 

3951 

MINERAL 

5 

3  7  46 

107  08 

9001 

5P 

MRS  MABEL  Wfli&HT 

HOEHNE 

40*7 

37  17 

104  2  3 

5720 

c 

EUGENE   S  PHILPOTT 

HOLLY 

*i  lb 

PROWERS 

38  03 

102  07 

3393 

6A 

W  R  DAVIS 

HOLYOXE 

PHILLIPS 

40  35 

102  18 

3746 

6P 

F  B  FLANAGAN 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  SW 

*129 

GRANO 

40  03 

106  09 

7800 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 

HOY  T 

.1  55 

MORGAN 

40  00 

104  05 

4995 

c 

MRS   BERTHA   w  MEYER 

HUGO 

417! 

L INCOLN 

39  08 

103  28 

5034 

: 

BARBARA  L  MATT  IX 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  33 

7569 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  DA  L  I  A 

4242 

39  42 

102  17 

3961 

THEODORE  W  CLARK 

425C 

LA  PLATA 

37  0"8 

107  38 

6424 

5P 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

PITKIN 

39  OS 

106  37 

10550 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 

JOES 

39  39 

102  41 

4200 

c  » 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  DAM 

438: 

BENT 

38  05 

102  57 

3814 

4P 

4P 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

CLEAR  CREEK 

39  46 

105  51 

10324 

5P 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

441 

SEDGWICK 

41  00 

102  15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL   PWR  PLANT 

KARVAL 

LINCOLN 

38  44 

103  32 

5130 

7* 

EMANUEL   S  INNESS 

06  50 

04  36 

05  29 


05  16 

05  17 

02  27 

03  53 

06  02 

04  20 
06  08 
02  16 
02  09 


02  45 

05  16 
07  48 

04  52 
07  56 

06  07 

05  17 

03  30 

04  51 


OBSERVATION 
TIME  ANT 
TABLES 


07  18  6550 
07  3  1  7096 
07  33  9250  1 
06  12  ;moo 
6525 


07 


UP:  4PI 

8A  8A' 

5P  5f> 

5P  5P 


8000 
,  6137 
5790 
6173     MID  MID 


06  58  8855 

05  18  8500 
04  36  5995  : 

06  27  10018 
04  03  5183 
04  01  5090 
06  21  7884 
08  03  5125 


04  53 

05  00 

06  04 


5292  MID  MIO 
5221  j  MID]  MIO 
8794  4P  4P 
5130  I  5P! 
6940  1  !  9A| 
6550  6P  6P 
4258  5P  5P 
6497  MID  MIO 
7250  6A 


Oftr  LAND  FIELO  ST A 
FEO  AVIATION  AGENCY 
U    S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  C0AT5 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF   WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MRS  BETTY  M  SE I  BEL 

CLARK  WRIGHT 
W  E  GAOO 

RICHARD   CAR- SK  ADEN 
RALPH   J  AYER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H  tlUT  T 

lindel  j  hudson 
agent  d+r  g  w  ry 
u  s  bur  reclamat ion 
thomas  l  platt 

city  of  boulder 
mrs  elsie  e  white 
charles  s  mitchell 
mrs  elva  j  enyeart 
u  s  forest  service 
lloyd  r  swedhin 
ralph  c  binard 
shirley  m  james 
mrs  winifred  orr 
harry  w  newton 

jess  l  perkins 
warden  peni tent 1ary 
s;  west  colo  power  co 

1  us  soil  con  service 

■  philip  r  aust 
william  b  sutley 
board  of  water  comm 
simon  b  schultz 
Corps  of  engineers 
city  water  dep  t 

joe  henderson 

CARL  E  MC  MlLLEN 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
!  HIGH  ALT ITUDE  OBS 
R  L  BANT A 
HAROLD  F  KREUGER 
TE0  A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  MON 


MONTEZUMA  VAl  1RRIG 
GLENN  F  JORDAN 
MRS   MARY   A  YELEN1CK 
WILLIAM  W  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 

EVER  I T  T  L  OAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
W  D  PRESTON 

U    S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MRS  M   A  CROWOER 
LLOYO  C  PYLE 
MALCOLM  R  DAYTON 
WILLARD  C  ROBERTS 
FED  AVIATION  AGENCY 


l  GUY 
HUGH   T  KELLY 


STATION 


KASSLEP 
KAUFFMAN  4 
KIM    15  NNE 
KIOWA    1  W 
KIOWA  5  SE 


LA   JUNTA   FAA  AIRPORT 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

LAKE  MORAINE 

LAMAR 

LAS  ANIMAS  1  N 
LEADV1LLE 
LEADV1LLE   10  WNW 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 
LIMON   10  SSW 


1  LITTLE  HILLS 

LONGMONT  2  ESE 

LONGMONT    6  NW 

LONGS  PEAK 
i  LOS  PINOS  PASS  1  SE 

MAN AS  SA 
'  MANCOS 

;  MAN  I TOU  SPRINGS 
MARvlNE 

MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE   NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT    2  NSW 
MORRISON  1  SW 
j  MULE   SHOE  LODGE    1  SSE 

NEW  P»YM£R 

,  NORTHOALE 

NORTH  LAKE 
,  NORWOOO 

NUNN 

ORDwAy 

OTIS   11  NE 

OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE    1  S 

,  PALISADE  LAKE  2  SSE 
I  PAOLI 

■  PAONIA 
PARADOX 
PARKER  9  E 

■  PARSHALL    10  SSE 
PENROSE    3  NNW 
PITKIN 


,  PLEASANT  VIEW  2  W 
|  PUEBLO  W6  AIRPORT 
I  PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

PYRAMID 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 
RANGE LT 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 

I  R 10  GRANOE  RESERVOIR 

RIVER  SPRINGS  RS 
I  ROCKY  FORD  2  ESE 
I  RUSH  2  NNE 

RUXTON  PARK 


4452 


COUNTY 


JEFFERSON 
WELO 

4538j  LAS  ANIMAS 
El?E?T 

ELBERT 
45851  ELBERT 
45B7  ELBERT 
4603  CHEYENNE 
4686  LINCOLN 
4720  OTERO 

47341  HINSDALE 

4742)  PARK 

475a  EL  PA50 

4770  PROWERS 

48  )*  BENT 

4884  LAKE 

4886  LAKE 

4949  LOGAN 

5001  PUEBLO 

5    L5  ELBERT 

5017  LINCOLN 
504B  R 10  BLANCO 
5U6|  BOULDER 
BOULDER 
LARIMER 
51«d  SAGUACHE 
5322  CONEJOS 
53271  MONTEZUMA 
5352  EL  PASO 

RIO  BLANCO 


5*46  MOFFAT 

5484'  RIO  BLANCO 

5531  MONTEZUMA 

569*  CHAFFEE 

570(J  RIO  GRANDE 

5717  MONTROSE 

5722  MONTROSE 

,  5730  EL  PASO 

57651  JEFFERSON 

5819  HUERFANO 

5922  WELD 

I  5970  DOLORES 

1  5990  LAS  ANIMAS 

j  6012,  SAN  MIGUEL 

6023|  WELD 

.  6131  CROWLEY 

6192  WASHINGTON 

6203  OURAY 

6258  ARCHULETA 

6266  MESA 


627] 


RYE 
SAGUACHE 


R  1  A  RESERVOIR 


HINSDALE 
62991  PHILLIPS 
I  6306  DELTA 

6315  MONTROSE 
1  63261  ELBERT 

6  342  GRAND 
6410  FREMONT 

6513'  Gunnison 
6524  san  miguel 

6560  CONEJOS 

6591  MONTEZUMA 
6740  PUEBLO 
,  6743  PUEBLO 
1  6763|  PUEBLO 
6797  ROUTT 
6811  ROUTT 
6832  RIO  BLANCO 
6930  LARIMER 
7017|  DOLORES 
7031'  GARFIELD 

7060  HINSDALE 
709*1  CONEJOS 

7  1671  OTERO 
72871  EL  PASO 
7309  EL  PASO 
7315  PUEBLO 
7337]  SAGUACHE 
737d  CHAFFEE 
7*2B|  COSTILLA 
7*50,  MINERAL 


SSE 


SAP  I  NERO 
SARGENT  S 
SEOALIA 
SEOGwICK 
SE 1  BERT 
SHAW  6  SSE 
SHOSHONF 
SILVER  LAKE 
SILVER  LAKES 
S  I  LVERTON 


7456  GUNNISON 
7*60  SAGUACHE 
7510  OOUGLAS 
7515  SEOGWICK 
7519  KIT  CARSON 
7557  LINCOLN 
7618  GARFIELD 
76*8  BOULDER 
CLUB  7650  CONEJOS 
7656  SAN  JUAN 


SIMLA 

SPICER 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SPRINGF IElD  B  S 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERL  ING 

STON INGTON 

ST  RAT  TON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SUMM I  TV  1 LLE 
ACOMA 

A CON Y  7  SE 
AY  LOR  PARK 
ELLURIDE 
ERCIO  *  NW 


1  SE 

LAKES  RESERVOIR 
8UTTES  1  NW 
URAVAN 

VALLECITO  DAM 
VON  A 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALOEN 

WALSENBUR&  POWER  PLANT 

WATERDALE 

wESTCLIFFE 

WET MORE  2  5 
WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SW 
WILCOX  RANCH 
WINDSOR 

:P  PARK 
WOLF  CREEK  PASS   1  E 
WOLF  CREEK  PASS  4  W 
WOODLAND  PARK    8  NNW 
WRAY 


7664  ELBERT 
78*8  JACKSON 
7862  BACA 

7866  BACA 

7867  BACA 
7936  ROUTT 
7950  LOGAN 
7992  BACA 

800B  KIT  CARSON 
806*1  LAKE 

8092   RIO  GRANDE 
8154  LA  PLATA 
8157  PUEBLO 
8184  GUNNISON 
8204  SAN  Ml&UEL 
8220  LAS  ANIMAS 
8429  LAS  AN  1 MAS 
8434  LAS  ANIMAS 
B454J  SAN  MIGUEL 
8*68  LAS  ANIMAS 

•50l|  LAKE 
8610  BACA 
856cJ  MONTROSE 
PLATA 
CARSON 
87*21  MINERAL 
87661  JACKSON 
HUERFANO 
LARIMER 
CUSTER 


8781 


B931  ' 

8986  CUSTER 
89971  PUEBLO 
9025  WELD 
90451  DELTA 
9141  WELO 
GRAND 
MINERAL 
91B3I  MINERAL 
9210  TELLER 
9243  YUMA 


9181 


NEW  STATION 
LITTLE  DOLORES  2 


39  30 

40  50 
37  27 
39  21 
39  17 


38  0* 

39  15 
39  17 


2  *0  02 
2  37  12 
1   38  30 


4  40  36 

2  37  49 
l]  37  13 
2.  38  08 
4!  40  42 
l|  38  13 

3  40  16 
2  38  01 


2  37  30 

3  40  36 
2  38  52 
2  38  22 

4  39  31 
2  39  55 

1  38  27 

2  38  36 
2  38  02 

5  37  21 


1    38  17 

1  38  18 

2  40  14 


5  37  05 

1  38  02 

1  38  52 

1  38  51 

1  37  55 

5  38  05 

1  38  32 
5  37  12 
5  37  49 

2  38  29 


1  37  17 
3  39  20 
1,  39  15 

5   37  26 

2  37  31 

1  38  25 

2  38  49 
2  37  57 
1.  37  05 
V  37  10 


1    39  05 

1   37  34 

t  38  22 

2\  37  22 


1    38  08 

1  38  13 

1  37  52 
4  40  09 

2  38  55 
4  40  29 

2  39  54 
V  37  29 

3  37  29 
4J  39  06 
i  40  04 


05  06 

03  56 

03  19 
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REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,   for  the  preceding  12  months  are    carried  in  the  June  is- 
sues of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,     will  be  Published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time    of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  chec^>  a|Jd 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  oe 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  UI- 
fice,  Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 
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Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature  71°  on  the  25th+  at  Eversoll  Ranch. 
Lowest  Temperature  -48°  on  the  12th  at  Taylor  Park. 
Greatest  Total  Precipitation  4.16  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 
Least  Total  Precipitation  0.04  inch  at  Two  Buttes  1  NW. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.21  inches  on  the  11th  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 

Greatest  Total  Snowfall  103.0  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 

Deepest  Snow  on  Ground  72  inches  on  the  19th+  at  Wolf  Creek  Pass  4  W. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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26    |  27 

.04  T 
.05 

.08 

.07 
.06 


28      29  30 


.10     *03  .02! 


.01  .02 
.06     .65  T 


.02  .12 

.04  .06 


.06     .28  .U 


.30  .3S 
T         T  T 


•02      .23  .1* 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 
P  b 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5: OOA  MST 

E- 

io 
s 

o 
o 

a: OOP  MST 

11 : OOP  MST 

Trace 

60-10 

10-49 

66-09 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

80 

66 

67 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

3.7 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

15 

8.4 

++32 

NW 

18 

64 

43 

58 

69 

3 

1 

3 

0 

0 

0 

7 

4.4 

DENVER  WB  AIRPORT 

SSW 

22 

9.0 

49 

W 

21 

60 

42 

49 

59 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

79 

4.6 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

4.6 

37 

NW 

3 

77 

66 

67 

76 

4 

8 

1 

0 

0 

0 

13 

54 

5.6 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

W 

16 

8.1 

42 

W 

21 

74 

52 

54 

71 

1 

3 

2 

ii 

0 

0 

6 

84 

3.9 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT     EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1961 


Day  01  Month 


AKRON   FAA  AP 


ALAMOSA  WB  AP 


ALLENSPARK 


ALTEN6ERN 


ANTERO  RESERVOIR 


BONNY  DAM 


BUENA  VISTA 


BURLINGTON 


CANON  CITY 


CEDAR  EDGE 


CHERRY  CREEK  DAM 

CHEYENNE  WELLS 

CIMARRON   3  SE 

CLIMAX   2  NW 

COCHETOPA  CREEK 

COLLSRAN 

COLORADO  NM 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA    1  E 
DENVER  WB  AP 
DENVER  WB  CITY 
DI LLON 
DURANGO 
EADS 


MAX 
M  I  N 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


53  60 
27  28 


51  45 
16  22 


45  40 
25  30 


39     40  36 


57  53 
28  31 


48  43 
26  26 


51  52 
18  29 


52  45 
22  24 


53  45 
22  27 


60  57 
27  30 


54  55 
29  31 


60  60 
38  45 


49  45 
20  24 


59  61 
28  33 


62  60 
27  33 


62  60 
34  39 


53  48 
35  37 


46  4  5 
13  19 


56  5  0 
26  26 


58  60 
31  28 


49  46 
20  20 


33  24 
17  15 


45  45 
11  12 


58  50 
33  33 


59  56 
25  31 


55  50 
30  34 


47  41 

30  27 


46  42  44 

25  17  22 

55  58  56 
31  30  33 

56  57  58 
29  24  30 

55  59  57 

34  34  37 

3  9  46  37 


56  49 
28  27 


60  63 
25  31 


16     17     18     19     20     21     22     23    24  25 


43 

54 

35 

42 

35 

16 

5 

6 

18 

25 

27 

37 

38 

36 

32 

35 

53 

56 

35 

47 

57 

56 

38 

23 

33 

44 

46 

44 

38.2  '! 

\-j 

-  g 

-  9 

-12 

o 

13.1 

40 

44 

41 

35 

37 

28 

21 

21 

10 

11 

18 

22 

30 

20 

23 

25 

29 

30 

33 

28 

30 

29 

30 

28 

30 

33 

36 

30 

30.3  1 

7 

8 

1 0 

1 1 

-28 

-41 

-38 

-20 

5 

2 

-17 

-15 

-18 

-15 

-1 1 

-  5 

-16 

-20 

-17 

-13 

-14 

-14 

-  6 

-11 

-11 

-  6.6  4 

30 

33 

29 

23 

24 

10 

6 

9 

8 

22 

33 

30 

29 

28 

22 

28 

38 

36 

28 

33 

42 

43 

36 

22 

20 

30 

28 

30 

28.2  t 

g 

g 

-  8 

-11 

-14 

-  5 

5 

13 

1  3 

1  3 

10 

1  0 

25 

26 

10 

18 

2  5 

32 

13 

11 

1 

12 

22 

8 

12,5  f 

43 

43 

43 

37 

30 

29 

22 

25 

20 

25 

26 

32 

29 

29 

3  2 

24 

3  3 

3i 

36 

35 

38 

34 

34 

29 

32 

39 

40 

37 

34.3  [ 

1 7 

15 

15 

22 

8 

7 

-  7 

-11 

-  8 

-  3 

9 

21 

15 

6 

-  1 

15 

13 

3 

0 

3 

4 

6 

-  1 

-  1 

14 

6 

9 

9.1  n 

30 

33 

24 

18 

22 

12 

8 

5 

15 

24 

20 

16 

22 

29 

21 

31 

35 

39 

32 

23 

2  u 

42 

32 

2  3 

28 

31 

27 

1  7 

25.6 

7 

- 1 1 

-  5 

- 1  5 

-  5 

-  2 

-20 

-  1  7 

-18 

-27 

-11 

-17 

-  7 

-18 

5 

-  5 

14 

2 

-  8 

-1  ? 

-  6 

5 

-  1 

0 

11 

2 

-13 

-  5.3  I 

49 

48 

47 

42 

39 

31 

26 

25 

15 

14 

29 

lb 

34 

27 

3  4 

31 

33 

35 

35 

35 

3  6 

37 

35 

35 

30 

33 

37 

37 

35.8  I; 

1 8 
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1  4 

\  2 

14 

19 

13 
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-27 

-20 

9 

22 

1  7 

6 

-  8 
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-  g 
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-  i 
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37 

40 

JB 

36 

21 

19 

18 

12 

16 

23 

27 

3  / 

27 

27 

2  7 

30 

36 

39 

32 

36 

40 

43 

22 

28 

27 

38 

38 

J6 
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10 

6 

6 

6 

12 

7 

9 
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-19 

-15 
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5 

-  4 

9 
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10 

11 

2 
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2 

6 

9 
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-  1 

15 

10 

3 

5.2 

47 

44 

39 

36 

34 

27 

12 

14 

37 

36 

36 

40 

31 

48 

4H 

54 

46 

36 

40 

37 

J  7 

38.2  i 

2  o 

1  3 

Q 

1  2 

4 

-21 

-10 

-14 

-  5 

o 

1 

14 

0 

) 

.u 

16 

26 

13 

7.3  ' 

49 

42 

42 

40 

39 

31 

29 

23 

20 

12 

27 

30 

39 

27 

2  3 

20 

31 

40 

30 

36 

3  5 

3  1 

33 

26 

28 

35 

38 

31 

33.4 

9 

o 

10 

10 

9 

5 

3 

-34 

-33 

-16 

H 

13 

3 

-  2 

-14 

-  8 

-  9 

-10 

-  8 

-  i 

-10 

-  7 

2 

-  2 

0 

0 

-  7 

-  0.9  ' 

40 

45 

39 

36 

30 

25 

18 

15 

2  1 

21 

22 

3  4 

30 

3  1 

2  a 

34 

45 

43 

36 

33 

34 

4  1 

43 

27 

25 

37 

37 

35 

33.9  | 

1 1 

8 

19 

8 

21 

12 

o 

3 

-16 

-13 

-  5 

18 

-  4 

9 

1 

21 

12 

10 

1 

-  . 

1 

21 

-  2 

-  5 

19 

10 

4 

7.7  (f 

63 

46 

60 

40 

42 

33 

21 

23 

30 

28 

38 

3  8 

49 

54 

3 1 

34 

48 

5  Q 

39.4 

27 

22 

2  1 

i  5 

15 

11 

-10 

-10 

-15 

-17 

-11 

-  1 

6 

8 

9 

5 

7 

2  2 

22 

1  8 

19 

21 

24 

1  2 

9 

8 

26 

30 

12.2  f 

51 

53 

44 

34 

27 

21 

6 

1  0 

18 

33 

30 

41 

45 

41 

4  0 

41 

60 

54 

45 

5  9 

62 

50 

30 

42 

49 

47 

47 

41*5 

24 

33 

21 

17 

14 

6 

-  3 

-  4 

-  5 

-  2 

9 

1 

18 

20 

25 

15 

29 

32 

26 

25 

24 

34 

24 

17 

8 

25 

31 

27 

19.0 

48 

55 

43 
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26 

10 

3 

1  7 

37 

35 

38 

45 

42 

32 

40 

52 

58 

45 

45 

C  v 

59 

47 

28 

35 

43 

47 

39 

41,7 

25 

27 

18 

26 
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-  2 

-  5 
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18 
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26 

32 

19 
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35 

3  b 

26 

16 

3 

8 

18 

37 

25 

36 

37 

44 

37 

45 

56 

59 

44 

47 

62 

63 

39 

26 

41 

50 

47 

4! 

40*6 

—  1 

-  2 

-  1 

15 

11 

21 

22 

20 

15 

36 

32 

29 

28 

33 

37 

21 

14 

12 

30 

35 

21 

21.2 

30 

35 

37 

3d 

26 

15 

15 

10 

9 

2  2 

25 

32 

26 

30 

25 

31 

37 

3fl 

32 

29 

34 

44 

38 

16 

22 

26 

27 

3C 

29.0 

i  0 

-  5 

13 

-  1 

4 

1 

-  1 

-20 

-22 

-  7 

-  7 

3 

-  6 

10 

-  3 

18 

9 

-11 

-  fi 

5 

12 

-  5 

-  8 

17 

11 

_ 

2.2 

49 

54 

50 

44 

32 

33 

2  3 

29 

21 

2  3 

32 

37 

39 

30 

36 

37 

39 

46 

32 

32 

45 

42 

31 

35 

35 

40 

38.6 

15 

14 

12 

L2 

13 

12 

i  3 

9 

-18 

-12 

14 

24 

26 

-  2 

13 

-  5 

2 

2 

5 

-  2 

1 

4 

5 

1 

0 

5 

3 

i 

8.4 

55 

62 

50 

4  0 

38 

30 

8 

10 

18 

2  2 

30 

25 

40 

37 

40 

35 

60 

60 

52 

48 

55 

60 

45 

33 

37 

52 

52 

4f 

42.7 

26 

15 

12 

20 

18 

8 

-  7 

-  1 

-24 

-24 

-  6 

-  2 

15 

10 

15 

11 

10 

25 

23 

17 

18 

20 

25 

16 

15 

18 

20 

22 

12.9 

27     28     29     30  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GLE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

49 
28 

52 
25 

45 
28 

40 
15 

43 

9 

40 
18 

37 
15 

36 
16 

22 
10 

16 

1 

16 
-13 

18 
-12 

21 
-15 

23 
-  7 

32 

30 

2 

28 
-  7 

26 
5 

30 
4 

39 
8 

37 
7 

33 

32 
-  6 

30 
-  8 

40 
-  5 

35 
10 

30 
-  6 

31 
-  9 

39 
13 

37 
1  3 

39 

0 

33.1 
4.5 

GEWATER 

MAX 
MIN 

59 
33 

57 
34 

58 
30 

52 
25 

54 

27 

37 
27 

39 
13 

32 
15 

21 
-  7 

13 
-16 

5 

-  1 

21 
-12 

41 
-10 

30 
-  5 

15 
14 

41 
6 

34 
16 

46 
11 

53 
2  0 

60 
2  1 

43 
23 

47 
21 

61 

22 

64 
29 

48 

22 

30 
16 

43 
10 

53 
31 

48 

30 

46 
21 

42.4 
15.7 

TES  PARK 

MAX 
MIN 

41 

22 

49 
24 

48 

28 

36 
19 

38 
28 

35 
21 

31 
3 

30 
14 

16 
-  2 

7 

-  6 

11 
-12 

15 
-  1 

28 
9 

36 
5 

34 
13 

33 
10 

31 
15 

27 
it. 

34 
15 

42 
22 

40 
33 

35 
15 

42 
26 

48 
30 

46 
29 

18 

24 

32 
16 

38 
27 

36 
25 

37 
17 

33.7 
15.6 

ERGREEN 

MAX 
MIN 

54 
20 

56 
12 

50 
21 

48 
15 

49 
15 

45 
11 

39 

5 

39 

5 

17 

-  2 

6 

-20 

15 
-11 

22 
-20 

39 
-11 

39 
-  2 

44 

0 

43 

3 

45 
-  1 

39 
13 

47 

31 
15 

52 
10 

44 

14 

49 
15 

54 
11 

54 

2  0 

36 
12 

28 

0 

35 
1 

42 
27 

41 
15 

41 

10 

40.7 
6.7 

ERSOLL  RANCH 

MAX 
MIN 

70 
29 

71 
25 

66 
40 

60 
33 

61 
22 

38 
22 

49 

32 

45 
14 

14 

5 

9 
3 

22 
-  8 

24 

5 

34 
7 

42 
21 

55 
28 

47 
19 

43 
22 

44 
16 

54 
19 

69 
22 

64 

i  3 

50 
16 

62 
21 

71 

ie 

33 
26 

38 
23 

42 
11 

53 
14 

55 
18 

51 
20 

47.9 
18.7 

AGLER   2  NW 

MAX 
MIN 

56 
27 

58 
28 

62 
15 

52 
21 

55 
20 

42 
12 

40 
11 

34 
13 

27 
3 

5 

-13 

4 

-10 

1  1 
-22 

32 
-12 

27 
-  2 

34 
2 

34 
15 

35 
13 

32 
12 

32 
2 

5  3 
15 

53 
23 

42 
1  9 

1  3 

54 
18 

57 
26 

38 
20 

24 
4 

30 
-  1 

1 1 

44 
21 

43 
25 

36.6 
10.6 

RDER  8  S 

MAX 
MIN 

61 
25 

55 
31 

62 
23 

52 
30 

62 
10 

42 
12 

32 
19 

40 

7 

30 
9 

10 
-  9 

10 
-  4 

i  } 
-26 

12 
-2  3 

30 

33 
0 

42 
10 

37 
1 

39 
9 

37 
-  2 

58 
8 

62 

1  4 

49 
23 

48 

9 

54 
13 

65 
15 

34 
24 

29 
7 

37 
-  3 

51 
10 

52 
12 

47 
19 

41.5 
9.1 

RT  LEW  I S 

MAX 
MIN 

47 

24 

48 
28 

41 
24 

41 

12 

44 

13 

41 

12 

36 
9 

28 
12 

23 
-  1 

23 
7 

20 
4 

16 
-18 

21 
-18 

25 
10 

28 
20 

28 
18 

21 
-  7 

26 

31 

39 
1 

43 
7 

37 

3 

43 
2 

41 
i 

41 

1 

42 
2 

31 
-  1 

32 
-  2 

41 
1 

41 
0 

40 

2 

34.2 
5.4 

|RI  LUPTON 

MAX 
MIN 

55 
26 

50 
23 

56 
26 

50 
18 

52 
24 

'  45 
18 

34 
15 

28 
1  1 

24 

7 

10 
-  5 

6 

-  2 

15 
-13 

20 
-10 

24 
0 

il 
1 

38 
11 

40 
12 

37 
21 

37 
8 

57 
20 

55 
26 

45 
20 

47 
15 

57 
17 

56 
25 

50 
22 

24 
3 

33 

1 

46 
21 

48 
28 

43 
21 

39.1 
13.3 

RT  MORGAN 

MAX 
MIN 

57 
26 

51 
22 

48 
24 

59 
24 

44 

17 

55 
16 

39 
15 

38 
1  1 

38 
5 

18 
-11 

10 
-10 

11 
-18 

20 
-14 

24 
-  9 

29 
-  1 

30 

2 

43 
6 

40 
10 

36 

42 
6 

56 

20 

58 
25 

12 

46 

14 

5C 
17 

49 
24 

28 
-  5 

29 

30 
0 

46 

22 

47 
25 

39.2 
8.9 

ASER 

MAX 
MIN 

36 
21 

40 
-  3 

34 
-  1 

28 
10 

33 
-17 

25 
10 

20 
-10 

20 
-  2 

13 
-11 

13 
-  5 

8 

-10 

a 

-30 

19 
-31 

21 
-19 

34 
-  7 

23 

"  5 

24 
-19 

13 
8 

25 
-17 

38 
14 

33 
-10 

27 
6 

32 
-10 

32 
-17 

40 
-13 

34 
10 

21 
-  3 

21 
-14 

28 
17 

25 
-  5 

28 
8 

25.7 
-  5.0 

:UITA  2  N 

MAX 
MIN 

52 
28 

54 
26 

54 
32 

48 

20 

44 

16 

48 

15 

41 
14 

34 

22 

30 
18 

25 
13 

23 
8 

20 
-  3 

23 
-  2 

27 
-  1 

11 

31 
23 

27 
15 

31 

20 

32 
1 

35 
6 

31 
14 

36 
8 

32 
2 

33 
2 

31 
2 

25 
7 

20 
12 

26 
2 

32 
11 

33 
1 

37 
1 

33.6 
11.3 

iTEWAY   1  SW 

MAX 
MIN 

57 
33 

57 

36 

52 
22 

53 
20 

51 
19 

45 
20 

38 
25 

34 
22 

27 
12 

26 

10 

27 
1 

27 
2 

29 
8 

33 
19 

37 
25 

i  3 
15 

40 
21 

38 
14 

40 
20 

41 
14 

38 
9 

38 
10 

37 
10 

34 
12 

28 
9 

33 
5 

40 
15 

40 
14 

41 
6 

38.4 
15.4 

ORGE  TOWN 

MAX 
MIN 

40 
28 

44 

28 

39 
22 

30 
19 

37 
21 

32 
20 

27 
9 

27 
12 

13 
-  1 

13 
-  8 

10 

-  8 

16 
-  4 

29 
5 

35 
13 

36 
14 

32 
11 

30 
14 

27 
12 

33 
12 

40 
28 

43 

23 

33 
12 

39 
26 

42 
17 

42 
23 

34 
14 

20 
9 

28 
14 

32 
23 

31 
21 

34 
15 

31.3 
14.3 

.ENWOOO  SPRINGS   1  N 

MAX 
MIN 

50 
31 

55 
32 

46 
33 

40 
24 

42 
19 

42 

22 

37 
21 

33 
24 

27 
13 

21 
9 

20 
9 

16 
-  7 

25 

23 
1 

3  5 
15 

30 
25 

28 
9 

27 
21 

26 
15 

35 
25 

33 
11 

32 
11 

31 
4 

35 
5 

35 
4 

32 
24 

28 
1 

26 
4 

35 
22 

32 
8 

35 
4 

32.7 
14.0 

IRE  PASS  RANCH 

MAX 
MIN 

41 
18 

49 
15 

42 
17 

33 
15 

39 
-  4 

37 
7 

33 
0 

27 
10 

19 
2 

12 
-11 

12 
-  6 

15 
-15 

21 
-17 

23 
-12 

27 

34 
-  9 

25 
12 

27 
-  2 

43 
21 

40 
3 

33 
8 

32 
13 

31 
12 

29 
-  6 

30.2 
2.7 

(AND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 
MIN 

52 
34 

56 

33 

54 
33 

47 
27 

43 
21 

46 
21 

40 
19 

32 

22 

29 
12 

25 
13 

19 
4 

21 
-  1 

20 
-  3 

24 
5 

29 
12 

29 
23 

28 

14 

29 
10 

30 
9 

36 
19 

31 
17 

37 
12 

29 
8 

28 
7 

27 
7 

23 
9 

18 
5 

27 
5 

33 
12 

31 
7 

35 
7 

32.6 
13.6 

(AND  LAKE   1  WNW 

MAX 
MIN 

35 
21 

47 

6 

36 
8 

29 
7 

36 
-11 

29 
12 

26 
-  6 

24 

2 

17 
-  5 

12 
0 

10 
-  6 

7 

-11 

18 
-20 

28 
-10 

30 
2 

27 
13 

23 
-  6 

18 
9 

22 

36 

20 

38 
1 

31 
-  3 

29 
-14 

39 
-  9 

40 
-  6 

30 
13 

15 
-10 

19 
-12 

29 
12 

28 
13 

25 
7 

26.9 
0.7 

(AND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

36 
26 

42 
14 

41 
14 

32 
17 

32 
1 

30 
17 

28 
-  2 

23 
6 

16 

0 

14 

12 

1 

9 

-10 

20 
-12 

24 
-  7 

29 
6 

26 
13 

23 
-  2 

21 
12 

24 

2 

34 
22 

33 

3 

30 
7 

26 
-10 

26 
-  5 

37 
-  3 

36 
15 

16 
-  3 

18 
-  5 

30 
17 

29 
12 

25 
16 

26.5 
5.4 

1EAT   SAND  DUNES  NM 

MAX 
MIN 

47 
31 

48 
22 

44 

31 

38 
17 

40 

9 

39 
16 

33 
14 

36 
14 

29 
7 

22 
7 

22 
0 

9 

-19 

9 

-19 

24 
-13 

28 
7 

30 
13 

25 
-  2 

20 
2 

28 
-  3 

30 
6 

33 
6 

33 
11 

29 
3 

34 
0 

33 
3 

35 
6 

28 
11 

30 
7 

37 
8 

36 
12 

31 
5 

31.0 
6.8 

1EELEY 

MAX 
MIN 

59 
26 

51 
24 

49 
21 

57 
21 

45 
18 

53 
16 

47 
15 

26 
1  1 

30 
8 

11 
-  3 

7 

-  3 

11 
-16 

16 
-14 

18 
-10 

27 
0 

28 
1 

41 
7 

35 
7 

38 
7 

33 
8 

57 
16 

5  8 
18 

44 
15 

46 
13 

50 
14 

47 
21 

31 
5 

28 
-  1 

28 

4 

49 
21 

45 
20 

37.6 
9.4 

iEEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

44 

27 

51 

20 

45 

22 

39 
10 

38 

37 
15 

33 
4 

29 
15 

19 
4 

15 
0 

10 

0 

15 
-10 

21 
-10 

27 
-  3 

33 

-  2 

27 
3 

33 
-  1 

25 
13 

38 
6 

42 
l  5 

40 
15 

40 
15 

29 

2 

26 
-  3 

46 

3 

42 
1  5 

21 
-  5 

24 
-  3 

32 
16 

32 
13 

32 
4 

31.6 
6.6 

(OVER   10  w 

MAX 
MIN 

55 
29 

54 
25 

55 
28 

41 
19 

49 

20 

40 
18 

37 
13 

37 
14 

20 
2 

9 

-  9 

10 
-  7 

15 
-  8 

32 
-  5 

35 
17 

54 
11 

54 
16 

42 
21 

49 
19 

56 
19 

56 
31 

49 

22 

27 
9 

39 
6 

47 

22 

44 
24 

42 
23 

40.3 
14.6 

JNN1S0N 

MAX 
MIN 

45 
18 

43 
9 

39 
10 

35 
11 

30 
-  3 

33 
-  4 

29 
0 

26 

5 

27 
2 

14 
6 

10 

3 

3 

-33 

6 

-30 

18 
-13 

26 
-  5 

32 
12 

24 
-11 

23 
10 

16 
-14 

32 
2 

30 
-  1 

32 
1 

22 
-15 

17 
-17 

23 
-16 

36 
-  4 

29 

30 
-14 

38 
18 

41 
2 

29 
-12 

27.1 
-  2.8 

WEN 

MAX 
MIN 

45 

20 

45 
32 

40 
14 

40 

20 

35 
22 

40 
0 

35 
18 

9 

-  8 

-  8 

16 
-18 

26 
-11 

30 
13 

32 
7 

29 
13 

25 
-  6 

25 
12 

22 
-  6 

40 

22 

36 

8 

31 

7 

23 
-  3 

32 
5 

28 

3 

28 
15 

25 
-27 

16 
-  5 

38 
15 

36 
15 

30 
0 

31.4 
5.9 

:rmit  7  ESE 

MAX 
MIN 

43 
12 

42 
8 

38 
13 

31 
-  9 

37 
-10 

33 
-13 

24 
-10 

25 
-  8 

22 
-  6 

15 
-  5 

18 

0 

4 

-40 

10 
-33 

25 
-17 

23 
-  6 

36 

22 
-21 

25 
-  8 

17 
-20 

3  2 
-12 

43 
-11 

34 
-  5 

34 
-  9 

35 
-15 

3  3 
-19 

37 
-16 

29 
-  9 

il 
-12 

34 
3 

35 
-  5 

25 
-12 

28.6 
-  9.4 

3LLY 

MAX 
MIN 

56 
23 

60 
23 

52 
22 

68 
24 

50 
16 

60 
16 

47 
14 

45 
24 

46 

11 

21 
-  2 

8 

-  1 

6 

-22 

12 
-18 

20 

32 
11 

32 
15 

36 
10 

41 
13 

40 
10 

43 
11 

49 
21 

65 
12 

42 
15 

50 
14 

5* 
18 

57 
18 

34 
19 

36 
6 

36 
9 

51 
16 

53 
15 

42.2 

11.6 

3LY0KE 

MAX 
MIN 

60 
32 

49 
21 

62 
25 

46 

23 

57 
19 

39 

20 

43 
15 

37 
15 

25 
4 

12 
-  9 

10 
-14 

22 
0 

31 
-10 

28 
5 

32 
8 

40 
6 

42 
6 

33 
14 

40 
1 

55 
12 

62 
23 

45 

23 

48 
1  7 

58 
21 

5  8 

2  4 

47 
19 

28 
10 

31 
6 

45 
7 

47 
25 

46 

25 

41.2 
12.7 

3T  SULPHUR  SPR  2  SW 

MAX 
MIN 

42 

:u 

48 

20 

39 
16 

33 
11 

39 

0 

34 
17 

31 
1 

28 
1 

26 
2 

15 
1 

9 

-10 

13 
-19 

2  2 
-1. 

29 
-  6 

29 
2 

26 
-  7 

20 
9 

21 
8 

30 

39 
-  5 

38 
8 

31 
10 

31 

7 

28 
5 

31 
-  3 

29.3 
3.2 

DAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

51 
21 

56 
17 

45 
19 

4  2 
17 

47 
21 

39 
14 

39 
8 

26 
8 

14 

i 

-12 

15 

-13 

22 
-  5 

39 
a 

33 
2 

36 
4 

40 
5 

41 
6 

30 
14 

43 
13 

47 
28 

46 

12 

36 
1  3 

43 

20 

51 
15 

56 

2  2 

45 
15 

28 
9 

33 
10 

40 

23 

36 

22 

40 

6 

37.8 
10.9 

GNAC10  1  N 

MAX 
MIN 

53 
24 

54 
23 

44 
29 

48 
1  3 

48 

12 

45 

10 

42 
10 

36 
10 

30 
10 

2  5 

10 

23 
10 

17 
-28 

19 
-14 

30 
11 

37 

2  0 

3  7 
25 

37 
9 

37 
3 

36 
-1  - 

38 
-  5 

43 
-  2 

37 
5 

32 

41 
-  6 

41 

39 
-  1 

29 
-  8 

>. 

-  V 

31 
-  3 

36 
-  5 

-  4 

36.8 
4.2 

OHN  MART  I N  DAM 

MAX 
MIN 

62 
27 

57 
30 

67 
30 

50 

30 

62 
18 

61 
19 

45 

22 

41 
20 

34 
16 

14 
-  6 

8 
1 

15 
-20 

12 
-16 

30 
-  1 

22 
9 

37 
19 

1« 

40 
23 

42 

9 

3  1 
14 

64 

22 

57 
25 

46 
16 

55 
17 

60 
20 

55 
23 

33 
16 

38 
7 

52 
12 

51 
21 

49 
25 

44.2 
14.9 

ONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

31 
21 

39 
12 

30 
14 

24 

3 

28 

1 

19 
-  2 

21 
0 

18 

1 

15 
-  8 

5 

-10 

3 

-11 

3 

-13 

18 
-  7 

21 
-  3 

17 
0 

20 
-  6 

15 
-  6 

22 
-  1 

20 

0 

29 
17 

21 

0 

-  2 

21 
5 

20 

7 

22 
6 

26 

2 

8 

-  3 

15 

0 

20 
12 

24 
-  2 

16 

0 

19.5 
0.9 

ULESBURG 

MAX 
MIN 

60 
31 

52 
22 

63 
22 

57 
26 

56 

20 

50 
23 

42 
22 

38 

21 

29 
5 

12 
-  5 

10 

3 

19 
-13 

31 
-  6 

25 
1 

32 
9 

40 
10 

4 : 
11 

33 
17 

37 
2 

57 
8 

57 

20 

51 
24 

47 
14 

56 
17 

5  3 
27 

45 

23 

28 
11 

29 
6 

44 

9 

45 
26 

46 

27 

41.6 
14.0 

ASSLER 

MAX 
MIN 

57 
30 

60 
28 

59 
33 

51 
22 

57 
23 

50 
16 

40 
11 

36 
11 

22 
5 

5 

-16 

8 

-  4 

16 
-13 

32 

"22 

29 

2 

42 
1 

40 
12 

42 
19 

37 
15 

46 
4 

58 
26 

56 
33 

55 
14 

50 
25 

59 
31 

84 
4  1 

49 
22 

32 
12 

3' 

7 

49 
28 

48 
28 

41 
24 

42.8 
15.4 

AUFFMAN  4  SSE 

MIN 

54 
2  9 

54 

22 

56 
24 

43 
18 

51 
26 

39 
15 

35 
5 

24 
12 

22 
0 

6 

-16 

10 
-13 

15 
-10 

29 
-14 

30 
-  3 

38 

-  5 

38 
13 

39 
7 

32 
17 

33 
5 

55 
18 

54 
27 

39 
27 

47 

20 

57 
20 

5  5 
2  3 

38 
6 

23 
5 

34 
-  1 

43 
25 

43 
29 

43 
26 

38.0 
11.7 

IT  CARSON 

MAX 
MIN 

5  9 
24 

58 
22 

63 
26 

53 
25 

63 
13 

45 
18 

43 
19 

39 

20 

30 
5 

8 

-10 

7 

-  1 

18 
-20 

2  4 
-20 

31 
-  5 

30 
6 

42 
14 

42 

37 
11 

35 
5 

56 
9 

58 
17 

41 

22 

46 
12 

3* 
2 

50 
13 

50 
15 

2» 

41.3 
10.0 

A  JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

o2 
29 

56 
27 

63 
32 

So 
24 

62 
18 

42 
23 

46 

23 

41 
16 

23 
3 

9 
0 

7 

-11 

13 
-20 

14 
-14 

32 

28 
10 

39 
13 

45 
14 

41 

16 

42 
8 

37 
16 

61 

20 

44 
19 

47 
11 

61 
16 

8  : 

43 
24 

30 
13 

35 
7 

49 

13 

52 
20 

49 
26 

42.2 
13.8 

AKE  CITY 

MAX 
MIN 

45 

47 

41 
-  2 

38 
4 

43 

0 

39 
-  3 

34 

25 
1 

22 
1 

15 
2 

14 
-12 

13 
-31 

2  J 
"24 

30 
-  6 

30 
-  2 

30 
-15 

31 
-  6 

21 
-10 

29 
-12 

4 

-  2 

36 
-  2 

3-. 

34 
-  7 

30 
-13 

-  3 

39 
4 

38 
-  9 

36 
-1C 

35 
15 

35 
-  3 

30 
3 

31.9 
-  4.5 

See  Reference  Notea  Following  Station  {Ddox 
-  185  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1961 


LAKE   GEORGE    8  Ski 


LAS   ANIMAS   1  N 


LEADV I LLE 


LIMON   8  SSW 


LITTLE  HILLS 
LONGMONT    2  ESE 
MARV I NE 
MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONT  ROSE    NO  2 
MONUMENT    2  WSW 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 

OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE    1  S 
PAONIA 
PARADOX 
PARKER   9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE   2  ENE 
ROCKY   FORD   2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 


SAGUACHE 
SAL  I  DA 

SEDGWICK   5  S 
SI LVERTON 
SPICER 

SPRINGFIELD   7  HSW 


Day  Of  Month 

|  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

in 
1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

"4  1 

44 

40 

35 

39 

35 

28 

30 

18 

10 

10 

18 

26 

22 

13 

26 

28 

24 

31 

39 

40 

35 

33 

30 

41 

40 

23 

30 

34 

32 

25 

29.7 

Ml  N 

15 

13 

17 

11 

5 

* 

-  1 

1 

0 

-  l 

-  6 

-21 

-14 

-  2 

-  9 

4 

12 

5 

-  6 

11 

1 

4 

-  1 

-  2 

1 

3 

-11 

-  2 

12 

3 

-  3 

1*4 

MAX 

62 

57 

66 

50 

62 

46 

46 

43 

28 

9 

10 

17 

10 

32 

25 

36 

45 

40 

45 

57 

64 

42 

47 

56 

59 

33 

35 

37 

52 

54 

51 

42.5 

MI  N 

25 

23 

30 

22 

16 

18 

25 

2  1 

1 

-  6 

-11 

-23 

-17 

-  1 

12 

19 

8 

17 

9 

12 

19 

19 

14 

18 

18 

21 

15 

6 

14 

17 

18 

12.2 

MAX 

64 

59 

67 

59 

63 

48 

47 

43 

34 

14 

9 

13 

18 

30 

25 

42 

45 

43 

43 

60 

65 

50 

49 

59 

63 

38 

32 

38 

53 

54 

50 

44.4 

M I N 

23 

23 

26 

. ; 

14 

13 

21 

16 

13 

-  4 

1 

-22 

-17 

-  1 

10 

15 

10 

19 

6 

12 

15 

20 

10 

12 

12 

19 

10 

2 

9 

11 

21 

1  .2 

MAX 

38 

38 

30 

30 

28 

27 

24 

19 

9 

8 

2 

12 

25 

23 

30 

21 

22 

9 

26 

34 

30 

23 

30 

39 

40 

31 

14 

18 

25 

19 

24 

24.1 

MI  N 

18 

17 

13 

5 

9 

7 

6 

7 

-  6 

-  6 

-15 

-19 

-  9 

2 

2 

2 

-  3 

4 

-  4 

12 

10 

-  1 

6 

7 

16 

6 

-  3 

-  4 

10 

10 

0 

MAX 

54 

58 

59 

49 

55 

43 

39 

33 

25 

5 

4 

15 

36 

26 

42 

36 

35 

34 

31 

55 

58 

46 

44 

55 

56 

44 

22 

31 

43 

43 

41 

39.3 

M1N 

26 

27 

23 

17 

19 

10 

12 

13 

1 

-19 

-19 

-2  3 

-20 

0 

2 

7 

6 

a 

1 

9 

17 

17 

9 

18 

23 

18 

4 

-  5 

15 

20 

18 

8.2 

MAX 

58 

58 

62 

49 

56 

40 

40 

33 

19 

6 

5 

18 

37 

29 

40 

38 

37 

35 

33 

56 

61 

37 

47 

55 

57 

33 

24 

33 

45 

45 

42 

39.6 

M1N 

28 

22 

26 

17 

12 

12 

11 

11 

-  2 

-16 

-13 

-20 

-19 

-  1 

0 

9 

0 

4 

-  2 

6 

19 

13 

10 

10 

14 

11 

0 

-  8 

15 

18 

16 

6  "I 

MAX 

47 

53 

48 

44 

46 

42 

39 

30 

20 

13 

18 

24 

34 

32 

33 

36 

33 

33 

33 

47 

46 

39 

41 

40 

50 

42 

38 

36 

48 

50 

46 

38.1 

M1N 

24 

23 

32 

10 

13 

11 

7 

18 

4 

-12 

-17 

-25 

-10 

0 

4 

15 

-  6 

5 

-  5 

29 

12 

3 

0 

0 

10 

16 

11 

2 

24 

10 

0 

■ 

MAX 

64 

51 

50 

55 

47 

53 

35 

32 

28 

13 

7 

13 

16 

22 

23 

29 

41 

36 

38 

49 

56 

56 

56 

48 

55 

56 

30 

27 

34 

52 

54 

39.5 

M1N 

29 

24 

24 

22 

20 

17 

15 

14 

7 

-  1 

-  4 

-14 

-10 

-  5 

1 

3 

10 

18 

13 

13 

22 

21 

17 

15 

18 

27 

12 

5 

8 

26 

20 

12.5 

MAX 

37 

43 

41 

39 

33 

34 

29 

27 

27 

21 

16 

12 

26 

37 

35 

30 

24 

22 

25 

41 

39 

26 

27 

37 

33 

27 

24 

29 

34 

28 

32 

30.2 

Ml  N 

27 

31 

32 

4 

2 

26 

-  3 

16 

-  4 

-13 

-10 

-17 

-  8 

-  3 

15 

17 

-  2 

10 

0 

17 

14 

-  2 

0 

3 

12 

24 

10 

-  1 

19 

21 

-  4 

"I 

MAX 

44 

30 

l*b 

37 

41 

35 

31 

27 

20 

14 

12 

17 

28 

25 

33 

30 

29 

27 

35 

44 

41 

35 

31 

35 

36 

33 

23 

25 

41 

39 

32 

32.2 

M1N 

21 

24 

30 

14 

14 

16 

15 

12 

3 

-  2 

-19 

-21 

-  9 

-  2 

5 

18 

-13 

7 

-10 

27 

10 

1 

-  1 

-  1 

5 

19 

-25 

-13 

19 

20 

-  5 

MAX 

46 

55 

46 

42 

44 

41 

38 

31 

28 

15 

15 

22 

32 

36 

34 

33 

3"! 

31 

32 

42 

39 

37 

37 

42 

48 

40 

26 

27 

36 

44 

36 

35.6 

MIN 

25 

24 

i  3 

12 

15 

18 

9 

22 

6 

-  9 

-  9 

-17 

-  * 

6 

10 

17 

-  1 

15 

-  2 

28 

15 

6 

3 

-  5 

18 

21 

-  2 

1 

22 

6 

1 

MAX 

52 

52 

.1 

46 

45 

48 

40 

32 

25 

24 

25 

20 

23 

28 

31 

30 

26 

28 

34 

44 

47 

43 

40 

47 

45 

50 

33 

38 

40 

41 

45 

37.7 

MIN 

31 

34 

34 

23 

22 

23 

22 

18 

13 

10 

4 

-  4 

-  4 

11 

23 

21 

6 

12 

12 

14 

17 

19 

10 

11 

17 

22 

18 

15 

19 

20 

17 

MAX 

50 

47 

35 

45 

42 

38 

33 

37 

28 

26 

27 

9 

12 

24 

20 

29 

20 

23 

21 

30 

27 

28 

30 

29 

29 

32 

25 

25 

34 

30 

30 

29.5 

MIN 

22 

18 

11 

7 

6 

16 

8 

7 

8 

0 

-26 

-25 

-13 

-  1 

4 

-  9 

-11 

-12 

-  6 

-  6 

-  2 

-  6 

-  9 

-  8 

-  7 

-10 

-  8 

-  2 

-  2 

-  5 

.0 

MAX 

60 

52 

6  0 

52 

46 

48 

45 

4  2 

36 

26 

22 

23 

19 

25 

24 

34 

32 

30 

35 

33 

36 

29 

35 

34 

37 

37 

34 

31 

33 

36 

39 

36.3 

MIN 

33 

33 

32 

26 

16 

14 

15 

17 

16 

2 

10 

-13 

-11 

-  9 

0 

14 

10 

12 

4 

9 

1  1 

9 

5 

8 

5 

11 

3 

2 

0 

8 

8 

MAX 

53 

5  5 

42 

52 

3  6 

35 

32 

14 

2 

9 

15 

39 

28 

43 

40 

38 

34 

35 

55 

50 

40 

49 

55 

57 

25 

40 

46 

45 

47 

38.3 

Ml  N 

33 

18 

16 

20 

1  3 

8 

13 

-  1 

-12 

-  8 

-  9 

-13 

8 

2 

16 

13 

15 

4 

11 

19 

13 

17 

19 

16 

2 

1 

16 

19 

19 

0. 

MAX 

47 

50 

45 

43 

46 

45 

41 

33 

3  7 

23 

•  9 

16 

16 

23 

33 

33 

26 

28 

28 

40 

36 

33 

28 

38 

34 

37 

33 

32 

39 

40 

37 

34.0 

MIN 

31 

28 

32 

18 

12 

11 

13 

17 

13 

17 

-  1 

-25 

-17 

6 

14 

20 

-17 

-  4 

-  7 

8 

7 

6 

7 

-  1 

-  3 

1 

-  7 

1 

7 

-  2 

6 

MAX 

46 

49 

41 

42 

44 

26 

33 

35 

3  0 

11 

21 

23 

39 

32 

38 

31 

39 

28 

40 

45 

42 

40 

45 

49 

50 

39 

30 

32 

35 

37 

33 

36.Q 

MIN 

31 

28 

31 

17 

15 

10 

11 

12 

4 

2 

-  1 

-15 

-  5 

10 

16 

16 

-  3 

12 

-  1 

23 

29 

12 

10 

12 

23 

16 

12 

10 

26 

18 

4 

12.4 

MAX 

48 

40 

45 

40 

42 

40 

36 

31 

21 

23 

16 

12 

16 

21 

31 

28 

30 

25 

31 

34 

37 

30 

30 

35 

36 

36 

31 

28 

34 

37 

34 

31.5 

MIN 

33 

28 

31 

1  7 

1  5 

1  7 

13 

15 

15 

10 

-  7 

-17 

-16 

3 

11 

14 

-  3 

5 

* 

7 

13 

4 

-  3 

4 

5 

8 

10 

4 

7 

9 

6 

8.5 

MAX 

51 

49 

44 

36 

44 

41 

35 

31 

24 

17 

16 

25 

27 

28 

33 

28 

33 

25 

38 

44 

47 

35 

27 

43 

46 

42 

31 

35 

41 

43 

34 

35.3 

MIN 

32 

34 

32 

21 

19 

18 

14 

20 

14 

10 

3 

-  6 

-  1 

11 

17 

22 

8 

18 

8 

19 

21 

10 

10 

13 

11 

22 

10 

12 

22 

20 

10 

15.3 

MAX 

49 

52 

42 

47 

45 

43 

39 

32 

27 

20 

20 

14 

20 

26 

36 

30 

37 

25 

31 

34 

45 

32 

40 

46 

is. 

.  35 

26 

31 

33 

38 

39 

34.7 

MIN 

24 

22 

29 

14 

10 

8 

11 

l  1 

15 

8 

5 

-32 

-  2  B 

9 

15 

25 

12 

9 

-15 

-10 

-  5 

* 

-  9 

-  6 

-  5 

V  5 

-12 

-13 

-  9 

-  8 

-  9 

2.1 

MAX 

55 

5( 

55 

49 

48 

50 

50 

38 

27 

24 

24 

24 

24 

31 

34 

30 

35 

33 

41 

33 

36 

38 

35 

34 

>29 

22 

32 

40 

35 

40 

36.2 

MIN 

32 

36 

42 

30 

25 

24 

23 

25 

17 

16 

12 

2 

3 

3 

14 

21 

16 

16 

14 

16 

18 

17 

13 

13 

11 

10 

8 

5 

12 

10 

12 

MAX 

54 

58 

52 

48 

47 

47 

41 

33 

30 

25 

20 

20 

24 

24 

35 

35 

33 

30 

34 

38 

28 

36 

34 

40 

34 

35 

33 

3  3 

38 

38 

38 

35.9 

MIN 

33 

33 

29 

26 

20 

15 

20 

21 

17 

16 

3 

-13 

-11 

-  4 

14 

21 

17 

15 

4 

20 

9 

16 

0 

5 

5 

r 

0 

1 

17 

6 

5 

12.0 

MAX 

55 

61 

52 

52 

50 

52 

45 

37 

30 

25 

24 

20 

20 

28 

33 

34 

30 

32 

32 

41 

35 

40 

35 

35 

35 

39 

28 

35 

39 

40 

39 

37.2 

MIN 

34 

30 

32 

20 

15 

15 

16 

24 

15 

* 

-  2 

-18 

-13 

1 

1 

18 

15 

12 

2 

13 

12 

6 

1 

2 

3 

8 

1 

1 

8 

4 

4 

9,2 

MAX 

55 

60 

55 

48 

51 

44 

41 

31 

19 

7 

4 

13 

36 

30 

43 

36 

41 

41 

44 

53 

61 

55 

46 

57 

61 

42 

23 

35 

43 

44 

40 

40*6 

MIN 

21 

25 

29 

15 

19 

18 

11 

8 

-  7 

-23 

-  9 

-21 

-13 

4 

6 

13 

10 

12 

-  2 

22 

32 

20 

12 

18 

24 

15 

-  6 

-  2 

23 

27 

16 

10. 

MAX 

59 

63 

63 

47 

61 

3  y 

41 

42 

23 

8 

6 

12 

20 

26 

24 

35 

36 

37 

33 

54 

57 

47 

44 

56 

62 

47 

29 

34 

47 

54 

48 

40.5 

MIN 

25 

22 

29 

22 

17 

18 

16 

11 

6 

1 

-22 

-26 

-22 

-  2 

-  2 

7 

3 

7 

-  2 

7 

18 

23 

16 

18 

22 

24 

8 

4 

14 

21 

20 

9.7 

MAX 

34 

39 

46 

43 

43 

4U 

33 

28 

24 

17 

18 

16 

21 

23 

23 

32 

27 

28 

29 

42 

39 

37 

31 

31 

30 

33 

26 

28 

46 

46 

35 

31.9 

MIN 

24 

25 

25 

20 

17 

15 

18 

20 

7 

0 

-13 

-18 

-12 

-  2 

2 

15 

5 

4 

-10 

20 

0 

-  2 

-  5 

-  6 

-  4 

2 

-10 

-  7 

13 

0 

-  2 

4.5 

MAX 

45 

54 

43 

3b 

38 

38 

35 

28 

12 

0 

5 

20 

32 

26 

38 

38 

38 

26 

35 

45 

41 

35 

46 

52 

47 

40 

24 

32 

38 

35 

42 

34.5 

MIN 

2  3 

23 

22 

16 

25 

18 

0 

8 

-  5 

-15 

-16 

-  6 

-  1 

-  4 

5 

5 

14 

13 

7 

31 

16 

11 

21 

29 

26 

12 

3 

12 

24 

23 

13 

MAX 

43 

43 

37 

47 

45 

45 

31 

24 

18 

20 

17 

22 

31 

25 

31 

30 

23 

23 

37 

45 

43 

39 

48 

48 

48 

39 

30 

.  35 

40 

37 

40 

35.0 

MIN 

22 

2  1 

20 

5 

2 

8 

12 

6 

5 

-  8 

-25 

-13 

14 

16 

15 

-  9 

10 

-  7 

6 

9 

10 

4 

3 

4 

9 

2 

7 

16 

8 

-  3 

5.6 

MAX 

50 

54 

51 

46 

45 

45 

38 

33 

27 

21 

22 

23 

27 

23 

36 

30 

28 

30 

27 

36 

36 

36 

33 

41 

38 

30 

28 

29 

35 

32 

38 

34.5 

MIN 

24 

25 

31 

18 

14 

14 

14 

21 

12 

-  5 

4 

-12 

-11 

-  5 

8 

23 

13 

19 

-  5 

21 

4 

-  3 

-  6 

-  4 

-  3 

5 

-  9 

-  8 

18 

1 

-  2 

7.0 

MAX 

61 

61 

62 

55 

64 

51 

45 

44 

33 

13 

11 

14 

17 

34 

30 

40 

45 

41 

39 

58 

64 

53 

49 

60 

65 

44 

30 

35 

51 

53 

50 

44.3 

MIN 

24 

20 

25 

26 

12 

13 

15 

i  0 

11 

-  6 

-  1 

-28 

-22 

-  6 

4 

4 

4 

15 

2 

14 

14 

16 

7 

10 

12 

21 

6 

0 

7 

14 

24 

8.6 

MAX 

55 

58 

60 

46 

59 

37 

39 

33 

17 

6 

9 

12 

37 

31 

41 

40 

40 

41 

34 

56 

56 

41 

45 

55 

56 

41 

29 

34 

46 

43 

42 

40.0 

MIN 

25 

?  3 

28 

19 

17 

11 

4 

10 

-  5 

-13 

-11 

-20 

-16 

-  2 

-  2 

9 

0 

7 

-  1 

12 

20 

14 

12 

15 

16 

14 

3 

-  5 

9 

17 

15 

7.2 

MAX 

43 

46 

41 

35 

42 

32 

29 

27 

12 

10 

9 

15 

36 

28 

35 

35 

32 

30 

30 

45 

42 

35 

40 

49 

48 

40 

17 

32 

37 

36 

31 

32.9 

MIN 

30 

20 

32 

18 

12 

9 

1 

6 

-  1 

-11 

-12 

-18 

-  8 

-  2 

8 

13 

0 

13 

-  2 

25 

14 

14 

12 

1 1 

23 

18 

-  8 

-  5 

24 

15 

5 

8.3 

MAX 

54 

59 

52 

47 

55 

45 

39 

39 

22 

13 

6 

24 

30 

36 

37 

42 

37 

36 

41 

53 

55 

44 

45 

52 

60 

40 

30 

40 

45 

43 

42 

40.7 

MIN 

40 

32 

35 

22 

20 

14 

10 

18 

5 

-  3 

-10 

-  6 

-  2 

5 

10 

6 

6 

5 

4 

* 

22 

12 

11 

10 

8 

6 

6 

2 

3 

20 

13 

MAX 

48 

48 

50 

41 

38 

39 

37 

37 

29 

20 

18 

14 

19 

25 

25 

32 

23 

25 

30 

35 

38 

34 

32 

35 

33 

40 

33 

31 

40 

40 

33 

33.0 

MIN 

15 

17 

19 

15 

12 

12 

15 

5 

16 

-  4 

-12 

-14 

-18 

-  7 

5 

14 

-  1 

2 

-  7 

0 

-  2 

10 

2 

-  1 

-  2 

2 

13 

10 

8 

a 

12 

MAX 

54 

54 

47 

42 

46 

40 

40 

38 

34 

9 

16 

24 

38 

34 

36 

40 

34 

30 

37 

50 

46 

39 

44 

46 

51 

45 

36 

40 

45 

40 

39 

39.4 

MIN 

22 

26 

31 

21 

18 

18 

9 

21 

10 

-  1 

-  2 

-  5 

-  2 

6 

6 

13 

0 

20 

5 

24 

14 

17 

6 

7 

15 

29 

12 

4 

27 

21 

6 

12.8 

MAX 

52 

48 

60 

50 

55 

46 

40 

33 

25 

10 

9 

17 

29 

25 

33 

38 

39 

41 

35 

55 

54 

44 

48 

55 

54 

47 

25 

26 

45 

45 

45 

39.6 

MIN 

31 

29 

26 

25 

19 

-■J 

20 

19 

4 

-  6 

2 

-  6 

-  6 

4 

7 

13 

13 

19 

6 

19 

26 

24 

17 

24 

26 

22 

11 

6 

9 

27 

29 

15.5 

MAX 

41 

40 

37 

36 

39 

38 

29 

22 

20 

20 

26 

20 

25 

24 

30 

32 

30 

18 

25 

45 

42 

35 

40 

41 

40 

41 

31 

40 

41 

39 

40 

33.1 

MIN 

20 

21 

.4 

-  8 

-  8 

-  9 

-10 

0 

2 

4 

-13 

-30 

-20 

9 

0 

-  3 

-15 

10 

-13 

10 

-  3 

-  1 

-  5 

-  7 

-  7 

15 

-  2 

-  3 

-  5 

-  7 

-  8 

-  2.0 

MAX 

39 

44 

41 

28 

28 

28 

20 

24 

10 

10 

4 

4 

12 

26 

28 

25 

27 

18 

25 

39 

37 

27 

29 

29 

37 

37 

20 

20 

30 

28 

29 

25.9 

MIN 

24 

22 

24 

5 

10 

3 

-  5 

5 

-  2 

-14 

-26 

-  8 

-  6 

5 

3 

4 

7 

10 

5 

19 

19 

3 

3 

16 

9 

-12 

2 

19 

19 

-  7 

5.2 

MAX 

59 

56 

OS 

56 

60 

5o 

37 

50 

33 

11 

16 

32 

30 

45 

44 

44 

41 

44 

59 

65 

49 

45 

60 

66 

51 

32 

37 

49 

49 

46 

45.1 

MIN 

33 

38 

26 

22 

19 

22 

24 

10 

2 

-  2 

-  8 

-  6 

11 

9 

26 

29 

24 

12 

22 

28 

19 

15 

21 

25 

24 

21 

5 

14 

21 

26 

18.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   186  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ttnued 


COLORADO 
DECEMBER  1961 


Station 


Day  Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

13 

15 

16 

16  | 

1 7 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

MAX 

62 

61 

67 

69 

46 

62 

43 

38 

52 

9 

20 

35 

32 

49 

42 

49 

60 

67 

MIN 

30 

27 

39 

29 

23 

2  1 

22 

26 

18 

0 

-12 

-  2 

10 

12 

26 

10 

21 

2  5 

25 

MAX 

41 

38 

40 

35 

35 

33 

28 

28 

17 

10 

12 

18 

21 

28 

29 

27 

23 

26 

20 

37 

3  4 

20 

25 

MIN 

29 

16 

20 

18 

-  5 

21 

2 

7 

6 

-  9 

-  9 

-11 

-  7 

-  2 

2 

8 

-  6 

15 

-  8 

15 

2 

-14 

-13 

MAX 

58 

58 

45 

60 

45 

55 

38 

40 

36 

10 

11 

12 

21 

25 

29 

31 

42 

41 

33 

38 

57 

57 

36 

MIN 

26 

18 

22 

24 

19 

13 

10 

13 

6 

-  7 

-10 

-14 

-  9 

-  2 

-  2 

2 

9 

9 

6 

8 

IV 

25 

11 

MAX 

56 

56 

62 

49 

57 

47 

40 

34 

29 

6 

1 

13 

23 

24 

32 

34 

35 

33 

34 

50 

53 

38 

46 

MIN 

25 

29 

35 

25 

21 

20 

12 

20 

6 

-15 

-  6 

-19 

-11 

-  2 

3 

9 

1  v 

12 

2 

IS 

22 

24 

17 

MAX 

36 

40 

33 

28 

32 

27 

24 

13 

16 

8 

4 

9 

25 

19 

28 

24 

26 

1  3 

28 

37 

37 

25 

33 

MIN 

21 

1 

9 

7 

-14 

11 

-  1 

-  2 

-  1 

-  8 

-10 

-20 

-17 

-18 

-20 

-  2 

-20 

5 

-  3 

10 

-13 

-  2 

-  9 

MAX 

59 

63 

60 

50 

61 

39 

40 

42 

41 

10 

7 

9 

24 

26 

33 

40 

36 

37 

35 

53 

58 

48 

40 

MIN 

25 

22 

27 

20 

17 

12 

15 

1  1 

9 

-  5 

-10 

-27 

-24 

2 

-  2 

6 

3 

6 

-  2 

6 

20 

20 

14 

MAX 

39 

40 

33 

31 

33 

31 

26 

19 

16 

11 

11 

7 

-  3 

23 

18 

26 

18 

16 

12 

36 

3  3 

28 

31 

MIN 

28 

4 

15 

11 

-13 

-10 

-  5 

-  3 

5 

2 

-  4 

-48 

-39 

-19 

0 

10 

-27 

10 

-26 

4 

-11 

-  6 

-20 

MAX 

45 

42 

37 

39 

42 

41 

33 

25 

20 

20 

17 

23 

33 

29 

38 

27 

3C 

23 

36 

40 

42 

35 

40 

MIN 

25 

25 

20 

6 

5' 

2 

5 

17 

9 

4 

-  6 

-24 

-13 

12 

14 

15 

-  9 

9 

-  6 

7 

6 

2 

2 

MAX 

56 

62 

65 

54 

55 

49 

38 

45 

34 

12 

17 

37 

32 

44 

47 

40 

32 

37 

58 

59 

50 

41 

MIN 

34 

30 

43 

42 

26 

19 

18 

22 

a 

-  3 

-11 

-  2 

6 

5 

18 

11 

21 

8 

18 

28 

26 

26 

MAX 

60 

65 

59 

47 

60 

46 

41 

49 

19 

10 

7 

21 

36 

31 

37 

45 

37 

35 

38 

51 

61 

45 

49 

MIN 

29 

30 

31 

23 

24 

15 

15 

19 

4 

-  5 

-  8 

-15 

0 

2 

8 

19 

15 

10 

7 

16 

29 

21 

17 

MAX 

60 

64 

67 

47 

59 

42 

38 

41 

25 

18 

10 

20 

22 

29 

29 

36 

43 

38 

44 

59 

65 

45 

43 

MIN 

29 

29 

30 

30 

25 

23 

20 

18 

12 

4 

-  1 

-11 

0 

8 

13 

23 

16 

27 

14 

20 

26 

25 

16 

MAX 

56 

63 

56 

50 

49 

48 

43 

38 

33 

29 

26 

19 

22 

24 

33 

40 

35 

37 

34 

41 

36 

51 

34 

MIN 

34 

32 

35 

24 

20 

19 

18 

25 

18 

10 

8 

-11 

-  8 

6 

12 

25 

13 

21 

5 

19 

15 

12 

5 

MAX 

49 

48 

40 

45 

44 

43 

38 

33 

25 

21 

23 

17 

23 

26 

32 

27 

25 

33 

32 

39 

43 

3  8 

45 

MIN 

25 

25 

26 

10 

13 

10 

8 

11 

15 

5 

10 

-16 

-10 

12 

19 

24 

-  1  1 

7 

-11 

-  3 

1 

-  2 

-  2 

MAX 

47 

43 

44 

39 

30 

32 

29 

24 

20 

22 

17 

18 

9 

2 

19 

35 

15 

21 

20 

32 

32 

36 

37 

MIN 

15 

7 

-  8 

-  5 

-  9 

-11 

-11 

-10 

-  4 

2 

7 

-40 

-35 

-37 

-30 

-21 

-13 

-20 

-14 

-11 

-11 

-11 

-12 

MAX 

37 

46 

33 

27 

30 

32 

25 

22 

11 

8 

3 

6 

20 

26 

30 

28 

20 

20 

27 

32 

32 

26 

29 

MIN 

23 

14 

23 

8 

5 

10 

-  4 

8 

-  1 

-15 

-11 

-12 

-  b 

3 

5 

4 

6 

8 

3 

23 

15 

0 

1 

MAX 

57 

59 

54 

50 

52 

45 

41 

47 

30 

7 

7 

23 

36 

32 

41 

40 

34 

34 

39 

51 

51 

46 

46 

MIN 

42 

34 

33 

23 

29 

16 

11 

22 

7 

-  2 

-  4 

-13 

-  4 

12 

9 

18 

20 

22 

15 

30 

32 

15 

24 

MAX 

51 

50 

55 

46 

51 

43 

30 

25 

22 

7 

10 

14 

22 

34 

36 

47 

38 

40 

3  7 

51 

55 

44 

50 

MIN 

28 

23 

25 

2  3 

23 

15 

15 

9 

5 

-  2 

-12 

-14 

-10 

4 

1 

7 

11 

6 

12 

14 

20 

22 

25 

MAX 

54 

41 

43 

27 

37 

47 

37 

31 

MIN 

33 

16 

11 

11 

13 

10 

-  7 

-  9 

-  5 

-28 

-21 

0 

5 

10 

-17  8 

-1C 

3 

7 

0 

-  1 

MAX 

52 

57 

54 

46 

53 

46 

y, 

42 

23 

17 

11 

25 

41 

32 

46 

44 

39 

39 

43 

55 

56 

4  9 

43 

MIN 

35 

30 

35 

24 

22 

14 

I  > 

20 

17 

-  b 

-  5 

-  8 

-  b 

8 

6 

18 

ia 

21 

8 

21 

26 

19  ia 

MAX 

52 

50 

60 

47 

54 

43 

38 

32 

25 

7 

8 

13 

26 

28 

34 

40 

41 

35 

42 

56 

56 

43 

49 

MIN 

23 

20 

22 

18 

13 

12 

9 

6 

1 

-18 

-  3 

-20 

-18 

-  8 

-  6 

11 

0 

12 

1 

13 

19 

IS 

9 

MAX 

29 

31 

32 

32 

28 

28 

2  3 

16 

12 

12 

10 

10 

1  3 

14 

18 

18 

12 

10 

22 

37 

26 

33 

39 

MIN 

22 

25 

19 

2 

9 

6 

13 

9 

0 

-  2 

-20 

-  6 

4 

10 

13 

-  6 

-  1 

10 

12 

t 

6 

MAX 

59 

53 

63 

54 

52 

53 

43 

37 

34 

11 

9 

17 

29 

27 

30 

36 

39 

36 

3S 

52 

59 

4' 

46 

MIN 

29 

26 

29 

28 

22 

21 

19 

22 

9 

-  6 

2 

-18 

-14 

-  3 

6 

8 

" 

15 

6 

14 

21 

2t 

19 

MAX 

56 

65 

64 

43 

53 

55 

43 

39 

34 

1  1 

6 

17 

2  4 

25 

37 

39 

3C 

32 

34  52 

58 

4t 

MIN 

29 

30 

28 

it, 

24 

19 

16 

12 

6 

-12 

-  1 

-13 

-  8 

9 

9 

13 

t 

12 

19 

20 

25 

16 

INGF1ELD  8  S 
AMBOAT  SPRINGS 
*L1NG 

ATT0N   3  NE 

AR  LOAF  RESERVOIR 

ONY  7  SE 

LOR  PARK 

LUR1DE 

N  I  DAD 

NIDAD  FAA  AP 
BUTTES   1  Nw 
VAN 

LECII0  DAM 
,ON   WHEEL   GAP    3  N 
DEN 

SENBURG  POWER  PLANT 

ERDALE 
STCLIFFE 
TMORE  2  S 
SGINS  7  SW 
.F  CREEK  PASS   1  E 


24     32  20 


37  24 
24  10 


60     49  32 


29  21 
11  -14 


33  32 
14  12 


25  22 
21  25 


34      46      51  46 


■18      15-6  -22 


35  28 
12 


46  30 
22  20 


30  31 
24  20 


25  25 
-  9  -11 


47  30 
22  16 


58     50  30 


57     41  27 


50      44  26 


29     24  13 


50  28 
23  10 


38  39 
■  3  13 


35  35 
7-3 


50  45 
20  19 


51  44 

20 


52  48 
18  29 


35     39     38  38 


34      J4      40  40 


27.3 
3.3 


38.5 
13.1 


25.0 
■  3.7 


33.9 
5.0 


44.7 
18.3 


42.8 
14.6 


42.2 
17.9 


38.8 
13.3 


43  48 
8  24 


30  15 

51      48  45 

20     23  18 

38  36  28 
6-2-4 

46     45  42 

18     23  17 


35  46 
-  8  21 


28     33     35  29 


48  47 
26  31 


48  45 
25  28 


39.8 
12.5 


39.5 
7.6 


24.6 
5.2 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2H 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

1NTROSE  NO  1  (a) 

EVAP 
WIND 

.05 
21 

.08 
47 

.11 

65 

.05 
25 

.06 
23 

.04 

20 

.05 
19 

.05 
31 

.02 
21 

.04 
12 

.02 
13 

.02 
16 

.01 
10 

.04  .07 
10  7 

.04 
13 

.05 
24 

.03 
19 

.02 
13 

.01 
15 

.00 
16 

.04 
27 

.06 

20 

.05 
13 

.06 
12 

.03 
11 

.05 
13 

.07 
L6 

.07 
12 

.04 
13 

.06 
16 

1.39 
593 

)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  fodex 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DECEMBER  1961 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31  1 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
T 

1.0 

1 

0.1 
2 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 
T 

1.0 
T 

1 

1 

T 
T 

T 

ALAHOSA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

6.6 

1.0 

7 

0  .  5 

7 
0.5 

6 

0.4 

T 

6 

0.4 

1  .  2 

5 

0.4 

T 

6 

0.4 

6 

0.4 

6 

0.4 

4 

0.3 

3 

0.3 

3 

0.2 

3 

0.2 

3 

0.2 

3 

0.2 

3 

0.2 

3 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

2  1 
0.2 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

0.4 
1 

T 

1 

T 

4,0 
2 

2.0 
3 

1  .  4 

3 

0.4 
3 

a 

2 

2 

T 

2 

4.0 
S 

0.5 

5 

0.3 

5 

4 

T 

4 

3 

3 

3 

2 

1.0 
3 

2 

2 

2 

1 

11 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

2.5 
8 

2.0 
9 

9 

9 

3.0 
1 1 

T 

11 

4.0 
14 

2.0 
15 

2.0 
16 

16 

15 

T 
15 

14 

2.0 
16 

15 

3.0 
17 

17 

2.0 
18 

17 

1.0 
17 

17 

17 

16 

1.0 
17 

2.0 
19 

T 
19 

3.0 
20 

T 
19 

T  1 
18 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
1 

1 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0.5 
1 

1 

T 

1 

1 

1 

1.0 
1 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

3.5 
3 

4  .  0 

7 

0.7 
5 

0.2 
5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.5 

2.3 

T 

T 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.  1 

3.5 
4 

0.5 
4 

0.5 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3.0 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

3.0 

2.0 

2.5 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

1.5 
2 

2.0 
3 

2.0 
4 

3 

3 

2.0 
5 

0.5 
5 

3.5 
7 

6 

1.5 
7 

7 

1.0 
7 

7 

T 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

T 

4 

3 

3 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

3.0 
5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3.0 
6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

4.0 
4 

0.3 
4 

1.0 
5 

4 

4 

4 

4 

4.0 
8 

0.5 
8 

3.5 
12 

11 

1  .0 

11 

10 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

0.3 
T 

3.0 
T 

1.0 
3 

0.3 

4 

0.3 

3 

0.3 

3 
0.3 

3 

0.3 

3 

0.2 

3 
0.2 

3 

0.2 

2 

0.1 

2 
0.1 

T 

T 

T 

2.8 

T 

3 

0.1 

1 

T 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.3 
1 

5.0 
3 

1.0 

5 

5 

5 

T 

5 

1.0 
5 

1.1 
6 

6 

1.5 
6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

1.0 
12 

2.5 
13 

12 

12 

12 

2.5 
13 

1.5 
13 

2.0 
16 

1.5 
16 

16 

16 

1.0 

16 

1.0 
15 

3.5 
18 

18 

4.0 
21 

1.0 
20 

3.0 
21 

21 

21 

21 

21 

21 

T 
21 

0.5 
20 

20 

1.0 
20 

T 
20 

'  1 
20 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

2.2 

0.8 
3 

0.2 

0.5 
3 

0.2 

T 

3 

0.2 

3 
0.  2 

3 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 
0.2 

1 

1 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

" 

- 

- 

- 

- 

9 

- 

9.0 

- 

8.0 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1 

8.0 
8 

T 

8 

8 

8 

2.0 
8 

3.5 
11 

5.0 
13 

T 
13 

2.0 
15 

13 

11 

10 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.7 

0.7 
3 

0.5 
3 

0.3 
4 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

1.4 
4 

T 

4 

T 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

T 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.5 

2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

1.0 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.0 

2 

3.0 
1 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

5 

7 

7 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
3 

T 

2 

0.5 
3 

1.0 
4 

4 

4 

4 

4 

2.0 
6 

0.5 

6 

6.0 
10 

0.5 
11 

1.0 
9 

8 

2.0 
9 

8 

7 

7 

0.3 
7 

7 

0.5 
7 

2.5 
8 

8 

7 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.6 

0.7 
2 

0.1 

0.8 

2 

0.2 

T 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.2 

T 

2 

0.2 

0.5 
2 

0.2 

2.2 
4 

0.3 

1.1 
3 
0.4 

1.0 
5 

0.6 

5 

0.6 

0.2 
4 
0.5 

3 

0  4 

3 
0.4 

3 

0.5 

3 

0.5 

3 

0.6 

3 

0.6 

T 

3 

0.6 

3 

0.6 

3 

0.6 

3 

0.5 

3 

0.5 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
10 

8 

2.0 
8 

1.8 
9 

8 

T 

8 

8 

4.5 
13 

11 

0.5 
11 

11 

1.0 
11 

10 

10 

0.5 
11 

3.0 
13 

13 

2.0 
13 

T 
13 

2.0 
14 

13 

T 
13 

13 

13 

13 

1.0 

13 

13 

T 
13 

7.0 
21 

3.5 
20 

3.0 
21 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

14.0 
14 

14 

14 

13 

12 

T 
11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

GROVER  10  V. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

T 

T 

T 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

0.2 

T 

T 

1.0 

1.0 

1.0 

* 

4.0 

T 

2.0 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

5 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.  0 

2 

3.0 
4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

0.2 

T 

1  .  0 

1 

1.0 

2 

0.3 

2 

0.4 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

1.0 
1 

1 

T 

0.2 

0.3 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

5 

4 

3 

2 

- 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
12 

12 

T 
12 

2.0 
14 

13 

12 

12 

2.0 
14 

2.0 
16 

1.0 
17 

1.0 
18 

18 

18 

18 

18 

1.0 
19 

1.0 
21 

21 

21 

1.0 

22 

19 

19 

19 

18 

18 

7.0 
25 

T 
25 

5.0 
30 

T 

30 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.5 
3 

0.6 
3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

LAS  ANIMAS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1.3 

1.3 

1.1 

LIMON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0  .  5 

2.5 
4 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

1.5 

2 

1 

1 

1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  COL0RAUO 

  DECEMBER  1961 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAYBELL 

SNOWFALL 

1.0 

T 

0.5 

0.6 

0.4 

0.2 

0.5 

4.0 

5 

T 

T 

SN  ON  GND 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3.( 

S 

E 

T 

: 

l.C 

5 

! 

4 

MEEKER 

SNOWFALL 

2.0 

T 

2.5 

T 

T 

T 

3 .  C 

e 

SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

4.5 

5 

T 

4 

6 

3 

3 

3 

2 

: 

2 

T 

: 

2 

T 

: 

3.0 
5 

i 

4 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3. : 

T 

3.5 
7 

7 

1 

T 

6 

T 

T 

1.5 

<>.: 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

- 

2.0 

2 

- 

3.0 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

: 

2 

! 

1 

1 

1 

NORWOOD 

SNOWFALL 

3.8 

2.1 

3.11 

3.0 

1  .  5 

1  4 

9 

4  (1 

SN  ON  GND 

6 

9 

11 

10 

10 

ii 

8 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

T 

2 

2 

1 

1 

T 
T 

1.0 
1 

3.0 
4 

2.0 
t. 

6.0 
8 

7 

7 

7 

1 . 0 
7 

4.0 

ii 

1  0 

n 

3 .  C 
13 

11 

2  0 
11 

It 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

1.0 
9 

9 

8 

PARADOX 

SNOWFALL 

1 . 5 

1 . 2 

1 .  7 

0  .  7 

g 

SN  ON  GND 

3~3 

1 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

■3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 

x 

3  0 

SN  ON  GND 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

1.1 

1 

1 

T 

T 

PUEBLO  WB  AP 

SNOWFALL 

1.8 

SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

1 

6 

0.6 

7 

0.6 

o 

0.5 

5 

o .  5 

4 

0.4 

3 

0.4 

3 

0.3 

3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

T 

2 

0.1 

] 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 

1.0 

1.5 

1.0 

2.0 

SN  ON  GND 

1 

3 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.5 
4 

4 

4 

4 

4 

RYE 

SNOWFALL 

6.0 

8.0 

15.0 

SN  ON  GND 

6 

14 

29 

29 

27 

25 

22 

18 

16 

16 

14 

10 

8 

7 

6 

4 

2 

2.0 
4 

4 

3 

3 

2 

2 

SAGUACHE 

SNOWFALL 

2.2 

2.5 

0.6 
2 

SN  ON  GND 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SAL I DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.2 
6 

0.9 
6 

0.8 
6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

2 

1 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1.0 
1 

1.0 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1.0 
1 

1 

1 

0.5 

SILVERTON 

SNOWFALL 

2.0 

T 

2.0 

T 

T 

1.0 

2.0 

T 

1.0 

SN  ON  GND 

14 

14 

16 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

16 

16 

14 

14 

14 

15 

17 

17 

18 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

SPICER 

SNOWFALL 

5.0 

-1  .  0 

5.0 

2.0 

4.0 

1.0 

T 

3.0 

3  .  0 

2.0 

T 

2  ,  0 

3.0 

6  0 

2  0 

SN  ON  GND 

5 

3 

6 

10 

9 

9 

8 

8 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

10 

12 

12 

1- 

14 

15 

14 

14 

12 

17 

16 

IS 

15 

19 

16 

SPRINGFIELD  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 

4.3 

0.6 

1.2 

1.0 

1.8 

1.3 

1.0 

0.6 

0.8 

0.4 

0.6 

4.6 

1.6 

5.8 

2.0 

3.  1 

6.1 

1  .  6 

3.4 

2.5 
23 

SN  ON  GND 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

in 

10 

10 

10 

14 

15 

19 

20 

19 

18 

17 

17 

17 

22 

22 

20 

21 

22 

22 

SUGAR  LOAF  RES 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

16 

17 

16 

lb 

16 

16 

16 

17 

17 

20 

19 

20 

19 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

26 

32 

32 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.2 
1 

2.0 
3 

0.5 
5 

5 

5 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

0.1 
T 

WAGON  WHEEL  GAP 

3 

N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l .  0 

T 

6.0 

1.0 

r 

WALDEN 

SNOWFALL 

2.S 

T 

T 

1.0 

0  5 

1.0 

SN  ON  GND 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8.0 
8 

5.0 
10 

4.0 

10 

T 

T 

WOLF  CREEK  PASS 

4 

W 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

18 

18 

20 

20 

20 

19 

19 

17 

33 

38 

60 

60 

54 

54 

55 

66 

60 

72 

72 

66 

60 

58 

56 

54 

52 

48 

42 

39 

36 

31 

28 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

4.0 

1 

T 

I 

T 
T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


Depth 

in 

Soil 

i 

1 

2 

3 

4 

5  ' 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

10 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7 

:00  A 

11. 

34 

34 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

30 

30 

29 

28 

26 

26 

26 

27 

25 

27 

24 

27 

29 

29 

28 

27 

28 

30 

28 

25 

27 

29 

30 

29.0 

7 

:00  P 

38 

36 

36 

34 

34 

33 

32 

31 

30 

30 

28 

27 

27 

28 

28 

29 

29 

29 

28 

31 

31 

31 

30 

30 

31 

29 

28 

28 

30 

31 

31 

30.6 

6 

Inches 

7 

:00  A 

H. 

35 

35 

34 

34 

33 

33 

33 

31 

31 

31 

30 

29 

27 

27 

27 

28 

26 

27 

25 

27 

29 

30 

29 

28 

29 

30 

28 

26 

27 

29 

30 

29.6 

7 

:00  P 

II. 

38 

36 

36 

35 

34 

33 

33 

32 

31 

30 

30 

28 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

28 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

28 

28 

29 

3  0 

31 

30.7 

12 

Inches 

7 

:00  A 

M. 

36 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

34 

33 

33 

33 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

30 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

29 

29 

30 

31 

31.9 

7 

00  P 

M. 

37 

37 

36 

36 

35 

35 

34 

34 

33 

33 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

30 

29 

31 

30 

31 

31.9 

24 

Inches 

7 

00  A 

K. 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

38 

37 

37 

36 

36 

35 

3.;. 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

35.1 

7 

00  P 

39 

38 

39 

39 

38 

38 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

35.0 

36 

Inches 

7 

00  A 

M. 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

39 

39 

39 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

33.7 

7 

00  P 

M. 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

39 

39 

39 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

38.0 

72 

Inches 

7 

00  A 

H. 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

46 

47 

47 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

4  5 

45 

44 

44 

14 

44 

44 

44 

44 

46.3 

7 

00  P 

M  , 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

46 

48 

4  8 

48 

47 

47 

4  7 

47 

47 

4.. 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

4  3 

45 

14 

14 

44 

4  4 

44 

1  1 

13 

46.3 

t>  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 
DELAYED  DATA 


Ten 

ipero 

ure 

Precipitation 

Slotion 

X. 

6 
< 

e 
5 

a 

I 
< 

E 
I 

s 

I  J  s 
I  %  I 

Q  £ 

Highest 

1 
Q 

1 
"* 

« 

a 

s 
E 

No.  of  Days 

From  long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

•v.  Sleet 

No.  of  Days 

M 

a. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

a 
o 
Q 

.10  or  More  | 

£ 
1 

o 

1.00  or  More 

S  < 

o  i 

%  J 

hi 

APRIL  1961 

MANASSA 

58 

9 

19 

.9 

39.4 

-  3.0 

70 

4 

3 

15 

760 

0 

0 

27 

-  .26 

.  19 

7 

.5 

T 

7 

1 

0 

0 

MAY  1961 

MANASSA 

68 

611 

29 

U 

48. 9M 

-  1.8 

19 

7 

493 

0 

0 

o 

18 

-  .59 

.  18 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

JUNE  1961 

BURL I NGTON 

86 

3 

52 

5 

69 . 4 

0 . 0 

30 

35 

5 

49 

13 

0 

0 

70 

—     .  87 

.  70 

5 

.  0 

0 

5 

1 

0 

unci  I  o  IKjriEi 

85 

1 

49 

o 

67.2 

93 

26+ 

37 

0 

0 

.  0 

0 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

77 

1 

37 

3 

57!2 

88 

29 

31 

4+ 

229 

0 

0 

5 

0 

66 

16 

19 

.  0 

0 

4 

0 

0 

STATE  TURKEY  EXP  FARM 

M 

U 

M 

93 

30 

26 

0 

o 

13 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

WATERDALE 

79 

8 

46 

9 

63.4 

-  0.3 

93 

26+ 

41 

14 

88 

4 

0 

o 

0 

3 

30 

1.34 

1.61 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

JULY  1961 

BAILEY 

79 

OM 

43 

OM 

61 .  OM 

87 

3 

33 

24 

124 

0 

0 

0 

0 

4 

43 

1.03 

31 

.0 

0 

13 

2 

1 

BURLINGTON 

91 

3 

57 

6 

74.5 

-  1.5 

100 

5 

49 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

3 

21 

.89 

1.82 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

FORT  COLLINS 

83 

6 

55 

7 

69.7 

-  1.5 

93 

24+ 

46 

22 

9 

0 

0 

0 

4 

27 

3.08 

1 . 58 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

AUGUST  1961 

BURL I NGTON 

89 

5 

55 

3 

72 . 6 

-  1.4 

98 

8+ 

40 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

57 

-1.70 

.50 

13 

.0 

0 

1 

1 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

M 

59 

4M 

II 

95 

1 

51 

23 

0 

0 

0 

1 

73 

.44 

14 

.0 

0 

6 

0 

0 

SEPTEMBER  1961 

BURLINGTON 

73 

?M 

42 

LM 

57.  9M 

-  8.1 

90 

1 

31 

30 

223 

1 

0 

2 

0 

1 

74 

.46 

.64 

3 

.0 

0 

5 

2 

0 

CHIMNEY  ROCK 

72 

4M 

37 

2M 

54.  8M 

81 

6 

21 

30 

288 

0 

0 

0 

2 

82 

1.13 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

SPRINGFIELD  8  S 

M 

A 

0 

0 

1 

09 

.60 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

TACONY  7  SE 

75 

SM 

42 

9M 

59.  2M 

88 

17+ 

27 

25 

192 

0 

0 

2 

0 

1 

27 

.60 

20 

.0 

0 

2 

2 

0 

OCTOBER  1961 

BURLINGTON 

68 

8 

34 

7 

51.8 

-  2.4 

83 

16+ 

21 

23 

401 

0 

0 

10 

0 

.36 

-  .38 

.19 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREYSTONE 

58 

2 

32 

2 

45.2 

76 

7 

16 

31+ 

608 

0 

0 

13 

0 

2 

28 

.86 

9 

16.3 

6 

9 

4 

2 

0 

MANASSA 

62 

1 

24 

6 

43.4 

-  2.7 

72 

5 

15 

25+ 

664 

0 

0 

26 

0 

1 

.11 

.58 

.45 

29 

6 

30 

3 

0 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

U 

M 

M 

86 

IB 

22 

23 

0 

0 

0 

98 

.50 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


JUNE  1961 
AMES 

BURLINGTON 
GREYSTONE 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 
PALISADE  LAKE  2  SSE 
PYRAMID 

STATE  TURKEY  EXP  FARM 
WATERDALE 

JULY  1961 
AMES 
BAILEY 
BURLINGTON 
FORT  COLLINS 
LAKE  MORAINE 

AUGUST  1961 
BURLINGTON 
DOHERTY  RANCH 
ELBERT  6  SSW 
SPRINGFIELD  8  S 

SEPTEMBER  1961 
BURLINGTON 
CHIMNEY  ROCK 
ELECTRA  LAKE 
SPRINGFIELD  8  S 
TACONY  7  SE 

OCTOBER  1961 
AMES 

BURLINGTON 
GREYSTONE 
LITTLE  DOLORES  2 
MANASSA 

SPRINGFIELD  8  S 

NOVEMBER  1961 
ELBERT  2  WNW 
SEDALI A  4  SSE 


Day  of  month 


1.94 
4.43 
3.21 
4.  27 
5.40 


1.74 
2.62 
2.48 
1.09 
1.27 

4.46 

.36 
2.28 

1.11 


.13  .70 
.13  .12 


.07  1.61  .68 


.07  .40 
.  59 


.51  1.95 
T 

.10  .86 


.04  .12 
.18  .18 
.01  1.16  .03 
.32  .13 


.03     T  .15 


T         T  T 


.37  1.13 


19     20     21     22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


.06     .40  .06 


.07     .22  .42 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  190  - 


DAILY  TEMPERATURES 


DELAYED  DATA 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL  1961 

MANASSA 

MAX 

52 

65 

68 

70 

64 

55 

49 

38 

50 

51 

48 

58 

48 

51 

48 

58 

65 

67 

68 

60 

63 

65 

68 

55 

52 

68 

65 

66 

69 

64 

58 

9 

21 

24 

27 

31 

25 

15 

33 

12 

11 

13 

12 

15 

14 

10 

3 

13 

15 

24 

30 

29 

25 

15 

10 

23 

13 

18 

26 

30 

31 

30 

19 

9 

MAY  1961 

llANASSA 

73 

72 

71 

SI 

56 

60 

62 

60 

72 

68 

70 

74 

73 

67 

69 

68 

71 

68 

77 

77 

69 

71 

67 

70 

68 

6 

MIN 

24 

19 

20 

22 

30 

31 

33 

34 

28 

30 

27 

32 

29 

28 

31 

32 

30 

34 

31 

29 

1 

JUNE  1961 

BURLINGTON 

MAX 

81 

86 

87 

90 

93 

86 

80 

74 

76 

83 

85 

86 

88 

99 

91 

91 

90 

92 

96 

100 

102 

102 

105 

86 

3 

MIN 

58 

51 

51 

41 

35 

45 

53 

51 

50 

47 

60 

57 

57 

51 

40 

46 

47 

46 

46 

49 

52 

55 

49 

58 

56 

63 

69 

58 

65 

68 

52 

5 

GREY STONE 

MAX 

85 

86 

88 

86 

H8 

72 

7  1 

88 

90 

89 

89 

89 

89 

93 

84 

90 

91 

93 

88 

90 

91 

84 

85 

MIN 

55 

49 

49 

4  1 

38 

37 

38 

40 

43 

42 

44 

47 

44 

40 

10 

45 

52 

50 

60 

52 

56 

53 

56 

50 

61 

63 

55 

60 

54 

52 

49 

2 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

73 

68 

63 

65 

66 

63 

74 

77 

8  2 

78 

80 

78 

76 

77 

72 

75 

80 

81 

78 

78 

80 

84 

84 

78 

80 

82 

83 

86 

88 

84 

77 

1 

MIN 

38 

33 

34 

34 

38 

46 

44 

36 

32 

34 

32 

32 

34 

4  1 

37 

39 

38 

37 

37 

42 

38 

39 

40 

45 

38 

40 

37 

3 

79 

78 

75 

79 

80 

88 

84 

80 

85 

84 

76 

76 

85 

88 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

MIN 

32 

33 

34 

50 

38 

32 

34 

42 

35 

3  7 

37 

40 

40 

44 

38 

42 

42 

HATERDALE 

70 

64 

63 

70 

70 

70 

75 

81 

84 

82 

82 

78 

64 

73 

85 

86 

80 

83 

78 

84 

83 

78 

84 

90 

93 

93 

88 

90 

89 

83 

79 

8 

MIN 

45 

4 

44 

45 

43 

44 

4  3 

45 

45 

45 

4  4 

41 

45 

48 

48 

52 

48 

52 

49 

48 

52 

45 

49 

49 

51 

53 

50 

48 

46 

9 

JULY  1961 

BAI LEY 

73 

76 

79 

73 

74 

8  0 

75 

82 

86 

86 

80 

67 

65 

74 

78 

84 

85 

85 

84 

81 

82 

79 

76 

79 

0 

MIN 

40 

39 

45 

41 

45 

38 

40 

38 

37 

1U 

39 

49 

51 

42 

46 

43 

46 

44 

33 

44 

43 

46 

44 

46 

46 

46 

43 

0 

BURL I NGTON 

95 

93 

93 

99 

100 

87 

80 

85 

85 

86 

80 

82 

80 

85 

90 

95 

98 

97 

95 

90 

81 

86 

96 

97 

96 

97 

99 

95 

98 

99 

90 

91 

3 

MIN 

49 

62 

55 

59 

53 

58 

58 

56 

54 

55 

56 

55 

60 

60 

55 

54 

54 

52 

54 

56 

60 

61 

59 

66 

66 

60 

59 

57 

6 

FORT  COLLINS 

MAX 

85 

80 

93 

92 

84 

87 

81 

81 

83 

85 

73 

73 

73 

75 

82 

87 

89 

90 

88 

80 

69 

80 

85 

93 

87 

86 

88 

87 

89 

88 

79 

83 

6 

56 

52 

54 

57 

60 

54 

59 

56 

56 

55 

57 

50 

55 

55 

56 

56 

53 

55 

56 

55 

54 

46 

56 

54 

60 

55 

56 

57 

59 

60 

62 

55 

7 

AUGUST  1961 

DUltLl  NO  lull 

89 

91 

90 

96 

98 

91 

97 

98 

97 

92 

85 

87 

8  5 

84 

84 

86 

84 

87 

86 

89 

88 

82 

86 

90 

92 

85 

91 

89 

91 

94 

92 

89 

5 

MIN 

61 

57 

52 

61 

60 

54 

59 

59 

6 1 

61 

55 

57 

56 

55 

53 

56 

52 

60 

58 

57 

55 

56 

54 

5  2 

40 

54 

52 

57 

54 

59 

48 

55 

6 

SPRINGFIELD  8  S 

95 

86 

79 

83 

88 

92 

89 

90 

94 

92 

94 

85 

76 

84 

85 

92 

88 

90 

90 

MIN 

63 

62 

61 

61 

56 

60 

56 

61 

62 

64 

59 

6 1 

59 

62 

61 

62 

60 

54 

56 

51 

58 

65 

58 

54 

65 

53 

59 

4 

SEPTEMBER  1961 

BURLINGTON 

MAX 

65 

73 

89 

82 

85 

83 

81 

73 

73 

61 

62 

58 

84 

86 

82 

78 

70 

66 

62 

59 

57 

67 

73 

69 

78 

73 

73 

7 

MIN 

53 

49 

39 

38 

39 

42 

55 

53 

48 

51 

46 

47 

35 

41 

34 

41 

43 

41 

39 

49 

42 

41 

41 

1  1 

32 

38 

36 

37 

31 

42 

1 

CHIMNEY  ROCK 

MAX 

77 

76 

72 

69 

73 

81 

77 

75 

69 

73 

77 

78 

76 

77 

77 

76 

77 

70 

65 

62 

84 

68 

65 

65 

70 

72 

4 

MIN 

36 

39 

39 

34 

30 

31 

36 

3H 

44 

47 

42 

39 

32 

36 

41 

41 

39 

49 

43 

36 

30 

40 

48 

33 

24 

21 

37 

2 

SPRINGFIELD  8  S 

89 

87 

85 

90 

90 

82 

72 

61 

75 

88 

79 

75 

82 

80 

73 

82 

80 

76 

88 

MIN 

57 

42 

56 

59 

52 

53 

39 

39 

43 

4  5 

59 

40 

4  2 

42 

29 

45 

44 

37 

52 

TACONY  7  SE 

88 

77 

55 

72 

88 

84 

80 

84 

88 

82 

72 

80 

59 

68 

86 

88 

8  0 

84 

62 

66 

51 

66 

78 

79 

75 

85 

61 

75 

5 

MIN 

57 

49 

38 

34 

37 

6 

46 

47 

44 

56 

56 

39 

41 

32 

46 

56 

48 

4 1 

43 

42 

10 

27 

38 

45 

34 

42 

35 

42 

9 

OCTOBER  1961 

BURLINGTON 

MAX 

8U 

83 

83 

72 

48 

55 

58 

74 

71 

69 

73 

75 

83 

81 

69 

70 

68 

76 

68 

55 

6  7 

58 

68 

67 

74 

62 

55 

58 

68 

8 

MIN 

35 

32 

37 

32 

44 

41 

37 

33 

35 

34 

35 

41 

40 

38 

37 

36 

44 

33 

26 

32 

41 

45 

21 

2  5 

29 

31 

38 

35 

33 

28 

28 

34 

7 

GREYSTONE 

MAX 

58 

60 

62 

59 

61 

67 

76 

68 

48 

46 

55 

71 

65 

65 

70 

68 

71 

68 

67 

68 

68 

64 

56 

48 

39 

55 

48 

46 

38 

34 

34 

58 

2 

MIN 

40 

39 

41 

38 

37 

41 

36 

33 

23 

23 

28 

32 

34 

40 

41 

36 

41 

37 

33 

36 

35 

32 

21 

30 

31 

33 

28 

24 

16 

20 

16 

32 

2 

MANASSA 

MAX 

66 

61 

68 

69 

72 

68 

68 

66 

60 

50 

63 

63 

66 

66 

69 

71 

70 

69 

66 

67 

64 

58 

59 

64 

61 

61 

56 

52 

41 

40 

50 

62 

1 

MIN 

28 

18 

17 

20 

21 

22 

34 

33 

43 

26 

20 

23 

23 

28 

23 

23 

24 

26 

22 

24 

24 

24 

15 

15 

15 

18 

36 

37 

27 

28 

27 

24 

6 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

85 

75 

81 

82 

85 

62 

63 

75 

78 

72 

82 

86 

79 

68 

82 

8  4 

64 

62 

72 

MIN 

32 

31 

38 

39 

43 

39 

45 

36 

41 

39 

39 

36 

31 

38 

22 

34 

28 

37 

See  Reference  Noles  Following  Station  index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL  1961 
MANASSA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 . 5 
T 

OCTOBER  1961 
GREYSTONE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

2.0 

8.5 

0.5 

4.1 

0.2 

MANASSA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

6 

2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

0 
H 

°S 

JULY  1961 

FORT  COLLINS  (a) 

EVAP 

.07 

.  22 

.24 

.31 

.24 

.24 

.07 

.10 

.26 

.24 

.18 

.20 

.12 

.  16 

.31 

.16 

.29 

.19 

.08 

.  13 

.16 

.20 

.21 

.14 

.06 

.14 

.17 

.22 

.00 

B 

5.46 

WIND 

MAX 

77 

81 

B3 

83 

80 

84 

84 

83 

81 

75 

80 

77 

79 

81 

82 

80 

78 

79 

76 

72 

79 

Ml 

83 

81 

80 

84 

84 

85 

80.5 

MIN 

71 

70 

7] 

7  2 

72 

71 

7  1 

71 

71 

73 

70 

67 

68 

69 

68 

69 

69 

70 

h9 

70 

61. 

65 

68 

69 

7U 

70 

70 

70 

72 

7  3 

7  3 

69.9 

(a)   SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 


CORRECTED  DATA 


JANUARY  1961 
FEBRUARY  1961 

MARCH  1961 


JULY  1961 


JULY  1961 


AUGUST  1961 


RICO 

SPRINGFIELD  8  S 
EVERSOLL  RANCH 
SPRINGFIELD  8  S 

SPRINGFIELD  8  S 
VALLECITO  DAM 
AMY 

KIT  CARSON 

ARBOLES 
VALLECITO  DAM 


Precipitation  on  26th  should  be  .11  and  27th  .62. 

Min  temperature  on  26th  should  be  13,  mean  min  21. 4M,  mean  37. 1M,   lowest  4 
on  8th,  and  total  degree  days  787. 

Min  temperature  on  9th  should  be  19,  mean  min  30. 6M,  mean  44. 7M,  and  lowest 
19  on  9th. 

Delete  max  and  min  temperature  on  3d.     Min  temperature  on  5th  should  be  23; 
8th,  26;  10th,  22;  12th,  29;  26th,  31;  27th,  25;  31st,  26;  mean  max  56. 3M, 
mean  min  25. 0M,  mean  40, 7M,  and  total  degree  days  747.     Precipitation  for 
18th,  19th,  and  20th  should  be  accumulated  (*)  amount   .02  and  monthly 
total  .08. 

Min  temperature  on  1st  should  be  35;  7th,  40;  mean  min  43. 9M,  mean  60. OH, 
lowest  33  on  6th,  and  total  degree  days  207. 

Precipitation  on  8th  should  be  .01  and  monthly  total  .35.     Evaporation  on 
8th  should  be  .13  and  monthly  total  6.34. 

Precipitation  on  20th,  21st,  27th,  and  28th  should  be  zero  and  monthly  to- 
tal 1.12. 

Precipitation  on  21st  and  22d  should  be  accumulation  O)  to  .08  on  25th, 
monthly  total  3.48  and  greatest  day  1.25  on  8th. 

Delete  wind  movement  for  the  period  23d  through  31st  and  monthly  total. 

Precipitation  on  5th  should  be  .52,  monthly  total  4.32,  and  days  with  .10 
or  more  12,  .50  or  more  3.    Evaporation  on  5th  should  be  no  record  and 
monthly  total  B5.40. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


AKRON  4  E 

AKRON  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA   Wfl  AIRPORT 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

AMES 

ANTERO  RESERVOIR 
ARAPAHOE 
ARBOLE  5 

AROYA  9  NNE 
ARTESIA  6  E 
ASPEN 
AYER  RANCH 
BAILEy 

8 10  SPRINGS  RANCH 

BLANCA 

BONO 

BONNr  DAM 
BOULDER  2 

BOULDER 
BRANDON 
BRANSON 
BRECKENRIDGE 
8R IGGSDAlE  2  NW 

buena  vista 
Burl ingion 
burlington  1!  nne 
butler  ranch 

BYERS 

CAMPO  11  WSM 
CANON  CITY 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEOAREDGE 
CENTER 
CHESSMAN 
I  CHE RAW 
CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 

CHIMNEY  ROCK 
CIMARRON  3  SE 
CLIFF  LAKES 
CLIMAX  2  NW 
COALDALE   1  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLAR AN 

COLORADO  NAT  MON 
COLORADO  SPRINGS  wB  ( 
COLUMBINE 

1  CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

CUCHARAS  OAM 

CUMBRES 

DEER TRAIL 

DELHI 

DEL  NORTE 


DENVER  WB  AIRPORT 
•DENVER  WB  CITY 
DILLON 

DOHERTY  RANCH 
DOLORES 


EADS 
EAGLE  I 
EASTONVILLE   1  I 
EASTONVILLE    2  I 


EASTONV 

EASTONV 

ECKLE' 

EDGEw 

E  L8ER 

EL3ER 

ELBEfl 

ELBER 

elber 

ELBER 


SW 


ELFCTftA  LAKE 

elk  creek 
estes  park 
evergreen 

f VERGRE  EN  2  5W 
EVERSOLL  RANCH 
FAIRPLAY 
FLAGLER  2  Nw 
FLEMING  1  5 
FOROER  8  S 

FORT  COLL  INS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASER 
FRUITA  2  N 
GARDNER 
GATEWAY   1  SW 

GENOA 

GEORGETOWN 

GLEN WOOD  SPRINGS  1 

GORE  pass  Ranch 

GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WB  A 
GRAND  LAKE    1  WNN 
1  GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  DIVIDE   12  SE 
GREAT  SANO  OUNES  NM 

GREELEY 

GREENLAND  8  SE 
,  GREENLAND  9  NE 
;  GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GREYSTONE 
I  GROVER   10  W 
J  GUFFEY  10  SE 

GUNNISON 

HAMILTON 


COUNTY  < 


09!  WASHINGTON 
1*.  WASHINGTON 
30.  ALAMOSA 
BOULOER 
021*|  GARF  I  ELD 

MIGUEL 

42 


CHEYENNE 

MOFFAT 

PITKIN 

EL  PASO 

PARK 

EL  PASO 

COSTILLA 

EAGLE 

YUMA 

BOULDER 


HAYOEN 
HERMIT    7  E  SE 
HOEHNE 
HOLLY 
HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
HOYT 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  t A 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 
JOES 

JOHN  MARTIN  OAM 
JONES  PASS  2  E 
JULES6URG 
KARVAL 


0843 

0848  BOULDER 

0  8  95  KIOWA 

:  0898  LAS   AN  1 MAS 

0909  SUMMIT 

094S  WELD 

.  1071]  CHAFFEE 

1121  KIT  CARSON 

1 1 26  KIT  CARSON 

1157!  PUEBLO 

1 1 79  ARAPAHOE 

1168  BACA 
1294  FREMONT 
1384,    S*N  JUAN 
1401i  DOUGLAS 
144Q  DELTA 
1458  SAGUACHE 
1526  JEFFERSON 
1539,  OTERO 

ARAPAHOE 
1564  CHEYENNE 


1570  I 

1609  MONTROSE 

1644  R 10  BLANCO 

1660  EAGLE 

1693  FREMONT 

1713  GUNNISON 

1741  MESA 

1772  MESA 

177B  EL  PASO 

1792  ROUTT 

1866  MONTEZUMA 

1928  MOFFAT 

'  1959  GUNNISON 

,  1978  TELLER 

2040  HUERFANO 

2046  CONEJOS 

2162  ARAPAHOE 

2178  LAS  ANIMAS 

2184  RIO  GRANDE 


2220  DENVER 
2225  DENVER 
2281  SUMMIT 
2312  LAS  ANIMAS 
2326  MONTEZUMA 
2432  LA  PLATA 
2446  KIOWA 
2454  EAGLE 
2494  EL  PASO 

2496  EL  PASO 

2497  EL  PASO 
2501  EL  PASO 
2535  YUMA 
255T  JEFFERSON 
2595  ELBERT 

2597  ELBERT 

2598  ELBERT 

2600  ELBERT 

2601  ELBERT 
2603  ELBERT 

2624  LA  PLATA 

2633  JEFFERSON 

2759  LARIMER 

2790  JEFFERSON 

2795  JEFFERSON 

2803  BACA 

2932  KIT  CARSON 
2944  LOGAN 
2997  LINCOLN 

3005  LARIMER 

3016  LA  PLATA 

3027  WELD 

30  38  MORGAN 

3063  EL  PASO 

3079  OTERO 

3113  GRAND 

3146  ME'SA 

3222  HUERFANO 

3246'  MESA 

3258  LINCOLN 

3261  CLEAR  CREEK 

33S9  GARF I  ELD 

3423  GRAND 

3477  PROWERS 

3488  MESA 

3496  GRAND 

3500  GRAND 

3539  MOFFAT 

3541  ALAMOSA 

1   3546  WELD 
3579  EL  PASO 
358*.  DOUGLAS 

3609  MOFFAT 
3643  WELD 
3656  FREMONT 
3662  GUNNISON 

3738  MOFFAT 

381 IJ  PARK 
3826.  KIOWA 
3650  BOULOER 
36671  ROUTT 
39511  MINERAL 
4047  LAS  ANIMAS 
4076  PROWERS 
4082  PHILLIPS 
4129  GRAND 
4155.  MORGAN 

41721  LINCOLN 
423*J  CLEAR  CREEK 


4384  BENT 
4397]  CLEAR  CREEK 
.3  SEDGWICK 
A  LINCOLN 


39  00 
38  51 
37  01 


40  01 
I    1ft  27 

1  37  01 

2  39  29 


1   37  03 

1  36  26 
2'  37  40 
<J  39  22 

2  36  54  I 
5  37  45 
4  39  13 

1  38  06 
4  39  39 

3  38  49 

2  37  12 
2  38  24 
2  39  50 


2  39  14 
2  39  06 

1  38  49 

2  40  51 

2  37  21 

2  40  31 

2  38  52 

1  38  52 

1  37  44 

5  37  01 

4  39  37 

1  37  38 


2  37  33 
4  39  29 
4  40  23 
4  39  38 
4  39  37 
1  37  02 
4  39  14 

3  39  19 


4  39  42 
2  39  34 
2  40  09 

1  3B  04 

2  39  07 
2  40  16 
2  40  11 
2  40  42 

5  37  43 

4  40  26 
4  39  08 
4    39  16 

2SS 

4  40  52 
L  38  41 
2  38  32 


36  27 

39  56 

40  30 

37  46 

37  17 

38  03 
40  35 
40  03 


3  3  7  08 
39  05 
39  39 
38  05 


03  09 
03  10 
05  52 
05  32 
08  2  3 
07  55 
03  39 
05  53 

02  11 
07  25 

03  06 


05  29 

04  19 

05  31 

06  42 


05  17 

02  2  7 

03  53 


07  56 
06  07 
OS  17 
03  30 


5887 
7913 
7232 
7733 
6035 
7749 
6700 
3647 

S  )85 
3925 
6292 
J559 
4875 
7954 
4171 
4230 
4850 
5207 

-  329 
53*3 
8B53 

t, ,  -. ,; 
6175 
7668 
6875 
4072 
5649 

»Z5C 


7096 
9250 
11300 
6525 
8000 
6137 
5790 
6173 
8699 


10018 
5183 
5090 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

£ 

SPECIAL 

MID 

C  H 

5P 

5P 

C  H 

5P 

SP 

51 

5F 

5P 

5P 
7P 

SP 

6P 

6P 
h£ 

5P 
if 

5P 
5f 

: 

UP 
7A 

7A 

c 

6P 
5P 

BA 

SP 

4P 

4P 

c 

5F 

ip 

H 

c 

6P 

SP 
« 

C  M 

7884  6P 
5125  6P 


8794  4P 

5130 

6940 

6550  6P 
4258  5P 
6497     M|0  f 
7250 
7270 


04  36  7000 

04  40  7600 
02  29  3900 

05  05  5450 
04  35  7026 
04  30  6750 
04  34  7220 
04  32  7210 
04  34  7060 
04  37  7240 


07  48 

05  22 
05  31 
05  19 
05  21 

02  05 


8398 
8440 
7525 
7000 
7300 
3576 
10000 
4975 
4250 
4739 


5599 
8570 
5823 
7602 
3484 
4849 
8576 
8266 
6912 
8120 

4648 
7350 
6725 

|  6600 
!  5076 
8200 


'..7    3  /  6230 


05  48 

03  10 

05  17 

07  15 


03  28 

05  33 
02  17 
07  38 

06  37 
02  41 
02  57 
05  51 
02  15 


BS66 
4535 
5923 
6337 
1  JO  1 
5  7  2  ij 
3393 
3746 

raoo 

499  5 

5034 
r549 
3961 
6424 

10550 
4200 
3814 

10324 

5130 


5P     5P  5PC 


DRY  LANO  f  1EL0  SIA 
'ED  AVIATION  AGENCY 

i  s  weather  Bureau 

i  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 

I  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
I  MRS  BETTY  M  SE I8EL 

I  CLARK  WRIGHT 
|  W  E  C-ADD 

I  CAR-SKADEN 
;  RALPH  J  AYER 

I  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H  NUTT 
LINDEL  J  HUDSON 
|  AGENT  D*R  G  W  RY 

S  BUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PLAT  1 

'  OF  BOULOER 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  ENYEART 
S  FOREST  SERVICE 
LOYO  R  SWEDHIN 
RALPH  C  BINARD 
SHIRLEY   M  JAMES 
WINIFRED  ORR 
Y  W  NEWTON 


JESS  I 
WARDEN  PEN  I  TENT IARy 
WEST  COLO  POWER  CO 
I  US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
WILLIAM   6  SUTLEY 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOWELL 

JOE  HENDERSON 

CARL  E  MC  MlLLEN 
.  U  S  WEATHER  BUREAU 

HIGH  ALT ITUDE  08S 

R  L  BANTA 

HAROLD  F   K RE UGE  ft 

TED  A  SMITH 

SUPT   COLO  NAT  MON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
.  U  S  weather  bureau 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

GLENN  F  JORDAN 

MRS  MARY   A  YELENICK 

ARCHER  B  CRISP 

EVERtTT   L  DAVIS 
CHARLES   F  SHAFFER 
LYNN  K  W00D5 
W  D  PRESTON 


BUREAU 

C  US  WEATHER  BUREAU 

H        BOARD  OF    WATER  COMM 

MRS  M  A  CROwDER 

LLOYD  C  PYLE 
C    H        MALCOLM   R  DAYTON 
C  WlLLARD  C  ROBERTS 

C  H       FED  AV1AT ION  AGENCY 

CARL  R  GUY 

HUGH  T  KELLY 

C  RALPH  H  EVANS 

DASwIN  D  WOOLLEY 
C  MRS   ROBERTA  M  MAY 

AMC  OF  DENVER 

FRANK  R  KELLY 

EARL  RAMEY 

HUGH  MUNDY 
C  LELANO  p  OLKJER 

ANDY  VAUGHAN 

C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POwER  CO 
C  SAMUEL  J  HARGIS 

4  P     H       US  BUR  RECLAMATION 
CHAMBER  OF  COMMERCE 

<        ray  s  Fleming 

H       J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 
A  E  GAINES  JR 
JOHN  G  MOR 1  SON 
C  MELVIN  B  SAVAGE 

7PCGH       COLORADO  STATE  UN  I V 

SAN  JUAN  BASIN   EX  STA 
COLO  CENTRAL  PWR  CO 
H       GT  WEST   SUGAR  CO 
C  ARTHUR  E  ORCUTT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

S  STEELE  BURG IN 
FRED  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HUBBARD 


A  0  M1LEY 
PUBLIC   SERVICE  CO 
RADIO    STATION  KGLN 
MRS   J  M  HOHNHOLZ 
CLYOE  B  KENNEDY 
u  S  weather  Bureau 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
FRANK  A  BOCHMANN 
GREAT   SAND  DUNES  NM 


J 


GT  WEST   SUGAR  CO 
FRANK    A  ROGERS 

kELSEy  POTTENGER  JR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MRS  ANN  M  DUCEY 


MRS  f 


JORDAN 


MRS  BESSIE  C  HANL1N 

ARTHUR  F  BAILOR 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

A  RAY  GOREE 

MRS  MABEL  WRIGHT 

EUGENE  S  PHILPOTT 

W  R  DAVIS 

F    B  FLANAGAN 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

BARBARA   L  MATT  IK 
U  S  FOREST  SERVICE 
THEODORE  W  CLARK 
ISOL  UTE  AGENCY 
S|  TWIN  LAKES  R  +  C  CO 
MRS  RUTH  E  SNYDER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MUNICIPAL  PwR  PLANT 
EMANUEL   S  INNESS 


OWA  1  W 

OWA  5  SE 

OWA  4  SW 

OWA  5  SSE 


LA    JUNTA  F  A  A  All 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SI 

LAKE  MORAINE 

LAS   ANIMAS    1  N 
LEADVILLE 
LEADvILLE    10  WN1 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 
LIMON  10  SSW 

L  1  MON 
I  L  ITTLE  HILLS 

LONGMONT  2  E  SE 

LONGMONT  6  NW 

LONGS  PEAK 
j  LOS  PINOS  PASS 

1  MANCOS 


MAYBELL 

;  MESA  VERDE   NAT  PARK 
.  MONARCH  PASS 
1  MONTE  VISTA 

MONTROSE  NO  1 

MONTROSE    NO  2 

MONUMENT   2  WSW 

MORRISON  1  SW 
'  MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

NFW  ft AY  ME  a 
NORTHDAlE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 


PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAOL  I 

PAONIA 


JEFFERSON 
WELD 
45  i*  la;,  an  i  ma; 

ELBERT 
4584]  ELBERT 
4585  ELBI  PI 
4567]  ELBERT 

CHEYENNE 
LINCOLN 
OTERO 


PARKER  9  i 
PARSHALL 
PENROSE  3 


PLEASANT    VIEW   2  W 
PUEBLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 
PYRAMID 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 


RICO 
RIFLE   2  ENE 


R 10  GRANDE  RESERVOIR 
RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 


SANTA  MARIA  RESERVOIR 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 
SEDALIA  4  SSE 
SEDGwICK  S  S 
SE I  BERT 
SHAw  6  SSE 
SHOSHONF 
SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUI 
S  I  LVERTON 

SIMLA 

SPICER 

SPRINGFIELO 

SPRINGE  I  ELD  7  WSw 

SPRINGFIELO  6  S 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERL  1NG 

STON I NGTON 

STPAITON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 


AYLOR  PARK 
ELLURIDE 
ERCIO  4  NW 
ft  I Nl DAD 

R 1 N  I  DAD  F  A A  AIRPORT 
30UT  LAKE 
ROY  1  SE 

WIN  LAKES  RESERVOIR 


WAGON  WHEEL  GAP   3  N 
WALDEN 

WAL  SENBURG  POWER  PLANT 

WATEROALE 

WEST  CL I FFE 

WET MORE  2  S 

WHITE  ROCK 

WIGGINS  7  SW 

WILCOX  RANCH 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WOOOLAND  PARK    8  NNW 

WRAY 


NEW  STATION 
LITTLE  DOLORES  2 


44  '.2 


4734,  HINSDALE 

4750.  EL  PASO 

477a  PROWERS 

4834]  BENT 

4864J  LAKE 

4886  LAKE 


17  LINCOLN 
4B  RIO  BLANCO 
16'  BOULDER 

21  BOULDER 
41  LARIMER 
80  SAGUACHE 

22  CONEJOS 
27  MONTEZUMA 
52  EL  PASO 

08  RIO  BLANCO 


R  10  BLANCO 

5531  MONTEZUMA 

i  569S|  CHAFFEE 

.0  GRANDE 

717  montrose 

722  montrose 

>  El  paso 

5765  jefferson 

5819  huerfano 

5922  WELD 

5970  DOLORES 

5990  LAS  ANIMAS 

6012  SAN  MIGUEL 

6023  WELD 

6131  CROWLEY 

6192  WASHINGTON 

6203  OURAY 

6258  ARCHULETA 

6266  MESA 

6271  HINSOALE 

6299  PHILLIPS 

6306  DELTA 

6315  MONTROSE 

6326  ELBERT 

6342  GRAND 

6410  FREMONT 

6513  GUNNISON 

6524  SAN  MIGUEL 

6560  CONEJOS 

6591  MONTEZUMA 

6740  PUEBLO 

6743  PUEBLO 

6763  PUE8L0 

797  ROUTT 

811  ROUTT 

6832  rio  Blanco 

6930  LARIMER 

017  DOLORES 

031  GARFIELD 

050  HINSDALE 

u94  CONEJOS 

167  OTERO 

267  EL  PASO 

309  EL  PASO 

315  PUEBLO 

337  SAGUACHE 

370  CHAFFEE 

426  COSTILLA 

450  MINERAL 

455  Gunnison 

460  saguache 

510  DOUGLAS 

515  SEOGWICK 

519  KIT  CARSON 

5  57  LINCOLN 
618  GARFIELD 
646  BOULDER 
650  CONEJOS 

6  56  SAN  JUAN 


8  66  BACA 

867  BACA 

936  ROUTT 

950  LOGAN 

992  BACA 
BOOB  KIT  CARSON 
BU64  LAKE 

8092  RIO  GRANDE 
8154  LA  PLATA 
8157  PUEBLO 
8184  GUNNISON 
8204  SAN  MIGUEL 
8220  LAS  ANIMAS 
8429  LAS  ANIMAS 
8434   LAS   AN  1 MAS 
8454  SAN  MIGUEL 
8468  LAS  ANIMAS 

6501  LAKE 
8510  BACA 
8560  MONTROSE 
8582  LA  PLATA 
8722  KIT  CARSON 
8742  MINERAL 
8756  JACKSON 
6781  HUERFANO 
8639,  LARIMER 
8931  CUSTER 

8986  CUSTER 
899T  PUEBLO 
9025  WELD 
9045  DELTA 
9147  WELD 
9175)  GRAND 

MINERAL 
9183  MINERAL 
9210  TELLER 


40  29 
36  07 
39  09 


*  40  17 

21  38  05 

5!  37  10 

i  37  21 


40  02 
37  12 
,  38  30 


4  40  36 
2  37  49 
1   37  13 


2  37  30 

3  40  37 
2  38  52 
2  38  22 


1  38  52 
1  38  51 
1   37  55 


2  36  29 

2  38  24 
4  39  23 
4  40  51 

3  39  18 


1    37  23 

1  37  17 

2  40  30 
4  40  37 


5  37  26 
2  37  31 

1  36  25 

2  38  49 
2  37  57 
1   37  05 

1  37  10 
l,  37  15 

2  37  50 
1    37  08 

1  39  05 

1  37  34 

2  38  22 
2  37  22 
3i  39  18 


48 


40  • 


Z  38  65 
40  29 
2  39  54 


05  06 

03  56 

03  19 

04  29 
04  26 
04  31 
04  27 

02  47 

03  50 
03  31 


07  19 


03  13 


889  0 
8500 
10266 
3635 
3892 
(10177 
06  26  111 000 

03  01  4390 

04  35  4V00 

03  46  1  5560 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5  a 


OBSERVER 


os  1 

05  09  I 


5360  MID 


4950       8 A 


9000 
06  57  110205 
OS  56  1  7676 
OB  IB  7015  ' 
04  56  6606 
7200 


08  05 


7070 
1342  , 
7665 
5830 

7400 
'  6000 
8800 


7017 

5185 

4300 

4263 

7740  ' 

7238 

4740 

7721 
3890 
5685 
5309 
6300 
8270 


08  03  7322 


02  51 
07  40 

07  01 

08  21 

07  10 
02  28 
07  35 


04  21 
07  06 
06  43 


6860 
4639 
4687 
4660 
6084 
9340 

7600 
8842 
S319 

9495 
8562 
4178 
6006 

6790 
7697 
7060 
7965 
9706 

7720 
6466 
6175 
3990 


03  19  5157 

07  14  S923 

05  35  10200 

06  24  9300 

07  40  9322 


02  42  4575 

02  37  4500 
06  50  6770 

03  12  3939 
02  11  3801 
02  33  4334 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 

Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are    carried  in  the  June  is- 
sues of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 

this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are 
based  on  the  period  1921  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except 
full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 

times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the 

following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 

"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 

the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 


SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


T     Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


VAR    This  entry  in  time     of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,    all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 

25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice,  Washington  25,   D.C.   for  50  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   latest  annual     issues  of 

Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


CORRECTED  DATA  WILL  BE  FOUND  ON  PAGE  192 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS  colgwoo 
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Departure 

Temperature 
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Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 
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Temperature 

PARADOX 
>ARKER  9  E 
>UE6L0  WB  AP 
3ANGELY 

3ED  FEATHER   LAKES  6  SE 

27. 2M 

30.9 

17.4M 

26.6 

1.5 

32.3 
35.4 
29.4 
29.3 

1.3 

35.8 
41.5 
34.8 
29.8 

1.5 

42.7 
49.5 
45.1 
36.2 

53.9 
61.0 
58.9 
47.6 

1.8 

62.9 
69.6 
69.6 
55.9 

0.5 

68.8 
73.7 
73.5 
60.6 

-  1.2 

68.7 
73.7 
72.1 
60.8 

0.4 

53.9 
59.9 
55.3 
47.2 

-  4.9 

50. 5M 

47.6 

52.4 

46.7 

42.4 

-  0.4 

38.  3 
33.7 
37.8 
31.0 
29.5 

-  1.5 

23.2 
25.4 
25.1 
18.2 
23.0 

-  6.0 

46.1 

50.9 
45.9 
40.9 

-  0.6 

*ICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 

23.6 

28.7 
31.". 
24.2 

1.7 
-  1 .6 

31.3 
36.5 
33.4 
25.3 

2.2 
1  .5 

38.1 
42.8 
35.7 
28.8 

-  0.3 
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50.9 
42.1 
33.6 

3 .  5 

.6 

56.9 
62.5 
54.8 
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70.8 
64.9 
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73.9 
67.3 
54.7 

0.6 
-  0.9 
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53.9 
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54.5 
46.1 

-  6.9 

-  4.6 

40.9 
46.9 
53.1 
47.7 
40.7 

-  3.1 

-  1.4 

27.5 
34.4 
37.7 
33.9 
28.5 

-  1.8 

-  1.9 

20.3 
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26.5 
23.6 
20.6 
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37.9 
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29.6 
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54.8 
43.8 

2.0 

60.9 
61.8 
68.5 
52.8 

3.6 

64^4 
64.4 
73.1 
54.8 
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56.1 
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45.4 
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34.7 
14.9 
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13.3 

38.7 
21.4 
40. 8M 
21.7 

44.1 
27.4 
47. 6M 
28.8 

56.1 
38.6 
59.  5M 
42.9 

67.6 
49.4 
67.4 
53.0 

0.5 

72.8 
53.3 
71.3M 
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57.2 

57.8 
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44.7 

-  5.6 
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35.1 
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38.7 

34.5 
20.1 
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0.0 

36.3 
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73.9 
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63.0 
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52.6 
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38.2 
37. If 
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50.9 
52.6 

-  0.2 

VALLECITO  DAM 
WAGON  WHEEL   GAP    3  N 
WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 
WATER DALE 

21.9 
14.3 
29.8 

1.3 

26.0 
21.5 
21.3 
36.2 
33.9 

2.8 

32.4 
27.4 
27.2 
40.2 
35.9 
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33.8 
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1.6 

50.5 
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5  3.8 
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63.4 
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58.6 
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-  0.9 
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51.2 
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-  4.3 

41.4 
50.0 
49.0 
36.3 
52.5 
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28.5 
36.8 
33.6 
21.9 
36.5 
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28.9 
23.6 
76.2 
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47.7 
33.9 
51.1 
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41.1 

47.0 
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M 
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75.9 
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54. 3M 
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DIVISION  AVERAGES 

ARKANSAS  DRAINAGE 
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PLATTE  DRAINAGE 
RIO  GRANDE  DRAINAGE 

29.6 
20.7 
30.3 
28.7 
15.9 

0.6 
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2.2 
3.2 
-1.1 

33.4 
28. 1 
35.7 
32.5 
25.2 
_ 

1.5 
3.5 
4.2 
4.2 
3.0 

38.2 
33.9 
39.6 
35.4 
31.4 

1.0 

2.3 
2.0 
1.5 
1.8 

45.4 
41.1 
45.0 
42.2 
38.3 

i  .  1 

l .  2 

9.  7 
1.8 
1.6 

57.0 
52.6 
56.2 
53.  5 
48.9 

1.4 

i .  e 

1.5 
1.0 
0 .  ! 

65.9 
62.9 
68.7 
62.9 
57.8 

0.2 
4.0 
0.5 
1 . 1 
1.6 

69.5 
66.1 
7*.0 
67.3 
60.7 

-  1.9 
0.4 

-  1.4 

-  1.3 

-  1.0 

69. 1 
65.6 
74.0 
67.2 
60.4 

-  0.4 
1.7 
0.5 
0.3 
0.3 

57.4 
51.5 
58.9 
52.9 
50.2 

-  5.0 

-  5.5 

-  5.7 

-  6.1 

-  3.7 

50.0 
45.  1 
51.7 
47.3 
42.4 

-  1.5 

-  1.2 

-  1.1 

-  1.0 

35.0 
30.9 
35.3 
32.4 
25.7 

-  3.0 

-  1.5 

-  3.0 

-  2.9 

-  3.8 

26.2 
19.4 
26.4 
23.9 
14.5 

-  5.0 

-  4.5 

-  4.1 

-  4.9 

-  5.3 

48. 1 
43.2 
49.7 
45.5 
39.3 

-  1.1 
0.0 

-  0.9 

-  0.6 

-  0.6 

SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Stahon 

and 
Depth 

Average 

Extremes 

Average 

D 

a 

H 

Average 

a 

Average 

1 
w 

< 

1 
UJ 

Average 

| 

■K 

bJ 

Average 

a 

n 
1 

Aver  rae 

Extremes 

Average 

s 

a 
« 

UJ 

Average 

1 

u 

UJ 

Average 

i 

ui 

• 

s 

> 

< 

1 

1 
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FORT  COLLINS 

(A) 

3 

INCHES 

7:00 
7:00 

P.M. 

25.9 
28.  7 

28/23 
30/27 

30.3 
31.2 

33/27 
34/30 

35.6 
40.0 

42/31 
48/31 

43.3 
49.2 

51/36 
57/38 

52.3 
57.5 

61/41 
68/41 

62.0 
67.9 

68/56 
74/58 

69.0 
80.5 

76/60 
91/70 

68.3 
79.4 

74/63 
84/69 

54.5 
61.6 

63/44 

73/52 

45.0 
51.3 

52/37 
58/38 

33.6 
36.2 

38/30 
45/32 

29.0 
30.6 

34/24 
38/27 

45.  7 
51.2 

76/23 
91/27 

6 

INCHES 

7:00 
7:00 

A.M. 
P.M. 

28.  5 
29.7 

30/25 
31/28 

31.7 
32. 1 

34/30 
35/30 

37.9 
40.0 

45/33 
47/33 

49.2 
48.9 

53/39 
56/41 

54.5 
57.5 

63/44 
67/46 

64.  3 
67.6 

70/58 
73/61 

72.4 
80.6 

78/63 
88/71 

71.8 
80.3 

78/66 
87/72 

56.8 
63.0 

67/47 
75/52 

47.0 
52.4 

54/39 
59/40 

34.6 
36.7 

40/31 
45/32 

29.6 
30.  7 

35/25 
38/28 

48.2 
51.6 

78/25 
88/28 

12 

INCHES 

7:00 
7:00 

A.M. 
P.M. 

29.6 
29.  5 

32/27 
31/27 

31.4 
31.4 

34/29 
34/29 

37.  7 
37.6 

44/33 
44/33 

45.7 
46. 1 

52/40 
52/41 

54.2 
54.6 

62/46 
63/48 

63.9 
64.2 

69/59 
70/59 

74.9 
76.6 

80/ 67 
81/70 

74.2 
76.6 

80/67 
80/72 

60.5 
61.9 

70/52 
72/52 

50.3 
51.4 

55/42 
56/43 

37.3 
37.5 

43/34 
44/34 

31.9 
31 .9 

37/29 
37/29 

49.3 
50.0 

80/27 
81/27 

24 

INCHES 

7:00 
7:00 

P.M. 

32.9 
33.0 

35/31 
35/31 

33.4 
33.6 

35/32 
35/32 

38.3 
38.5 

43/35 
43/35 

45.3 
45.6 

50/41 
51/42 

53.4 
53.4 

59/50 
59/50 

62.0 
62.2 

67/58 
67/59 

73.4 
73.2 

76/70 
76/70 

73.2 
73.4 

75/72 
77/72 

63.5 
63.0 

71/56 
70/56 

53.4 
53.1 

56/48 
56/47 

41.5 
41.2 

48/38 
47/37 

35.1 
35.0 

39/33 
39/32 

50.5 
50.4 

76/31 
77/31 

36 

INCHES 

7:00 
7:00 

A.M. 
P.M. 

35.5 
35.6 

38/34 
38/34 

34.8 
34.8 

36/34 
37/34 

38. 1 
38.3 

41/36 
41/36 

45.3 
44/0 

48/41 
48/41 

51.0 
51.2 

55/48 
56/49 

58.6 
59.2 

63/53 
63/5  6 

70.6 
70.  7 

72/69 
72/69 

71.9 
72.0 

75/71 
73/71 

64.7 
64.6 

71/58 
71/58 

55.2 
55.2 

58/52 
58/51 

44.  7 
44.7 

51/41 
51/41 

33.7 
38.0 

41/35 
41/35 

50.3 
50.7 

75/34 
73/34 

72 

INCHES 

7:00 
7:00 

A.M. 
P.M. 

43.0 
42.9 

45/41 
45/41 

41.0 
41.0 

41/41 
41/41 

41.5 
41.6 

43/41 
43/41 

44.2 

46/43 
47/43 

48.6 
48.7 

51/47 
51/47 

54.2 
54.2 

57/51 
57/51 

61.4 
61.6 

63/58 
63/59 

65.0 
65.  1 

66/63 
66/63 

64.3 
64.2 

67/62 
66/62 

58.9 
58.9 

62/57 
62/57 

52.7 
52.6 

56/49 
56/49 

46.3 
46.3 

49/44 
49/43 

51.6 
51.8 

67/41 
66/41 

(A)   UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRR IGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL   THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 
MONTHLY  AVERAGES  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  DAILY  READINGS  AT   TIME  SHOWN.     EXTREMES  ARE   THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT  THE  TIME  INDICATED. 


NOTE:     FOR  NARRATIVE  OF  UNUSUAL  OR  OUTSTANDING  WEATHER  DURING  1961   PLEASE  REFER  TO 
THE  SEPTEMBER   ISSUE  OF   THIS  PUBLICATION. 


See  reference  cotes  following  StatUo  lodei, 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Station 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

a 

$ 
a 
C 
S 
a. 

Departure 

g 

£1 

5. 
G 

Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

Departure 

g 

1 
a 

Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

Departure 

AKRON  FAA  AP 

.07 

2 

.12 

.88 

2.09 

.0.2 

2.67 

2.05 

ALAMOSA  WB  AP  R 

.09 

-  .14 

.23 

.05 

.19 

1 

.02 

.48 

•  7{ 

.13 

.51 

.89 

.02 

2.03 

.93 

ALLENSPARK 

.64 

1.06 

3 

.    I  ', 

2 

.66 

3.74 

2.81 

3.71 

3.06 

AL  TENBERN 

.00 

.37 

1 

.90 

1 

.17 

1.75 

.13 

.76 

1.22 

2.16 

AMES 

E  .91 

-  .68 

El. 74 

-  .33 

3 

.73 

1.35 

2 

.06 

- 

.63 

1.42 

-  .55 

.62 

1.94 

-  .39 

3.56 

.49 

AMY 

1 

.40 

El 

•  29 

.44 

I95 

1 .40 

1.12 

2.13 

ANTERO  RESERVOIR 

- 

1  .40 

3.61 

AR80LES 

.64 

.62 

3 

.34 

.60 

T 

.12 

•  44 

2.42 

AROYA  9  NNE 

T 

.25 

.57 

E 

.37 

1  .47 

1.32 

2.10 

1.05 

ASPEN 

.25 

1.70 

1 

.92 

2 

.52 

2.29 

.08 

1.11 

1.57 

AYER  RANCH 

1 

.  5  l 

1 

.09 

1  87 

3.74 

4.70 

3.33 

BAILEY 

.07 

1 54 

1 

1 

2  4 

2.10 

2.04 

4.43 

3.37 

BLANC A 

.10 

.19 

- 

40 

.95 

.07 

.79 

3.51 

T 

.58 

.7.; 

1 

.74 

1.06 

.89 

1.70 

2.64 

BONNY  DAM 

T 

T 

1 

.16 

1 

1  1 

4.04 

1.36 

4.22 

1.47 

BOULDER 

-  .28 

-  .07 

2 

.66 

.89 

73 

1.95 

3  70 

.65 

2.17 

.16 

2.31 

.92 

2.06 

.37 

BRANDON 

T 

.47 

E 

■  85 

2  1 

1.86 

4.73 

2.98 

5.29 

BRANSON 

.46 

1.62 

.93 

.60 

1  .60 

1.79 

2.61 

2.50 

BRECKENR I DGE 

.33 

.64 

1 

.29 

2 

.64 

1  .05 

1.13 

3.90 

3.10 

BUENA  VISTA 

T 

-  .43 

.38 

-  .20 

1 

.  16 

.54 

5. 

•  56 

.39 

-  .65 

.32 

.28 

.96 

-  .78 

4.99 

3.55 

BURLINGTON 

-  .35 

-  .11 

1 

■  IE 

.24 

1 

.20 

•  39 

4  59 

2.19 

1.70 

.87 

3.21 

.89 

.57 

-  1.70 

BUTLER  RANCH 

.02 

.77 

.  9  1 

2  8 

1.74 

2.73 

1.68 

1.27 

BYERS 

T 

-  .40 

E  .26 

-  .19 

E  1 

.  iU 

1.10 

.76 

1.17 

1  .96 

-  .40 

.  54 

.38 

2.38 

.56 

2.30 

.65 

CAMPO   11  WSW 

T 

.33 

..■'7 

2  9 

1  .16 

2.50 

4.15 

2.58 

CANON  CITY 

.02 

-  .41 

1.31 

.86 

1 

■  27 

.51 

4^ 

1.16 

1.14 

-  .85 

1.89 

.81 

3.27 

1.84 

3.29 

1.49 

CEDAREDGE 

-  .81 

-  .66 

1 

.60 

.86 

1 

.04 

.   1  1 

.23 

.  0  9 

.60 

.19 

-  .75 

1.09 

-  .21 

CENTER 

T 

•  31 

.72 

.53 

.2C 

.27 

1.61 

2.01 

CHEESMAN 

.06 

-  .36 

.92 

.38 

.95 

.05 

1 

6  2 

.  38 

1.43 

-  .47 

1.90 

.71 

2.52 

.13 

4.28 

2.10 

CHERRY  CREEK  DAM 

.06 

.53 

1 

.93 

>6 

3.57 

.82 

1.71 

2.63 

CHEYENNE  WELLS 

T 

-  .31 

.36 

.03 

1 

.  6  E 

.91 

.56 

■  8] 

4.57 

2.42 

3.19 

.90 

2.21 

.30 

3.28 

.66 

CHIMNEY  ROCK 

- 

- 

- 

CIMARRON  3  SE 

.03 

.98 

.85 

E  1 

2  4 

.15 

T 

.17 

1.89 

CLIMAX  2  NW 

.41 

1.31 

2 

.  3  1 

2 

.49 

2.51 

.42 

3.57 

2.30 

COCHETOPA  CREEK 

.13 

.78 

.69 

88 

.77 

.18 

.80 

1.84 

COLLBRAN 

.12 

-  .81 

.54 

-  .69 

1 

.69 

.  37 

1 

b : 

.04 

1.61 

.51 

.21 

.53 

.45 

-  .54 

2.08 

.63 

COLORADO  NM 

1 

.55 

1 

1 1 

.00 

.27 

2.12 

COLO   SPR INGS  WB  AP 

.1* 

-  .08 

.65 

.32 

1 

2  1 

.52 

5t 

.84 

.8* 

-  1.22 

3.86 

.0; 

2.14 

-  .58 

2.26 

-  .43 

CORTEZ 

.83 

-  .09 

.64 

-  .48 

2 

,70 

1  .54 

5  5 

,49 

.94 

.15 

T 

.57 

.87 

-  .33 

1.55 

.05 

CRAIG 

.12 

.5  i 

1 

1  E 

1 

4  9 

2.05 

.23 

.42 

.71 

CRESTED  BUTTE 

.85 

-  1.53 

1.20 

-  1.16 

a 

66 

1.31 

2 

23 

.5  7 

1  .27 

.01 

.14 

1.37 

.94 

-  1.12 

1.65 

-  .69 

DELHI 

l 

.  1 1 

TO 

3.41 

1.27 

1.38 

DEL  NORTE 

.08 

-  .35 

.24 

.04 

l 

0  c 

.  54 

64 

.10 

.04 

-  .78 

..'7 

.32 

.80 

-  .36 

3.94 

2.34 

DELTA   1  E 

.02 

-  .51 

.33 

-  .16 

8  ~'. 

•  34 

43 

.36 

-  .27 

.03 

.49 

.12 

-  .53 

.72 

-  .38 

DENVER  WB  AP                / /R 

.07 

-  .43 

.66 

.13 

2 

.51 

1.32 

1 

06 

.99 

4.12 

1.92 

1.11 

.53 

.  1.60 

.24 

1.21 

-  .22 

DENVER  WB  CITY  R 

.08 

-  .42 

.51 

-  .05 

1 

.92 

.68 

HI 

1 .09 

2.76 

.70 

.59 

.86 

3.25 

2.03 

1.77 

.42 

DILLON 

4^ 

-  .96 

1  5 

-  .01 

1 

7  5 

-  .38 

2 

65 

,44 

.12 

.44 

.78 

2.57 

.63 

t  .96 

.25 

DOHERTY  RANCH 

.05 

1.11 

93 

65 

1.5S 

1.95 

1.97 

.47 

DOLORES 

1.00 

.99 

3 

55 

9  7 

1.02 

.05 

.77 

1.70 

DURANGO 

.60 

-  .82 

.56 

-  .72 

4 

.08 

2.57 

87 

.38 

.35 

-  .83 

.05 

.86 

1.91 

.08 

3.12 

.77 

EADS 

T 

-  .35 

E  .62 

.25 

1 

15 

.42 

40 

.  39 

4.14 

1.95 

2.95 

.99 

2.55 

.61 

3.20 

1.04 

EAGLE   FAA  AP 

1 

54 

1 

86 

.29 

1.66 

.43 

EASTONVILLE    1  NNW 

.03 

.52 

1 

:c 

96 

1.36 

3.93 

2.14 

3.97 

EASTONVI LLE    2  NNE 

T 

.85 

E  1 

41 

1 

24 

1.84 

4.26 

1.91 

3.86 

EASTONVILLE   6  WSW 

.11 

.59 

1 

46 

1 

L6 

1.47 

4.23 

2.74 

4.22 

EDGEWATER 

.12 

-  .50 

.59 

-  .03 

2 

.22 

1.03 

9  2 

1.28 

2.71 

.11 

1.64 

.13 

1.50 

.20 

1.93 

.63 

ELBERT  2  WNW 

06 

60 

1 

.85 

1 

45 

1  77 

3.52 

4.83 

3.77 

ELBERT  3  SE 

T 

.60 

1 

25 

1 

5  7 

2.56 

3.34 

2.92 

2.17 

ELBERT  4  SSW 

.02 

.75 

1 

61 

1 

1  8 

1.73 

3.47 

3.45 

3.37 

ELBERT  6  SSW 

- 

- 

1 

15 

1 

68 

2.91 

3.78 

2.34 

5.62 

ELBERT  8  SW 

.07 

.51 

1 

41 

77 

1.46 

3.70 

2.78 

2.66 

ELECTRA  LAKE  //R 

6 

.14 

2 

56 

.06 

.73 

3.85 

ESTES  PARK 

.19 

-  .37 

.50 

-  .38 

1 

.56 

.47 

I 

04 

1.02 

2.51 

.43 

3.02 

1  ..  3 

4.24 

2.07 

3.17 

1.22 

EVERGREEN 

- 

- 

- 

2.05 

2.59 

3.71 

E VERSOLL  RANCH 

.04 

.35 

1 

2. 

85 

.79 

2.72 

3.07 

2.88 

FAIRPLAY  // 

.08 

.86 

1 

.92 

1 

21 

.94 

.91 

2.35 

3.00 

FLAGLER  2  NW 

04 

1 

.18 

5  3 

1.93 

5.68 

2.37 

FLEMING  1  S 

.03 

.36 

2 

61 

I 

46 

4.6C 

.80 

5.67 

.76 

.02 

.96 

1 

04 

1  7 

1.59 

3.72 

3.11 

2.35 

FORT  COLLINS 

.21 

-  .15 

.64 

.14 

3 

.38 

2.45 

1 

00 

.78 

7.06 

4.38 

1 .83 

.05 

4.27 

3.10 

4.00 

2.43 

FORT  LEWIS 

.96 

-  .56 

.63 

-  1.13 

3 

.05 

1.41 

87 

.58 

.21 

-  1.02 

.11 

.84 

1.43 

-  .39 

3.43 

1.31 

FORT  LUPTON 

-  .42 

-  .13 

3 

.17 

2.55 

52 

1.18 

1.94 

1 .63 

.08 

.74 

-  .56 

1.54 

.24 

.03 

-  .31 

.02 

-  .25 

1 

.82 

1 

16 

.40 

4.06 

1.52 

1.71 

.03 

2.32 

.74 

1.15 

-  .32 

FOUNT  A I N 

.13 

.62 

1 

5  7 

9  I 

1.09 

3.33 

3.22 

2.17 

FOWLER 

.09 

.66 

.86 

53 

.66 

1.98 

2.66 

2.36 

F  RASE  R 

.41 

-  .96 

1.12 

-  .32 

1 

.18 

-  .41 

2 

16 

.33 

2.10 

.43 

1.06 

.32 

1 .95 

.31 

2.56 

1.03 

-  .69 

-  .36 

1 

.18 

.43 

.94 

.22 

.13 

T 

.47 

.19 

-  .53 

1.06 

.10 

GARDNER 

.23 

1.11 

1 

.65 

.66 

.96 

1.68 

2.58 

2.25 

GATEWAY   1  SW 

.08 

.13 

2 

.06 

1 

.08 

1.88 

.03 

.32 

1.90 

GENOA 

.11 

.34 

1 

.33 

.99 

3.77 

1.20 

4.56 

2.02 

GEORGETOWN 

.10 

.50 

1 

.68 

.94 

1.73 

2.13 

2.94 

5.60 

GLENwOOD   SPRINGS  1 

-  1.70 

-  1.05 

2 

.05 

.44 

1 

.98 

.05 

.45 

.40 

.80 

.20 

-  1.27 

1  .89 

.12 

GORE   PASS  RANCH 

.05 

.48 

.93 

1 

•  81 

1.05 

.54 

1.01 

2.69 

GRAND   JUNCT ION  WB  AP / /R 

T 

-  .60 

.18 

-  .45 

1 

.47 

.60 

.85 

.10 

1.11 

.43 

T 

.45 

.03 

-  .76 

1.63 

.43 

GRAND  LAKE    1  WNW 

.32 

.92 

1 

.40 

3 

.17 

2.93 

1.22 
.64 

3.19 

3.30 

GRAND  LAKE   6  SSW 

.08 

.58 

1 

.21 

1 

e  2 

1.63 

2.63 

2.06 

GREAT    SAND  DUNE  S  NM 

.21 

47 

.52 

40 

.29 

1.51 

2.41 

.05 

-  .31 

.18 

-  .18 

2 

.65 

1.94 

.12 

1.31 

3.6S 

1.43 

1.87 

.36 

3.73 

2.52 

2.23 

1  .49 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

.18 

1  .  14 

1 

.  /  H 

2 

47 

2.13 

.33 

2.26 

1.93 

GREYSTONE 

.03 

.11 

1 

.39 

1.41 

GROVER   10  W 

.09 

-  .23 

.11 

-  .30 

1 

.93 

1.30 

.37 

.74 

3.53 

1.02 

2.66 

.63 

2.64 

.70 

.45 

-  1.14 

GUFFEY  10  SE 

E  1  05 

E  1 

.15 

6  5 

1.10 

3.39 

2.06 

3.41 

GUNNISON 

.18 

-  .62 

E  .89 

.05 

3 

.31 

2.53 

1 

7  1 

.98 

.74 

.00 

T 

.83 

.99 

-  .53 

HAM  I L  TON 

.21 

1.21 

2 

.25 

3 

.03 

2.50 

.22 

.38 

1.06 

HARTSEL 

.05 

-  .36 

.28 

-  .06 

.57 

.08 

.59 

.27 

.50 

-  .53 

.47 

.47 

2.25 

.19 

2.10 

-  .13 

HASWELL 

.03 

-  .23 

.55 

.27 

.97 

.46 

U 

.89] 

2.40 

.19 

3.23 

1.41 

1.91 

.07 

1.61 

-  .18 

H  A  f)  f  HTJRNE 

.75 

-  .07 

1 .07 

.12 

3 

.54 

1.60 

1 

5  5 

1.78 

3.25 

-  .34 

2.56 

.52 

2.56 

1.02 

2.01 

.38 

HAYDE n 

.21 

-  .92 

1.06 

.02 

1 

.83 

.51 

2 

21 

.73 

1.99 

.50 

.13 

1.07 

.56 

-  .72 

1.54 

.38 

HERMIT  7  ESE  // 
HOLLY 

T 

-  .99 

.35 

-  .23 

3 

55 

2.59 

1 

2  0 

.00 

.65 

-  .56 

.40 

.65 

2.20 

.22 

3.10 

.84 

T 

.58 

.77 

7  3 

1.15 

3.87 

2.79 

3.18 

HOL YOKE 

T 

-  .28 

T 

-  .30 

1 

.49 

.58 

1 

1  0 

.96 

3.39 

.35 

2.07 

1.31 

3.03 

.57 

1  .63 

-  .44 

HOT   SULPHUR   SPR  2  SW 

.08 

.74 

.75 

1 

5fl 

1  .44 

.66 

1.56 

1 .45 

IDAHO  SPRINGS 

.27 

-  .10 

.49 

-  .06 

1 

.87 

.94 

1 

4  J 

.56 

2.16 

.02 

2.80 

1 .30 

3.07 

.81 

3.85 

1.67 

I  DAL  I  A 

.01 

T 

1 

.  7  7 

1 

.30 

3.99 

1.42 

4.17 

1.24 

IGNACIO  1  N 
JOHN  MART  IN  DAM 

.82 

T 

-  .35 

.60 
.50 

-  .59 

3 

.57 
.75 

2.32 

94 
14 

.12 

.04 

1.09 

-  .97 

1.41 
3.06 

.65 

1.06 
5.59 

-  .37 

2.23 
3.32 

.45 

November  December 


1  .35 
2.10 
1  .87 


1  .47 
3.22 
5.95 


1  .70 
1.81 
3.10 


6.65 
1.60 


3.96 
1.20 


.60 
1.01 
1.24 
2.15 


1 .03 
.89 
.78 

.74 
.34 
1.27 


.59 
.93 
.95 

.67 
1.12 
,  .  31 


.26 
E  1.33 
.46 


1.38 
.35- 


1.05- 
.73 
.63- 

1.65 
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ble  2-Conhnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


June 

July 

August 

September 

0 

0 

0 

a 

i§ 

5. 

1 

is 

a 
2 
t 

a 
S 

J 

2 

a 

1 

a 
a 

« 
a, 

« 

a 
* 

s. 

a 

Preci  1 

I 
0 

O 

0 

fc  1 

■a 

_ 

_ 

- 

5.81 

1.71 

1.22 

1  .51 

5.65 

3.58 

.95 

-  1.02 

2  .44 

1.14 

2.50 

2.75 

•  81 

1  .35 

.59 

1  .46 

.09 

2.66 

1.2? 

1  .73 

.  14 

5.15 

3.91 

2.70 

3.54 

1  .42 

2.15 

2 . 1  2 

6.32 

3.48 

3.03 

3.20 

5.88 

2.62 

3.39 

2.75 

3.48 

•  93 

1.36 

1  .55 

:■.'-<• 

2.05 

T 

.  8  1 

3.12 

2  .86 

.86 

4,19 

4,77 

1.64 

1.15 

3.76 

1.52 

5.40 

1.54 

4.46 

.43 

3,17 

1.42 

1.41 

4.27 

2.20 

3.21 

1.49 

3.22 

1.14 

.92 

-  .20 

•4i 

2.32 

.  TS 

E  2.  76 

1.33 

2.88 

1.15 

.87 

.13 

.46 

•  21 

.  *4 

1  .61 

-  1.36 

2,17 

.11 

3  .28 

1.89 

.77 

1  .07 

1  .67 

5.03 

3.05 

1.03 

-  1.01 

2.19 

•  84 

2.02 

1.83 

1  .52 

.35 

1  .40 

.28 

2.48 

.39 

2.19 

-  .14 

1.71 

.35 

1.72 

3,71 

3.32 

2.10 

.47 

1  .42 

5.29 

2.27 

1.57 

.01 

.83 

-  .28 

1.50 

.65 

3.89 

2.79 

.59 

.17 

3.54 

1.35 

.64 

?99 

3.31 

7.27 

.05 

.49 

.61 

3.12 

.58 

•  69 

1  .64 

5.98 

.76 

.10 

.59 

.55 

-  1.16 

2  .75 

.72 

1.72 

.03 

.06 

1.38 

1.26 

.07 

.21 

1.26 

2  1 59 

.01 

.07 

.43 

.22 

.50 

1.26 

.02 

2.84 

1.82 

.25 

3.55 

1.94 

3.69 

1.22 

4.42 

3.04 

1.75 

.67 

T 

.58 

1.32 

.21 

2  .61 

1.09 

3.00 

1  .34 

1.18 

3.75 

2.34 

3  .  79 

5.33 

2.51 

2  .04 

•  50 

.03 

.41 

.49 

.95 

-  .64 

2.43 

•  26 

3.68 

2.09 

1.30 

2.98 

1  .87 

4.44 

2.96 

1.58 

-  .09 

.87 

-  .27 

2.08 

5,13 

•  33 

2.94 

.52 

1  .37 

2.61 

3.52 

.31 

2,72 

2.03 

2  .98 

.65 

T 

.55 

.  1 1 

•  59 

1.50 

.56 

3.47 

2.29 

.78 

3.31 

2.9n 

1  .70 

.n 

.71 

1  .25 

3.37 

•  00 

.88 

2  .36 

2.36 

.05 

2.29 

.69 

76 

1  ,37 

4 

* 

3.91 

2.86 

.95 

2*32 

2.76 

E  7.33 

1  .04 

1  .90 

.73 

4.  35 

2,64 

4.00 

2.29 

1  .55 

.76 

.07 

.25 

- 

.72 

1.45 

-  .45 

1  .90 

.00 

3.50 

2.23 

T 

.95 

2.15 

1  .85 

.63 

4,26 

2.86 

70 

2.62 

.84 

1.23 

■  46 

1  .95 

2.26 

3.69 

1  .33 

3.87 

2.27 

2.32 

1  .39 

T 

1.59 

1.81 

6.87 

T 

.34 

.86 

4.35 

2.61 

3.82 

1.37 

3.50 

.21 

.96 

_ 

.31 

1.50 

-  .88 

3,30 

.40 

2.81 

•  22 

.22 

.07 

.61 

.26 

-  .76 

1.15 

.03 

2.87 

1*91 

.56 

2.81 

1.53 

1.72 

-  .09 

1  .90 

.07 

.75 

-  .30 

.42 

3.23 

1.59 

1.40 

-  .66 

4.76 

2.28 

1  .84 

,63 

5.10 

4,57 

4.69 

3.15 

3. If 

5,59 

6.50 

1  .63 

.12 

.52 

_ 

•  09 

1  .07 

-  .22 

2.06 

.47 

1  .28 

.46 

.65 

.84 

.04 

2,69 

1.17 

2.40 

.84 

1  .49 

.68 

T 

.65 

1  •  98 

2.11 

•  54 

1.23 

2.51 

1  .65 

2.32 

3.12 

3.  24 

2.78 

5.11 

.50 

1  .85 

.62 

.39 

.-O 

.21 

-  .95 

1  .40 

-  .34 

6.09 

4.78 

.16 

.86 

.65 

1.52 

-  .96 

3.09 

.31 

3.81 

1  .42 

.64 

.78 

.24 

2.90 

]  .  44 

4.37 

?.2  7 

1.93 

3.20 

1  .06 

1  *7( 

1.60 

.14 

1.4] 

■  14 

2.36 

3.29 

1.23 

1.50 

3.0$ 

4.09 

1  .73 

1  .09 

.13 

■  90 

1.16 

1,5] 

.15 

1  .09 

9  . 1 q 

6  .75 

1  .00 

1  .57 

4.80 

3.20 

.30 

-  U2« 

2.11 

.94 

2. IS 

2,19 

2.17 

1  .96 

2,73 

2.30 

1  .96 

1.32 

.46 

1.37 

2.53 

4.58 

.12 

4.46 

2.92 

4.66 

1.4' 

2.65 

1.27 

.35 

■  89 

1.67 

4.20 

.32 

.31 

.95 

•  82 

-  1.50 

2.49 

4.01 

2.03 

1  •SI1 

2.31 

3.56 

1.09 

1.5? 

2.47 

1.80 

•  83 

2.42 

4.98 

1.07 

1.71 

.11 

.75 

1.91 

2.43 

1.89 

2.61 

.66 

3.83 

2.16 

1 .82 

-  .23 

.96 

-  .19 

T 

.51 

1  .4fc 

2.48 

.42 

4.32 

2  .92 

2.91 

2.36 

3.34 

1  .7fi 

.371 

.95 

3.13 

1  .5E 

.891 

2.45 

1  .36 

3.75 

2.15 

2.25 

3.34 

1  .04 

1.40 

3.3C 

3.7' 

2.3* 

2.1? 

•  91 

4.26 

?  .76 

2.1? 

2,31 

3.66 

1  .81 

2.7" 

2.7* 

5.67 

2.45 

2.62 

1.41 

.7c 

3.36 

2.0C 

2.2? 

2.6r 

3.35 

1.35 

3.0C 

2.51 

7.1<i 

.9" 

1.6? 

4.36 

3.96 

.7; 

2.53 

5.41 

4. 68 

.21 

2.0* 

- 

.42 

2.3* 

-  .26 

4.35 

2.2C 

1  .86 

.31 

.9< 

1,72 

1.96 

5.2S 

.36 

1 .2E 

- 

1.39 

5.66 

3*26 

.7* 

-  1.2? 

2.5t 

1.21 

.64 

2.6' 

l.oe 

2.83 

.69 

3.1€ 

.90 

1.69 

.58 

.05 

.3. 

.71 

1.06 

-  .41 

2.05 

.22 

3.90 

2.55 

.9C 

2.0< 

- 

.49 

3.53 

l.ie 

2.23 

.06 

2.11 

.73 

.9; 

1.8 

- 

.03 

2.79 

.96 

2.2fi 

.59 

3.63 

2.43 

.42 

.33 

1.29 

-  .18 

2.78 

1.0S 

1.64 

.58 

January 


April 


May 


ONES  PASS  2  E 
'JLES8URG 

ASSLE» 

AUFEMAN  4  SSE 

'IOWA  5  SE 

IOWA  4  SW 

IT  CARSON 
lA  JUNTA  F  A  A  AP 
IAICE  CITY 

AKE  GEORGE   S  SW 
1 AKE  MORAINE 
AHAR 

as  animas  1  n 
Ieadville 

EROY   7  WSW 
I.IHE   3  SE 
IMON    10  SSW 
IMON 

]. ITTLE  DOLORES  2 

1TTLE  MILLS 
.ONGMONT  2  ESE 
WNASSA 
I4ANCOS 
1ARV1NE 

4AYBELL 
MEEKER 

■IESA  VERDE  NP 
■40NTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
MONUMENT   2  WSW 
NORTMDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

ORDWAY 

[OTIS   11  NE 
(OURAY 

IPAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAON I  A 

PARADOX 

PARKER  9  E 

PAR SHALL   10  SSE 

PENROSE  3  NNW 

PITKIN 

PLACERVILLE 

PUEBLO  WB  AP  //I 
PUEBLO  CITY  RES 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

PYRAMID 

RANGE  L  Y 

RED  FEATHER  LAKES  6  SI 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  IDA 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 
SEDALIA  A  SSE 

SEDGWICK  5  S 

SHOSHONE 

SILVERTON 

SPICER 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 
SPRINGFIELD  8  S 
STATE   TURKEY  EXP  FARM 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERL ING 

STON I NGTON 

STR  AT  TON   3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 
TELLUR IDE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TROY  1  SE 

TWIN  LAKES  RES 
TWO  SUITES  1  NW 
URAVAN 

VALLECITO  DAM  // 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 
WALDEN 

WALSE N8URG  POWER  PL T 

WATEPDALE 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 

WIGGINS  7  SW 

WINDSOR 

W1NTEP  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WOLF  CREEK  PASS  A  w 

WRAY 

YAMPA 

YUMA 

DIVISION  AVFRAGF^ 

ARKANSAS  DRAINAGE 
COLORADO  DRAINAGE 
KANSAS  DRAINAGE 
PLATTE  DRAINAGE 
RIO  GRANDE  DRAINAGE 


.12- 
•  0<J- 
1.23 


.18 

.981- 
.05' 


1.88 
.551 

.2ih 


.O4I- 
.07p 
.19 
.80 

.07L 
.10^ 


.23k 
.30- 


.08 
•  01 
1.05, 
.69^  1.58 


.20 
1.68| 

.53 
2.07 


2.9J 
1.12 


1  .66 
1.39 
1.19, 
1  . 6  31- 


2.49 
1  .34 
1  .76 
1.17 


1  .01 
1.16 
1.22 


1  .55 
1  .63| 


.7tf 
.16- 
.40- 


.43 
.55 
.22 
.  18 
.31 


1.53 
2.09 
1.83 


2.48- 
.53- 


.19- 
1.34- 
1  .02 


.85 
1 .96 
1.68 


1.20 
.99 
2.39 


3.71 
1.51- 
2.93 
1.03- 


.89- 
1.47- 

.98- 
1.02- 

.96- 


1.61- 
1.21- 
3.54 
3.31 
.59- 


See  reference  note,  folio. Ins  Station  Inder. 


1  .26 
•  69 
1.11 


.06- 
•  24 
3.60 


.83 
.51 
1.76 


.37- 
.58- 
2.59 


.53 
.42 
1.60 


1.06 
.89 
1.25 
1.04 


.75 
1>00 
1.22- 


.39- 
1.17 
1.061- 


18.93 
12.11 
21.58 
15.86 

21.41 
22.70 
14.60 
10.83 
13.41 

15.19 
26.37 
16.70 
•  E  13.55 
18.34- 

18.29 
12.39 
13.89- 
16.60 


11.23 
20.02 
17.72- 

6.97 
11.19 

11.29 
28.75]  1 
13.03- 
27.26 
16.96 

13.86 
16.56 
23.27 
20.93 
11.77 

19.64 
15.99 
12.47 
15.31 
E  21.42 

>  E  17.37 
19.05 
15.22 
14.37 
12.82 

E  13.62 
22.04 
10.51 
25.63 
23.71- 

10.41- 

11.51- 

16.09 

27.67 

34.00 

10.29 
17.12 
11.57 
12.35 
15.93 

18.97 
21.78 
24.58 
17.43 
14.98 


11.77 
15.77 
20.99 
E  21.50 
13.99 

19.31 
27.48 
E  15.33 
12.55 
14.35 


13.11- 
E  12.73 
26.59 
18.62 


2.68 
1.90 
.58 


24.40  9.61 
20.37 

25.87 
16.58 
19.73 
32.81 
43.22 


.08 
.44 
.  in 


17.60 
16.83- 
17.55 
19. 14 
14.24 


2.74 
.07 
1.07 
3.52 
2.41 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORADO 
1961 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32° 
below 


Number  of  days 
between  dates 


28°  or 
below 

24' or 
below 

20'  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

9  10-22 

28 

10-25 

2; 

11-  2 

207 

201 

193 

177 

139 

2  9-25 

20 

9-2J 

2C 

Of 

in"  * 

\ 

ib; 

151 

148 

139 

91 

7  9-2 

27 

10-  2 

18 

10-  rt 

1£ 

in  9C 

16C 

157 

112 

79 

1  9-25 

2; 

10-  2 

24 

11~  ' 

J! 

9  ' 

7 

158 

142 

107 

2  9-3 

26 

9-  4 

16 

16 

9-  4 

16 

0  10-  1 

25 

10-2C 

22 

• 

_ 

192 

179 

140 

134 

)  9-22 

28 

9-2E 

1  5 

l^c 

152 

131 

129 

90 

2  9-14 

28 

1  2 

1  60 

142 

139 

102 

88 

9     9  - 12  5 

1H 

9  -  2  5 

Ifc 

92" 

If 

10  ' 

i34 

91 

2  9-16 

2b 

9-25 

24 

10-23 

18 

11-  3 

10 

20  2 

191 

151 

130 

91 

1  10-19 

27 

10-23 

23 

20  , 

207 

191 

187 

150 

)  10-25 

27 

i  i  ~  -! 

IT 
'>  ' 

16 

2  53 

202 

196 

183 

151 

)  10-25 

26 

10~3C 

9n 

~! 

11  -a 

12 

202 

198 

188 

183 

134 

)     9-  4 

22 

9-  4 

10  25 

1  ° 

1030 

198 

193 

131 

110 

91 

2  10-19 

2b 

10-23 

21 

11-  3 

6 

11-  3 

6 

208 

205 

191 

174 

150 

af) 

10-25 

20 

10-25 

20 

11-  3 

15 

202 

191 

183 

156 

133 

L  10~23 

n  ' 

10-30 

24 

11-  3 

18 

11-19 

16 

268 

248 

198 

191 

163 

19~25 

18 

11-  3 

IS 

11-  6 

16 

2  43 

202 

201 

152 

150 

28 

20 

9-25 

20 

10-  2 

15 

171 

152 

141 

115 

91 

L  9-25 

24 

9-25 

24 

10-25 

20 

10-30 

16 

198 

183 

142 

139 

79 

27 

10-25 

23 

11-  3 

17 

11-14 

9 

213 

192 

183 

156 

112 

7     9  25 

^7 

20 

10-22 

20 

11-  2 

8 

207 

190 

189 

162 

134 

24 

10-23 

"18 

10-24 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

'"h 

9  27 

24 

9-30 

19 

10-  2 

15 

269 

155 

141 

94 

87 

1    9-  2 

28 

9-  3 

21 

9-23 

19 

9-25 

10 

131 

129 

109 

88 

26 

it 

9-25 

lb 

9-25 

16 

150 

139 

119 

91 

82 

•  9_^5 

n~9T 
i  -» ~  Q 

22 

~7~ -5 

12 

11-  3 

12 

202 

202 

181 

151 

109 

9*7 

11-22 

1 7 

12-  9 

16 

287 

259 

239 

186 

180 

"h 

1029 

•>■> 

11-  2 

13 

11-  2 

13 

201 

200 

195 

156 

120 

)  9-30 

26 

10-23 

24 

11-  3 

18 

11-18 

7 

217 

191 

180 

155 

1  40 

)  9-25 

27 

10-23 

16 

10-23 

16 

_ 

]  i 

^?  ] 

J  42 

119 

)     9-  4 

28 

9-25 

1  7 

9-25 

1  7 

1  4Q 

1 

44 

i  9-25 

26 

10-23 

19 

10-23 

n  i 

1  £ 

.  ^ 

i  no 

r 

1  51 

2  9-25 

25 

9-30 

24 

10-  2 

^0 

11~  3 

9Q9 

160 

156 

140 

102 

)  10-  3 

26 

10-23 

21 

11-  3 

20 

11-14 

14 

2  58 

201 

190 

160 

150 

J  10-23 

24 

10-23 

24 

11-  2 

20 

!d 

~52 

181 

135 

J  10-29 

24 

10-29 

24 

11-13 

20 

n  ~i<» 

." 

i^i 

9*9 

196 

113 

9-  3 

28 

9-25 

14 

9-25 

i-ii 

1  1  r. 

90 

36 

>  9-25 

2  1 

9-25 

2  4 

20 

ll"  3 

14 

192 

159 

1  40 

134 

92  i 

)  10-19 

28 

10-25 

21 

11-  3 

10 

11-  3 

10 

249 

202 

193 

186 

149 

I  9-13 

26 

9-25 

23 

1  ?"l  -7 

142 

117 

87 

9-25 

28 

10-30 

23 

ll"  3 

i  -i 

255 

|^ 

1  53 

134 

9-15 

26 

9-25 

23 

10-  2 

9 

1  O  1ft 

i 

iyo 

icn 
160 

153 

136 

79 

9-15 

28 

9-25 

23 

19 

10  23 

13 

10-23 

27 

11-  3 

18 

11-  3 

18 

12-  9 

14 

304 
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201 

190 
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9-30 

27 

10-19 

21 

10-23 

18 

1 

208 

190 

i  ol 

1  58 

120 

9-25 

25 

10-19 

24 

142 

9-25 

27 

10-30 

]  5 

10-30 

ln^n 
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1  42 

9-  4 

27 

9-25 

24 

19 

11  3 

9 

192 
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■  \J  ~ 

91 

10-19 

28 

11-  2 

24 

ll-33 

15 

11-  3 

15 
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202 

201 
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134  I 

9-25 

27 

10-19 

24 

11-  3 
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11-  3 
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134  1 

7-22 

28 

9-  6 

2  1 

9-13 

1  H 

If!  l 

J4 

9-30 

28 

10-23 

20 

10-23 
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1« 

9  q  \ 
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*J 

10-  3 

27 

11-  5 

22 

11-  6 

20 

11-14 

1  5 

244 

242 

160 

1  6 

9-  3 

27 

10-25 

21 

10-29 

16 

10-29 

L6 

187 

182 

178 

109 

99 

9-25 

28 

10-23 

21 

11-  3 

18 

L  14 

9-12 

27 

9-13 

20 

9-13 

20 

9-25 

IB? 

i  -in 

i  in 

i  i  a 

10-29 

27 

11-  4 

24 

11-14 

20 

12-  9 

9^9 

1  Q7 

180 

9-  3 

28 

9-13 

21 

9-25 

7 

1  1 '' 

139 

117 

78 

10 

9-13 

2b 

9-25 

17 

9-25 

17 

10-23 

16 

180 

142 

139 

117 

79 

9-25 

25 

10-  2 

22 

10-23 

20 

11  3 

10-  2 

26 

10-2  5 

2  4 

11-  3 

13 

11-  3 

13 

91  7 

1Q1 

i  33 

9-13 

28 

9-25 

1  5 

9-25 

1  5 

9-25 

1 5 

lY  3 

CO 

1  ^1 

1  Q 

-  0 

10-  2 

28 

10-25 

18 

10-25 

18 

11-  3 

9 

202 

182 

180 

141 

133 

-_"_„ 

~ 

9-13 

27 

9-25 

2  2 

9-30 

20 

19 

1Q1 

1  49 

97 

in<; 

7-22 

26 

9-  4 

23 

9-25 

1 5 

Q  01 

i 

OK 

17 

9-25 

28 

10-20 

20 

10-20 

20 

11*  3 

J? 

V38 

224 

219 

161 

10-19 

25 

10-23 

23 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

207 

201 

191 

177 

149  ! 

9-13 

26 

9-25 

16 

9-25 

16 

9-25 

16 

152 

151 

139 

117 

78 

9-  3 

27 

9-25 

20 

9-25 

20 

10-25 

15 

183 

142 

142 

109 

90 

9-25 

26 

9-30 

23 

10-24 

19 

11-  3 

16 

192 

180 

139 

134 

10-19 

28 

10-23 

23 

11-  3 

10 

11-  3 

10 

256 

208 

190 

186 

151 

9-  9 

28 

10-  1 

23 

10-  2 

8 

10-  2 

8 

10-19 

26 

10-25 

21 

11-  2 

19 

11-  3 

7 

205 

201 

183 

177 

142 

9-25 

28 

10-23 

24 

11-  2 

20 

11-14 

6 

213 

201 

181 

151 

146 

9-15 

28 

10-18 

23 

10-19 

20 

11-  2 

16 

201 

187 

173 

132 

114 

9-25 

27 

10-23 

21 

11-  3 

9 

11-  3 

9 

239 

205 

190 

162 

147 

10-23 

2H 

11-  2 

18 

11-  2 

18 

11-  3 

12 

252 

238 

200 

190 

151 

9-  4 

2  4 

9-  4 

24 

9-25 

16 

9-25 

16 

162 

151 

115 

94 

92 

9-  3 

26 

9-25 

24 

9-30 

19 

10-30 

14 

188 

147 

131 

109 

91 

10-19 

27 

10-23 

22 

11-  2 

20 

11-  3 

12 

239 

204 

190 

186 

151 

9-25 

28 

10-23 

21 

11-  3 

10 

11-  3 

10 

202 

201 

190 

162 

151 

9-  2 

26 

9-  4 

24 

9-24 

15 

9-24 

15 

151 

130 

110 

104 

46 

9-30 

23 

9-30 

23 

10-25 

16 

10-25 

16 

199 

192 

167 

155 

113 

9-30 

28 

LO-25 

22 

11-  2 

8 

11-  2 

8 

207 

200 

L92 

156 

124 

9-13 

27 

9-25 

19 

9-25 

19 

10-23 

10 

191 

151 

149 

119 

81 

9-30 

28 

L0-25 

23 

11-  3 

15 

11-  3 

15 

219 

202 

191 

156 

146 

9-25 

19 

9-25 

L9 

10-23 

15 

181 

140 

139 

9-  6 

28 

9-13 

24 

9-25 

14 

9-25 

L4 

L63 

127 

115 

108 

16 

9-14 

28 

9-25 

24 

10-23 

Ll 

L0-23 

11 

L91 

191 

150 

L31 

92 

9-  2 

38 

9-25 

20 

9-25 

20 

10-23 

13 

L91 

151 

L50  106 

94 

10-10 

28  : 

L0-29 

22 

Ll-13 

20 

Ll-18 

15 

255 

212 

187  167 

155 

9-  4 

28 

9-25 

L8 

9-25 

L8 

10-  2 

L5 

L69 

L42 

L35  |109 

91 

AKRON  FAA  AP 
ALAMOSA  WB  AP 
ALLENSPARK 
ALTENBERN 
ANTERO  RESERVOIR 

ARBOLES 

ASPEN 

BAILEY 

BLANCA 

BOND 

BONNY  DAM 
BOULDER 
BRANSON 
BUENA  VISTA 
BURLINGTON 

BYERS 

CANON  CITY 
CEDAREDGE 
CENTER 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
CHIMNEY  ROCK 
CIMARRON  3  SE 
CLIMAX  2  NW 

COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 
COLORADO  NM 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 
CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 

DENVER  WB  AP 

DENVER  WB  CITY 

DILLON 

DURANGO 

EADS 

EAGLE  FAA  AP 
EDGEWATER 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERSOLL  RANCH 

FLAGLER  2  NW 
FORDER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON 

FORT  MORGAN 
FRASER 
FRUITA  2  N 
GATEWAY  1  SW 
GEORGETOWN 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  LAKE  1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREY STONE 
GROVER  10  W 

GUNNISON 
HAYDEN 

HERMIT  7  ESE 

HOLLY 

HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IDAHO  SPRINGS 
IGNACIO  1  N 
JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SW 

LAMAR 

LAS  ANIMAS  1  N 
LEADVILLE 

LIMON  10  SSW 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
MANASSA 

MARVINE 
MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 


87 
97 


87 
105 


89 
105 


99 
101 


80 
103 
103 

85 


87 
100 


90 
95 


107 
104 


94 
101 


102 
102 


85 
104 
104 


8-  6+ 
7-16+ 
6-29 


8-  6+ 

7-  1+ 

8-  6 
7-30 
6-21 
6-30 


7-24+  -15 
6-29  -10 


7-17 
7-30+ 


-33 
-25 


8') 
95 
102 

93 


95 
83 


7-30+ 
7-24+ 

6-  24 

7-  24 

6-  22 

7-  17+ 
7-16 

7-  24 

8-  7 
7-16+ 

7-17 


12-12 
12-12 
1-27 
12-12 


12-12 
12-12 
12-10 
12-12 
12-12 

12-13 

12-12+ 

12-12 

12-12 

12-12 

12-12+ 
12-13 
12-12 
12-13 

2-24 

12-10 
12-12 

12-12 
12-12 


-13 


■34  12-12 
12-12 
12-12 
12-12+ 
12-12 


25  12-27+ 
12-12 
12-12 
12-12 
12-12 


-lb 


6-29 


-18 
-24 


7-17  + 
7-19+ 

-12 
3+  -20 
7-18 


6-  29 

7-  18 

8-  20 
7-24 
7-17 


-22 


7-  16+ 

8-  7 
8-29+ 

7-16+ 

7-  25+ 

8-  5 


-25+ 
-17+ 


7-  3+ 

6-  28 

7-  24+ 

6-24 
6-29 


7-24+ 
6-28 


7-28+ 

6-  22 

7-  24+ 


12-10 
12-10 
1-28 
12-12 
12-13+ 

1-  4 
■12-10 
12-11+ 
12-12+ 
12-12 

12-12 
12-12 
1-27 
12-13+ 
12-12 

12-12 
1-28 
12-12+ 
12-12 
1-27 


12-13 
1-28 


12-13+ 
12-12 


1-27 

12-12 
12-27 
12-12 
12-12 
12-11 

1-28+ 
12-11 
12-12 
12-12 


12-12 

12-10 

12-10 

12-13+ 

12-12 

12-12 
12-12 
12-12 
12-12 
12-12 

12-12 
12-12 
12-12 
1-28+ 


12-12 
12-27 


12-13+ 
12-12 


4-15 
4-  9 


4-  16 

5-  17 


4-15 
4-15 


4-25 
2-27 


4-25 
3-30 


3 

4-25 


3 

4-15 


4-25 
4-25 
2-18 


4-16 
4-25 


4-26 

4-  9 
4-  9 
4-15 

3-  29 

4-  25 

4-15 


4-15 
4-27 
4-25 
4-27 


4-25 

4-  26 

5-  6 
4-25 
4-15 


4-10 


4-15 
4-15 


20 
19 

4-15 
4-26 
■25  19 


4-25 
4-15 


4-  28 

5 

5-  9 
4-15 


4-26 

4-15 
4-29 
4-17 
4-25 

4-  16 

3-  30 
3 

5-  17 

4-  26 
4-15 

4-17 


4-16 
4-16 
4-15 
4-27 
4-15 

4-15 


4-16  20 

3-  31  18 

4-  26  18 


4-26 


5- 

4-15 
6-  3 

3-  10 
4 

4-  27 

5-  6 
4-27 
4-  9 


4-12 
3-  9 


4-12 

4-  16 

5-  17 


5-21 


4-15 
4-271  20 

4-  15  18 

5-  6  20 


4-28 
4-27 


4-15 
4-16 


3-  9 

4-  17 


4-16 
4-15 


4-15 
6-16 
4-15 


3-  9 
5-19 
5-  9 


-19  22 
24 


6-  4 
3-15 


4-25 
4-25 
4-28 
4-16 

4-  16 

5-  12 
5 

4-16 


4-16 
4-16 
4-29 

4-  17 

5-  9 

5-21 


4-  25 

5-  13 


4-25 

4-  25 

5-  17 


4-27  28 
4-15  21 

4-  26 

5-  13 
5-  9 


6-  6 
4-27 
4-26 
4-27 
4-28 

5- 
6- 

4-  27 

5-  8 
4-26 

4-25 


5-19 

4-  25 

5-  2 


4-25 
4-17 


5-15 
4-17 


6-18 
4-27 

4-  26 

5-  17 

4-  26 

5-  19 


4-17 
4-25 


5-17 

5. 


6-  2 
5-17 
4-16 

4-  16 

5-  21 

4-28 

4-  27 

5-  17 

4-  27 

5-  21 


4-  26 

5-  18 


5-  14 

6-  4 
6-16 


6-  7 
6-16 

6-13 
5-17 

4-  26 

5-  6 


4-  27 

5-  24 

4-  28 

5-  13 

5-  13 

6-  16 


5-  14 

6-  16 


5-  6 

6-  4 
5-14 

5-  14 

6-  29 
4-29 

4-  27 

5-  26 

5-  6 

6-  17 
4-26 
6-29 
6-16 


5-17  32 
5-15 


5-13 
5-14 


5-  19 

6-  26 
4-27 


5-14 

5-  14 

6-  16 


9-25 
9-  3 
9-25 


9-24 
9-25 
9-25 
9-  3 
9-  3 

9-  3 
9-25 


7-12 

9-  3 
9-  3 
10-23 
9-  3 
9-25 

9 

7-22 
9-25 
9-  3 
9-25 

9-25 


9- 

9-25 


9-25 
9-  3 
9-  3 
9-25 

9-13 
9-25 


9-25 

9-25 
7-  2 
9-30 
9-30 
9-  2 

9-25 
9-  2 
10-23 
7-  9 
9-  3 


7-22 
9-  2 
7-13 
9-25 
9 


9-25 
9-  2 


9-25 
9-25 


9-25 
9-25 


10-10 
9-  3 


32 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  3-Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORADO 
1961 


Station 
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Date 
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Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 
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a 
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MONTROSE  NO  2 

95 

3-  9 

16 

3-12 

20 

4  16 

„_ 

4  96 

* 

11-  3 

1 9 

11-14 

16 

230 

236 

190 

157 

143 

MONUMENT  2  WSW 

90 

7-24 

-13 

12-13 

4-15 

g 

4-25 

94 

99 

a  9 

in 

O  A 

OO 

no 

9-30 

1 8 

10-30 

1 4 

NORTHDALE 

95 

6-22 

-25 

12-12 

4-26 

1  6 

4-27 

1  s 

4~29 

n-, 

6  4 

28 

6  4 

28 

9  4 

28 

9  4 

28 

9  25 

23 

1  7 

11-  6 

13 

1"  1 

179 

149 

9  2 

92 

NORTH  LAXE 

81 

7-17 

-15 

12-12+ 

4-12 

13 

4-17 

19 

5-  9 

24 

5-18 

28 

6-  4 

30 

9-  3 

27 

9-  3 

27 

10-  2 

17 

10-  2 

17 

10-25 

15 

196 

168 

146 

108 

91 

NORWOOD 

92 

6-22 

-17 

12-12 

4-15 

16 

4-26 

19 

5-  6 

24 

5-  6 

24 

5-12 

31 

9-  4 

31 

9-25 

2  5 

9-29 

21 

10-29 

15 

10-29 

15 

197 

186 

146 

1  12 

115 

OURAY 

4  15 

13 

r'H 

Q_9^ 

27 

10-29 

2  3 

11-  3 

12 

11-  3 

12 

202 

202 

187 

151 

112 

PAGOSA  SPRINGS 

89 

8-  7+ 

-32 

12-12 

4-25 

1  2 

4~28 

c~  ct 

9  4 

«  a 

G19" 

11 

Q  K 

90 

10-  2 

19 

10-24 

15 

PALI SADE  1  S 

100 

7-17+ 

2 

12-12 

2-24 

1  5 

3-  8 

19 

3~  9 

21 

415 

~A 

4  25 

32 

10  23 

3-! 

113 

~'\ 

11~23 

24 

12-10 

1 6 

289 

259 

239 

202 

181 

94 

7-27+ 

-13 

12-12 

3-  8 

15 

4-15 

20 

4-15 

20 

4-27 

21, 

5-  5 

32 

9-25 

31 

10-23 

25 

11-  3 

18 

11-  3 

18 

11-  6 

16 

243 

202 

202 

179 

143 

PARADOX 

103 

6-22 

-18 

12-12 

3-  1 

13 

4-15 

20 

4-26 

23 

4-28 

26 

5-  8 

31 

9-  4 

32 

9-25 

28 

10-23 

20 

10-23 

20 

11-14 

13 

258 

191 

180 

150 

119 

PARKER  9  E 

4-25 

1  3 

4-25 

1 9 

~ 

1  1 

97 

Q 

~ ' 

9-30 

2 1 

10-25 

20 

11-  2 

1 4 

191 

183 

158 

14  1 

109 

PUEBLO  WB  AP 

99 

7-24+ 

-28 

12-12 

2-27 

- 

99 

4  1-7 

K  C 

99 
^" 

Q  OK 

1  01 

11-  2 

20 

11-  2 

20 

11-  3 

1  4 

RANGELY 

100 

7-16 

-18 

12-12 

-  . 

4~15 

18 

4  27 

4  27 

24 

5  6 

9  22 

31 

9  25 

27 

10-23 

3i  t 

10-23 

20 

11-15 

1  4 

230 

191 

179 

151 

139 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

88 

8-  6 

-23 

1-27 

4-25 

9 

4-28 

20 

5-  6 

23 

6-16 

2  7 

6-16 

27 

9-  3 

28 

9-  3 

28 

9-15 

24 

9-25 

19 

10-25 

12 

183 

150 

132 

79 

79 

RICO 

87 

6-22 

-25 

12-12 

4-26 

14 

5-  8 

20 

5-21 

21 

6-  4 

26 

6-17 

32 

7-22 

31 

9-  4 

25 

9-13 

2  ! 

9-30 

20 

10-  2 

16 

159 

145 

115 

92 

35 

RIFLE  2  ENE 

96 

4-15 

14 

4  16 

1  9 

4  97 

94 

~* 

"  ' 

10-23 

11-3 

202 

190 

156 

149 

100 

ROCKY  FORD  2  ESE 

102 

7-18+ 

-28 

12-12 

4-15 

4~16 

~3 

A  97 

9n 

:''! 

C>  9K 

O  OK 

100 

Ol 

11-  3 

0 

RUSH  2  NNE 

98 

7-24 

-20 

12-12 

4-15 

1 0 

4-16 

1 8 

4~27 

2  4 

428 

"h 

517 

9  3 

32 

9  4 

930 

24 

10~23 

18 

202 

190 

156 

129 

109 

RUXTON  PARK 

78 

6-29 

-18 

12-12 

4-25 

10 

5-  8 

20 

5-15 

23 

5-17 

25 

6-16 

32 

7-22 

30 

9-  3 

26 

9-  4 

18 

9-  4 

18 

10-  2 

10 

1631 

119 

112 

109 

36 

RYE 

88 

7-  4+ 

-10 

12-11 

4-15 

4 

4-15 

4 

4-16 

24 

4-27 

26 

5-15 

32 

9-  3 

32 

9-  4 

28 

10-23 

23 

10-30 

15 

10-30 

15 

198 

198 

190 

130 

111 

SAGUACHE 

88 

7  24 

18 

12  13 

4-15 

1  4 

4-27 

18 

5-  6 

23 

5  13 

26 

„ 

9ft 

99 

in 

,h 

n 

2112 

158 

147 

1  11 

103 

SAL  I  DA 

89 

8-  7+ 

-10 

11-14 

4-15 

1  4 

4-16 

20 

4-17 

2 1 

5-  9 

26 

5~17 

32 

Q~  9 

11 

q  4 

Zl 

9  9^ 

99 

in  9 

11  9 

SEDGWI CK  5  S 

101 

6-29 

-  6 

12-13+ 

4-  9 

10 

4-15 

3  9 

4-25 

23 

4-25 

23 

4-28 

3  1 

9~25 

22 

10~23 

•ti 

11~  2 

19 

11  2 

19 

11  3 

10 

208 

201 

191 

1H1 

150 

SILVERTON 

82 

6-25 

-30 

12-12 

4-26 

13 

4-29 

20 

6-  3 

24 

6-  9 

28 

6-29 

32 

7-11 

32 

9-  4 

27 

9-  5 

2  3 

9-25 

19 

10-  2 

1  ;> 

159 

149 

94 

87 

12 

SPICER 

87 

6-27 

-32 

1-27 

4-26 

16 

4-26 

16 

5-  9 

22 

6-  3 

27 

6-17 

32 

7-12 

31 

9-12 

28 

9-13 

22 

9-14 

16 

9-14 

16 

141 

141 

127 

101 

25 

SPRINGFIELD  7  WSW 

2-24 

16 

4-15 

19 

4-16 

2  1 

4  27 

28 

4  27 

28 

9  25 

27 

9  9S 

97 

91 

94 

11 

i  9 

n 

252 

202 

190 

151 

151 

SPRINGFIELD  8  S 

98 

7-19 

-12 

12-12 

3-  9 

15 

4-16 

19 

4-16 

19 

4-27 

27 

4~27 

9-25 

29 

1093 

99 

IO  91 

99 

1 

1 

STATE  TURKEY  EXP  FARM 

- 

- 

- 

- 

4-25 

13 

4-28 

18 

24 

6~13 

3''' 

- 

_ 

- 

- 

_ 

STEAMBOAT  SPRINGS 

88 

8-28+ 

-31 

1-28 

4-15 

12 

4-17 

20 

5-  9 

24 

5-19 

28 

6-16 

30 

7-  2 

30 

9-13 

23 

9-13 

23 

9-25 

12 

9-25 

12 

163 

161 

127 

117 

16 

STERLING 

102 

6-30 

-14 

12-12 

4-  9 

11 

4-15 

19 

4-25 

23 

4-28 

28 

5-15 

32 

9-15 

32 

10-19 

24 

10-19 

24 

10-23 

20 

11-  3 

1 1 

308 

191 

177 

174 

123 

STRATTON  3  NE 

8-36 

4-15 

4  1^ 

9 

a  9ft 

i 

,„ 

9H 

in  99 

"U 

11 

a  9? 

2112 

191 

181 

155 

124 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

74 

-30 

2-19 

9« 

ft  1  a 

Q  9 

99 

Q  9 

Q  A 

a 

TACONY  7  SE 

100 

7-24 

-27 

12-12 

4_19 

1  5 

4  12 

-'0 

416 

'~3 

417 

25 

5  9 

32 

9  15 

32 

9  25 

27 

10  23 

20 

10  23 

20 

113 

208 

194 

190 

161 

129 

TAYLOR  PARK 

79 

6-21 

-48 

12-12 

4-29 

14 

5-  9 

20 

5-17 

23 

6-  4 

27 

6-13 

3  2 

9-  3 

29 

9-  4 

26 

9-25 

17 

9-25 

17 

10-21 

16 

175 

139 

131 

92 

82 

TELLURIDE 

86 

7-16 

-24 

12-12 

4-17 

16 

4-26 

17 

5-  9 

24 

6-  4 

2. 

6-14 

32 

7-22 

30 

9-  5 

27 

9-13 

24 

9-25 

20 

10-  2 

16 

168 

152 

127 

93 

38 

TRINIDAD 

91 

7-17 

-11 

12-12 

1  9 

a  l 1 

) 

t"f? 

t  G 

in 

ii 

1 9 

n 

213 

202 

198 

18  1 

148 

TRINIDAD  FAA  AP 

95 

8-  9+ 

-15 

12-12 

4  1^ 

0 

91 

Q  9d 

19 

Q  9K 

9ft 

1091 

00 

ii  9 

1  k 

119 

TWO  BUTTES  1  NW 

100 

7-  5+ 

-11 

12-12 

2~  8 

3~  9 

20 

4~16 

91 

4~16 

21 

4  27 

3'' 

9  25 

29 

10  23 

113 

12 

113 

1 

11  3 

1 2 

268 

239 

201 

190 

151 

URAVAH 

102 

6-22 

-11 

12-12 

2-24 

16 

3-  8 

is 

4-16 

22 

4-25 

27 

4-30 

3  2 

10-  1 

31 

11-  3 

23 

11-  6 

20 

12-10 

10 

289 

243 

201 

- 

154 

VALLECITO  DAM 

88 

7-28+ 

-18 

12-12 

9~25 

20  2 

190 

147 

134 

93 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

86 

6-22+ 

-40 

12-12 

4-29 

lb 

5-13 

IS 

6-  3 

22 

6-16 

28 

6-25 

32 

7-14 

31 

7-22 

27 

9-  5 

24 

9-25 

17 

9-30 

16 

154 

135 

94 

36 

19 

WALDEN 

87 

6-27 

-30 

1-27 

4-25 

8 

4-29 

20 

5-19 

23 

5-19 

23 

6-16 

31 

8-23 

32 

9-13 

17 

9-13 

1  7 

9-13 

17 

9-14 

16 

1  12 

137 

117 

117 

68 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

94 

7-24+ 

-13 

12-12 

4-15 

7 

4-15 

7 

4-25 

22 

4-25 

22 

5-14 

3  2 

9-  4 

32 

9-25 

26 

10-23 

20 

10-23 

20 

11-  3 

12 

2112 

191 

181 

153 

113 

WATERDALE 

94 

8-  6+ 

-18 

1-27 

4-13 

15 

4-13 

15 

4-24 

2  1 

5-  1 

28 

5-14 

32 

9-25 

27 

9-25 

27 

10-23 

24 

10-25 

20 

11-  3 

11 

204 

195 

182 

147 

134 

WESTCLIFFE 

S7 

6-22 

-28 

12-12 

4-25 

13 

4-25 

13 

5-  9 

22 

5-17 

28 

6-  4 

30 

9-  3 

29 

9-  4 

22 

9-  4 

2  2 

9-25 

15 

9-25 

15 

153 

153 

118 

110 

91 

WETMORE  2  S 

99 

7-24 

-  8 

12-12 

4-15 

14 

4-15 

14 

4-15 

14 

4-25 

26 

5-14 

31 

9-  3 

32 

9-30 

28 

10-23 

2  4 

10-30 

18 

11-  3 

13 

202 

198 

191 

158 

112 

WIGGINS  7  SW 

9y 

7-24 

-20 

12-12 

4-15 

16 

4-15 

.16 

4-25 

24 

5-  6 

28 

5-14 

32 

9-15 

32 

9-25 

26 

10-  2 

2  4 

10-24 

20 

11-  3 

10 

202 

192 

160 

1  62 

124 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

71 

8-  6+ 

-20 

12-12 

5-  8 

12 

5-13 

20 

5-26 

24 

6-  8 

28 

6-10 

31 

7-22 

32 

9-  3 

26 

9-  4 

18 

9-  4 

18 

11-  2 

8 

178 

114 

101 

87 

42 

WRAY 

104 

6-27 

-18 

12-12 

4-  9 

11 

4-12 

18 

4-15 

21 

5-14 

28 

5-14 

28 

9-25 

30 

10-  3 

28 

10-19 

23 

10-23 

19 

11-  3 

in 

208 

194 

187 

142 

134 

YUMA 

102 

6-30+ 

-13 

12-12 

4-  9 

11 

4-15 

19 

4-15 

19 

4-15 

19 

9-30 

32 

10-19 

28 

11-  2 

22 

11-  3 

9 

11-  3 

9 

2118 

202 

201 

187 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 


Station 

Jan 

Feb. 

Mar 

May 

June 

July 

ug. 

ept. 

Oct 

Nov 

Dec. 

Annua] 

ALAMOSA  W8  AP 

7  57 

11  13 
* 

10.35 

8.96 

7.  77 

6.57 

DEP 

WIND 

3506 

3312 

2402 

1871 

1  690 

2348 

MAX 

_ 

_ 

59.2 

70.  3 

78.4 

80.0 

79.6 

69.0 

- 

- 

- 

- 

M  I  N 

- 

- 

- 

31.5 

38.  1 

47.2 

53.  3 

52.7 

42.0 

- 

- 

- 

ARBOLES 

R    9    7  1 

R  1  1  ?f> 
* 

R    8  56 

B   6  25 
* 

R   5  73 

DEP 

WIND 

B  1857 

1843 

1857 

1943 

1380 

MAX 

_ 

70.  1 

79.7 

88.9 

91.2 

90.  1 

79.0 

68.5 

- 

- 

- 

M1N 

- 

- 

40.9 

46.2 

53.6 

57.3 

59.8 

49.0 

40.  7 

- 

- 

BONNY  DAM 

EVAP 

6.90 

7 

_  c 

1  7  37 

i  n  qn 

7  61 

5  71 
* 

DEP 

WIND 

4115 

4259 

2647 

2668 

2879 

3352 

2736 

MAX 

_ 

- 

_ 

88.5 

87.  1 

71.6 

_ 

_ 

- 

_ 

MIN 

- 

- 

- 

61.4 

60.6 

46.  1 

36.8 

- 

- 

C  L I  MAX   2  NW 

EVAP 

8  5 . 69 

B  5.43 

4.22 

DEP 

WIND 

B  1079 

855 

738 

MAX 

_ 

_ 

- 

67.5 

69.  8 

69.4 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

MIN 

- 

- 

- 

39.4 

42.  3 

44.  1 

- 

- 

- 

- 

rUK  1     LULL  1  In  J 

EVAP 

B  4.26 

B  4.56 

4.  78 

B  5.46 

B  5.07 

B  3.19 

3.09 

DEP 

_ 

_ 

7 

~ 

WIND 

- 

- 

1188 

420 

MAX 

z 

- 

- 

80.5 

74.8 

61.9 

50.9 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

69.9 

67.2 

56.9 

46.3 

- 

- 

- 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

- 

- 

7  95 
1 

7  73 
'- 

6  46 
1 

8  4  23 
1 

3  34 
'- 

DEP 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

W  I  ND 

- 

- 

3154 

3043 

2919 

2  709 

3094 

3127 

- 

- 

MAX 

_ 

- 

62.7 

MIN 

- 

- 

40 '  1 

45*6 

46*  8 

35*  6 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

- 

B  5.64 

6.93 

7.22 

5.41 

B  3.  70 

B  3.06 

- 

- 

DEP 

- 

- 

WIND 

- 

- 

1571 

1  272 

1017 

679 

1  162 

1313 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

B  8.58 

8.95 

9.  76 

10.60 

9.39 

6.57 

- 

- 

DEP 

~ 

f  qr? 

WIND 

: 

3  639 
3639 

"  3437 

1 

1  944 

"    1  703 
1 

MONTROSE  »  1 

EVAP 

1  53 

1.54 

3.04 

6  04 

7  73 

9  65 

9  05 

7  39 

4  17 

3  77 

1  15 

1  39 

56  45 

DEP 

.32 

.06 

.01 

.97 

.57 

.  72 

-  .48 

.11 

-  2.03 

.27 

-  .47 

.13 

.18 

WIND 

696 

859 

1152 

1644 

1327 

855 

856 

745 

79  7 

993 

935 

593 

11452 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

EVAP 

°n 

DEP 

—  1.92 

1  n« 

1  Q1 

WIND 

3470 

1990 

1810 

2370 

2130 

2430 

MAX 

_ 

_ 

74.9 

85.7 

90.8 

90.3 

75.0 

65.  1 

_ 

- 

- 

MIN 

- 

47.6 

55.0 

59.  2 

60.2 

46.2 

37.8 

- 

- 

- 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

8  36 

11  11 

12  30 

13  24 

11  18 

9  29 

7  45 

DEP 

- 

i 

'- 

'. 

i 

1 

'- 

'- 

_ 

- 

- 

WIND 

- 

4979 

5111 

3740 

3578 

3129 

4306 

3340 

- 

- 

- 

MAX 

MIN 

36*0 

47*0 

56*  8 

59*  1 

59*9 

48*3 

39*0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

- 

- 

- 

4.  46 

4.20 

- 

- 

- 

- 

DEP 

WIND 

14~0  9 

10~70 

9_40 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

- 

4.22 

6.34 

6.  50 

6.80 

8  5.40 

3.58 

8  2.78 

- 

- 

DEP 

~ 

~" 

WIND 

70  7 

1112 

923 

448 

369 

292 

486 

- 

337 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

B  8  84 

7  58 

5  16 

5  21 

DEP 

- 

- 

- 

.25 

.33 

-  .62 

-  .26 

- 

- 

- 

- 

WIND 

2522 

1814 

1458 

1065 

1511 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

B  6.48 

7.07 

8.03 

9.00 

8.00 

5.21 

DEP 

WIND 

3250 

2653 

1159 

1347 

1282 

1403 

MAX 

67.3 

77.6 

90.  3 

95.2 

94.3 

76.3 

MIN 

35.9 

43.7 

53.4 

57.4 

59.  7 

45.  1 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE  4  REFER   TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER   IN  PAN. 


See  reference  notes  following  Station  Index- 
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ANNUAL  -  1961 


-  205  - 


ANNUAL  -  1961 
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STATION  INDEX 


oration 

Index  No. 

L-ounry 

Drainage  X 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

AKRON  4  E 

0109 

WASH I NGTON 

3 

40  09 

103  09 

4538 

c 

AKRON  FAA  AIRPORT 

0114 

WASHINGTON 

3 

40  07 

103  10 

4582 

32 

44 

12  3 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

0130 

ALAMOSA 

5 

37  27 

105  52 

7  536 

l 1 1 

16 

i 

ALLENSPARK 

BOULDER 

12  3  C 

ALTENBERN 

0214 

GARFIELD 

2 

39  30 

108  23 

5690 

3 

l-l 

12  3 

AMES 

0228 

SAN  MIGUEL 

2 

37  54 

107  55 

8701 

47 

2 

AMY 

0242 

LINCOLN 

1 

38  54 

103  39 

5420 

21 

2 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

PARK 

I 

39  00 

105  53 

8932 

0 

0 

T  T"N 

12  3 

ARAPAHOE 

0304 

CHEYENNE 

1 

38  51 

102  11 

4013 

ARBOLES 

0307 

ARCHULETA 

2 

37  01 

107  25 

6175 

4 

3 

12  3  4 

AROYA  9  NNE 

0343 

CHEYENNE 

1 

38  59 

103  06 

4900 

20 

2 

ARTESIA  6  E 

0354 

MOFFAT 

2 

40  14 

108  54 

5887 

C 

0370 

PITKIN 

2 

39  11 

10.. 

7913 

39 

12 

AYER  RANCH 

EL  PASO 

2 

BAILEY 

0454 

PARK 

4 

39  24 

105  29 

7733 

21 

21 

12  3 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0712 

EL  PASO 

1 

38  52 

104  19 

6035 

C 

BLANC A 

0776 

COSTILLA 

5 

37  26 

105  31 

7744 

1 

51 

12  3 

BOND 

0811) 

EAGLE 

2 

39  53 

106  42 

6700 

3 

3 

12  3 

BONNY  DAM 

0834 

YUMA 

3 

39  38 

102  11 

3647 

i.' 

12 

12 

12  3  4 

BOULDER  NO  2 

0843 

BOULDER 

40  01 

105  16 

5400 

C 

BOULDER 

0848 

BOULDER 

1 

40  01 

105  17 

5385 

61 

68 

12  3 

BRANDON 

0895 

KIOWA 

1 

38  27 

102  27 

3925 

6 

2 

BRANSON 

0898 

LAS  ANIMAS 

1 

37  01 

103  53 

6292 

9 

17 

12  3 

BRECKENRIDGE 

SUMMIT 

14 

2 

BRIGGSDALE  2  NW 

WELD 

i 

40  39 

104  20 

4875 

BUENA  VISTA 

1071 

CHAFFEE 

i, 

38  51 

106  08 

7954 

30 

53 

12  3 

BURLINGTON 

1121 

KIT  CARSON 

3 

39  18 

102  16 

4171 

49 

70 

12  3 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

KIT  CARSON 

3 

39  28 

102  09 

4230 

C 

BUTLER  RANCH 

1157 

PUEBLO 

1 

39  02 

104  28 

4850 

10 

2 

BYERS 

1179 

ARAPAHOE 

38  43 

104  13 

5207 

35 

38 

1  2  3  C 

CAM  PC)  11  WSW 

1  26  8 

BACA 

1 

37  03 

102  45 

4329 

7 

2 

CANON  CITY 

1294 

FREMONT 

38  26 

105  16 

5343 

60 

73 

12  3 

CASCADE 

1384 

SAN  JUAN 

2 

37  40 

107  48 

8853 

CASTLE  ROCK 

C 

CEDAREDGE 

14  40 

DELTA 

2 

38  54 

mi :  5" 

6175 

49 

MJ 

12  3  C 

CENTER 

1458 

SAGUACHE 

5 

37  45 

106  07 

7668 

17 

16 

12  3 

CHEESMAN 

1528 

JEFFERSON 

4 

39  13 

105  17 

6875 

56 

59 

12  3 

CHE RAW 

1539 

OTERO 

38  06 

103  30 

4072 

C 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

ARAPAHOE 

4 

39  39 

114  51 

5649 

10 

10 

12  3 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

CHEYENNE 

3 

38  49 

102  21 

4250 

5  7 

64 

12  3 

CHIUNEY  ROCK 

1570 

ARCHULETA 

2 

37  12 

107  18 

6550 

ii 

0 

AUG 

12  3 

CIMARRON  3  SE 

1609 

MONTROSE 

2 

38  24 

107  31 

7096 

7 

10 

12  3 

CLIFF  LAKES 

1644 

RIO  BLANCO 

2 

39  50 

107  33 

9250 

CLIMAX  2  NW 

LAKE 

'  1 

29 

3 

1  2  3  4C 

COALDALE  1  NW 

1693 

FREMONT 

1 

38    2  2 

105  47 

6525 

C 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

SAGUACHE 

2 

38  2i. 

106  4i> 

8000 

13 

14 

12  3  C 

COL LB RAN 

1741 

MESA 

2 

.19  14 

m;  58 

6137 

54 

68 

12  3 

COLORADO  NATIONAL  MONUMENT 

1772 

MESA 

2 

39  Uh 

108  44 

5790 

15 

20 

12  3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

177P 

EL  PASO 

1 

38  49 

104  42 

6173 

13 

13 

12  3 

COLUMBINE 

1792 

ROUTT 

2 

40  51 

106  58 

8699 

S 

CORTEZ 

1HH., 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

108  34 

6177 

32 

33 

12  3 

CRAIG 

]92H 

MOFFAT 

10  31 

107  33 

6247 

2  3 

24 

12  3  C 

CRESTfcD  BUTTE 

1959 

fji.iNN  I  :m  in 

2 

38  52 

in.,  58 

8855 

■12 

58 

12  3  C 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

TELLER 

C 

CUCHARAS  DAM 

2040 

HUERFANO 

37  44 

104  36 

5995 

C 

CUMBRES 

2048 

CONEJOS 

5 
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JACKSON 

4 

40  44 

106  16 

8099 

2  5 

25 

1  2  3 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8  78  1 

HUERFA NO 

1 

37  37 

104  48 

6221 

19 

2  4 

1  2  3 

c 

WATERDALE 

88  39 

LARIMER 

40  25 

105  12 

5200 

67 

12  3 

WESTCLI FFE 

8933 

CUSTER 

1 

38  08 

105  29 

7860 

13 

53 

12  3 

Wt.TMORE  2  S 

8986 

CUSTER 

1 

38  13 

105  06 

6575 

9 

11 

12  3 

WHITE  ROCK 

8997 

PUEBLO 

1 

37  52 

104  07 

4725 

c 

90  2  5 

40  09 

104  11 

4710 

1 

1 

12  3  4 

0,14  5 

2 

38  55 

107  32 

5950 

20 

c 

WINDSOR 

914  7 

WELD 

40  29 

104  54 

4696 

2 

WINTER  PARK 

9175 

2 

39  54 

105  46 

9058 

18 

2 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

918  1 

MINERAL 

5 

37  29 

106  47 

10642 

4 

4 

12  3 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9  184 

MINERAL 

3 

37  29 

106  52 

9425 

20 

2 

s 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

TELLER 

39  06 

105  05 

7760 

6  0 

c 

WRAY 

9  2  1  3 

YUMA 

3 

40  04 

102  13 

3575 

51 

12  3 

YAMPA 

9265 

ROUTT 

2 

40  09 

106  54 

7890 

24 

2 

YUMA 

9295 

YUMA 

3 

40  07 

102  44 

4120 

18 

71 

12  3 
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REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1961 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O.   Box  1079, 
Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Lone-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are  based  on  the  period 
1931  -  1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are 
based  on  the  period  1931  -  1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+  Also  on  an  earlier  date  (dates)  or  months. 
«     Amount  included  in  following  measurement. 

V     Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"   in  the  Refer  to  Tables  column  of   the  Station   Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M     One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value   is  entered,   less  than  10  days'   record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily 
record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage 

Stations"  Bulletin. 
T     Trace, an  amount  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Substation 
History'  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  D.C.   for  50  cents.  Sim- 
ilar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   latest  annual   issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as   indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


RELOCATIONS  AND  EQUIPMENT  CHANGES 


AROYA  9  NNE 

July 

1960 

ARTESIA 

Recording  rain  gage  moved  5.7  miles  E. 

April 

20, 

1961 

BOULDER 

April 

28, 

1961 

BRECKENRI DGE 

Rain  gage  moved  500  feet  SW  

April 

17, 

1961 

BYERS 

Nonrecording  and  recording  rain  gage 

October 

1, 

1960 

BYERS 

All  equipment  moved  0.2  mile  N  .    .    .  . 

May 

19, 

1961 

CLIMAX  2  NW 

Nonrecording  rain  gage  moved  42  feet  N 

September 

11, 

1961 

COLLBRAN 

Temperature  equipment  moved  100  feet  E 

October 

18, 

1961 

DILLON  1  S 

All  equipment  moved  2.7  miles  NNW.    .  . 

June 

5, 

1961 

DOLORES 

May 

2, 

1961 

FORT  COLLINS 

Evaporation  equipment  moved  450  feet  N. 

May 

18, 

1961 

FORT  COLLINS 

All  equipment  moved  450  feet  N  to 
complete  move  of  the  evaporation 

July 

1 , 

1961 

GRANADA  1  W 

Recording  rain  gage  moved  0.7  mile  E  . 

December 

6, 

1961 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  All  equipment  moved  500  feet   SE.    .    .  . 

November 

3, 

1960 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  Evaporation  equipment  removed  May  5,  1961 

GUNNISON  Recording  rain  gage  moved  0.7  mile  SSW 
temperature  and  nonrecording  installa- 
tion temporarily  delayed  and  to  be  in- 
stalled at  a  later  date  August  8,  1961 

GUNNISON  Temperature  and  nonrecording  equipment 

Installed                                                        November  1,  1961 

KIOWA  6  S  Recording  rain  gage  moved  1.3 

miles  NE  January  20,  1961 

MANASSA                          All  equipment  moved  0.6  mile  SE.    .    .    .   September  14,  1961 

MONTROSE  NO.  2  All  equipment  moved  75  feet  SE  .  .  .  .  March  7,  1961 
OURAY                              Temperature  equipment  moved  100  feet  N 

and  recording  rain  gage  125  feet  N.    .  May  3,  1961 

PAOLI                              Recording  rain  gage  moved  0.1  mile  W  .   December  5,  1961 

PAONIA                            Rain  gage  moved  30  feet  E  June  1,  1961 

SILVER  LAKE                   Storage  gage  moved  80  feet  NW  October  24,  1961 

WHITE  ROCK                     Recording  rain  gage  moved  1.3  miles  N.   September  20,  1961 

WOLF  CREEK  PASS  4  W     All  equipment  moved  175  feet   S   .    .    .    .   February  1,  1961 


CHANGES   IN   STATION  NAMES 


ARTESIA  Changed  to  ARTESIA  6  E  April  20,  1961 

DILLON  1  S  Changed  to  DILLON  June  5,  1961 

GRANADA  1  W  Changed  to  GRANADA  December  6,  1961 

KIOWA  6  S  Changed  to  KIOWA  5  SSE  January  20,  1961 
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COLORADO  -  JANUARY  1962 


SEVERE  COLD 


This  was  one  of  the  colder  Januarys  on  rec- 
ord over  the  eastern  slope,  in  the  northern 
mountains,  and  in  the  northwest,  with  average 
temperatures  for  the  month  generally  the  low- 
est since  1949.  The  period  of  the  8th  through 
about  the  24th,  was  one  of  the  coldest  on  rec- 
ord in  the  eastern  portion  of  the  State  for 
extended  duration  of  extreme  cold.  Low  tem- 
peratures registered  around  the  10th  of  the 
month  in  the  eastern  portion  and  in  the  moun- 
tains were  the  lowest  for  10  to  20  or  more 
years  at  many  stations,  and  in  some  instances 
were  the  lowest  on  record  for  the  station  or 
for  the  month. 

Wide  contrast  in  weather  on  the  eastern  slope 
during  the  month  is  shown  by  well  above  normal 
temperatures  the  first  week,  record  or  near 
record  low  temperatures  the  second  and  third 
weeks,  and  warming  to  values  approaching  rec- 
ord highs  by  the  end  of  the  month.  Unusual 
contrasts  also  occurred  toward  the  end  of  the 
cold  period  when  high  mountain  stations  were 
warmer  than  lower  elevation  plains  stations, 
as  incoming  warmer  air  at  higher  levels  over- 
rode the  extremely  cold  air  at  lower  levels. 
Examples  of  the  unusual  temperature  relation- 
ship are  given  below  for  January  21: 


Max. 

Min 

33 

15 

23 

13 

Max. 

Min 

7 

-  7 

-  1 

-  6 

13 

-  7 

12 

-  5 

Mountain  Stations 

Fraser 
Leadville 

Plains  Stations 

Boulder 

Denver  City  Office 

Julesburg 

Lamar 


At  other  locations  warming  chinook  wind 
succeeded  in  reaching  the  surface,  as  at  Puebl 
where  the  maximum  temperature  reached  46°  o| 
the  21st.  Rapid  fluctuations  were  experience 
during  this  period  in  the  eastern  plains  a'] 
locations  affected  alternately  by  cold  and  war| 
air . 

High  winds  in  several  areas  intensified  thtl 
effects  of  the  cold  and  resulted  in  sever 
drifting,  even  in  areas  of  relatively  ligh1 
snow  cover.  A  high  frequency  of  snow  avalanche, 
in  the  higher  mountains  resulted  from  heav 
accumulations  and  severe  drifting  over  an  inlj 
secure  base  formed  by  crusting  of  the  unusuall 
early  snows  at  the  beginning  of  the  season. 


Mountain  Stations 

Antero  Reservoir 
Climax  2  NW 


Max. 

30 
21 


Min . 

19 

6 


J.   W.  Berry 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
P.   0.   Box  1079 
Denver  1,  Colorado 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  72°on  the  31st  at  Kit  Carson. 
Lowest  Temperature  -55°on  the  10th  at  Sugar  Loaf  Reservoir. 
Greatest  Total  Precipitation  4.88  inches  at  Crested  Butte. 
Least  Total  Precipitation  Trace  at  Blanca. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.68  inches  on  the  20th  at  Crested  Butte. 
Greatest  Total  Snowfall  81.0  inches  at  Taylor  Park. 

Deepest  Snow  on  Ground  78  inches  on  the  22d+  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 
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Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

o  E 
o  o 

«  1 
<  S 

Average 

From  Normal 

Highest 

£ 
a 

a 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of 

9 
Q 

Max. 

Min. 

o 
□ 

— 

Max.  Depth 
On  Ground 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

a> 
□ 

o  i 

5  * 

:  1 

5  i 
n  | 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 

i  3RANS0N 

38  .A 

13.4 

25,9 

60 

31 

-2  2 

10 

1208 

o 

\  7 

3  i 

A 

[ 

.74 

D  .20 

4 

14.5 

9 

7 

o 

3UENA  VISTA 

38.5 

9.1 

23,8 

-  1.0 

53 

31 

-26 

10 

1771 

0 

5 

3 1 

7 

•  5  9 

.13 

.27 

19 

11.0 

- 

o 

:anon  city 

46.3 

17.1 

31,7 

-  4,9 

70 

31 

-15 

10 

1023 

0 

' 

2  7 

5 

.20 

.79 

.10 

9 

7.5 

1 

o 

o 

i:TOLO  SPRINGS  WB  AP 

36.0 

8.1 

22,1 

-  6,5 

63 

31 

-20 

10 

1324 

o 

1  ■ 

3 1 

1  1 

.42 

■  1  7 

.32 

8 

6.4 

' 

9  + 

] 

o 

5ELHI 

A 1  •  7 

7.6 

24,7 

6  5 

31  + 

-32 

10 

1742 

0 

i 

>  1 

9 

.30 

.16 

9 

11.0 

5 

1  4 

2 

n 

o 

'TADS 

38  .6 

6.1 

22.4 

70 

31 

-20 

11  + 

1316 

0 

I  -' 

31 

1 

.  30 

.09 

5 

8 

r 

o 

BiVERSOLL  RANCH 

M 

M 

69 

31 

-13 

1 1 

0 

31 

D 

.40 

•  30 

25 

1 

7 

0 

Lr0RDER  8  S 

39.1 

3.8 

21.5 

70 

31 

-29 

1 1 

1  341 

10 

7  ] 

1  1 

.27 

.20 

8 

7.  5 

6 

8 

1 

o 

o 

'holly 

36.1 

2.9 

19.5 

59 

30* 

"18 

1 1 

1403 

3 

J  1 

31 

1  ■ 

•  4  2 

,12 

9 

7 .  5 

4 

20  + 

1 

o 

o 

UOHN  MARTIN  DAM 

37.1 

7.2 

22.2 

63 

31 

-21 

1 1 

1321 

c 

]  3 

1  1 

l  : 

.28 

,14 

8 

4 

14  + 

2 

■7 

o 

KIT  CARSON 

38.1 

5.2 

21,7 

72 

31 

-24 

1 1 

1339 

0 

1  l 

1 1 

: ; 

.38 

,30 

8 

6,5 

5 

12  + 

1 

- 

o 

SLA  JUNTA   FAA  AP 

39.3 

8.2 

23,8 

67 

31 

-20 

10 

1772 

o 

i  1 

31 

1  ! 

.81 

.73 

8 

c  .  2 

1 

o 

LAMAR 

3  5.9 

5.4 

20,7 

-  9.2 

62 

31 

-20 

1 1 

1  367 

n 

I  4 

3  i 

1  J 

.89 

.39 

.36 

8 

8  .  9 

5 

9  + 

u 

o 

0 

LAS  ANIMAS   1  N 

37.8 

4.8 

21,3 

-  9.2 

66 

31 

-  '- 

1 1 

1  74R 

0 

i  1 

3  i 

1  3 

.28 

.20 

.10 

8 

5 . 8 

I 

o 

(Ileadville 

27.0 

4.2 

15.6 

-  2.3 

45 

31  + 

-27 

10 

1527 

o 

31 

7 

3.89 

2.57 

.70 

21 

46 

2  1 

7 

7 

0 

'LIMON  10  ssw 

36.3 

4.2 

20.  3 

-  7.4 

62 

31  + 

-21 

10 

1381 

0 

1  3 

'.  i 

1  3 

.73 

-  .08 

.31 

8 

6.0 

5 

22  + 

1 

0 

0 

L  IMON 

3A.9 

3.6 

19.3 

65 

31  + 

-18 

10  + 

1414 

0 

14 

31 

15 

.47 

.30 

8 

5 

1  1  + 

1 

0 

0 

MONUMENT   2  WSW 

37.8 

7.2 

22.5 

-  5.9 

62 

31 

-23 

1  0 

1310 

n 

1  1 

1 

1 

1.44 

.  89 

.56 

8 

25.5 

1  4 

8 

4 

' 

0 

[•NORTH  LAKE 

37.7 

9.3 

23.5 

58 

31 

-35 

10 

1  ^79 

0 

7 

•  : 

' 

1.17 

.25 

.42 

9 

■-. 

n 

0 

'PUEBLO  WB  AP  //R 

40.6 

6.3 

23.  5 

-  6.5 

69 

31 

-25 

11+ 

1778 

" 

!  1 

14 

.24 

.07 

.  1  8 

8 

7.6 

6 

9  + 

1 

* 

0 

pROCKY  FORD  2  ESE 

40.9 

3.6 

22.3 

-  7.7 

68 

31 

-28 

10 

1318 

D 

10 

31 

1  ! 

.19 

-  .24 

.11 

9 

6.0 

3 

10  + 

1 

0 

0 

QRUSH  2  NNE 

39.0 

3.6 

21.3 

65 

71 

-20 

10 

1350 

0 

1 1 

3  1 

1  ' 

.60 

.36 

.31 

fl 

6 

10  + 

2 

0 

[rye 

40.4 

8.4 

24.4 

62 

31 

-26 

10 

1252 

- 

8 

31 

If 

1  .42 

.60 

5 

70.5 

27 

10  + 

6 

1 

0 

'SALIDA 

42  .0 

9.5 

25.8 

57 

3  ] 

-21 

1 0 

1710 

0 

3 

1  1 

u 

.27 

.14 

.  1  9 

2.9 

3 

1 

0 

['SPRINGFIELD  7  WSW  // 

41  .0 

13.5 

27.3 

64 

2 

-1  5 

10 

1165 

0 

]  ' 

3  1 

' 

.53 

.1  6 

26 

8.1 

3 

11  + 

7 

p 

0 

r SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

27.4 

-11.3 

8  .  1 

44 

3  0 

-55 

1 0 

1  764 

0 

22 

'  1 

7' 

7.93 

.95 

52 

2  1 

7 

u 

0 

•!  TACONY  7  SE 

39.6 

6.1 

22.9 

67 

31 

-22 

10 

1300 

0 

12 

!  1 

13 

.10 

.08 

8 

2.5 

2 

22  + 

0 

0 

0 

^■TRINIDAD 

43.3 

12.8 

28.  1 

66 

3  1 

-24 

1 0 

1  1  36 

0 

!  i 

7 

.30 

.09 

10.0 

3 

13  + 

0 

- 

0 

TRINIDAD  FAA  AP 

40  .9 

9.0 

25.0 

66 

31 

-28 

10 

1235 

- 

1  ■ 

31 

1 

.32 

.10 

6 

5.6 

4 

15  + 

1 

0 

0 

TWO  BUTTES  1  NW 

39.8 

12.1 

26.0 

64 

31 

-14 

1 1 

1202 

0 

: 

M 

6 

.48 

.04 

.23 

8 

o 

0 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

42.2 

10.8 

26.5 

64 

31  + 

-70 

in 

1185 

0 

7 

"  1 

7 

.63 

.23 

9 

16.0 

8 

9 

3 

n 

0 

WESTCL I FFE 

34.2 

0.5 

17,4 

49 

31 

-38 

10 

1  473 

0 

1  c 

31 

15 

.  74 

5.5 

0 

0 

WETMORE  2  S 

41,4 

11.6 

26,5 

63 

31 

-18 

10 

1187 

1 

7 

i  1 

7 

.53 

6 

22  + 

" 

0 

DIVISION 

22.7 

-  6,o 

.  71 

.  18 

9.4 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 

ALTENBERN 

34.3 

5.0 

19.7 

47 

31  + 

-13 

11 

1  399 

- 

1  ] 

3  1 

1 1 

2.05 

1.31 

21 

71.5 

20 

21 

4 

1 

1 

ARBOLES 

4.4M 

20  7M 

29 

16 

1372 

• 

9 

)  ] 

1  ] 

.47 

.22 

20 

3 

0 

0 

ASPEN 

32*6 

1.5 

17.1 

47 

31 

-28 

10 

1479 
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56 

30 

-33 

10 

1  304 

0 

8 

3 1 

9 

1.30 

.77 

8 

18.5 

1  2 

8 

2 

1 

0 

35.4 

8.2 

21.8 

65 

31 

-13 

22  + 

1336 

0 

!  1 

?<5 

1  1 

.19 

.10 

8 

5.0 

3 

11  + 

1 

0 

0 

24.2 

-  1.9 

11.2 

38 

31 

-47 

10 

1666 

0 

26 

31 

12 

1.14 

.21 

.42 

8 

44.0 

38 

21 

5 

0 

0 

31.1 

2.9 

17.0 

-  7.8 

60 

3 

-21 

10 

1  481 

0 

1  7 

31 

16 

.20 

-  .13 

.16 

8 

1 

0 

0 

20. 2M 

-  8.5M 

5.9M 

32 

27  + 

-44 

10 

1  827 

0 

"  1 

31 

23 

.66 

.34 

20 

7.5 

1 2 

q  + 

2 

0 

0 

36.1 

2.9 

19.5 

-  9.0 

61 

3  + 

-27 

10  + 

1405 

0 

3 1 

1  3 

1.02 

.  59 

.93 

8 

15.5 

1 0 

+ 

1 

! 

0 

29.2 

-  5.5 

11.9 

61 

2 

-36 

9 

1  646 

0 

1  f- 

1 

1  7 

1.31 

.95 

8 

11 

8 

i 

1 

0 

18.2 

-  8.3 

.96 

.46 

18.3 

33.1 

-  2.8 

15.2 

-  2.2 

48 

31 

-24 

11 

1539 

0 

15 

3 1 

"1 

.08 

-  .18 

.05 

22 

1.6 

2 

4  + 

0 

0 

0 

34  .4 

0.9 

17.7 

46 

30 

-23 

1  1 

1460 

0 

1  5 

31 

1  > 

T 

T 

22  + 

T 

0 

0 

0 

35.1 

0.6 

17.9 

50 

31 

-20 

11 

1454 

: 

1  '• 

31 

1  4 

.03 

.03 

21 

.4 

3 

6  + 

0 

0 

0 

33.9 

7.2 

20.6 

-  0.2 

50 

7 

-17 

11 

1370 

0 

1  3 

31 

f 

.  1  2 

-  .34 

.  1  2 

21 

2.0 

1 

0 

0 

33.4 

7.4 

20.  4 

46 

31 

-17 

11 

1376 

n 

1  i 

1 

B 

.08 

.08 

14 

2.0 

7 

2  + 

0 

0 

0 

28.6 

-  8.6 

10.0 

-  2.7 

41 

8 

-36 

10 

1698 

0 

?  1 

31 

.75 

-  .26 

10.0 

16 

22 

0 

34.0 

1.0 

17.5 

-  0.6 

50 

8 

-23 

10 

1468 

0 

14 

33 

14 

.01 

-      .  36 

.01 

16 

0 

0 

0 

33.6 

-  0.1 

16.8 

46 

30 

-21 

1 1 

1489 

0 

13 

3 1 

1  7 

.04 

.02 

22  + 

0 

0 

0 

35.7 

6.9 

21.3 

48 

31  + 

-15 

11 

1347 

0 

'.  1 

3  1 

1 1 

.17 

-  .19 

.13 

21 

3.8 

2 

21 

1 

0 

0 

29. 3M 

-  7.6M 

10. 9M 

49 

9 

-30 

11 

1672 

c 

22 

t  I 

.27 

.15 

21 

24 

20 

1 

0 

0 

28.1 

6.1 

17.  1 

50 

30 

-23 

]  : 

1479 

0 

1  9 

31 

' 

2.56 

.81 

21 

70.0 

78 

22  + 

5 

2 

0 

16.9 

-  0.3 

.37 

-  .24 

11.2 

Precipitation 


NOTE:  Beginning  with  this  issue  departures  from  normal  are  based  on  normals  calculated  for  the 
period  1931  -  1960. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
JANUARY  1962 


■ 

3 

Day  of  Month 

Station 

H 

1    |   2   |  3 

4  | 

5  | 

g 

7 

8  | 

9 

10  1  11  12 

13 

14  j  15 

16 

17 

18 

19  | 

20  | 

2 1 

OO         OO  fJA 
£4         £0  Z4 

26  27 

28     29  30 

31 

AKRON  FAA  AP 

.59 

T 

T 

.14 

.31 

.03 

ALAMOSA  WB  AP 

R 

.08 

T 

•  03 

T 

T 

T 

.05 

allenspark 

.82 

.06 

T 

.11 

.23 

.  ]  0 

ALTENBERN 

2.05 

T 

.02 

.14 

.05 

* 

AMES 

1.42 

.04 

.11 

•  12 

.30 

.04 

T 

*4fl 

'  * ?  I 

AMY 

.55 

T 

.50 

.05 

ANTERO  RESERVOIR 

.28 

.01 

T 

.15 

.06 

.03 

.01 

.02 

AR90LES 

■  47 

.  10 

.15 

.22 

A ROY A  9  NNE 

.36 

T 

.12 

.24 

T 

2.23 

•  06 

.06 

•  13 

.26 

•  35 

.07 

.06 

.0? 

* 

* 

* 

.12 

AYER  RANCH 

.88 

.03 

.11 

.  16 

.09 

.02 

01 

- 

T 

BAILEY 

1.00 

T 

.06 

.15 

T 

.58 

.06 

.08 

.07 

RLANCA 

T 

T 

T 

T 

1.13 

T 

.  19 

.17 

.04 

•  31 

BONNY  DAM 

•  26 

T 

.04 

.09 

.11 

T  T 

T  1  7 

BOULDER 

1.52 

T 

.  1  0 

T 

•  98 

.  06 

.15 

01 

BRANDON 

.31 

T 

•  1 1 

T 

T 

T 

BRANSON 

C     .  7  4 

D.20 

•  04 

.15 

.05 

.08 

T 

.08 

.14 

BRECKENRI DGE 

.: .  o  <= 

.06 

.06 

.05 

.16 

.67 

.49 

.09 

.02 

.  35 

,05 

•  04 

.03 

BUENA  VISTA 

•  59 

.13 

.15 

.22 

•  09 

8UTLFR  RANCH 

.17 

•  09 

.05 

T 

T 

BYERS 

.84 

T 

T 

T 

.66 

T 

.01 

.08 

T 

.07 

T 

CAMPO  11  WSW 

.49 

T 

.02 

.17 

.30 

CANON  CITY 

.20 

.05 

.  1  0 

.05 

CEDAREDGE 

.68 

T 

.14 

.19 

.06 

.  Z  6 

•  03 

CENTER 

.03 

T 

j 

.03 

CHEESMAN 

]   .  4C 

.03 

.38 

■  09 

.24 

.30 

.16 

.01 

.10 

.07 

CHERRY  CREEK  DAM 

I   .  0  P 

T 

■  03 

.75 

.12 

T 

.08 

.10 

T 

T 

CHEYENNE  WELLS 

.38 

T 

T 

T 

.35 

.03 

T 

T 

CLIMAX  2  NW 

.20 

.21 

■  34 

.85 

.20 

"■  .  14 

.15 

0.16  .04 

.05 

•  05 

.51 

.29 

•  41 

.15 

T  .05 

COCHETOPA  CREEK 

.82 

T 

•  04 

.35 

•  I* 

.05 

.  1 1 

COLL  BRAN 

.58 

.03 

.02 

.06 

.22 

.07 

.08 

.02 

.  D  B 

COLORADO  NM 

.33 

.11 

.04 

•  02 

.03 

.05 

•  oe 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

.42 

.02 

j 

.02 

T 

.32 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

•  04 

T 

CORTEZ 

■  48 

.11 

.14 

■  04 

•  12 

.05 

.02 

CRAIG 

1  .09 

T 

.02 

.05 

•  04 

.02  T 

.11 

.11 

.04 

.52 

CRESTED  BUTTE 

T 

.05 

.18 

.64 

.33 

.18 

.  1 1 

.21 

.73 

1.68 

.70 

.07 

DELHI 

.30 

.10 

T 

T 

.15 

.05 

DEL  NORTE 

.12 

T 

T 

T 

.  1  2 

T 

DELTA  1  E 

.20 

T 

.06 

.08 

.03 

.  0  I 

DENVER  WB  AP 

//R 

1.33 

.01 

T 

•  01 

•  92 

•  09 

.03 

•  01 

.10 

T 

•  03 

DENVER  we  CITY 

1.09 

.02 

T 

.04 

.08 

.69 

.02 

.07 

.02 

.01 

.09 

T 

.05 

DILLON 

1  .  34 

.08 

.07 

.03 

.15 

.21 

.18 

.01 

.03  T 

T 

.35 

.21 

•  01 

T 

.01 

DOHERTY  RANCH 

.  77 

.20 

.12 

.26 

.07 

.10 

DOLORES 

■  86 

.06 

.  28 

.25 

.  24 

.05 

OURANGO 

.78 

T 

.22 

.04 

•  02 

.01 

•  36 

*  10 

.03 

T 

EADS 

.30 

• 

.30 

T 

T 

EAGLE  FAA  AP 

.86 

T 

.01 

.03 

T 

.06 

•  02 

T 

.40 

.06 

.25 

.03  T 

EASTONV I LLE  1  NNW 

•  50 

T 

.04 

•  07 

•  04 

.32 

.02 

•  01 

T 

EASTONVI LLE  2  NNE 

.65 

.05 

.60 

EASTONVILLE  6  WSW 

*  60 

* 

•  80 

EDGEWATER 

.74 

.12 

.41 

* 

.09 

.07 

T 

T 

.05 

ELBERT  2  WNW 

.  87 

.24 

* 

.63 

ELBERT  3  SE 

•  88 

T 

•  75 

.10 

.03 

ELBERT  4  SSW 

•  91 

T 

.12 

•  10 

.50 

.08 

ELBERT  8  SW 

•  69 

15 

1  9 

25 

•  10 

ELECTRA  LAKE 

//R 

1  .65 

T 

T 

.25 

T 

.03 

•  90 

.45 

.02 

ESTES  PARK 

1.30 

T 

.59 

.03 

.02 

.03  T 

.06 

,48 

.09 

EVERGREEN 

T 

02 

01 

.04 

T 

.01 

.15 

T 

.15 

eversoll  Ranch 

.05 

D.05 

•  30 

FLAGLER  2  NW 

•  57 

06 

.32 

■  11 

.03 

T 

.01 

.04 

FLEMING  1  S 

.47 

.06 

.34 

.05 

T 

T 

T 

FORDER  6  S 

.27 

T 

T 

•  20 

■  05 

.02 

T 

T 

T 

FORT  COLLINS 

1.17 

T 

T 

.66 

.04 

.03  " 

T 

.09 

.  15 

FORT  LEWIS 

.62 

T 

.22 

.07 

.04 

T 

.16 

•  10 

.01 

T 

PORT  LUPTON 

1.14 

.01 

a 

B 

.06 

.0 

■  16 

.03 

FORT  MORGAN 

.52 

.31 

.13 

.03 

.03 

.02 

FOUNTA IN 

•  35 

.01 

.34 

T  T 

I^OWIER 

•  34 

.30 

.04 

FRASER 

2  .68 

.09 

•  02 

•  10 

.17 

.73 

.02 

.21 

.03 

.20 

.  54 

.22 

.23 

.05 

•  07 

FRUITA  2  N 

•  45 

.10 

•  03 

.03 

.04 

.05 

.20 

GARDNER 

.34 

.01 

.05 

T 

T 

.16 

T  .05 

T 

.07 

GATEWAY   1  SW 

.70 

.01 

.08 

.06 

.01 

■  54 

GEORGETOWN 

1  .22 

T 

T 

.08 

65 

.06 

T 

.29 

.10 

.04 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

1  «98 

.56 

* 

.04 

.03 

.16 

.25 

.52 

.23 

.04 

SORE  PASS  RANCH 

1.72 

# 

# 

.97 

•  01 

.  02 

.05  .01 

.  1  1 

.22 

.07 

.22 

.04 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

//R 

.39 

T 

.01 

.10 

.13 

.07 

.06 

T 

.02 

GRAND  LAKE   1  WNW 

2.55 

T 

.05 

.50 

.45 

.25 

T 

.05 

.10  .05 

T 

•  05 

.25 

•  60 

.16 

.04 

GRAND  LAKE  6  SSW 

2  .05 

.03 

•  10 

.05 

.08  T 

.01 

.05 

.22 

.50 

.16 

.06 

T 

great  sand  dunes  nm 

•  08 

T 

.08 

T 

GREELEY 

•  45 

35 

.04 

.02 

.04 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

2.48 

.02 

.02 

.26 

',70 

.15 

.04 

.08 

.31 

.39 

.36 

.15 

GREYSTONE 

1  .46 

.26 

T 

T 

T 

1.20 

;rover  10  W 

MS 

•  60 

T 

.15 

.25 

GUFFEY  \0  SE 

. 

* 

.15 

.20 

T 

3UNNI SON 

88 

j 

•  1 1 

•  08 

.25 

.41 

.03 

HAMILTON 

1 1  25 

.07 

.12 

.04 

.18 

.22 

.42 

.20 

HARTSEL 

.77 

T 

T 

.20 

.20 

.03 

.10 

•  12 

■  12 

T 

HASWELL 

■  26 

.05 

.14 

.04 

.03 

T 

HAWTHORNE 

1  •  91 

T 

•  13 

.06 

.06 

.22 

T 

.20 

T 

T 

HAYDEN 

1  62 

T 

•  10 

•  35 

.15 

T 

.05  .01 

.02 

.23 

.  i  5 

T 

.  56 

HERMIT  7  ESE 

// 

.75 

.20 

.55 

HOLLY 

.42 

.06 

.12 

T 

.08 

.05 

■  03 

T 

T 

.08 

HOLYOKE 

48 

.03 

T 

T 

IDAHO  SPRINGS 

1  *34 
* 

T 

04 

T 

•  75 

.18 

.  0  9 

.08 

.19 

.01 

IDAL I A 

15 

_ 

1  2 

T 

*T 

.01 

T 

IGNACIO  1  N 

•  44 

.09 

Io9 

.01 

.11 

T 

.13 

.01 

JOHN  MARTIN  OAM 

.28 

.11 

.14 

T 

.03 

JONES  PASS  2  E 

.07 

•  30 

■  52 

.  62 

.07 

.02 

.10 

.25 

.23 

JULESBURG 

* 

•  07 

.11 

:arval 

.40 

•  ASS IE R 

1.17 

.10 

.13 

.07 

.56 

.12 

T 

!io 

.09 

T 

! AUFFMAN  A  SSE 

•  48 

.42 

.06 

'-IOWA  5  SE 

.09 

# 

IOWA  A  SW 

" 

•  06 

T 

* 

.16 

.06 

.06 

.  0  5 

T 

•IT  CARSON 

.38 

T 

04 

•  30 

.02 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.A  JUNTA   FAA  AP 

.61 

.73 

.02 

.03 

.03 

T 

T 

T 

T 

-AK6  CIty 

.75 

•  12 

.16 

.12 

.35 

I.AKE  GEORGE  8  SW 

.38 

.04 

•  03 

.23 

.03 

T 

.05 

.AMAR 

.89 

T 

.03 

.36 

T 

.02 

.15 

T 

.03 

.01 

.01 

.10 

.18 

.AS   ANIMAS   1  N 

.28 

T 

.10 

.05 

.08 

T 

T 

T 

.09 

7ADVlLL= 

3.89 

.04 

.04 

.39 

.58 

.42 

T 

.04 

.04 

.65 

.46 

.7C 

.09 

.FROY  7  WSW 

•  66 

T 

.05 

T 

.53 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

I.INE  3  SE 

.25 

.18 

.07 

T 

T 

T 

.IMON  10  SSW 

.33 

T 

T 

.31 

.02 

T 

Sea  tefeience  noies  following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  of  Month 
13  t  14  I  15 


25     26  27 


28     29  I  30  3 


LI  HON 

LITTLE  HILLS 
LONG MONT   2  ESE 
MANASSA 
MARCOS 

MARVINE 
MAY8ELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 

MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT   2  WSM 
NOR  THDALE 
NORTH  LAKE 

NORWOOD 
ORDWAY 
OTIS   11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE   1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

PARKER  9  E 


NNH 


PENROSE 
PITK IN 
PL ACERV I LLE 

PUEBLO  WB  AP  // 
PUEBUO  CITY  RES 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

PYRAMID 

RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RYE 

SAGUACHE 


SAL  I  DA 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 
SEOALIA 
SEDGWICK 


SSE 


SHOSHONE 
5  I LVERTON 
SPICER 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  WSW 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

STON I NGTON 

STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 
TACONY  7  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLURIDE 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AP 
TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RES 
TWO  8UTTES  1  NW 
URAVAN 


VALLEC I  TO  DAM 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 
WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WATERDALE 
WESTCL IFFE 
WETMORE   2  S 
WIGGINS  7  SW 
WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

WOLF  CREEK  PASS  *  W 

WRAY 

YAMP1 

YUMA 


.15     .32  .02 


.12     .23  .25 


.97   1 .OA 
.55  T 
.  OA  .42 


.12  T 
•11  .28 


.09     .12  .02 


.03     .01  T 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

?.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  dayB  with  precipitation 

c 

Station 

Prevailing 

Percent  ot 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

taatest  mile 

Date  ot 
fastest  mile 

5: OOA  MST 

11: OOA  MST 

5: OOP  MST 

11: OOP  MST 

Trace 

01-09 

10-49 

S0-.99 

1  00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

78 

60 

57 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

4.3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

20 

8.4 

++30 

SW 

20 

66 

49 

59 

73 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

14 

4.7  1 

DENVER  WB  AIRPORT 

SSW 

32 

8.4 

36 

NE 

6 

57 

49 

54 

62 

2 

7 

2 

1 

0 

0 

12 

76 

4.8  . 

GRAJID  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

5.1 

32 

NE 

9 

75 

64 

59 

74 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

69 

4.8 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

W 

17 

7.6 

56 

N 

6 

74 

53 

55 

73 

8 

4 

1 

0 

0 

0 

13 

79 

4.4 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED .     THIS  STATION   IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS . 


See  releience  uolea  lollowing  Siaiion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  196? 


Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

JJ 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

!  8 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

J 1 

MAX 

50 

58 

55 

39 

31 

43 

3  0 

26 

-  3 

4 

22 

37 

26 

16 

35 

28 

6 

7 

5 

29 

2 

20 

36 

40 

32 

41 

42 

41 

45 

50 

53 

30.5 

M1N 

21 

24 

26 

24 

13 

21 

18 

-  8 

-14 

-21 

-12 

7 

9 

0 

2 

0 

-  2 

-  3 

-12 

-  9 

-12 

-11 

-  3 

5 

9 

16 

21 

20 

21 

28 

31 

6.7 

MAX 

27 

28 

29 

32 

32 

37 

41 

46 

25 

9 

17 

26 

28 

28 

27 

27 

23 

33 

36 

37 

40 

38 

33 

37 

28 

43 

39 

43 

44 

46 

48 

33.1 

MIN 

-16 

-17 

-19 

-12 

-  4 

-  2 

13 

12 

-  7 

-19 

-24 

-17 

-  5 

-  4 

-12 

-14 

-14 

-  5 

13 

23 

24 

6 

-  1 

-  3 

10 

0 

0 

0 

2 

2 

4 

-  2.8 

MAX 

42 

44 

48 

35 

30 

30 

34 

27 

8 

9 

40 

40 

30 

15 

19 

27 

28 

40 

18 

30 

29 

26 

24 

!8 

44 

43 

35 

43 

50 

51 

45 

33.0 

MIN 

21 

23 

19 

20 

8 

22 

18 

0 

-24 

-30 

-12 

20 

8 

-10 

8 

9 

6 

0 

7 

8 

-  1  5 

-  8 

14 

18 

20 

23 

30 

25 

27 

28 

34 

10.2 

MAX 

35 

35 

38 

36 

41 

33 

39 

47 

35 

17 

23 

22 

28 

30 

)0 

30 

25 

29 

35 

36 

35 

38 

30 

34 

29 

42 

39 

4  0 

41 

44 

47 

34.3 

MIN 

3 

0 

1 

12 

1  1 

6 

21 

26 

0 

-12 

-13 

-  6 

14 

4 

-  8 

-  4 

-  6 

8 

14 

25 

21 

9 

-  5 

-  : 

-  1 

6 

4 

6 

8 

8 

5.0 

MAX 

17 

15 

17 

23 

23 

30 

32 

35 

30 

-12 

9 

7 

23 

14 

25 

25 

19 

23 

23 

27 

30 

20 

25 

29 

24 

27 

34 

27 

25 

29 

32 

22.8 

MIN 

-20 

-20 

-20 

-  7 

-  1 

2 

12 

12 

-38 

-54 

-52 

-35 

-  7 

-19 

-  7 

-19 

-27 

-23 

5 

3 

19 

-  1  1 

-28 

-  3 

-15 

-  9 

-14 

-17 

-17 

-13 

-14 

-14.1 

MAX 

3<) 

32 

34 

33 

33 

38 

44 

46 

40 

2? 

20 

29 

30 

27 

30 

29 

32 

37 

41 

37 

46 

39 

42 

44 

36 

39 

41 

45 

48 

47 

45 

36.9 

MIN 

-  3 

-  2 

-  8 

-  9 

-  8 

1 

7 

15 

16 

-  3 

-  9 

-  9 

12 

15 

-  9 

-11 

0 

17 

19 

8 

7 

22 

24 

9 

3 

6 

7 

6 

4.4 

MAX 

34 

41 

40 

39 

31 

33 

28 

31 

25 

15 

20 

30 

32 

29 

28 

33 

29 

32 

25 

33 

34 

32 

30 

33 

34 

34 

39 

38 

41 

42 

47 

32.6 

-  3 

0 

-  1 

11 

9 

10 

18 

23 

-10 

-28 

-25 

-12 

1 1 

3 

-  9 

-10 

-  8 

-  1 

12 

19 

19 

11 

-  6 

-  2 

-  3 

-  3 

-  1 

10 

0 

6 

5 

1.5 

MAX 

49 

54 

51 

35 

39 

37 

37 

8 

9 

34 

42 

37 

24 

33 

39 

33 

34 

23 

36 

38 

34 

39 

47 

49 

44 

45 

54 

54 

55 

57 

39.0 

M  I  N 

4 

6 

12 

20 

-  3 

21 

6 

-28 

-36 

-37 

-  8 

-  2 

-11 

14 

1 

-  5 

-  7 

-  5 

-  1 

-  8 

-  5 

-  5 

21 

0 

10 

7 

6 

10 

13 

16 

0.1 

MAX 

28 

28 

30 

30 

29 

35 

40 

45 

40 

30 

16 

32 

28 

26 

25 

31 

26 

31 

36 

41 

41 

36 

36 

16 

30 

44 

40 

41 

44 

46 

45 

34.4 

MIN 

-11 

-12 

-12 

-  4 

8 

0 

20 

20 

-  4 

-15 

-23 

-16 

9 

6 

-10 

-14 

-15 

-  2 

5 

20 

19 

21 

1 

4 

11 

4 

2 

3 

3 

3 

7 

0.9 

MAX 

32 

33 

28 

32 

34 

39 

35 

42 

26 

5 

9 

17 

33 

27 

28 

30 

24 

33 

32 

37 

35 

35 

26 

25 

18 

33 

33 

34 

36 

34 

37 

29.7 

MIN 

-  4 

-  4 

-  3 

12 

10 

15 

23 

25 

-  5 

-21 

-21 

-18 

3 

12 

-  5 

-  8 

-12 

* 

12 

IB 

18 

-  9 

-19 

-18 

-16 

-  8 

-10 

-  6 

-  6 

-  6 

-  6 

-  1.7 

MAX 

46 

58 

63 

63 

45 

35 

46 

35 

27 

3 

9 

35 

40 

34 

20 

37 

34 

11 

7 

7 

21 

u 

28 

4S 

48 

44 

50 

53 

55 

60 

62 

36.3 

MIN 

21 

21 

20 

20 

18 

13 

22 

14 

-  6 

-15 

-15 

-  8 

9 

12 

0 

2 

2 

-  1 

-  6 

-13 

-  5 

-12 

-  1 

* 

13 

14 

19 

19 

23 

27 

28 

7.7 

MAX 

55 

64 

62 

52 

37 

49 

35 

32 

9 

16 

43 

46 

49 

22 

41 

32 

24 

14 

6 

13 

7 

28 

36 

52 

48 

50 

56 

50 

59 

60 

65 

39.1 

MIN 

22 

26 

31 

32 

13 

25 

24 

3 

-11 

-13 

-  6 

8 

15 

7 

3 

5 

5 

-  2 

-  2 

-  5 

-  7 

-10 

4 

11 

15 

22 

21 

21 

30 

31 

36 

11.4 

MAX 

50 

56 

58 

42 

27 

40 

37 

27 

17 

-  2 

27 

40 

40 

25 

40 

35 

32 

12 

14 

55 

50 

24 

50 

47 

38 

36 

50 

50 

56 

56 

60 

3B.4 

MIN 

22 

28 

30 

24 

13 

11 

18 

14 

-12 

-22 

-12 

13 

25 

9 

10 

10 

13 

0 

-  2 

-  5 

0 

-  6 

11 

30 

22 

22 

22 

32 

30 

32 

32 

13.4 

MAX 

40 

40 

48 

45 

41 

43 

38 

41 

31 

22 

36 

39 

34 

25 

36 

34 

40 

33 

28 

32 

18 

33 

35 

39 

39 

44 

42 

47 

48 

50 

53 

38.5 

MIN 

5 

10 

18 

22 

15 

14 

24 

31 

-  7 

-26 

-17 

1 

7 

-  4 

0 

10 

-  4 

1 

14 

12 

25 

5 

0 

7 

6 

21 

8 

19 

20 

23 

23 

9.1 

MAX 

55 

63 

60 

40 

32 

45 

31 

27 

0 

6 

40 

40 

32 

1? 

38 

29 

13 

9 

8 

47 

40 

30 

46 

45 

42 

44 

45 

48 

52 

56 

60 

36,8 

M  I  N 

20 

25 

20 

22 

12 

16 

18 

-  1 

-23 

-23 

-12 

7 

9 

0 

0 

-  2 

-  7 

-  7 

-14 

-15 

-11 

-13 

3 

11 

10 

13 

20 

17 

25 

26 

31 

5.7 

MAX 

56 

60 

61 

*7 

41 

54 

46 

35 

14 

16 

43 

50 

43 

27 

47 

41 

45 

24 

17 

52 

46 

35 

52 

56 

51 

52 

60 

60 

66 

67 

70 

46.3 

M  1  N 

26 

33 

33 

32 

20 

20 

26 

16 

-  7 

-15 

-12 

15 

24 

15 

» 

'5 

14 

3 

1 

-  5 

5 

-  2 

9 

30 

32 

29 

28 

28 

32 

36 

37 

17.1 

MAX 

38 

38 

39 

31 

35 

32 

42 

45 

39 

20 

19 

29 

31 

27 

26 

30 

28 

30 

34 

39 

39 

35 

32 

36 

31 

37 

36 

43 

45 

44 

49 

34.9 

M  I  N 

7 

6 

9 

7 

10 

12 

21 

27 

16 

-  9 

-  9 

-  1 

16 

15 

3 

-  1 

1 

6 

17 

26 

25 

22 

6 

6 

9 

6 

10 

1  1 

12 

15 

16 

10.3 

MAX 

31 

31 

32 

34 

35 

40 

46 

48 

28 

12 

21 

27 

33 

32 

26 

28 

29 

23 

42 

41 

38 

39 

34 

35 

30 

45 

42 

44 

45 

46 

50 

35.1 

MIN 

-  7 

-11 

-  9 

-  4 

5 

2 

19 

18 

5 

-14 

-20 

-12 

-  3 

1 

-  9 

-  8 

-10 

-  5 

4 

16 

21 

12 

2 

0 

8 

8 

6 

-  6 

2 

4 

5 

0.6 

MAX 

54 

60 

56 

36 

37 

36 

35 

31 

17 

16 

39 

44 

38 

32 

43 

43 

35 

34 

24 

42 

38 

40 

42 

49 

45 

47 

53 

58 

60 

60 

63 

42.2 

MIN 

5 

7 

7 

10 

9 

0 

13 

7 

-29 

-41 

-29 

-15 

7 

-  6 

8 

-  7 

-  7 

-10 

-  6 

-  7 

-  8 

-10 

-  1 

5 

3 

-  3 

5 

1 

7 

8 

2 

-  2.4 

MAX 

60 

65 

60 

53 

36 

47 

38 

32 

9 

6 

33 

46 

38 

23 

40 

33 

26 

14 

10 

45 

44 

32 

44 

51 

43 

44 

49 

51 

55 

58 

62 

40.2 

M  I  N 

22 

21 

23 

20 

10 

18 

19 

5 

-20 

-29 

-  9 

5 

17 

5 

4 

-  4 

-  9 

-11 

-14 

-17 

-  8 

-12 

4 

16 

5 

13 

13 

17 

27 

27 

31 

6.1 

MAX 

52 

61 

58 

45 

34 

46 

35 

29 

12 

5 

33 

36 

36 

27 

35 

30 

20 

6 

5 

22 

21 

22 

43 

48 

43 

46 

51 

51 

59 

70 

65 

37.0 

21 

22 

25 

19 

9 

22 

11 

-12 

-13 

-15 

-13 

12 

10 

0 

0 

0 

-  2 

-13 

-15 

-  5 

-  8 

-  2 

11 

17 

16 

20 

25 

30 

29 

33 

34 

8.6 

MAX 

35 

38 

32 

18 

16 

1  B 

22 

24 

15 

-  2 

23 

30 

15 

7 

12 

25 

26 

13 

1  1 

21 

21 

17 

12 

28 

29 

24 

25 

35 

37 

38 

39 

22.7 

3 

11 

7 

6 

0 

3 

8 

15 

-18 

-27 

-20 

2 

1 

-  9 

-13 

-10 

2 

-  ! 

0 

10 

6 

2 

-  6 

-  2 

2 

2 

7 

6 

11 

12 

14 

0.8 

MAX 

25 

25 

23 

23 

30 

32 

34 

38 

40 

20 

5 

9 

15 

28 

20 

15 

14 

11 

20 

30 

35 

35 

26 

12 

11 

13 

2 

20 

21 

21 

22 

22.4 

-14 

-15 

-16 

-  9 

-  8 

* 

24 

30 

4 

-26 

-29 

-27 

-22 

3 

-22 

-25 

-27 

-21 

-  1 

-15 

19 

4 

-15 

-23 

-19 

-19 

-17 

-16 

-17 

-15 

-15 

-11.1 

MAX 

37 

38 

39 

41 

38 

34 

40 

43 

39 

15 

22 

30 

29 

28 

30 

31 

30 

31 

35 

42 

40 

35 

33 

35 

33 

42 

42 

42 

45 

46 

48 

35.9 

8 

7 

9 

16 

13 

18 

26 

34 

-  1 

-13 

-  8 

-  3 

12 

12 

-  3 

2 

0 

9 

17 

23 

24 

15 

4 

5 

5 

11 

11 

12 

13 

16 

13 

MAX 

37 

35 

35 

40 

40 

36 

41 

45 

44 

15 

21 

24 

29 

28 

27 

29 

28 

37 

40 

38 

35 

33 

41 

38 

43 

44 

47 

45 

35.5 

20 

15 

15 

16 

20 

20 

26 

29 

12 

-  4 

-  2 

7 

15 

15 

6 

9 

7 

17 

27 

24 

17 

16 

14 

20 

24 

26 

28 

26 

16.6 

MAX 

50 

57 

53 

39 

30 

46 

31 

23 

1 

2 

36 

36 

29 

14 

38 

24 

31 

8 

4 

51 

41 

24 

39 

47 

39 

43 

53 

47 

58 

60 

63 

36.0 

IB 

22 

19 

22 

14 

16 

21 

-  2 

-17 

-20 

-  8 

6 

13 

-  2 

-  1 

1 

* 

-  4 

-  6 

-  9 

-  6 

-  6 

3 

14 

18 

23 

20 

20 

26 

27 

26 

8.1 

MAX 

38 

36 

33 

37 

40 

45 

49 

48 

41 

25 

22 

33 

30 

27 

32 

35 

33 

35 

45 

43 

42 

45 

40 

42 

35 

45 

43 

43 

46 

44 

47 

38.7 

6 

4 

0 

7 

20 

15 

19 

23 

24 

1 

-  6 

-  1 

19 

14 

-10 

-  7 

-  1 

8 

20 

26 

27 

16 

8 

4 

15 

19 

21 

1  1 

13 

15 

17 

11.3 

MAX 

30 

26 

27 

31 

30 

38 

41 

39 

7 

0 

16 

29 

31 

19 

27 

26 

20 

25 

27 

39 

19 

8 

8 

18 

22 

35 

33 

27 

27 

33 

34 

25.6 

-  5 

-12 

-10 

12 

7 

19 

22 

5 

-18 

-32 

-25 

-11 

10 

-  4 

-  4 

-10 

-14 

8 

6 

19 

-21 

-21 

-31 

-23 

-13 

-  8 

-  5 

-  7 

-10 

-  5 

-  4 

-  6.0 

MAX 

26 

28 

26 

28 

29 

31 

34 

33 

28 

3 

1 

16 

20 

18 

16 

17 

14 

13 

22 

25 

22 

27 

23 

20 

18 

28 

25 

27 

30 

28 

31 

22.8 

-12 

-  9 

-13 

-  4 

8 

9 

20 

28 

0 

-35 

-34 

-22 

-  7 

1 

-20 

-16 

-22 

-12 

11 

19 

16 

9 

-21 

-21 

-13 

-  8 

-10 

-  9 

-10 

-  5 

-  6 

-  6.1 

MAX 

57 

60 

60 

48 

30 

52 

37 

30 

18 

9 

39 

43 

42 

25 

43 

39 

28 

16 

10 

50 

40 

23 

52 

53 

42 

46 

57 

53 

62 

65 

65 

41.7 

MIN 

15 

16 

13 

23 

16 

12 

22 

13 

-10 

-32 

-14 

2 

4 

8 

4 

-  5 

-  1 

2 

-12 

-12 

-  4 

-  8 

1 

23 

26 

21 

22 

22 

25 

22 

23 

7.6 

MAX 

29 

33 

36 

33 

35 

42 

50 

44 

38 

15 

17 

24 

32 

30 

24 

26 

25 

27 

37 

39 

37 

36 

32 

32 

30 

41 

38 

40 

41 

44 

45 

33.9 

MIN 

1 

-  1 

6 

4 

8 

12 

26 

20 

11 

-14 

-17 

-11 

5 

4 

-  3 

-  1 

-  1 

0 

8 

20 

23 

18 

5 

2 

8 

20 

12 

13 

14 

14 

17 

MAX 

34 

30 

32 

33 

36 

33 

41 

45 

39 

19 

20 

29 

33 

30 

28 

30 

25 

29 

37 

45 

42 

36 

34 

36 

30 

37 

39 

42 

45 

46 

49 

35.0 

-  1 

-  3 

-  2 

* 

* 

12 

19 

23 

15 

-  8 

-  8 

-  5 

13 

18 

-  2 

-  8 

-  5 

4 

18 

27 

31 

23 

16 

9 

12 

5 

9 

10 

10 

12 

13 

6.5 

MAX 

59 

63 

59 

43 

34 

50 

38 

27 

-  1 

5 

34 

42 

25 

17 

34 

17 

14 

6 

4 

38 

3 

11 

39 

44 

33 

44 

45 

46 

50 

50 

57 

33.4 

17 

24 

23 

21 

12 

25 

23 

-  5 

-24 

-24 

0 

2 

7 

1 

0 

-  3 

-10 

-  9 

-10 

-  9 

-14 

-14 

-  5 

6 

6 

11 

14 

18 

30 

27 

31 

5.5 

MAX 

59 

64 

62 

42 

36 

49 

36 

24 

6 

11 

39 

48 

29 

23 

39 

27 

17 

8 

4 

46 

-  1 

19 

45 

54 

43 

46 

50 

52 

58 

59 

66 

37.4 

28 

31 

33 

23 

18 

28 

24 

-  4 

-15 

-15 

4 

13 

1  3 

9 

10 

7 

5 

0 

-  4 

-  4 

-  6 

-  4 

10 

20 

19 

22 

26 

26 

35 

35 

38 

13.7 

MAX 

30 

32 

32 

25 

20 

29 

31 

35 

16 

-  3 

15 

30 

23 

15 

23 

22 

20 

21 

20 

29 

36 

28 

24 

22 

21 

26 

35 

35 

31 

37 

41 

25.8 

M 

-14 

-  9 

-10 

0 

8 

8 

16 

16 

-10 

-44 

-39 

-22 

-  2 

-  7 

-14 

-10 

-18 

-12 

8 

14 

21 

0 

-20 

-19 

-20 

-10 

-14 

-13 

-12 

-  7 

-  4 

MAX 

41 

44 

39 

31 

39 

48 

54 

48 

40 

25 

25 

38 

30 

36 

34 

39 

37 

40 

44 

35 

37 

44 

43 

50 

40 

43 

44 

49 

52 

54 

52 

41.1 

MIN 

2 

9 

-  1 

1 

8 

7 

29 

28 

23 

0 

-  7 

-  2 

1  B 

5 

-  6 

-  5 

2 

2 

19 

18 

24 

12 

8 

8 

20 

22 

9 

7 

11 

1  3 

15 

9.6 

MAX 

50 

28 

8 

35 

35 

36 

26 

33 

33 

20 

1  0 

10 

20 

25 

25 

50 

42 

48 

53 

52 

65 

65 

70 

38.6 

MIN 

20 

18 

20 

25 

22 

13 

22 

14 

-10 

-20 

-20 

-  6 

-10 

-10 

-  7 

-  8 

-10 

-10 

-  5 

-10 

-  2 

10 

17 

25 

18 

24 

26 

28 

26 

6.1 

MAX 

31 

33 

33 

31 

39 

36 

39 

42 

22 

11 

15 

21 

28 

24 

25 

33 

28 

30 

28 

35 

34 

29 

23 

20 

12 

25 

29 

28 

32 

29 

35 

28.4 

MIN 

-  7 

-  8 

-  8 

1  1 

14 

24 

22 

-  5 

-14 

-15 

-13 

13 

-  2 

-  6 

-  4 

-11 

2 

13 

23 

17 

-  4 

-17 

-22 

-21 

-20 

-13 

-13 

-14 

-11 

-11 

-  3.1 

MAX 

58 

64 

61 

57 

39 

46 

40 

32 

12 

10 

37 

42 

32 

21 

36 

32 

30 

15 

7 

50 

45 

24 

46 

51 

46 

49 

50 

51 

59 

59 

63 

40.8 

MIN 

18 

19 

20 

27 

11 

22 

23 

-  5 

-  8 

-19 

-22 

11 

20 

9 

1 

1 

-  1 

-  2 

-  5 

-  7 

-  7 

-  9 

8 

9 

15 

18 

19 

24 

24 

26 

7.9 

AKRON   FAA  AP 

ALAMOSA  W8  AP 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

ANTERO  RESERVOIR 

ARB0LES 

ASPEN 

SAILEY 

BLANCA 

BOND 

BONNY  0AM 
BOULDER 
BRANSON 
BUENA  VISTA 
BYERS 

CANON  CITY 
CEDAREDGE 
CENTER 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

CHEYENNE  WELLS 

CLIMAX   2  NW 

COCHETOPA  CREEK 

COLL BRAN 

COLORADO  NM 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

C0RTE7- 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

DELHI 

DEL  NORTE 

DELTA   1  E 

DENVER  WB  AP 

DENVER  WB  CITY 

DILLON 

DURANGO 

EADS 

EAGLE   FAA  AP 
EDGEWATER 


See  Reference  Nolea  Following  Station  [ndex 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORAD' 
JANUARY  196, 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

ESTES  PARK 

MAX 

52 

51 

50 

49 

36 

37 

39 

37 

10 

11 

40 

42 

41 

20 

24 

32 

32 

28 

MIN 

1A 

9 

1  1 

26 

16 

27 

20 

8 

-34 

-37 

-27 

5 

15 

-18 

7 

14 

13 

-  5 

EVERGREEN 

MAX 

56 

61 

51 

34 

34 

42 

41 

37 

12 

12 

42 

47 

42 

32 

ft  7 

39 

38 

23 

MIN 

9 

10 

8 

16 

-  5 

9 

19 

8 

-26 

-34 

-22 

-  5 

-  3 

0 

-  4 

-  7 

-  6 

-  f 

EVE  RSOLL  RANCH 

MAX 

57 

66 

64 

5C 

43 

52 

41 

8 

37 

49 

55 

28 

50 

41 

26 

MIN 

20 

14 

19 

22 

24 

14 

26 

1 

-10 

-13 

10 

20 

12 

1 

11 

7 

FLAGLER    2  NW 

MAX 

50 

62 

58 

36 

34 

43 

30 

27 

5 

5 

33 

36 

35 

22 

16 

27 

18 

3 

MIN 

18 

17 

2  2 

22 

17 

8 

18 

3 

-18 

-16 

-13 

6 

8 

-  6 

-  2 

-  4 

0 

-10 

FOROER  8  5 

MAX 

56 

52 

59 

47 

37 

50 

34 

29 

10 

9 

39 

40 

35 

22 

37 

32 

28 

12 

MIN 

11 

12 

14 

19 

14 

8 

16 

10 

-  1 

-20 

-29 

-  3 

1 

4 

-11 

-  5 

-  8 

-  5 

FORT  COLLINS 

MAX 

51 

57 

58 

46 

35 

48 

34 

27 

-  3 

6 

28 

28 

24 

20 

34 

25 

10 

8 

MIN 

13 

16 

13 

24 

1=, 

21 

26 

0 

-28 

-32 

-26 

-  6 

4 

-  1 

-  9 

-  6 

-  8 

-  6 

FORT  LEWIS 

MAX 

35 

44 

39 

37 

36 

42 

43 

45 

37 

18 

19 

31 

24 

24 

"7 

31 

34 

29 

MIN 

3 

IP 

0 

-  2 

-  2 

4 

28 

30 

18 

-  5 

-1  3 

-  5 

14 

-  6 

-11 

-  9 

1 

4 

FORT  LUPTON 

MAX 

50 

51 

55 

47 

38 

48 

35 

31 

6 

4 

31 

24 

32 

21 

34 

24 

12 

8 

MIN 

15 

18 

IB 

21 

11 

21 

25 

4 

-25 

-27 

-18 

-  4 

0 

-10 

-  8 

-  6 

-  7 

-  9 

FORT  MORGAN 

A9 

52 

54 

51 

45 

38 

47 

33 

24 

4 

4 

20 

22 

26 

18 

.  30 

18 

8 

MIN 

16 

14 

15 

17 

16 

18 

18 

20 

-28 

-30 

-30 

-20 

-10 

0 

-17 

-11 

-14 

-10 

FPASER 

MAX 

28 

27 

30 

26 

23 

28 

33 

32 

29 

-  5 

11 

18 

19 

15 

21 

21 

19 

19 

MIN 

-22 

-21 

-22 

-  6 

5 

10 

12 

14 

-22 

-53 

-49 

-38 

-14 

-  6 

-24 

-  8 

-33 

-24 

FRUITA   2  N 

MAX 

33 

31 

32 

35 

39 

>e 

42 

43 

37 

18 

22 

27 

30 

33 

27 

28 

23 

31 

MIN 

0 

-  3 

-  1 

5 

9 

14 

23 

21 

15 

-  3 

-  2 

-  4 

12 

13 

-  6 

-  9 

-  7 

6 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

38 

37 

38 

46 

45 

41 

53 

55 

51 

24 

28 

34 

36 

35 

«5 

33 

30 

35 

MIN 

8 

5 

6 

13 

14 

19 

23 

31 

24 

5 

-  1 

2 

20 

18 

4 

-  1 

4 

6 

GEORGETOWN 

MAX 

45 

49 

46 

36 

28 

36 

36 

37 

11 

19 

46 

41 

30 

18 

25 

35 

35 

32 

MIN 

14 

26 

25 

21 

12 

25 

20 

* 

-18 

-26 

-  4 

15 

10 

-10 

9 

10 

8 

5 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 

32 

37 

1ft 

37 

33 

29 

35 

40 

35 

12 

17 

26 

29 

25 

25 

30 

25 

26 

MIN 

6 

5 

5 

14 

12 

21 

26 

30 

9 

-12 

-15 

-  6 

18 

13 

1 

8 

-  6 

9 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 

27 

28 

25 

30 

29 

31 

36 

38 

2B 

-  8 

-  8 

-12 

24 

19 

25 

20 

3 

10 

MIN 

-20 

-18 

-22 

- 1  1 

2 

10 

9 

14 

-18 

-46 

-47 

-40 

-20 

-  2 

-14 

-  7 

-28 

-12 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

MAX 

36 

31 

31 

34 

36 

33 

38 

43 

33 

17 

23 

26 

24 

27 

25 

26 

22 

27 

MIN 

9 

6 

4 

8 

16 

18 

2C 

24 

7 

0 

-  2 

-  1 

16 

3 

2 

-  3 

-  1 

10 

GRAND  LAKE  1  WNW 

MAX 

32 

36 

36 

25 

22 

27 

32 

32 

16 

-  1 

15 

28 

19 

17 

15 

25 

25 

19 

MIN 

-14 

-14 

-12 

-  5 

2 

10 

10 

1ft 

-23 

-42 

-38 

-27 

0 

-  7 

-13 

0 

-22 

-10 

GRAND  LAKE   6  SSW 

MAX 

24 

20 

20 

24 

24 

29 

31 

34 

19 

-  1 

-  2 

9 

19 

18 

17 

20 

17 

16 

MIN 

-13 

-12 

-13 

-  5 

7 

10 

14 

18 

-14 

-46 

-43 

-32 

-  7 

-  * 

-15 

3 

-27 

-16 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

34 

32 

35 

30 

30 

37 

36 

43 

36 

9 

18 

29 

28 

24 

26 

31 

23 

2  7 

M  I  N 

0 

0 

1 

8 

7 

10 

18 

20 

1 

-15 

-17 

-  7 

1  0 

7 

-  6 

-  4 

-  1 

3 

GREELEY 

MAX 

46 

49 

53 

56 

44 

37 

50 

31 

25 

-  3 

1 

21 

20 

2  5 

17 

29 

15 

10 

MIN 

15 

15 

14 

13 

16 

15 

22 

23 

-28 

-30 

-30 

-21 

-12 

-  4 

-15 

-  1  1 

-1ft 

-13 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

23 

21 

23 

30 

32 

33 

35 

38 

19 

-  3 

-  7 

0 

33 

27 

25 

23 

14 

21 

MIN 

-  7 

-  8 

-  8 

1 

8 

14 

21 

17 

-11 

-10 

-41 

-33 

-15 

5 

-  6 

-  5 

-20 

-10 

GREYSTONE 

MAX 

21 

19 

22 

28 

25 

28 

34 

38 

39 

7  ' 

29 

16 

7  0 

7  3 

36 

35 

33 

28 

M  I  N 

-  1 

-  5 

-  8 

-  4 

-  3 

R 

11 

14 

12 

-  8 

-19 

-12 

-  6 

-  2 

2 

8 

10 

14 

GROVER  10  w 

MAX 

55 

60 

60 

4  0 

37 

45 

29 

26 

1 

4 

33 

32 

2  9 

18 

29 

7f 

21 

21 

MIN 

19 

24 

25 

25 

11 

15 

19 

1 

-24 

-21 

-12 

9 

1  3 

5 

10 

1 

-  3 

-  2 

GUNNI SON 

MAX 

!  7 

19 

20 

30 

32 

35 

7P 

41 

35 

13 

1 

12 

2" 

20 

15 

1 

e 

1  6 

MIN 

-17 

-  1  3 

-18 

-10 

-  9 

3 

25 

33 

-  1 

-28 

-29 

-25 

-  7 

-  4 

-24 

-28 

-29 

-20 

HAYDEN 

MAX 

25 

27 

30 

30 

27 

37 

41 

40 

16 

10 

23 

19 

22 

24 

25 

14 

2ft 

MIN 

0 

-  4 

-  6 

0 

2 

9 

22 

15 

-27 

-41 

-32 

-  9 

4 

-  3 

-  1 

-11 

-15 

5 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

21 

20 

22 

25 

27 

36 

40 

41 

33 

B 

30 

30 

29 

20 

21 

25 

35 

29 

MIN 

-20 

-21 

-20 

-  8 

-  4 

4 

21 

7 

-  1 

-"■ft 

-33 

-20 

6 

-14 

-23 

-23 

-21 

-  7 

HOLLY 

MAX 

54 

52 

58 

50 

43 

48 

37 

29 

9 

8 

20 

ft  7 

42 

24 

33 

35 

24 

MIN 

14 

18 

1  3 

:  0 

2 

6 

22 

-  3 

-  2 

-18 

-16 

1 

-  4 

-  7 

-  1 

-  2 

-  6 

HOLYOKE 

MAX 

55 

63 

64 

45 

36 

42 

3  = 

31 

2 

15 

38 

40 

31 

26 

39 

37 

22 

MIN 

19 

22 

27 

.'<• 

14 

11 

1 

-  9 

-15 

-  4 

9 

1  1 

8 

-  2 

2 

-  1 

-  3 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

55 

56 

52 

"'ft 

35 

37 

ft" 

39 

14 

11 

43 

50 

71 

25 

34 

<. 

27 

3  2 

MIN 

13 

14 

15 

19 

9 

19 

19 

3 

~28 

-  7] 

-11 

2 

3 

-14 

6 

-  2 

-  ft 

IGNACIO    1  N 

MAX 

33 

37 

34 

'  = 

42 

ft  ft 

45 

39 

3° 

22 

33 

29 

29 

30 

i' 

33 

3  6 

MIN 

-  ft 

-  6 

-10 

-  ? 

-  8 

-  1 

12 

15 

26 

-  7 

-  7 

-  9 

1  "' 

6 

-11 

-1ft 

-  ( 

1  0 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

ft.. 

58 

60 

"> 

39 

50 

42 

32 

28 

20 

23 

3  6 

33 

27 

?< 

24 

1  ft 

M  I  N 

11 

15 

17 

19 

23 

13 

17 

18 

2 

-21 

-  4 

ft 

15 

-11 

-  6 

-  e 

6 

JONES   PASS   2  E 

MAX 

3C 

31 

32 

1  B 

15 

21 

3  7 

28 

10 

2 

26 

31 

2  1 

12 

14 

23 

29 

20 

MIN 

3 

4 

-  4 

4 

* 

2 

2 

-  2 

-15 

-35 

-26 

-  4 

-  2 

-11 

-  2 

-  4 

JUL  ESBURG 

MAX 

54 

60 

62 

'  7 

39 

43 

33 

7 

15 

38 

42 

10 

29 

39 

39 

35 

6 

MIN 

19 

20 

21 

2  3 

17 

11 

23 

6 

-  7 

-12 

-10 

4 

7 

9 

-  1 

-  1 

c 

-  3 

KASSLER 

MAX 

61 

58 

4  3 

38 

47 

29 

4 

10 

33 

47 

20 

38 

2S 

21 

14 

M :  N 

7 : 

31 

32 

23 

10 

15 

7ft 

5 

-22 

-  26 

-15 

9 

1  9 

7 

11 

-  ft 

-  6 

-  7 

KAUFFMAN   A  SSE 

MAX 

53 

59 

61 

a: 

35 

44 

7  7 

27 

-  3 

5 

34 

31 

7  2 

18 

29 

3-" 

9 

6 

MIN 

18 

20 

21 

30 

13 

20 

1  f 

-  2 

-17 

-1ft 

-14 

0 

A 

3 

-61-5 

-  5 

-  1  2 

KIT    CAR  SON 

54 

65 

63 

45 

37 

48 

3! 

28 

9 

11 

38 

34 

7' 

23 

31 

34 

20 

8 

MIN 

15 

15 

]  7 

17 

22 

9 

7  0 

10 

-10 

-13 

-24 

0 

0 

10 

-14 

-  ( 

0 

La    JUNTA    FAA  AP 

MAX 

60 

59 

43 

36 

46 

7ft 

29 

1 1 

29 

30 

ft  2 

22 

35 

29  23 

11 

MIN 

20 

22 

23 

24 

17 

17 

"7 

5 

-13 

-20 

-17 

1 

I  0 

-  5 

-  9 

2 

-  8 

LAKE  CITY 

MAX 

30 

32 

30 

25 

31 

34 

38 

40 

35 

14 

16 

23 

3  0 

23 

25 

2 : 

24 

22 

MIN 

■ 

-14 

-  9 

-  i 

2 

6 

6 

7  7 

-  7 

-30 

-27 

-25 

-  2 

-  7 

-20 

-17 

-23 

-12 

LAKE  GEORGE  B  SW 

MAX 

22 

22 

2  6 

25 

33 

36 

35 

27 

-  7 

-  1 

2 

27 

20 

29 

20  13 

18 

MIN 

-  5 

-  8 

-  8 

0 

-  8 

7 

15 

4 

-28 

-50 

-43 

-27 

-10 

-  19 

-  8 

-19 

-16 

25  29  36 
3       4  -10 

16      40  38 


22  42 
-5-5 


35  30  30 
16     20  20 


■12   -13  -10 

17     29  33 


42  41 
25  24 


41      48  46 


22     30  31 


30  34  36 
18     26  25 


24     35  32 


37  45  37 
19     28  24 


19     29  35 


19  30  30 

2  13  19 

36  36  36 

12  24  27 


8      13  21 

29  36  33 
24      19  21 


26     42  37 


28      27  29 


10     13  15 


20     40  32 


43  37  40 
16     21  22 


19      17  14 


47  45 
-17   -  5 

11  10 
-21  -10 

20  18 
-10  -14  -  5 

9  50  42 
-12   -  5 

30  31  30 
-6-2-1 

26     33  33 


29 

31 

37 

45 

46 

42 

47 

S3 

59 

54 

37. 

20 

1 

1 

1 

1  8 

23 

'"I 

34 

48 

55 

52 

52 

54 

55 

57 

61 

63 

42. 

° 

14 

17 

-  0  • 

69 

27 

27 

42 

49 

42 

40 

46 

51 

57 

58 

61 

35. 

- 1 1 

1 2 

23 

2  2 

1  9 

25 

26 

30 

27 

46 

52 

41 

49 

49 

52 

63 

66 

70 

39. 

23 

18 

31 

39 

41 

39 

51 

42 

48 

51 

51 

31. 

37 

39 

42 

35 

39 

39 

49 

42 

46 

46 

35. 

6. 

5 

18 

36 

32 

41 

41 

40 

46 

45 

52 

30. 

13 

"*' 

3 

B 

19 

27 

35 

42 

46 

37 

41 

43 

28.1 

-22 

0 

-14 

6 

9 

13 

-  3.{ 

24 

19 

25 

23 

28 

32 

35 

34 

39 

A2 

25. ( 

-15 

"1 5. '. 

31 

36 

33 

35 

40 

38 

44 

*7 

48 

46 

35.1 

1 6 

7 

7 

5 

11 

I  J 

13 

1  7 

17 

8.' 

37 

38 

40 

33 

46 

46 

47 

48 

50 

52 

40.1 

1 7 

1  8 

2  0 

15. C 

30 

32 

40 

46 

46 

38 

46 

54 

55 

50 

36.3 

1 

14 

23 

15 

1  5 

21 

1  7 

23 

28 

27 

11.2 

29 

26 

29 

24 

34 

35 

35 

38 

37 

39 

30.! 

23 

5 

3 

2 

15 

15 

10 

6 

14 

15 

17.6 

-14.6 

30 

34 

33 

32 

38 

37 

44 

45 

46 

46 

33.4 

1  8 

1  3 

17 

23 

25 

27 

24 

32 

31 

29 

31 

37 

37 

42 

40 

26.9 

21 

20 

15 

13 

24 

26 

26 

19 

23 

3C 

20.5 

-12 

33 

34 

37 

30 

44 

40 

44 

43 

46 

4E 

33.4 

2  3 

1  3 

9 

9 

1  6 

7.4 

1 

9 

20 

29 

32 

40 

45 

42 

40 

45 

28.0 

-23 

-22 

-14 

-  9 

0 

2 

5 

4 

8 

12 

-  3,5 

26 

1  3 

12 

5 

20 

15 

18 

18 

19 

22 

20.9 

5 

-20 

-23 

-23 

-17 

-16 

-10 

-16 

-13 

-12 

-  7.7 

32 

23 

26 

34 

34 

36 

35 

38 

37 

40 

30.6 

-17 

-12 

-  8 

1 1 

19 

23 

20 

22 

23 

21 

5.7 

25 

38 

44 

43 

38 

42 

44 

53 

50 

60 

33.3 

12 

22 

1 0 

If 

5.8 

30 

16 

9 

8 

17 

16 

17 

18 

20 

2] 

21.3 

-11. 

2 

14 

20 

25 

35 

31 

30 

30 

32 

35 

25.3 

-19 

5.2 

32 

23 

23 

25 

39 

3! 

32 

33 

33 

37 

28. 6 

-20 

15 

23 

4C 

49 

37 

4C 

45 

51 

59 

5f 

36.1 

29 

45 

42 

46 

54 

51 

55 

60 

61 

66 

37.5 

_  9 

1 5 

2  3 

22 

25 

29 

33 

3] 

9.3 

29 

37 

46 

52 

50 

44 

52 

57 

61 

55 

39.7 

-  9 

0 

2  ] 

5 

1 1 

ic 

1 4 

15 

1  8 

2( 

3.7 

41 

41 

45 

37 

38 

39 

44 

48 

49 

50 

37.8 

1  0 

1 7 

2  4 

0 

3 

5 

3.9 

20 

44 

48 

42 

48 

45 

50 

60 

60 

63 

37.1 

-10 

-  2 

17 

25 

1  ( 

22 

25 

25 

26 

7.2 

20 

21 

31 

33 

31 

29 

34 

36 

43 

31 

24.2 

-  1.8 

24 

35 

48 

47 

54 

5' 

57 

61 

62 

67 

39.1 

29 

7.0 

26 

45 

53 

43 

49 

52 

52 

55 

61 

64 

39.3 

-  g 

12 

1 3 

1  8 

2( 

22 

"29 

33 

34 

8.8 

21 

42 

47 

43 

45 

48 

54 

57 

60 

32.6 

1  6 

24 

29 

30 

4.e 

30 

44 

51 

39 

41 

51 

55 

66 

68 

72 

38.1 

-10 

2 

11 

23 

12 

19 

24 

23 

21 

5.2 

26 

48 

53 

36 

50 

49 

56 

63 

63 

67 

39.3 

-  7 

3 

11 

21 

25 

21 

25 

29 

29 

2S 

8.2 

33 

25 

27 

25 

34 

31 

34 

36 

40 

39 

29.4 

-  2 

-15 

-12 

-  8 

-  7 

-  e 

-  7 

-  9 

-  6 

-  t 

-  8.5 

31 

31 

35 

32 

33 

36 

35 

29 

31 

42 

25.7 

11 

-16 

-  5 

-  8 

6 

-  7 

-  5 

-  5 

-  4 

-  < 

-  8.1 

See  Reference  Noles  Following  Station  [^dex 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1962 


Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

12 

13 

14 

lb 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

57 

59 

60 

49 

37 

49 

37 

30 

8 

5 

19 

29 

43 

26 

30 

29 

23 

13 

13 

18 

12 

21 

39 

49 

33 

48 

46 

50 

59 

61 

62 

35.9 

16 

14 

16 

19 

10 

10 

26 

8 

-  7 

-\1 

-20 

2 

6 

-  8 

-14 

-  8 

-  7 

-10 

-15 

-  9 

-  5 

-11 

-  3 

6 

18 

26 

19 

26 

27 

26 

27 

5.4 

MAX 

57 

61 

59 

46 

40 

49 

37 

37 

16 

8 

28 

26 

42 

27 

31 

30 

20 

14 

12 

14 

20 

23 

47 

49 

39 

48 

49 

54 

63 

60 

66 

37.8 

11 

10 

12 

15 

19 

10 

25 

14 

-  6 

-2  1 

-25 

-  8 

0 

14 

-12 

-  8 

-10 

4 

-14 

-  6 

-  1 

-12 

-  5 

3 

14 

21 

15 

20 

24 

22 

23 

4.8 

MAX 

A3 

41 

37 

18 

18 

21 

26 

26 

-  1 

> 

26 

35 

21 

10 

21 

28 

33 

17 

15 

25 

23 

22 

25 

33 

37 

31 

30 

39 

43 

45 

45 

27.0 

5 

12 

10 

11 

4 

12 

14 

25 

-21 

-15 

2 

2 

-  8 

-  4 

-  3 

6 

1 

4 

13 

13 

1 

-  2 

4 

6 

7 

9 

8 

1  1 

16 

15 

4.2 

MAX 

54 

62 

58 

55 

33 

42 

30 

28 

-  5 

2 

29 

38 

32 

19 

40 

24 

19 

12 

6 

38 

22 

2ft 

42 

51 

41 

48 

46 

52 

60 

58 

62 

36.3 

17 

21 

23 

24 

11 

9 

14 

-  4 

-20 

-21 

-14 

3 

3 

-  5 

-  1 

-  6 

-10 

-12 

-  8 

-13 

-16 

-  5 

11 

9 

16 

16 

14 

20 

27 

23 

4.2 

MAX 

55 

65 

59 

37 

30 

43 

30 

26 

-  3 

8 

35 

38 

31 

21 

38 

28 

15 

11 

4 

23 

4 

28 

45 

49 

39 

45 

45 

52 

56 

59 

65 

34.9 

16 

17 

14 

23 

10 

13 

20 

-  4 

-18 

-  :  8 

-15 

-  3 

6 

-10 

-10 

-  2 

-  7 

-  5 

-  H 

-  7 

-  1  i 

-  5 

-  9 

4 

5 

1  4 

14 

15 

22 

25 

26 

3.6 

MAX 

42 

41 

47 

38 

40 

41 

41 

45 

26 

10 

24 

39 

30 

30 

37 

37 

33 

35 

33 

39 

36 

1  6 

20 

21 

30 

44 

43 

43 

42 

40 

45 

35.2 

-  3 

-  5 

-  4 

12 

8 

16 

21 

26 

-15 

-26 

-22 

-13 

1  7 

-  5 

-  6 

-  8 

-11 

9 

15 

24 

-  3 

-  2 

-27 

-22 

-11 

-  9 

-  9 

-  6 

-  8 

-  3 

-  3 

-  2.4 

MAX 

45 

50 

58 

60 

45 

38 

51 

34 

23 

-  2 

10 

35 

38 

21 

22 

39 

20 

14 

8 

5 

9 

0 

1 

27 

32 

38 

40 

45 

41 

48 

46 

30.4 

MIN 

14 

14 

15 

17 

12 

13 

24 

23 

-27 

- 

-30 

-  8 

-  5 

9 

-10 

-  5 

-  7 

-  7 

-11 

-13 

-12 

-20 

-20 

-  9 

-  3 

3 

8 

10 

13 

16 

20 

-  0.3 

MAX 

21 

27 

28 

30 

30 

34 

44 

50 

38 

16 

13 

29 

30 

28 

24 

28 

30 

33 

36 

42 

42 

39 

34 

33 

27 

44 

40 

43 

46 

49 

47 

34.0 

MIN 

-13 

-1? 

-10 

-  5 

3 

13 

18 

6 

-14 

-16 

12 

0 

-10 

-14 

-15 

-  5 

15 

20 

26 

24 

6 

-  2 

11 

1 

2 

2 

0 

3 

5 

1.0 

MAX 

33 

34 

38 

28 

24 

32 

34 

38 

27 

4 

22 

37 

29 

20 

30 

27 

33 

24 

24 

29 

29 

23 

36 

26 

25 

34 

12 

38 

36 

34 

42 

29.7 

MIN 

-  6 

2 

4 

20 

-  1 

13 

22 

21 

-  '  3 

-11 

-  3 

14 

2 

-  4 

-11 

-10 

17 

17 

19 

-  1 

-12 

-13 

-11 

0 

14 

8 

6 

3 

14 

1.2 

MAX 

31 

30 

31 

35 

32 

38 

43 

43 

20 

2 

15 

29 

26 

22 

27 

26 

23 

28 

28 

39 

36 

2 

6 

7 

19 

22 

28 

25 

20 

22 

30 

25.3 

-  7 

-  9 

-  9 

5 

-  1 

15 

20 

12 

-13 

-26 

-22 

-13 

14 

-11 

-  8 

-12 

-13 

7 

5 

16 

-  9 

-28 

-40 

-  Jl 

-21 

-19 

-11 

-16 

-19 

-13 

-13 

-  8.7 

MAX 

40 

36 

*1 

33 

36 

36 

36 

44 

24 

2 

20 

36 

31 

27 

33 

33 

24 

32 

30 

36 

34 

17 

20 

25 

28 

39 

4  " 

40 

37 

39 

43 

32.0 

-  3 

-  4 

-  3 

10 

» 

14 

24 

24 

-14 

-28 

-24 

-12 

20 

-  2 

-  6 

-  3 

-13 

6 

1  1 

2  0 

2 

-  6 

-22 

-17 

-11 

-10 

0 

-  1 

0 

-  1 

-  1.6 

MAX 

38 

49 

39 

33 

36 

43 

44 

45 

39 

22 

27 

37 

31 

25 

33 

39 

35 

34 

39 

38 

35 

42 

37 

44 

37 

40 

43 

47 

50 

51 

53 

38.9 

MIN 

16 

19 

9 

15 

19 

24 

28 

32 

20 

-  1 

-  6 

1 

18 

12 

3 

5 

12 

17 

20 

26 

22 

IB 

18 

13 

24 

22 

16 

16 

19 

21 

24 

16.2 

MAX 

29 

29 

32 

32 

35 

41 

38 

40 

39 

in 

15 

25 

33 

29 

24 

25 

24 

27 

39 

43 

39 

36 

34 

34 

29 

40 

40 

40 

43 

46 

45 

33.6 

MIN 

-11 

-10 

-11 

-  4 

-  5 

-  1 

20 

8 

10 

-12 

-21 

-14 

-  3 

-  2 

-10 

-11 

-12 

3 

16 

11 

18 

2 

-  1 

8 

3 

1 

0 

2 

5 

-  O.l 

MAX 

35 

34 

38 

36 

36 

37 

33 

40 

47 

29 

13 

23 

29 

31 

29 

32 

31 

23 

29 

40 

46 

37 

34 

36 

36 

29 

39 

42 

46 

47 

49 

35.0 

MIN 

8 

3 

i 

4 

10 

9 

21 

28 

15 

-  8 

-10 

-  8 

-  2 

8 

0 

0 

4 

14 

18 

35 

25 

13 

12 

12 

10 

1  2 

9 

16 

15 

18 

9.4 

MAX 

51 

59 

56 

34 

30 

41 

25 

26 

10 

1 1 

43 

49 

35 

16 

41 

26 

31 

22 

9 

42 

38 

21 

41 

49 

39 

43 

52 

48 

59 

60 

62 

37.8 

MIN 

11 

24 

27 

22 

5 

9 

10 

2 

-16 

-23 

-13 

3 

1  1 

-  4 

0 

1 

3 

-  1 

-  7 

-15 

-  9 

-  8 

4 

23 

22 

18 

18 

28 

28 

28 

7.2 

MAX 

33 

39 

41 

33 

37 

41 

45 

45 

37 

.  8 

23 

28 

23 

24 

26 

29 

32 

31 

34 

28 

39 

31 

38 

39 

30 

39 

40 

45 

44 

51 

51 

35.6 

MIN 

-  4 

-  7 

7 

3 

15 

16 

24 

24 

24 

-  4 

-  6 

8 

13 

-14 

-  9 

-10 

14 

17 

24 

12 

16 

-  1 

5 

12 

13 

5 

6 

16 

21 

19 

8.2 

MAX 

47 

50 

51 

35 

27 

35 

40 

43 

12 

5 

39 

44 

31 

21 

38 

36 

39 

26 

30 

35 

39 

33 

37 

42 

38 

I' 

45 

48 

53 

53 

58 

37.7 

MIN 

e 

20 

22 

11 

11 

v 

1  1 

12 

-21 

-35 

-23 

1 

12 

-  4 

-  2 

-  2 

2 

:  2 

18 

28 

31 

17 

10 

26 

21 

1 

13 

7 

22 

23 

19 

9.3 

MAX 

33 

32 

34 

31 

33 

37 

42 

43 

38 

12 

20 

28 

32 

21 

24 

26 

29 

32 

38 

37 

33 

23 

31 

33 

31 

36 

36 

41 

40 

46 

42 

32.7 

MIN 

1 

-  2 

0 

3 

2 

12 

26 

33 

7 

-  9 

-14 

-  5 

16 

0 

-  7 

-  7 

-  5 

3 

19 

32 

23 

10 

7 

6 

10 

3 

7 

9 

13 

20 

15 

7.4 

MAX 

39 

42 

43 

32 

34 

33 

42 

45 

40 

13 

28 

44 

37 

21 

30 

34 

38 

31 

40 

36 

40 

34 

35 

38 

32 

38 

41 

46 

46 

50 

51 

37.2 

MI 

10 

1  1 

12 

17 

15 

14 

27 

34 

9 

-15 

-11 

3 

20 

12 

2 

0 

5 

11 

22 

27 

22 

16 

9 

10 

14 

10 

12 

1  5 

16 

18 

20 

12.5 

MAX 

39 

42 

37 

30 

32 

34 

42 

43 

36 

22 

22 

34 

27 

27 

29 

33 

32 

33 

36 

31 

35 

37 

41 

43 

35 

40 

40 

47 

52 

55 

51 

36.7 

MI 

-13 

-  6 

-  1  2 

-  7 

-  6 

-  3 

-  2 

9 

14 

-  9 

-22 

-17 

11 

12 

1 

-19 

-16 

16 

16 

23 

19 

19 

-  1 

1 

11 

20 

-  3 

-  5 

-  1 

0 

3 

1.0 

MAX 

40 

40 

38 

39 

41 

40 

38 

44 

48 

25 

18 

24 

30 

30 

32 

29 

33 

JO 

32 

43 

47 

40 

38 

34 

39 

33 

45 

48 

45 

45 

53 

37.5 

MIN 

15 

13 

10 

13 

16 

21 

21 

26 

13 

-  1 

0 

16 

17 

17 

6 

7 

6 

6 

16 

21 

36 

22 

13 

13 

14 

14 

19 

19 

19 

24 

25 

15.4 

MAX 

36 

38 

40 

34 

36 

32 

41 

44 

38 

20 

24 

30 

37 

30 

30 

31 

28 

31 

34 

38 

41 

37 

35 

36 

31 

38 

40 

44 

45 

45 

51 

36.0 

MIN 

3 

3 

3 

5 

14 

21 

31 

11 

-10 

-  8 

-  1 

14 

18 

-  1 

-  1 

-  t 

0 

16 

26 

30 

22 

3 

4 

6 

1 

1 

6 

7 

1  1 

11 

7.9 

MAX 

34 

35 

36 

41 

45 

40 

45 

50 

47 

25 

29 

35 

32 

35 

30 

29 

26 

35 

44 

44 

42 

45 

36 

41 

32 

43 

43 

45 

47 

45 

49 

38.9 

M  1  N 

1 

-  3 

-  1 

15 

8 

13 

15 

21 

14 

0 

-  4 

0 

22 

8 

-  7 

-  8 

-  6 

9 

16 

33 

2  1 

19 

5 

5 

9 

4 

9 

8 

9 

13 

15 

8.5 

MAX 

56 

60 

57 

37 

33 

44 

33 

30 

10 

8 

35 

45 

40 

20 

38 

30 

30 

12 

10 

48 

43 

28 

42 

49 

44 

41 

49 

50 

56 

61 

59 

38.6 

MIN 

17 

18 

20 

21 

3 

10 

16 

0 

-26 

-35 

-15 

3 

9 

-  8 

-  2 

2 

-  8 

-12 

-18 

-17 

-10 

-11 

2 

10 

10 

4 

20 

15 

22 

26 

30 

3.1 

MAX 

55 

61 

55 

43 

38 

49 

39 

28 

7 

8 

32 

36 

41 

21 

42 

28 

30 

15 

1  1 

53 

46 

27 

53 

56 

38 

49 

54 

52 

60 

64 

69 

40.6 

MIN 

17 

19 

18 

25 

19 

16 

23 

5 

-15 

-25 

-25 

-  7 

5 

-  6 

-  9 

-  3 

-  3 

-  2 

-  5 

-  5 

-  5 

-  " 

-  4 

13 

22 

20 

19 

19 

24 

23 

27 

6.3 

MAX 

34 

30 

31 

38 

40 

38 

41 

47 

20 

14 

20 

28 

30 

25 

25 

28 

18 

30 

31 

42 

39 

12 

9 

11 

15 

21 

24 

24 

25 

26 

29 

27.3 

MIN 

-  6 

-  7 

-  8 

4 

5 

13 

25 

17 

-  5 

-13 

-15 

-11 

1  1 

-  9 

-2  3 

-22 

-20 

3 

4 

18 

-  1 

-10 

-27 

-26 

"21 

-19 

-15 

-15 

-15 

-12 

-13 

-  6.9 

MAX 

53 

55 

55 

42 

36 

35 

37 

36 

12 

20 

46 

48 

36 

24 

26 

38 

28 

29 

10 

34 

32 

34 

38 

43 

50 

48 

42 

50 

53 

56 

55 

38.7 

MIN 

20 

18 

22 

6 

1  B 

16 

-24 

-33 

-  8 

4 

10 

-12 

9 

1  1 

4 

-  2 

-  6 

-  3 

-16 

-11 

2 

17 

10 

16 

16 

25 

24 

24 

28 

6.7 

MAX 

47 

48 

50 

37 

30 

34 

46 

44 

35 

21 

41 

43 

25 

25 

16 

42 

31 

25 

31 

31 

30 

35 

36 

34 

36 

47 

43 

52 

53 

59 

58 

38.9 

MIN 

-  1 

0 

3 

12 

11 

24 

23 

32 

5 

-20 

-19 

-  3 

13 

2 

-'.2 

-13 

-  7 

3 

15 

21 

16 

10 

9 

-  5 

6 

16 

4 

3 

8 

10 

10 

5.7 

MAX 

36 

37 

39 

36 

41 

31 

41 

43 

33 

15 

23 

29 

31 

34 

2  7 

33 

27 

31 

32 

39 

39 

33 

30 

28 

31 

36 

38 

38 

40 

40 

44 

34.0 

MIN 

-  6 

-  6 

-  5 

6 

13 

12 

22 

32 

5 

-13 

-11 

-  6 

12 

14 

-  8 

-  7 

-10 

15 

24 

26 

10 

-12 

-13 

-  8 

-  9 

-  5 

-  3 

-  2 

2 

2 

2.4 

MAX 

57 

62 

60 

45 

39 

46 

40 

34 

15 

5 

30 

32 

41 

28 

16 

28 

22 

1  3 

10 

50 

52 

26 

50 

61 

40 

51 

50 

57 

64 

64 

68 

40.9 

M  I  N 

1  1 

11 

12 

14 

15 

9 

22 

14 

-  5 

-28 

-27 

-11 

1 

10 

-15 

-  9 

-  9 

-  2 

-12 

-  8 

-  3 

-  8 

-  2 

12 

18 

18 

13 

15 

19 

18 

19 

3.6 

MAX 

54 

58 

63 

35 

34 

47 

32 

25 

24 

4 

38 

44 

32 

20 

35 

25 

28 

15 

6 

40 

36 

30 

47 

52 

42 

48 

6  1 

54 

62 

63 

66 

39.0 

M  I  N 

14 

21 

18 

15 

16 

1  1 

15 

-  3 

-1  2 

-20 

-17 

0 

6 

-  2 

-  6 

-  3 

-  3 

-  5 

-12 

-10 

-11 

-14 

-  3 

-  4 

10 

18 

12 

13 

19 

23 

27 

3.6 

MAX 

53 

59 

56 

41 

31 

47 

35 

26 

12 

12 

43 

37 

49 

29 

44 

37 

35 

18 

7 

45 

40 

30 

45 

6  0 

40 

46 

54 

51 

59 

60 

6  2 

40.4 

MIN 

15 

20 

24 

24 

9 

0 

13 

8 

-16 

-26 

-12 

-  8 

27 

-  5 

3 

2 

12 

5 

-  7 

-  8 

5 

-  2 

-  3 

1  9 

22 

21 

2  0 

19 

25 

26 

27 

8.4 

MAX 

34 

36 

38 

36 

35 

42 

47 

46 

27 

14 

19 

29 

32 

27 

-7 

28 

30 

32 

35 

42 

37 

40 

33 

38 

31 

45 

45 

42 

45 

48 

48 

35.7 

MIN 

-  2 

-  4 

-  1 

5 

12 

12 

26 

25 

13 

-12 

-15 

-  • 

-  3 

8 

-  5 

0 

-  1 

-  2 

15 

15 

21 

16 

* 

6 

10 

21 

11 

14 

8 

9 

16 

6.9 

MAX 

42 

49 

49 

48 

39 

48 

47 

48 

26 

10 

33 

39 

36 

31 

37 

43 

44 

4  ' 

38 

41 

40 

35 

42 

43 

38 

48 

50 

50 

55 

56 

42.0 

M  I  N 

6 

5 

6 

19 

9 

20 

20 

25 

-  6 

-21 

-16 

-  5 

15 

5 

7 

7 

0 

3 

18 

26 

29 

1  3 

1 

10 

14 

18 

11 

12 

14 

15 

1  6 

MAX 

52 

58 

61 

44 

35 

46 

33 

30 

3 

9 

35 

38 

31 

25 

>' 

35 

22 

3 

3 

1  1 

11 

21 

34 

41 

40 

51 

60 

53 

59 

60 

65 

35.4 

MIN 

25 

19 

21 

33 

15 

16 

24 

2 

-  8 

-13 

-12 

2 

9 

6 

-  1 

1 

-  3 

-  3 

-12 

-12 

-  9 

-13 

-  4 

1 

5 

22 

2  2 

28 

31 

35 

26 

6.2 

MAX 

36 

40 

42 

35 

25 

34 

35 

37 

33 

15 

30 

3 1 

35 

29 

28 

20 

30 

28 

28 

32 

2  8 

30 

29 

31 

32 

42 

42 

45 

44 

48 

50 

33.7 

MIN 

-10 

-12 

-  5 

-  3 

-  4 

17 

22 

25 

2 

-34 

-28 

-18 

5 

-  5 

-21 

-22 

-18 

-  2 

15 

18 

17 

9 

-16 

-19 

-  4 

0 

-10 

-12 

-  4 

0 

0 

-  3.8 

MAX 

31 

36 

10 

27 

27 

28 

35 

33 

8 

-14 

-  3 

25 

23 

28 

1  7 

20 

28 

24 

1  9 

24.2 

MIN 

5 

5 

1" 

9 

-11 

!  2 

13 

8 

-36 

-47 

-36 

-  2 

7 

-11 

-15 

-21 

-13 

3 

4 

9 

10 

1 

-  6 

-  2 

0 

10 

10 

9 

'7 

-  1  .9 

MAX 

51 

64 

6" 

45 

32 

48 

37 

30 

Z  3 

2 

31 

4  1 

50 

32 

45 

37 

28 

1  1 

5 

50 

4  8 

23 

56 

6  6 

41 

39 

50 

54 

58 

60 

62 

41.0 

MIN 

19 

23 

2  4 

23 

15 

7 

26 

21 

-  ' 

-15 

-13 

9 

24 

13 

3 

1  1 

11 

2 

-  3 

-  2 

-  2 

-  5 

9 

29 

24 

21 

28 

31 

32 

3  1 

13.5 

MAX 

23 

23 

2  6 

30 

28 

30 

32 

38 

8 

-11 

8 

:  8 

29 

29 

2  1 

27 

10 

24 

38 

18 

13 

13 

2  2 

28 

31 

31 

30 

30 

35 

34 

24.6 

MIN 

-17 

-17 

-15 

-  5 

7 

5 

18 

8 

-24 

-43 

-40 

5 

5 

-12 

-  4 

-27 

-  4 

4 

13 

-  2 

-15 

-24 

-20 

-15 

-  7 

-  9 

-  9 

-10 

-  7 

-  6 

-  9.5 

LAMAR 

LAS   ANIMAS   1  N 
LEADVI LLE 
LIMON  8  SSW 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 
MANASSA 
MARVI NE 
MAYBE  LL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONT  ROSE    NO  2 
MONUMENT    2  WSW 
NORT  HOAL  E 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 
PAONIA 
PARADOX 
PARKER   9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH   2  NNE 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  I  DA 

SEDGWICK   5  S 

SILVERTON 

SPICER 

SPRINGFIELD  7  WSW 
STEAMBOAT  SPRINGS 


Sm  Rolereacs  Notes  Following  Station  [^.^ 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY  1962 


Day  Of  Month 


13     14     IS    16     17     18     19     20     21     22     23    24     25     26    27    28    29     30  31 


STERLING 

MA  X 

46 

54 

60 

59 

43 

35 

45 

35 

24 

1 

7 

30 

34 

30 

20 

32 

22 

9 

7 

8 

20 

3 

14 

25 

31 

31 

50 

49 

40 

48 

53 

31.1 

M  I  N 

18 

18 

20 

22 

18 

14 

22 

23 

-13 

-21 

-20 

-11 

-  1 

2 

-11 

-  8 

-11 

-  4 

-16 

-10 

-  6 

-16 

-  8 

-  4 

0 

5 

13 

14 

18 

19 

24 

2.9 

STRA TTON    3  N E 

MAX 

52 

60 

60 

41 

35 

45 

34 

30 

6 

5 

35 

35 

32 

25 

36 

31 

20 

5 

4 

22 

JO 

27 

44 

47 

40 

47 

SO 

52 

57 

60 

64 

36.5 

M  I  N 

19 

20 

22 

22 

17 

12 

19 

6 

-16 

-17 

-10 

10 

15 

5 

-  2 

-  3 

0 

-  2 

-11 

-13 

-  8 

-10 

10 

12 

14 

23 

23 

22 

29 

28 

3  2 

8.6 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

38 

41 

37 

23 

19 

22 

25 

28 

15 

24 

34 

24 

13 

24 

31 

32 

20 

17 

21 

19 

24 

24 

31 

30 

30 

35 

37 

40 

44 

4  3 

27.4 

MIN 

-20 

-20 

-17 

-  3 

-  1 

6 

1  3 

15 

-17 

-55 

-33 

-35 

-10 

-10 

-12 

-10 

-32 

-20 

A 

13 

12 

-  9 

-29 

-19 

-22 

-  4 

-14 

-11 

-  4 

-  2 

-  6 

-11.3 

TACONY    7  SE 

MAX 

56 

61 

57 

41 

37 

50 

32 

30 

11 

6 

32 

40 

43 

25 

4  2 

29 

32 

13 

10 

24 

4  6 

26 

47 

51 

41 

44 

55 

52 

61 

66 

67 

39.6 

MIN 

16 

16 

17 

24 

16 

4 

20 

9 

-  8 

-22 

-17 

-  2 

6 

1 

-  9 

-  2 

-  4 

0 

-  8 

-  8 

-  4 

-  8 

-  1 

13 

18 

21 

1  5 

19 

20 

23 

23 

6.1 

TAYLOR  PARK 

MAX 

1  4 

15 

30 

25 

28 

2  8 

30 

30 

30 

2 

12 

14 

18 

15 

22 

17 

2 

16 

21 

24 

26 

22 

12 

5 

10 

32 

35 

33 

25 

35 

3  6 

21.5 

MIN 

-26 

-22 

-22 

-1  1 

6 

10 

19 

?n 

-15 

-51 

-45 

-36 

-  2 

-  6 

-34 

-33 

-41 

-25 

9 

20 

21 

8 

-32 

-35 

-24 

-23 

-21 

-24 

-20 

-16 

-1  1 

-14.8 

TELLURIDE 

MAX 

38 

40 

40 

27 

37 

2  9 

35 

36 

30 

16 

35 

43 

28 

25 

34 

38 

37 

25 

29 

33 

28 

•  35 

33 

39 

35 

42 

44 

47 

49 

51 

50 

35.7 

MIN 

-  3 

-  1 

-  1 

9 

9 

12 

25 

30 

2 

-26 

-23 

-  6 

14 

3 

-1  1 

-11 

-  7 

7 

16 

24 

19 

14 

-  9 

-  5 

5 

3 

5 

1 

7 

7 

9 

3.8 

TRINIDAD 

MAX 

46 

60 

59 

5  0 

32 

37 

39 

29 

21 

10 

35 

49 

44 

40 

38 

37 

36 

21 

13 

57 

54 

30 

54 

'■7 

48 

45 

6  0 

53 

62 

61 

66 

43.3 

MIN 

20 

15 

24 

27 

17 

21 

27 

10 

-  9 

-24 

-12 

12 

21 

10 

6 

7 

11 

2 

-  1 

0 

-  1 

-  2 

20 

26 

29 

13 

25 

20 

26 

29 

29 

12.8 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

56 

61 

bO 

35 

29 

52 

35 

25 

7 

8 

40 

42 

42 

20 

39 

31 

32 

15 

13 

57 

47 

32 

50 

52 

39 

47 

56 

54 

63 

64 

66 

40.9 

MIN 

17 

19 

24 

21 

12 

16 

14 

4 

-28 

-  6 

0 

17 

-  6 

0 

-  1 

7 

-  1 

-  6 

-  7 

-  3 

-  3 

11 

25 

27 

25 

22 

22 

26 

26 

25 

9.0 

TWO  RUTTES   1  NW 

MAX 

51 

57 

60 

45 

32 

43 

35 

32 

I  2 

2 

29 

48 

38 

33 

44 

36 

27 

11 

6 

46 

38 

22 

58 

50 

40 

45 

50 

56 

61 

62 

64 

39.8 

MIN 

18 

18 

21 

21 

22 

10 

20 

10 

-  3 

-13 

-14 

5 

25 

11 

2 

9 

10 

1 

-  8 

2 

-  7 

-  4 

8 

23 

27 

22 

23 

29 

29 

28 

30 

12.1 

URAVAN 

MAX 

34 

32 

34 

42 

40 

56 

47 

45 

43 

28 

28 

34 

35 

36 

30 

29 

28 

39 

48 

47 

47 

45 

36 

41 

36 

43 

43 

46 

45 

48 

51 

39.9 

MIN 

6 

3 

5 

12 

12 

16 

19 

25 

22 

1 

-  2 

2 

21 

12 

-  2 

-  5 

-  1 

10 

23 

34 

30 

23 

11 

10 

15 

8 

13 

12 

14 

16 

17 

12.3 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

A3 

47 

40 

37 

36 

47 

53 

49 

39 

22 

23 

38 

31 

29 

27 

37 

32 

31 

35 

33 

29 

38 

37 

46 

37 

38 

40 

46 

50 

91 

51 

38.5 

MIN 

1 

7 

5 

2 

1 

5 

18 

20 

20 

-10 

-13 

-  2 

15 

3 

-10 

-13 

-  2 

14 

17 

20 

18 

14 

-  2 

0 

13 

5 

0 

0 

2 

* 

7 

5.1 

WAGON  WHEEL   GAP   3  N 

MAX 

25 

21 

24 

25 

>a 

35 

42 

42 

49 

23 

9 

19 

27 

28 

25 

26 

25 

32 

31 

32 

35 

22 

23 

19 

41 

40 

32 

35 

34 

29.3 

MIN 

-22 

-21 

-22 

-18 

2 

8 

25 

13 

14 

-28 

-30 

-27 

-18 

-  1  1 

-21 

-16 

-  1 

19 

21 

13 

-18 

-17 

-  9 

-  3 

-10 

-13 

-10 

-11 

-  8 

-  7.6 

WALDEN 

MAX 

20 

23 

22 

22 

22 

32 

31 

5 

-16 

4 

13 

22 

13 

18 

22 

20 

22 

21 

28 

29 

13 

21 

22 

23 

22 

32 

22 

20 

28 

30 

20.2 

MIN 

-10 

-11 

-11 

-  1 

-  3 

8 

5 

-34 

-44 

-40 

-25 

-13 

-17 

0 

0 

-  8 

10 

2 

13 

-  2 

-13 

-11 

2 

0 

-13 

-  6 

-  7 

-11 

-  8 

-  7 

-  8.5 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

57 

59 

61 

44 

31 

46 

34 

27 

19 

11 

43 

47 

40 

24 

39 

41 

40 

21 

12 

47 

50 

32 

46 

47 

44 

47 

54 

55 

64 

62 

64 

42.2 

MIN 

20 

22 

22 

23 

14 

3 

19 

9 

-20 

-  )0 

-  1  6 

5 

23 

3 

1  0 

3 

17 

2 

-  1 

-  4 

-  2 

-  2 

1  1 

33 

32 

20 

19 

18 

28 

27 

26 

10.8 

WATERDALE 

MAX 

50 

61 

61 

45 

38 

50 

33 

33 

21 

12 

39 

30 

27 

27 

40 

31 

20 

10 

7 

11 

10 

22 

35 

45 

47 

46 

51 

45 

56 

57 

60 

36.1 

MIN 

18 

17 

20 

28 

8 

18 

22 

8 

-27 

-27 

-18 

-  1 

2 

-  7 

1 

-  4 

-  1 

-10 

-12 

-13 

-13 

-21 

-  6 

5 

7 

8 

11 

13 

21 

21 

21 

2.9 

WESTCLIFFE 

MAX 

36 

39 

36 

29 

29 

40 

42 

40 

14 

-  4 

28 

38 

31 

19 

35 

31 

31 

37 

37 

34 

37 

26 

38 

43 

35 

34 

43 

43 

45 

44 

49 

34.2 

MIN 

-  4 

-  3 

-  2 

2 

0 

-  2 

10 

1  5 

-27 

-29 

-13 

18 

-  3 

-11 

-  7 

1 

-10 

6 

26 

25 

8 

-  2 

14 

14 

2 

2 

0 

5 

7 

10 

0.5 

WETMORE    2  S 

MAX 

50 

58 

55 

46 

35 

48 

35 

29 

14 

11 

43 

48 

44 

24 

44 

36 

39 

17 

11 

48 

46 

29 

49 

49 

41 

45 

54 

52 

58 

61 

63 

41.4 

MIN 

17 

29 

19 

27 

8 

13 

20 

1  2 

-15 

-1« 

-11 

13 

2  2 

2 

4 

7 

10 

-  1 

-  1 

4 

-  2 

-  5 

6 

22 

23 

25 

22 

20 

29 

30 

30 

1  1.6 

WIGGINS   7  SW 

MAX 

53 

61 

60 

42 

38 

47 

33 

28 

6 

5 

28 

19 

2  4 

21 

28 

15 

11 

12 

7 

9 

4 

7 

21 

29 

24 

38 

43 

43 

47 

47 

54 

29.2 

MIN 

12 

13 

11 

18 

11 

18 

18 

5 

-36 

-34 

-31 

-12 

-  8 

-  2 

-18 

-19 

-18 

-13 

-21 

-24 

-12 

-26 

-19 

-15 

-  6 

1 

3 

2 

5 

10 

16 

-  5.5 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

41 

40 

39 

21 

27 

33 

33 

29 

26 

10 

34 

24 

17 

15 

20 

28 

23 

12 

15 

18 

17 

18 

19 

25 

27 

38 

35 

40 

48 

50 

48 

28.1 

M  I  N 

5 

10 

1  1 

10 

-  2 

15 

18 

19 

1 

-23 

-17 

5 

2 

-  3 

-  5 

-  4 

1 

9 

7 

12 

13 

12 

1 

4 

10 

10 

9 

9 

15 

ia 

17 

6.1 

WRAY 

MAX 

53 

61 

69 

55 

41 

45 

38 

31 

10 

9 

36 

41 

3' 

30 

31 

37 

29 

6 

6 

19 

18 

25 

42 

47 

45 

50 

52 

52 

59 

61 

64 

38.6 

MIN 

20 

20 

21 

27 

18 

1  1 

26 

9 

-  7 

-15 

-15 

12 

12 

11 

-  1 

1 

-  1 

-13 

-11 

-  5 

-  7 

1 

g 

10 

23 

20 

27 

26 

32 

29 

9.5 

YUMA 

MAX 

52 

61 

60 

55 

41 

44 

37 

30 

12 

f. 

33 

39 

3  8 

30 

37 

36 

30 

6 

6 

18 

18 

22 

41 

44 

46 

46 

5C 

47 

55 

59 

62 

37.5 

MIN 

20 

21 

22 

26 

26 

19 

29 

10 

-12 

-  1  4 

-10 

7 

1  2 

12 

12 

1 

0 

-  2 

-  9 

-  9 

-  7 

-  9 

8 

8 

11 

21 

21 

22 

22 

28 

s: 

10.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Day  of  month 


Depth  i 

n  Soil 

0 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7 

00 

A.M. 

28 

28 

27 

30 

29 

29 

29 

30 

28 

24 

21 

23 

22 

25 

24 

23 

22 

21 

21 

20 

21 

20 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

25 

26 

29 

24.5 

7 

00 

P.M. 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

27 

25 

27 

25 

25 

26 

25 

25 

22 

22 

20 

22 

21 

21 

21 

23 

25 

26 

38 

29 

29 

31 

31 

26.5 

6 

Inches 

7 

1)1) 

A.M. 

29 

29 

28 

30 

30 

29 

29 

30 

28 

23 

21 

23 

23 

25 

24 

24 

23 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

21 

23 

24 

26 

26 

26 

28 

24.7 

7 

00 

P.M. 

30 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

26 

24 

26 

25 

24 

26 

24 

24 

23 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

23 

24 

25 

27 

27 

26 

28 

29 

25.9 

12 

Inches 

7 

00 

A.M. 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

28 

26 

26 

26 

26 

26 

24 

26 

24 

24 

24 

24 

23 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

27 

28 

29 

26.9 

7 

00 

P.M. 

31 

30 

3D 

31 

31 

31 

31 

33 

29 

27 

26 

26 

26 

27 

26 

26 

25 

24 

24 

24 

23 

23 

22 

22 

24 

29 

26 

26 

27 

28 

29 

26.9 

24 

Inches 

7 

00 

A.M. 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

28 

29 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

28 

28 

27 

29 

30.1 

7 

00 

P.M. 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

3  3 

31 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

29 

28 

27 

27 

27 

27 

27 

28 

28 

29 

29 

30 

30.1 

36 

Inches 

7 

00 

A.M. 

35 

35 

35 

35 

35 

33 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

33.0 

7 

00 

P.M. 

35 

35 

35 

35 

35 

3d 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

32.9 

72 

Inches 

7 

00 

A.M. 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41.6 

7 

00 

P.M. 

43 

43 

43 

43 

43 

-13 

13 

43 

■12 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41.5 

ON  NONIRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.      SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING 


See  ReioroDce  Notes  Following  Station  j^dex 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
JANUARY  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2.: 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

6.0 
6 

9 

9 

8 

8 

T 

7 

0.2 
7 

7 

6 

T 

0 

1.0 

0 

T 

7 

T 

7 

T 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

ALAMOSA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 

0.2 

2 

0.2 

2 

0.1 

T 

2 

0.1 

1 

1 

T 

T 
T 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

I 

T 

1  1 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

0, 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

5  .  0 

3 

0.5 
3 

2 

2 

2 

0.5 
2 

6.0 
4 

5,  5 
8 

13.  5 
20 

16 

15 

14 

1  3 

12 

12 

1  0 

9 

8 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

18 

0.5 
18 

1.0 
19 

2.0 
21 

2.0 
23 

3.0 
26 

1.0 

23 

26 

25 

24 

0.5 
24 

1.0 

25 

25 

23 

23 

0.5 
23 

3.0 

26 

4.0 
29 

5.0 
33 

1  .  3 
31 

30 

29 

29 

27 

27 

2  7 

26 

2h 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

9 

10 

8 

y 

8 

g 

7 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 
1 

T 

i 

15.  5 
15 

0  .  2 
11 

10 

8 

8 

2.0 

9 

4.5 
12 

3 

8 

7 

T 

7 

1  .  5 
8 

8 

0.1 
8 

8 

7 

7 

7 

7 

5 

4 

4 

3 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

0.3 
T 

0.2 
1 

9.0 
10 

T 

8 

8 

7 

7 

0.5 
7 

2.0 
9 

8 

7 

7 

r 

7 

1.0 

8 

7 

0.1 
7 

7 

7 

7 

7 

6 

li 

5 

4 

4 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

2.5 

1.5 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

T 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
3 

3 

3 

3 

3  .  0 

6 

1.0 

6 

4 

3.0 
6 

0.5 
5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6 

7 

8 

13 

14 

14 

13 

12 

11 

12 

10 

10 

8 

8 

9 

9 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

5 

5 

1  .  0 

5 

5 

5 

5 

1.5 
6 

1.0 

6 

6 

6 

6 

6 

5.0 
10 

2.0 
12 

1.0 
12 

2.0 
13 

13 

13 

13 

1? 

12 

12 

12 

12 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

1.0 
7 

6 

0.5 
6 

6 

6 

6 

1.0 

6 

4.0 
10 

10 

10 

10 

2.0 
12 

2.5 
14 

0.5 
10 

2.0 
10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

6 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.2 

T 
T 

0.5 
T 

T 

1 

5.0 
T 

T 

4 

0.3 

3 

0.3 

3 

0.3 

3 

0.3 

T 

2 

c .  ; 

T 
0.1 

2 

0.1 

2 

0.1 

T 

2 

0  3 

T 

2 

0.2 

0.2 

2 

0.2 

0.1 

3 

0.2 

0.4 
1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2.0 
2 

2.0 
4 

4 

4 

4 

3 

3 

0.8 
4 

2.0 

6 

0.5 
5 

5 

4 

0.5 
4 

3 

2 

2 

2 

1 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

20 

20 

T 
20 

1.0 
21 

3.0 
23 

6.5 
28 

5.0 
30 

30 

30 

29 

3.0 
31 

1.5 
30 

30 

30 

30 

3.0 
32 

11. 0 
43 

18.0 

57 

13.0 
65 

1.5 
61 

58 

56 

55 

53 

52 

51 

50 

48 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.1 

T 
T 

0.1 

1.4 
T 

12.0 
4 

0.3 

0.1 
12 

1.0 

11 

1.0 

8 

1.0 

7 

0.9 

1  .  4 

7 

0.9 

0.3 
8 

1.0 

S 

1.0 

7 

1.0 

7 

1.0 

0.  1 
7 

1.  0 

1.1 
7 

1.0 

T 

8 

1.1 

0.6 
8 

1.1 

9 
1  .  1 

8 
1.1 

7 

1.0 

6 

0.9 

6 

0.8 

5 

0.8 

4 

0.7 

3 

0.6 

2 

0.3 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

8 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

4.0 
7 

0.5 
7 

6 

5 

5 

0.5 
4 

T 

4 

3.5 
7 

1.0 
8 

0.5 
6 

5 

4 

T 

4 

S 

3 

3 

2 

2 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

0.1 
3 

0.1 
3 

T 

3 

1 

1 

T 

T 

0.6 
T 

0.2 
1 

1 

1 

1 

T 

1 

7.5 
3 

0.6 
9 

2.5 
9 

0.3 
9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

3 

1 

7 

7 

7 

1 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

0.5 

0.5 

T 
T 

- 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

13.0 
13 

10 

8 

8 

7 

0.5 
8 

0.5 
8 

8 

8 

7 

T 

7 

1.2 
9 

9 

2.1 
11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

2.0 
10 

- 

- 

- 

- 

1.0 
11 

- 

- 

- 

- 

1.0 
11 

11 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

17 

18 

18 

20 

21 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

36 

38 

40 

40 

38 

36 

35 

35 

33 

32 

32 

30 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

4 

3 

3 

0.5 
4 

I.  .0 
10 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

1.0 
8 

0.5 
9 

8 

8 

7 

1.5 

9 

7.0 
14 

7.5 
21 

2.0 
20 

1  0 

15 

14 

13 

13 

12 

11 

11 

10 

10 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3 

0.5 

3 

0.5 

3 

0.5 

3 

0.5 

3 

0.5 

3 

0.5 

T 

3 

0.5 

T 

2 

0.5 

2 

0.3 

2 

0.3 

1 

i 

1.1 
1 

1.7 
4 

0.3 

3 

0.3 

3 

0.3 

3 

0.4 

0.7 
3 

0.3 

0.8 
2 
0  .  4 

T 

3 

0.5 

0.3 
1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

18 

17 

T 
17 

2.0 
18 

LU.  0 

27 

9.5 
34 

6.0 
33 

1 

30 

29 

27 

27 

1 .  5 
.:  ; 

2.5 
27 

1.5 
27 

T 
27 

2b 

0.8 
26 

2.5 
28 

1  1.  0 

38 

6.0 
37 

1.5 

3  5 

33 

32 

T 
31 

31 

30 

30 

29 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

6 

T 

6 

6 

6 

6 

3 

5 

5 

5 

4 

4 

2.0 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

5 

5 

4 

T 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

GREYSTONE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4.0 

5 

T 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

T 

3 

3 

0.5 
3 

L9.0 
21 

20 

20 

20 

19 

18 

17 

1>. 

14 

12 

G ROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

16.0 
17 

T 

1  .  5 

2.0 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

4.0 

0.  1 

4.0 

6.0 

12.  0 

8.0 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

5 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

7 

7 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 
4 

T 

3 

3 

3 

2 

1.0 

2 

2 

2 

2 

2.0 
4 

0.5 
1 

r 

3 

T 

3 

1 

1 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

S 

5 

4 

3 

3 

3 

0.3 
3 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 
1 

T 

LI.  0 
10 

1.8 
8 

7 

0 

6 

1.0 

7 

1.0 
7 

6 

6 

5 

5 

2.5 
7 

7 

0.2 

7 

7 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

29 

28 

1.0 
29 

5.0 
34 

6.0 
40 

6.0 
46 

8.0 
54 

54 

54 

54 

53 

1  0 

54 

54 

54 

54 

53 

T 
53 

1.0 
54 

3.0 
.,7 

3.U 

60 

1.1) 

59 

57 

56 

55 

54 

52 

50 

48 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
JANUARY  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

5.5 

0.3 
5 

5 

5 

5 

4 

0.4 
4 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

LAS  ANIMAS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2.0 

1.8 

T 

T 

T 

LIMON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

1.0 

5 

4 

4 

4 

4 

0.5 
5 

T 

5 

5 

5 

3 

2 

2 

1 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

0.3 
4 

0.3 
4 

1.5 
3 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

1.6 
3 

T 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

1  .  0 
4 

1.0 
4 

8.0 
11 

11 

11 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

2.0 
5 

5 

T 

5 

2.0 
5 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

3.0 
7 

2.0 
8 

8 

8 

7 

4.0 

9 

4.5 
11 

10 

4.0 
12 

12 

12 

11 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

T 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.8 

3.0 

T 

• 

4.0 

OURAY 

S.S0»IAL1 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

3.0 
11 

5.0 
16 

T 
14 

3.0 
16 

13 

4.0 
16 

15 

14 

13 

T 
12 

4.0 
16 

16 

14 

14 

14 

5.0 
13 

3.0 
14 

5.0 
17 

2.0 
18 

16 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

11 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

1.5 
4 

0.3 
4 

4 

4 

4 

3 

2 

T 

2 

2.5 
3 

T 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

8.0 
8 

2.0 
10 

8 

8 

7 

1.0 
8 

3.0 
10 

8 

8 

7 

7 

2.0 
9 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

PUEBLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0.1 

5.7 

0.4 
6 

0.2 

4 

0 .  2 

3 

0.2 

3 

0.2 

0.6 
2 

0.1 

0.2 
2 

0.1 

T 

2 

0.1 

1 

T 

1 

0.2 
1 

0.4 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

3.0 
3 

12.0 
15 

13 

12 

5.0 
17 

6.0 
23 

23 

18 

14 

3.0 
17 

17 

15 

14 

14 

14 

T 
14 

11 

11 

1.5 
12 

10 

9 

8 

7 

6 

S 

4 

3 

2 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

0.5 

0.3 

2.3 
2 

1 

1 

1 

1 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

0.6 
3 

3 

3 

2 

2 

T 

2 

T 

1 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

3 

3 

1 

1 

1.0 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

1  .  0 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

16 

T 
16 

1.0 
1  7 

5.0 
22 

T 
22 

T 
22 

22 

22 

22 

1.0 
23 

T 
23 

23 

23 

22 

22 

4.0 

26 

6.0 
3  2 

4.0 

36 

T 
32 

32 

32 

32 

32 

30 

30 

30 

30 

30 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

1  5 

13 

6.0 
15 

14 

3  .  0 
14 

3.0 
16 

8.0 
24 

2.0 
26 

26 

24 

24 

24 

23 

23 

23 

20 

6.0 

25 

6.0 
30 

5.0 
33 

5.0 
38 

36 

36 

34 

33 

32 

32 

30 

28 

26 

24 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

20 

1.1 

20 

1.8 

21 

3.8 

23 

3.6 
26 

5.1 
28 

1.1 

28 

27 

26 

25 

2.2 
26 

2.9 
27 

27 

1.1 

27 

26 

2.6 
28 

4.5 
31 

30 

1.2 
29 

28 

2K 

27 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

SUGAR  LOAF  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

27 

26 

24 

21 

30 

40 

48 

48 

42 

42 

40 

40 

40 

38 

36 

36 

36 

45 

48 

52 

50 

48 

47 

46 

46 

45 

43 

42 

42 

41 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
T 

T 

1 

2.0 
1 

0.6 
4 

4 

4 

4 

1  .  0 

3 

1.0 
4 

4 

3 

2 

T 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  5 

2.0 
24 

3.0 
18 

- 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.5 

T 

T 

3.0 

1.5 

1  2 

15 

12 

1  2 

12 

12 

12 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

0.5 

T 

T 

3.0 

0.5 

• 

1 .  5 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

28 

28 

28 

34 

34 

34 

29 

29 

29 

28 

28 

29 

4S 

4B 

46 

4  4 

42 

60 

66 

71 

70 

70 

65 

61 

61 

58 

55 

50 

45 

42 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

EVAPORATION  AND  WIND 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

MONTROSE  NO  1  (a) 

EVAP 
WIND 

.06 
15 

.OH 
1  1 

.06 
14 

.06 
14 

.05 
9 

.06 

6 

.04 

7 

.00 

5 

.02 
3K 

.02 
22 

.02 

20 

.02 
11 

.03 
25 

.02 
27 

.03 
18 

.06 
20 

.04 
12 

.06 
8 

.06 
19 

.08 
77 

.06 
105 

.02 
14 

.04 

20 

.04 
15 

.04 

6 

.05 
7 

.04 
7 

.02 
7 

.03 
8 

.02 
8 

.02 
56 

1.25 
631 

(a)   PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


.GREELEY 

GREENLAND  8  SE 
j  GREENLAND  9  NE 
1  GREEN  MOUNTAIN  I 
I  GREYSTONE 
I  GROVE R   10  . 

Guf FE  Y  10  SE 

GUNNISON 

HAMILTON 

MARTSEL 
HASKELL 
HAWTHORNE 
HATOEN 

HERMIT  7  E  SE 
HOEHNE 
HOLLY 
MOLYOKE 


HOT  : 
HOYT 


sprs  ;  sw 


HUGO 

OAHO  SPRINGS 

DAL  I A 
IGNACIO  1  N 

NDEPENOENCE  PASS  5  SW  \ 

OES 

IOHN  MART  IN  OAM 
'ONES  PASS  2  E 

ULESBURG 

ARVAL 


3546  WELO 
3579  it  PASO 
3584  DOUGLAS 
3592  SUMMIT 
36  0  9  MOfFAT 
36*3  WELD 
3656  FREMONT 
366Z  ■ 


3628  K IOWA 
3650  BOULDER 
366?'  ROUTT 
3951]  MINERAL 
40471  LAS  AN  I  MAS 
4076  PROWERS 
4062  PHILLIPS 
4129  GRAND 
4156]  MORGAN 

4172|  LINCOLN 

423*^  CLEAR  CREEK 

42*2  YUMA 

425(1  LA  PLATA 

427d  PITKIN 

4388j  8ENT 
4397  CLEAR  CREEf 
441j|  SEDGWICK 
LINCOLN 


2  38  32 

2  40  22 

4i  39  02 

1  38  27 
i,    39  56 

2  40  30 
5   37  46 


39  39 

38  05 

39  46 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

u 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

i  i 

AC  RON   4  E 

D101 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

103  09 

4538 

c 

DRY  LANO  FIELD  ST  A 

WASHINGTON 

3 

07 

103  10 

4582 

MID 

.■i 

ALAMOSA 

! 

i  J 

0183 

BOULDER 

0214|  GARFIELD 

; 

39 

H 

0228 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

02*; 

38 

ANTERO  RESERVOIR 

i 

39 

0304 

CHEYENNE 

3 

38 

0307 

ARCHULETA 

2 

37 

Y       S  L 

A ROY A   9  NNE 

0343 

CHEYENNE 

1 

in 

59 

103  06 

4900 

TP 

CLARK  WRIGHT 

ARTES I A  6  E 

0354 

MOFFAT 

2 

1* 

108  54 

5887 

PITKIN 

I 

EL  PASO 

.  5' 

*!  39 

0712 

El  paso 

1 

38 

0776 

COSTILLA 

5 

37 

SP 

5P 

0811 

EAGLE 

; 

106  42 

AGENT   D*R  G  w  RY 

0834 

7A 
7A 

0843 

BOULDER 

*0 

BOULDER 

0848 

BOULDER 

*l  40 

01 

IDS  17 

5385 

6P 

6P 

CITY  OF  BOULDER 

0895  *  IOWA 

i 

38 

27 

102  2  7 

3925 

BA 

MRS  ELSIE  E  WH 1  IE 

189B 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

01 

0909 

SUMM | T 

2 

39 

BRIGGSDAlE  2  NW 

.  Hi 

WELO 

4 

4U 

1071 

CHAFFEE 

1 

38 

4P 

4P 

1121 

KIT  CARSON 

3 

5F 

5P 

1126 

KIT  CARSON 

39 

c 

1157 

PUEBLO 

: 

C  H 

1179 

ARAPAHOE 

39 

CAMPO    11  WSW 

1268 

BACA 

l 

37 

03 

102  45 

4329 

&P 

JESS  L  PERKINS 

CANON  CITY 

1294 

i 

26 

105  16 

63*3 

it 

SP 

1384 

SAN  JUAN 

; 

37 

i 

1401 

DOUGLAS 

39 

1440 

DELTA 

; 

36 

1458 

SAGUACHE 

5 

1528 

JEFFERSON 

)9 

15  39 

OTERO 

; 

CHERRY  CREEK  DAM 

15*7 

ARAPAHOE 

39 

CHEYENNE  WELLS 

156* 

HEYENNE 

38 

CHIMNEY  ROCK 

1570 

ARCHULETA 

2 

37 

12 

107  18 

6550 

5P 

5P 

JOE  HENOERSON 

C 1 MARRON   3  SE 

1609 

MONTROSE 

2 

36 

24 

107  31 

7096 

<0 

6P 

CARL  E   MC  MlLLEN 

CLIFF  LAKES 

RIO  BLANCO 

; 

1660 

39 

4PC 

COALOALE    1  NW 

1693 

FREMONT 

38 

c 

COCME  TOPA  CREEK 

1713 

2 

38 

C  H 

COLL6nAN 

1741 

MESA 

2 

39 

COLORADO  NAT  MON 

I77i 

MESA 

a 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

1771 

EL  PASO 

i 

7 

ROUTT 

2 

40 

CORTEZ 

1886 

MONTEZUMA 

2 

21 

106  3* 

61  77 

5P 

5P 

MONTEZUMA  VAL  1RRIG 

1926 

MOFFAT 

2 

31 

107  33 

62*7 

|  |  P 

I  1  ° 

c 

1959 

CRIPPLE  CREEK   9  NW 

L978 

TELLER 

: 

38 

E 

2040 

HUERFANO 

: 

37 

CONEJOS 

S 

2161 

ARAPAHOE 

39 

c 

2178 

LAS  ANIMAS 

i 

37 

216* 

RIO  GRANDE 

5 

37 

2192 

DELTA 

2 

38 

DENVER  WS  AIRPORT 

2220 

DENVER 

39 

46 

104  53 

5292 

M|0 

M10 

;c  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2225 

DENVER 

39 

45 

106  00 

5221 

MID 

c 

SUMMIT 

2 

39 

DOHERTY  RANCH 

2312 

LAS  ANIMAS 

1 

>l 

MRS  M   A  CROWOER 

DOLORES 

232( 

MONTEZUMA 

i 

our ango 

LA  PLATA 

2 

37 

MALCOLM   R  DAYTON 

2446 

1 

38 

it 

c 

2454 

EAGLE 

2 

39 

C  H 

EASTONV1LLE    1  NNw 

2*94 

EL  PASO 

39 

EASTONVILLE  2  NNE 

2496 

EL  PASO 

39 

EASTONV1LLF    3  NW 

2*97 

EL  PASO 

39 

06 

104  36 

7000 

c 

ralph  h  Evans 

EASTONVILLE  6  WSW 

2501 

EL  PASO 

02 

104  40 

7600 

2535 

c 

EDGE WAT  ER 

255' 

JEFFERSON 

39 

5f 

39 

ELBERT 

EARL    RAME ' 

ELBERT  4  SSw 

2591 

ELBERT  6  SSE 

ELBERT 

39 

260] 

ELBE " T 

1  ' 

ELBE<*T 

if 

ELFCT9A  LAKE 

2624 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107  48 

8396 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

2633 

JEFFERSON 

29 

105  11 

8440 

c 

2759 

LARIMER 

*0 

2790 

JEFFERSON 

39 

3P 

2795 

JEFFERSON 

2603 

6  AC  A 

37 

FA  1 RPL A Y 

281* 

39 

it 

KIT  CARSON 

: 

F  L  E  M  1  NG   1  5 

29*i 

LOGAN 

L INCOLN 

38 

FORT  COLLINS 

3005 

LARIMER 

35 

105  05 

6004 

7P 

COLORADO  STATE  UN  I V 

FORT  LEWIS 

LA  PLATA 

; 

FORT  LUPTDN 

302' 

WELD 

*0 

05 

104  SO 

5f 

It 

303B 

MORGAN 

40 

15 

103  46 

4321 

3063 

EL  PASO 

.,. 

41 

104  42 

5546 

ft 

OTERO 

OB 

10*  02 

3113 

, 

105  50 

8560 

3146 

11 

4518 

:■<■ 

6f 

3222 

HUERFANO 

37 

105  11 

6970 

32*6 

HE  5  A 

; 

38 

40 

108  59 

4562 

SP 

5P 

17 

103  30 

GEORGFTOWN 

■'  • 

CLEAP  CREEK 

39 

42 

105  *3 

8570 

SP 

if 

PUBLIC   SERVICE  CO 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

335S 

GARFIELO 

34 

107  20 

5823 

5P 

it 

RADIO  STATION  KGLN 

GORE  PASS  RANCH 

3*23 

. 

40 

106  28 

5P 

MRS  J  M  HOHNHOLZ 

GRANADA 

3477 

PROWERS 

38 

102  19 

3484 

Clyde  a  Kennedy 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

3486 

MESA 

07 

108  32 

4849 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  LAKE   1  WNW 

3496  GRAND 

; 

105  50 

8576 

3P 

31 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

35  OC 

GRAND 

< 

8288 

U  S  BUR  RECLAMAT I  ON 

GREAT  DIVIDE   12  SE 

3539  MOFFAT 

42 

107  39 

6912 

FRAN*   A  BOChmanN 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

ALAMOSA 

! 

37 

105  32 

8120 

SP 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

04  25 

05  23 

06  56 


4648 
7350 
6725 
7740 

5076 
8200 
7664 


GT  WEST   SUGAR  CO 
FRANK  A  ROGERS 
KELSEr  POTTENGER  JR 


07  37  6230 

06  48  8866 

03  10  4535 
05  17  5923 
0?  15  6337 

07  09  9001 

04  23  5720 
02  07  3393 
02   18      3  746 

7800  ! 
4996 


05 


03  28  5034 

05  33  7569 
02  IT  3961 
07  36  |  6*24 

06  37  10560 
02  41  *200 
02  57  3814 
05  51  10324 

02  16  3469 

03  32  5130 


MRS  ETHAL   M  JOROAN 

MRS  BESSIE  C  HANL1N 
ARTHUR  F  BAILOR 
HR S  LAURA  E  CHESE6R0 
A  RAY  GOREE 
MRS  MABEL  WRIGHT 
EUGENE  S  PHILPOTT 
W  R  OAVIS 
F  B  FLANAGAN 
1  COLO  GAME   ♦  FISH  OEP 
:  MRS  BERTHA  W  MEYER 

BARBARA    L   MAT  Til 
U  S  FOREST  SERVICE 
THEODORE  W  CLARK 
CONSOL  UTE  AGENCY 
i  TwlN  LAKES  R  +  C  CO 
i  MRS  RUTH  E  SNYDER 
!  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  BOARD  OF  WATER  COMM 
'  MUNICIPAL   PWR  PLANT 
EMANUEL    S  INNESS 


KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 

KIM  15  NNE 

KIOWA  1  W 

KIOWA  5  SE 

K  IOWA   4  SW 

KIOWA  5  SSE 

KIT  CARSON 

KUTCH  6  SSE 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  6  SW 

LAKE  MORAINE 

LAS  ANIMAS  1  N 
1  LEADVILLE 
1  LEAOVILLE    10  WNW 

LEROY  7  WSW 
I  LIME   3  SE 

L  IMON  10  SSW 

LI  HON 

LITTLE  HILLS 

LONGMONT  2  E  SE 

LONGMONT    6  NW 

LONGS  PEAK 

LOS  PINOS  PASS   I  SE 

MANASSA 

MANCOS 

MAN  I TOU  SPRINGS 
MARVINE 

MAYBELL 
1  MEEKER 

MESA   VE  BDE    NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 


COUNTY 


I  1  •<   01  N 


MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
MORRISON  1  SW 
MULE   SHOE  LODGE 

new  payme& 
NORTHOAlE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

OROwAY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  springs 
PALISADE    1  S 

PALISADE  LAKE  2 


PARADOX 
PARKER   9  1 
PARSHALL 
PENROSE  3 


PLEASANT    VIEW   2  W 
PUEBLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 


RABBIT  EARS  PASS  6  WS1 
RANGEL y 

RED  FEATHER  LAKES  6  S 
R  ICO 

RIFLE   2  EW 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 
RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORO  2  E SE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 


SANTA   MARIA  RESERVOIR 

SAPJNERO   8  E 
SARGENT  S 
SEDAL I A  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SEIBERT 
SHAW  6  SSE 
SHOSHONF 
SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CLU' 
SILVERTON 

SIMLA 
SPICER 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERL 1NG 

stonington 

s  t  r a  t  ton  3  ne 

Sugar  loaf  reservoir 


4*52  JEFFERSON 
4460  WELD 
4536)  LAS  ANIMAS 
ELBERT 
ELBERT 
45B5  ELBERT 
4567  ELBERT 
4603 
4686 

4720)  OTERO 

473*1  HINSDALE 
4742  PARK 
4750  EL  PASO 
4770  PROWERS 
4834  BENT 
48641  LAKE 
[  4686j  LAKE 
*9*S  LOGAN 
5001:  PUEBLO 
501S  ELBERT 

5017;  LINCOLN 

50*6  r io  Blanco 

5116  BOULDER 
I  5121  BOULDER 
5141  LARIMER 
■5180  SAGUACHE 
5322  CONEJOS 
5327-  MONTEZUMA 
5352'  EL  PASO 
5408  RIO  BLANCO 

5446  MOFFAT 

5484  rio  blanco 

5531  montezuma 

5695;  Chaffee 

5706^  rio  grande 

.  57 1 y  MONTROSE 
5722  MONTROSE 
5730  EL  PASO 
5765  JEFFERSON 
5819  HUERFANO 

5922  WELD 
5970  DOLORES 
5990  L  AS  ANIMAS 

6023  WELD 

6131  CROWLEY 

6192  WASHINGTON 

6203  OURAY 

625B  ARCHULETA 

6266  MESA 

6271  HINSOALE 
6299  PHILLIPS 
,  6306  DELTA 
6315  MONTROSE 
6326  ELBERT 
6342  GRAND 
641D  FREMONT 
6513  GUNNISON 
6524  SAN  MIGUEL 
6560  CONEJOS 

6591  MONTEZUMA 

6740  PUEBLO 

6743  PUEBLO 

6763  PUEBLO 

6797  ROUTT 

6811  ROUTT 

6832  rio  Blanco 

6930  LARIMER 
017  DOLORES 
031  GARFIELD 


SUMMITVlLLE 


SE 


A  CON  Y 
AYLOR 
ELLURIDE 
ERCIO  4  N 
R1NIDAD 
R1NIDAD  F 
50UT  LAKE 
ROY    1  SE 


1  VALLEC 1  TO  DAM 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

WALOEN 
'  WAL  SENBuRG  POWER  PLANT 

WATEROALE 
j  WESTCL I FFE 

WE  T  MORE    2  S 
WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SW 
WILCOX  RANCH 
,  WINDSOR 
WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS   1  E 
WOLF  CREEK  PASS  *  W 
WOODLAND  PARK    8  NNW 


NEW  STATION 
LITTLE  I 


09*| 
167  OTERO 
287  EL  PASO 
309  El  PASO 
515  PUEBLO 
33 T  SAGUACHE 
370  CHAFFEE 
428  COST ILLA 
450  MINERAL 


510 

515  SEDGWICK 
519  K I  I  CARSON 
INCOLN 
ARF  1ELD 
648  BOULDER 
650  CONEJOS 
666   SAN  JUAN 

664  ELBERT 

JACK  SON 

862  BACA 

866  BACA 

S67  BACA 

936  ROUTT 

950  LOGAN 

992  6ACA 

8008  KIT  CARSON 

8064  LAKE 

8092  RIO  GRANDE 

8154  LA  PLATA 

8157  PUEBLO 

81 84  GUNN I  SON 

8204  SAN  MIGUEL 

B22n  LAS    AN  I  MAS 

8429  LAS  ANIMAS 

8434  LAS  ANIMAS 

8454  SAN  MIGUEL 

8*68  LAS  ANIMAS 

8501  LAKE 

8510  BACA 

!  B5601  MONTROSE 

8582  LA  PLATA 

B722  K 1 1  CARSON 

8742!  MINERAL 

8756  JACKSON 

B78t  HUERFANO 

8839  LARIMER 

t  8931  CUSTER 

i  8986  CUSTER 
8997  PUEBLO 
9025  WELD 
90451  DELTA 
WELO 
GRAND 
MINERAL 
MINERAL 
TELLER 


1  38  46 
1  38  50 
1    38  03 


3f  40  29 
36  07 
39  09 


40  10 
40  15 
>  40  17 


2  37  30 

3  40  37 
2  38  52 
2  36  22 
*  39  31 
2  39  55 

1  38  27 

2  38  36 
2  38  02 


2  37  35 

1  38  17 

1  38  17 

1  36  18 


5  37  -3 

5  37  05 

1  36  02 

1  38  52 

t  38  51 


55 


5    38  I 


2  38  29 

2  38  2* 
4  39  23 
4  40  61 

3  39  18 

3  39  27 
2  39  34 

4  40  02 

5  37  23 
2  37  46 

1  39  09 
*  *0  27 
1  37  2* 
1   37  23 

1  37    1 7 

2  40  30 

1    37  17 

3  39  20 
1    39  15 


1   37  08 

1   39  05 

1  3  7  34 

2  38  22 
2  37  22 
31  39  18 
5   37  46 

1   37  37 


1   38  13 

1  37  52 
4  40  09 

2  36  55 
4  40  29 
2  39  64 
5!  37  29 
2  37  29 
4.  39  06 


05  06 
03  56 
03  19 


02  4  7 

03  50 
03  31 


05  01 

02  37 

03  13 


5495 
5250 
52*0 

6550 
6707 
4284 
5390 

4186  MID 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8890 
8500 
10266 


06  09 
06  00 
05  27 


04  05 

06  28 

02  36 

02  *2 


5P 

Mid 
mid! 

SPj  5P] 


5360     MID  MID 


05  04  ■  4950 

05  09  51*5 

06  34  9000 
06  57  10206 

05  66  .  7676 

06  16  I  7015 
04  56  6606 

07  35  I  7200 

08  05  1  5920 

07  54  6242 

08  29  ?0?0 
06  20  |11342 

06  09  766S 

07  53  5830 
07  53  5830 

04  'j1)  T400 

05  14  6000 
05  10  8800 

03  51  4783 


51R5 
4  300 
4263 
7740 
7238 


08  58  6309 

04  39  63J0 
06  07  8270 

05  0*  5501 

06  32  9200 
08  03  7322 
06  32  9687 

OS  48  6860 


4680 

9340 
5216 
7600 
8842 


9495 
8562 
4178 


6790 
7697 
7060 
7965 
9706 


07  11  7720 


3990 
4703 
5167 
5923 


6020 
8379 
4395 
4  5  7  5 
*500 
6770 
3939 
3801 


22   10000  6P 


SP     5P  5P 


7300 
5000 
9206 
8756 
6040 

57*6 
96B0 
5460 

9300 
4075 
5015 
7650 
4500 
8500 
8099 
6221 
5200 
7860 

6575 
|  4725 
|  *710  ■ 

*696 

9058 
106*2 
9425 
7760 


7A      7A      7  AC 

5P  5P 

5P     SP  C 


5P  5P 
5P  SP 


DENVER  WATER  COM 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O.  I 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  precipitation,  for  the  preceding  12  months  are    carried  in  the  June  is- 
sues of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,   but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 

times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.       For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at   5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time    of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,     Government   Printing  Office,  Washington 

25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of 
Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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28 

981 

0 

3 

28 

1 

.07 

.07 

17 

T 

0 

0 

0 

0 

3UACHE 

44.3 

15.6 

30.0 

59 

11 

-  7 

28 

972 

0 

7 

2« 

2 

.26 

-  .01 

.11 

25 

3.5 

1 

25  + 

1 

0 

0 

30N  WHEEL  GAP   3  N 

38.1 

0.1 

19.1 

53 

11 

-32 

28 

1277 

0 

6 

2  8 

18 

1.14 

.25 

13 

6 

0 

0 

-F  CREEK  PASS   1  E 

25.2 

11.9 

18.6 

48 

2 

-14 

28 

1295 

0 

21 

28 

7 

8.24 

2.13 

13 

150.0 

108 

28+ 

17 

6 

1 

DIVISION 

26.  7 

4.0 

1.24 

.  75 

23.4 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature  84°  on  the  12th  at  Holly. 

Lowest  Temperature  -49°  on  the  28th  at  Fraser  and  Sugar  Loaf  Reservoir. 
Greatest  Total  Precipitation  8.24  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1.  E. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  Eads. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.13  inches  on  the  13th  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 

Greatest  Total  Snowfall  150.0  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 

Deepest  Snow  on  Ground  108  inches  on  the  28th+  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

color; 

FEBRUARY  lj 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

5  6 

1 

7 

1 

_ 

y 

in  11 

1 

10 

1 

1  7 

1 

14  | 

15 

16  | 

17  | 

18 

19  j 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  j 

26  | 

97 

28  |  29  |  30 

AKPON   F  A A  AP 

.23 

T 

.07 

T 

.07 

T 

.01 

T 

.04 

.03 

-01 

ALAMOSA  WB  AP 

.21 

ALLENSPARK 

1.09 

T 

.03 

•  03 

ALT  EN8ERN 

.02 

.32 

.23 

.02 

.45 

.34 

.03 

■  06 

•  56 

AMy 

.10 

T 

.05 

.05 

ANTERO  RESERVOIR 

.21 

.  o : 

T 

.01 

.08 

.02 

■  OB 

T 

•  05 

ARBOLES 

1  .37 

* 

.57 

.10 

.05 

■  02 

* 

•  05 

•  04 

•  30 

* 

ARO  YA  9  NNE 

.04 

T 

T 

ASPEN 

.19 

■  10 

T 

AYER  RANCH 

.49 

.01  T 

T 

'  1 

1 

.12 

.0 

T 

BAILEY 

.36 

.01 

.17 

•  09 

.05 

.04 

BLANCA 

.19 

BOND 

1  .06 

.42 

•  25 

•  01 

•  05 

.15 

•  05 

•  05 

■  06 

.02 

•  15 

•  05 

BOULDER 

.82 

T 

•  42 

T 

.0 

.05 

.18 

■  01 

.06 

•  04 

•  03 

BRANDON 

.03 

T 

.01 

.02 

BRANSON 

.07 

•  04 

T 

T 

•  03 

BRECKENPIDGE 

1  .43 

T 

T 

.31 

.  1 1 

' 

•  25 

•  03 

T 

•  17 

T 

•  24 

.30 

•  02 

8UENA  VISTA 

.10 

T 

T 

BUTLER  RANCH 

.80 

* 

T 

.  0 

.10 

BYERS 

.44 

T 

.24 

T 

.06 

T 

.08 

.05 

■  01 

CAMPO  11  WSW 

T 

T 

CANON  CITY 

.25 

•  01 

•  02 

•  17 

■  05 

CEDAREDGE 

,06 

.28 

.55 

.03 

.07 

•  01 

.27 

•  22 

* 

•  04 

■  10 

•  05 

* 

.19 

•  05 

•  03 

CENTER 

.24 

.03 

.16 

T 

•  02 

.03 

CHEESMAN 

.57 

.35 

.06 

.07 

.08 

.01 

CHERRY  CREEK  DAM 

.90 

.01 

.75 

T 

T 

•  05 

.08 

.01 

CHEYENNE  WELLS 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

■  05 

.65 

•  10 

CLIMAX   2  NW 

D  2.66 

.12 

.25 

•  40 

.07 

T 

.19 

•  01 

•  10 

.03 

.41 

.07 

T 

.02 

•  12 

•  04 

.28 

■  14 

.32 

•  08 

D.01 

T 

COCHETOPA  CREEK. 

1  .54 

.39 

.62 

.28 

.05 

.10 

.03 

.07 

C  OLLBRAN 

1  .99 

.04 

•  20 

■  29 

.35 

.10 

.27 

.28 

T 

•  10 

.08 

•  04 

.01 

•  20 

.03 

COLORADO  NM 

1.56 

•  20 

.17 

•  02 

.01 

•  50 

COLO  SPR INGS  WB  AP 

.02  T 

.02 

T 

•  07 

•  03 

.  10 

.  10 

T 

COPTEZ 

1  .87 

T 

.75 

.29 

T 

.19 

.08 

.19 

.05 

.02 

.15 

•  10 

.05 

CRAIG 

2.02 

.08 

T 

T 

.08 

•  10 

.66 

.07 

•  01 

.04 

.07 

.14 

.37 

.13 

•  20 

.07 

CRESTED  BUTTE 

4.35 

.13 

■  62 

•  53 

.23 

•  1  3 

.22 

.04 

.28 

.35 

.  07 

.24 

■  20 

•  05 

•  26 

■  13 

.53 

.22 

■  12 

DELHI 

.42 

.  30 

.07 

.05 

DEL  NORTE 

T 

.03 

T 

T 

■  21 

* 

■  02 

T 

•  17 

•  02 

T 

DELTA  1  E 

.61 

.03 

.02 

.  1  9 

.01 

.07 

.02 

.10 

.07 

T 

.02 

•  06 

T 

.02 

OFNVFR  WB  AP 

//n 

1  .05 

T 

.01 

T 

.72 

T 

.01 

T 

.12 

.01 

.12 

.05 

.01 

DENVER  WB  CITY 

R 

.69 

T 

.02 

.42 

T 

•  01 

.10 

•  02 

■  09 

•  03 

DILLON 

1.79 

.06 

.22 

•  29 

.02 

.15 

•  07 

.01 

•  36 

.06 

.01 

.10 

* 

.19 

■  11 

•  1 1 

T 

•  03 

DOHERTt  RANCH 

•  33 

T 

T 

T 

DOLORES 

2.81 

.03 

.75 

•  42 

.02 

.32 

.02 

.02 

•  56 

•  06 

.05 

■  05 

•  05 

•  26 

•  20 

DURANGO 

2.29 

T 

.57 

.38 

T 

.03 

T 

.26 

.19 

T 

.21 

•  04 

T 

.27 

.29 

.05 

EADS 

.00 

EAGLE  FAA  AP 

I  .36 

.03 

.13 

T 

.19 

.04 

T 

T 

.19 

.04 

T 

.  1  5 

•  09 

T 

•  27 

T 

■  22 

T 

•  01 

EASTONVILLE  1  NNW 

T  T 

.12 

T 

•  15 

.09 

T 

EASTONVILLE  2  NNE 

.25 

.10 

* 

.15 

EASTONVILLE  6  WSW 

.39 

* 

■  25 

• 

.  14 

EDGEWATER 

.98 

T 

* 

.60 

T 

.08 

T 

•  30 

T 

ELBERT  3  SE 

.45 

.20 

.15 

.  10 

T 

.25 

T 

.22 

ELBERT  4  S 

.57 

.21 

.19 

.09 

.08 

ELBERT  6  SW 

.38 

.14 

.15 

•  09 

ELECTRA  LAKE 

3.99 

.80 

.30 

.10 

.22 

.15 

.75 

.07 

.45 

.05 

.45 

•  30 

.3! 

ESTES  PARK 

.81 

.36 

T 

T 

.11 

.06 

.13 

.11 

.04 

f VF  RGPF F  N 

.20 

T 

_ 

~ 

FA  I RPL AY 

,  , 

.65 

•  08 

T 

■  05 

.12 

T 

T 

.20 

•  03 

■  05 

.12 

T 

T 

FLAGLER  2  NW 

.15 

T 

.04 

.04 

.02 

•  04 

T 

•  01 

FLEMING   1  S 

.34 

.03 

.12 

T 

T 

T 

.11 

T 

.02 

.04 

•  02 

FOPDER  8  S 

.24 

T 

.15 

T 

T 

T 

T 

T 

•  0< 

.05 

FORT  COLL  1 N5 

T 

.24 

.02 

.12 

T 

.11 

.02 

.07 

.07 

•  Of 

FORT  LEWIS 

1.86 

T 

7 

.36 

•  01 

.09 

T 

T 

.09 

.08 

T 

.18 

.06 

.12 

.17 

•03 

FORT  LUPTON  1  N 

.57 

T 

.30 

.01 

.05 

.06 

T 

■  04 

.10 

•01 

FORT  MORGAN 

.37 

T 

.04 

■  22 

.06 

.01 

•  02 

.02 

FOUNT  A  I N 

.26 

T 

•  04 

T 

T 

•  15 

.01 

•  16 

.04 

•o: 

ERASER 

2.06 

•  03 

*3 

.13 

•  21 

■  02 

•  03 

.02 

.  33 

•  03 

.04 

T 

.  1 6 

•  25 

.18 

•04 

•  08 

.12 

■o< 

FRU1TA  2  N 

1  .43 

.06 

.36 

.01 

T 

.07 

.01 

T 

.35 

T 

.01 

.09 

T 

.26 

.19 

•  02 

GARDNER 

.14 

T 

.07 

T 

T 

7 

T 

.03 

.04 

GATEWAY    1  SW 

1.01 

.05 

.22 

•  22 

.01 

.20 

.01 

.01 

.10 

.07 

T 

.03 

■  03 

.01 

T 

.02 

.02 

GENOA 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

•  04 

•  0- 

GEORGETOWN 

.36 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

.11 

•  03 

.21 

T 

GLFNWOOn  SPR INGS   1  N 

3.21 

.12 

.34 

.56 

T 

.59 

.06 

.03 

.18 

.30 

.03 

.01 

.33 

.30 

.11 

.05 

.  17 

.0' 

GORE  PASS  RANCH 

1  .41 

T 

.09 

.12 

T 

* 

* 

•  25 

.04 

•  1C 

•  05 

.08 

•  22 

•  35 

.07 

•  04 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

/  /R 

1.09 

.  03 

.12 

.14 

.02 

T 

.04 

.01 

.26 

T 

.01 

T 

.02 

T 

.09 

.22 

.13 

GRANO  LAKE    1  WNW 

2  .05 

T 

.30 

.30 

.22 

.13 

.25 

.0! 

.20 

•  2C 

.05 

.10 

•  1C 

.07 

•  08 

GRANO  LAKE  6  SSW 

1  .50 

.06 

.30 

•  16 

.18 

T 

T 

.08 

.19 

.03 

.03 

.03 

•  07 

.04 

•  09 

.09 

.11 

•  03 

.0 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

.30 

.05 

T 

.25 

GREELEY 

.26 

•  06 

■  0! 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

1  .40 

.04 

.05 

.23 

.0"4 

•  01 

.01 

•  02 

•  32 

.  1 1 

.12 

.11 

•  11 

•  OS 

GREYSTONE 

2.55 

.30 

.25 

.10 

.25 

•  OS 

T 

.3C 

1.01 

.25 

6R0VER   10  W 

.52 

T 

.18 

T 

.13 

T 

.15 

T 

T 

.0* 

GUFFEY   10  SE 

.32 

T 

.02 

* 

* 

* 

.30 

GUNN I  SON 

1.83 

T 

.46 

.78 

.22 

.04 

.20 

T 

.02 

T 

•  05 

.02 

.02 

T 

T 

HAMILTON 

2.95 

.02 

.22 

•  4C 

T 

•  22 

.26 

•  42 

.32 

.15 

•02 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 

.0  = 

T 

T 

T 

HASWELL 

.20 

T 

.12 

T 

T 

.03 

T 

•  04 

.01 

HAWTHORNE 

1  .20 

T 

.62 

T 

.04 

•  03 

.25 

T 

.15 

.08 

■o: 

HAYDEN 

2.75 

.08 

.09 

.05 

.21 

.12 

.45 

.13 

.14 

T 

■  21 

T 

.29 

■  22 

.35 

.23 

■12 

HERMIT    7  ESE 

// 

1.25 

T 

.10 

.10 

.35 

.15 

.35 

.20 

HOLLY 

■  0< 

HOLYOKE 

.11 

T 

T 

T 

T 

.04 

T 

.07 

T 

HOT   SULPHUR  SPR   2  SW 

1  .08 

.08 

.10 

.07 

.05 

T 

.11 

.13 

.20 

.07 

T 

.05 

T 

.08 

.04 

.10 

T 

IDAHO  SPRINGS 

.54 

T 

T 

■  01 

.01 

.05 

.01 

.02 

.17 

.01 

.20 

.02 

•  04 

I  DAL  I A 

.17 

T 

.02 

.09 

T 

.01 

.01 

T 

T 

.04 

IGNAC10  1  N 

.48 

.36 

.03 

■  11 

.01 

.08 

.01 

.12 

.04 

.14 

.04 

•o; 

JOHN  MARTIN  DAM 

.01 

T 

T 

T  , 

.01 

T 

JONES  PASS  2  Z 

1  .54 

.06 

.17 

•  06 

.02 

.02 

.03 

.21 

•  n 

.02 

•  22 

.33 

.01 

.10 

.06 

JULESBUR6 

.20 

T 

.01 

.01 

.10 

.08 

K ARVAL 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

KASSLFP 

1  .00 

.01 

.71 

.13 

.12 

.03 

KAUFFMAN  4  SSE 

.18 

.10 

T 

T 

.01 

KIOWA  5  SE 

.38 

.22 

.10 

•  Of 

KIOWA  A  SW 

.70 

.42 

.23 

.05 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAKE  CITY 

.12 
.03 
.83 

T 

T 

.14 

.18 

T 

.13 

.08 

T 

.05 
.03 

.10 

.05 

T 

.03 
T 

T 
T 

.10 

•  04 

T 

■  0! 

T 

LAKE  GEORGE  8  SW 

.03 

T 

T 

T 

LAKE  MORA I NF 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEAOVILLE 

.65 
.11 
.05 
2.30 

T 

.10 

.36 

.41 

.02 

.02 

.01 

.02 

.33 
.01 
.01 
.50 

.02 
T 

T 

.19 

•10 

.01 

.05 
.31 

T 
T 

■  04 

.20 

•  02 

*  IB 

.03 

•  05 
.06 

•  01 

•  02 

•  02 
.03 

.01 

See  releience  nolea  lollowlng  Stalion  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

a 

Day  of  Month 

1      2  |  3 

4      5  6 

7  | 

8 

9 

10  |  11  [ 

12 

13 

14  |  15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28     29  30 

31 

>Y  7  WSW 

!  3  SE 
)N  10  SSW 
>N 

rLE  HILLS 

•*! 

1.17 
•  OA 
.09 

3.09 

T 
T 

.01 

.04 

T 

.53 

.07 

.77 

.24 

T 

.02 
.33 

T 

.05 
.07 

T 
T 

.06 
T 

.01 
.06 

T 
T 

.80 

.08 

T 
T 

.03 
.07 

T 

.06 
.04 
.01 
.20 

.  L  . 

■06 

T 

■  01 
.13 

.08 

1HONT  2  ESE 

:os 
FINE 
IELL 

:£R 

.40 
2.31 
5.14 
1  .91 
3.13 

T 

.02 
.19 

.04 

.67 
•  14 

T 

.19 
.12 
.01 
.11 

T 

1 .24 

.29 
.62 

.16  T 
.02  T 
.09  .05 

.39 
.31 
.48 

.09 

•  81 
.10 

•  36 

.06 

•  15 

•  01 

T 

.09 

.01 

.50 
•  05 
.  1  0 

.04 
.27 
.05 

.05 

.12 
.23 
.19 

.18 
.31 
.31 

.  16 
.48 
.22 
.31 

.  10 

•  1 1 
.37 

•  24 

•  23 

.03 
.12 

.  -  H 

.03 
.17 

I  VERDE  NP 
*E  VISTA 
"ROSE  NO  1 
'ROSE  NO  2 
MENT  2  WSW 

2.33 
.07 
.55 
.55 
.66 

T 

T 

.04 
.04 

.75 

.02 
.02 
T 

.35 

.04 
.04 

.10 

.07 
.07 

.02 

T  .04 
.04 

•  09 

T 

T 

.16 

.2$ 
•  20 
.28 

T 

.05 

.23 

T 
T 

.16 

T 

.21 

T 
T 

.16 
.09 

.14 

.22 
I 

•  06 
.05 

•  0" 

T 

.01 
T 

HOALE 
H  LAKE 
100D 
IAY 

[  11  HE 

1.15 
1.03 
1.94 
.17 
.17 

T 

T 

.03 

.33 
'.53 

.09 
.06 

T 

.05 

•  21 
.35 

.02  T 
.04 

.06 
.13 

.05 
.45 
.05 

T 

.12 

.02 

.06 

.03 

.0*6 

•  01 

.05 

T 

T 

.16 

•  10 

•  ^  > 

•  01 
.05 

.06 
•  23 
.  10 
.02 
.02 

.18 
•  02 

iY 

tSA  SPRINGS 

SAD£  1  S 

SAOE  LAKE  2  SSE 
IIA 

2.11 
2.02 
1 .76 
2.2S 
3.26 

..03 
.04 
.11 

.39 

.09 
.40 
.44 

.08 
•  33 
.16 
.22 
.57 

.05 

T 
T 

.11 

.16 

.06 

.23 
.90 
.42 

T  .06 

.05  .02 
.20 

.05 

.03 
14 
I  IT 
.14 
•  36 

.56 

.16 

T 

.53 

.05 
T 

.  32 

.01 
.07 

.10 

.09 
.06 

T 
T 

.18 

.03 
T 

.02 

.20 

.22 
.20 
.04 
.14 
.35 

T 

.  12 
.09 
.06 
.02 

.12 
.10 
.01 
.04 

T 

.00  X 
;ER  9  E 
•HALL  10  SSE 
(OSE  3  NNW 
IN 

1 .85 
.39 

1.09 
.4C 

T 

.76 
.50 

.29 
.13 
.50 

.03 
.15 

.06 

.05 

.03 
•  .17 

.35 

T 

.35 

T 

.03 
•  05 

.06 
.10 

.16 
.10 

.10 
.10 

.14 
.10 

.  1 1 
.12 

.11 

.05 
.20 

.09 
.10 

.03 
.10 

£RVI LLE 

ILO  HB  AP  //R 

1L0  CITY  RES 

LO  ORDNANCE  DEPOT 

An 

1  .61 
.64 
.67 
.13 

3.61 

T 

.29 
.16 

• 

.24  .12 

.42 

.70 
.06 

.61 
.24 

.14 

.34 

• 

• 

.49 

• 

.56 

.14 

T 

.86 

.07 

•  10 
T 

•  03 
.26 

.07 
.10 
.05 
.02 
.12 

.01 

.ELY 

FEATHER  LAKES  6  SE 

E  2  ENE 

Y  FORD  2  ESE 

2.62 
.61 
3. BO 
2.1» 
•  11 

T 

Iso 

.02 

T 

.55 
.14 

.03 

.15 
.16 

.05  .05 
.02 

.45 
T 

T 

.41 

T  .05 
.02  .03 

1.15 
^38 

.45 

.  1  5 
.  36 
.10 

.05 

T 
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10 
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25 
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19 

14 

15 

24 
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25 

34 
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35 

34 

29 

32 
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14 

27 

28 
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6 
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MAX 
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67 

55 
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38 

40 
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30 

25 

7 

33 

44.3 
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16 

26 

24 

30 

8 

19 

23 

26 

24 

27 

35 

30 

30 

21 

15 

22 

20 

18 

7 

13 

11 

19 

2 

-  8 

2 

-21 

-19 
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14.3 
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58 

45 

4  7 

47 

36 

40 

39 

29 

31 

44.2 

MIN 

7 

10 

12 

13 

11 

12 

24 

31 

32 

25 

23 

34 

26 

31 

24 

28 

25 

15 

17 

26 

14 

10 

20 

23 

26 

11 

11 

-11 

18.9 

MAX 

60 

55 

65 

65 

79 

82 

80 

76 

64 

6  1 

67 

56 

30 

10 

28 

56.0 

MIN 

26 

28 

7  8 

32 

21 

15 

23 

27 

27 

28 

38 

37 

45 

38 

79 

25 

31 

7  6 

17 

30 

23 

21 

18 

10 

15 

4 
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23.3 
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42 

42 

45 

30 

28 

27 

30 

40 
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36 

33 

14 

30.6 

M 

5 

13 

10 

21 

12 

15 

21 

18 

18 

20 

25 

24 

19 

7 

13 

14 

5 

-  6 

-10 

2 

e 

2 

6 

5 

-  6 

-10 

-21 

8.5 

MAX 

65 

38 

78 

79 

73 

60 

56 

50 

29 

49.1 

MIN 

29 

32 

27 

28 

14 

5 

19 

22 

23 

24 

31 

3  3 

38 

28 

29 

21 

14 

8 

11 

27 

10 

14 

5 

24 

-  3 

-  7 

-  7 

-21 

16.4 

M  A  < 

7? 

6S 

2 

15 

47.6 

MIN 

31 

38 

37 

37 

19 

15 

27 

33 

7  6 

31 

45 

39 

32 

27 

25 

34 

24 

1 

1  1 

16 

17 

11 

9 

-  2 

-  3 

-14 

-15 

-23 

18.9 

MAX 

74 

57 

53 

17 

43.0 
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30 

29 

37 

24 

12 

10 

25 

26 

3  3 

25 

33 

31 

30 

21 

20 

17 

15 

13 

16 

19 

IB 

10 

1 

-  7 

3 

-12 

-13 

-19 

15.4 

MAX 

65 

73 

75 

61 

25 

37 

53 

63 

65 

78 

83 

78 

69 

63 

61 

67 

53 

45 

58 

60 

47 

53 

41 

7  8 

22 

18 

17 

21 

52.6 

MIN 

31 

27 

26 

23 

1  7 

1  0 

20 

24 

37 

23 

40 

35 

34 

34 

33 

22 

21 

13 

23 

26 

7  7 

14 

1  4 

5 

10 

0 

-  2 

-15 

20.1 

MAX 

63 

71 

71 

66 

28 

37 

58 

64 

66 

78 

60 

79 

65 

61 

56 

70 

49 

4  6 

54 

58 

5  I 

55 

38 

34 

26 

18 

11 

30 

53.0 

MIN 

31 

31 

31 

27 

22 

16 

26 

28 

31 

35 

46 

47 

43 

39 

31 

27 

25 

7  3 

16 

31 

70 

12 

15 

10 

10 

6 

0 

-  9 

24.0 

MAX 

42 

42 

42 

44 

47 

44 

43 

54 

55 

46 

39 

41 

46 

43 

34 

35 

30 

36 

33 

37 

31 

37 

32 

25 

23 

21 

39.5 

MIN 

-  3 

-  8 

-  7 

-  4 

-  4 

-  3 

1 

23 

24 

I 

15 

31 

16 

11 

11 

15 

1 

-  5 

o 

-  1 

6 

4 

1 

-  1 

4 

-23 

4.4 

E0GEWA  TER 
|SSTES  PARK 
EVERGREEN 
rLAGLER   2  NW 
•ORDER  8  S 
•0RT  COLLINS 

ORT  LEWIS 

'0RT  LUPTON  1  N 
-ORT  MORGAN 

RASER 

RU1TA  2  N 

„3ateway  1  sw 
eorgetown 

3lfnwood  springs  1  n 
;ore  pass  ranch 
rand  junction  wb  ap 
(3rand  lake  1  wnw 
srand  lake  6  ssw 

ijSREAT  SAND  DUNES  NM 
3REELEY 

(5REEN  MOUNTAIN  DAM 
REYSTONE 
jROVFR  10  w 
jUNNI SON 
■IAYDEN 

HERM I T  7  ESE 

HOLLY 

HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 
;IDAH0  SPRINGS 

IGNAC10   1  N 

JOHN  MARTIN  DAM 
(JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

CASSLER 

UUFFMAN  4  SSE 
UT  CAR  SON 
A  JUNTA  FAA  AP 
-ARE  CITY 


See  Reference  Notes  Following  Station  index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUAPY  1962 


Continued 


Day  Ot  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

40 

47 

39 

43 

39 

42 

39 

39 

43 

51 

55 

52 

51 

49 

44 

10 

9 

9 

2 

1  4 

24 

17 

24 

27 

30 

25 

23 

12 

LAMAR 

• 

MAX 

60 

69 

70 

66 

28 

35 

55 

67 

66 

79 

82 

80 

62 

65 

60 

MIN 

29 

22 

16 

2 1 

28 

26 

26 

36 

35 

40 

37 

28 

LAS  ANIMAS 

MAX 

S3 

70 

70 

68 

56 

39 

57 

67 

6  5 

8  0 

83 

8  2 

74 

66 

62 

MIN 

29 

14 

20 

26 

26 

25 

34 

30 

40 

38 

25 

LEADVILLE 

MAX 

43 

42 

49 

34 

30 

35 

28 

29 

34 

44 

52 

46 

35 

36 

35 

MIN 

15 

20 

19 

19 

29 

26 

25 

20 

14 

8 

L I  MOW   8  SSW 

MAX 

55 

62 

66 

56 

50 

38 

55 

53 

58 

70 

73 

71 

62 

57 

51 

3  0 

g  0 

1  3 

10 

24 

26 

30 

30 

41 

34 

29 

25 

LIMON 

MAX 

58 

67 

70 

56 

23 

39 

58 

56 

61 

73 

75 

73 

61 

57 

52 

MIN 

2  ? 

2  3 

16 

11 

23 

28 

26 

26 

44 

32 

32 

32 

27 

LITTLE  HILLS 

MAX 

44 

53 

50 

5  M 

52 

48 

50 

48 

46 

60 

65 

65 

49 

41 

50 

MIN 

1 3 

30 

25 

28 

38 

3  1 

37 

21 

21 

22 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 

53 

5  1 

55 

5P 

58 

24 

31 

55 

55 

55 

71 

74 

66 

58 

57 

19 

22 

26 

2  Q 

30 

34 

41 

40 

29 

27 

MARVI NE 

MAX 

44 

46 

52 

47 

46 

48 

41 

41 

49 

56 

61 

46 

44 

34 

37 

9 

10 

1 4 

1  i 

9 

7 

14 

24 

26 

2  7 

27 

36 

29 

9 

11 

MAY BELL 

MAX 

30 

38 

39 

44 

45 

41 

45 

4  1 

44 

54 

60 

53 

42 

M I N 

- 1  2 

-  5 

-  5 

-  i 

-  2 

11 

25 

25 

33 

34 

29 

37 

26 

22 

MEEKER 

MAX 

44 

49 

49 

50 

45 

42 

48 

46 

44 

60 

65 

58 

48 

41 

MIN 

3 

6 

1  C 

1  3 

10 

16 

29 

29 

33 

36 

35 

39 

25 

20 

21 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

56 

54 

54 

51 

49 

52 

49 

40 

44 

59 

55 

47 

46 

43 

46 

MIN 

2  0 

23 

25 

27 

26 

27 

29 

29 

31 

34 

39 

39 

25 

29 

7  6 

MONTE  VISTA 

MAX 

48 

46 

48 

52 

43 

45 

50 

49 

*8 

58 

58 

57 

49 

48 

49 

M  I N 

6 

1  0 

1  2 

18 

9 

9 

20 

25 

1  8 

19 

20 

26 

2  7 

25 

16 

MONTROSE    NO  2 

MAX 

53 

51 

53 

^5 

53 

51 

4fi 

56 

52 

hi 

66 

72 

6  3 

52 

43 

1  9 

19 

22 

23 

21 

20 

20 

31 

33 

13 

36 

50 

30 

27 

26 

MONUMENT    2  WSW 

MAX 

5: 

64 

65 

57 

44 

53 

53 

51 

57 

66 

66 

60 

5  3 

58 

46 

M I  N 

3 1 

32 

36 

14 

10 

25 

28 

26 

33 

36 

26 

33 

22 

26 

NORTHOALE 

MAX 

53 

51 

53 

48 

48 

46 

4  3 

39 

39 

57 

52 

50 

45 

48 

48 

M  I  N 

Z  4 

21 

22 

22 

19 

20 

21 

29 

32 

33 

30 

33 

26 

28 

29 

NORTH  LAKE 

MAX 

50 

56 

60 

48 

34 

48 

45 

40 

44 

54 

60 

52 

50 

48 

ut 

MIN 

21 

25 

30 

32 

1  7 

17 

27 

28 

29 

35 

27 

30 

32 

26 

1  5 

NORWOOD 

MAX 

4  3 

45 

47 

46 

44 

47 

44 

40 

43 

53 

58 

52 

41 

42 

45 

MIN 

]  5 

2  1 

19 

21 

22 

21 

30 

23 

32 

3  2 

40 

38 

1  7 

21 

21 

OURAY 

MAX 

48 

50 

51 

47 

47 

48 

46 

43 

43 

56 

58 

51 

42 

46 

44 

MIN 

1  9 

24 

25 

25 

21 

23 

30 

29 

38 

36 

38 

38 

23 

25 

21 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

53 

51 

50 

43 

46 

46 

41 

37 

40 

57 

59 

41 

44 

44 

45 

MIN 

2 

5 

9 

10 

7 

6 

1  9 

30 

30 

25 

21 

33 

28 

28 

27 

PALISADE   1  S 

MAX 

55 

^5 

53 

53 

55 

54 

54 

50 

50 

58 

56 

52 

52 

MIN 

25 

25 

29 

28 

28 

28 

28 

34 

35 

33 

44 

44 

32 

33 

34 

PAONIA 

MAX 

50 

50 

51 

50 

52 

50 

51 

49 

44 

60 

68 

48 

53 

48 

53 

MIN 

I  4 

17 

1 8 

19 

20 

24 

31 

32 

32 

35 

32 

37 

30 

27 

31 

PARADOX 

MAX 

51 

53 

55 

56 

54 

49 

54 

hh 

47 

62 

62 

55 

50 

47 

50 

16 

2  0 

23 

2  4 

?  2 

22 

33 

33 

33 

30 

43 

29 

28 

30 

PARKER  9  E 

»AX 

54 

61 

66 

55 

44 

53 

52 

50 

55 

6  9 

71 

67 

60 

58 

32 

MIN 

23 

31 

3 1 

35 

\  5 

32 

29 

26 

34 

42 

40 

3  7 

2  8 

20 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

63 

63 

67 

66 

30 

40 

63 

62 

65 

75 

77 

76 

67 

64 

56 

MIN 

26 

29 

26 

30 

2  1 

17 

24 

29 

27 

31 

34 

34 

40 

32 

23 

RANGELY 

MAX 

29 

35 

37 

42 

41 

36 

47 

45 

42 

55 

61 

45 

MIN 

rlO 

-  6 

-  5 

-  4 

-  3 

-  i 

1  0 

18 

28 

24 

26 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

MAX 

58 

6  2 

62 

48 

40 

45 

43 

42 

48 

58 

64 

60 

50 

45 

49 

MIN 

21 

35 

27 

33 

9 

23 

26 

26 

24 

38 

45 

37 

29 

21 

27 

RICO 

MAX 

54 

54 

55 

46 

46 

48 

4  6 

41 

38 

54 

50 

43 

43 

42 

42 

MIN 

11 

12 

16 

14 

5 

7 

1 1 

1  6 

22 

25 

22 

32 

10 

2  0 

11 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

46 

48 

49 

45 

41 

40 

48 

46 

41 

60 

67 

58 

5  1 

47 

43 

MIN 

5 

7 

9 

9 

13 

12 

28 

32 

30 

30 

29 

38 

30 

25 

27 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

63 

70 

72 

69 

57 

38 

b  1 

65 

65 

78 

81 

81 

72 

64 

60 

MIN 

20 

23 

22 

2b 

19 

10 

18 

23 

24 

26 

35 

39 

4  c- 

35 

20 

RUSH  2  NNE 

MAX 

65 

68 

67 

59 

37 

40 

58 

58 

68 

67 

76 

67 

6  3 

51 

52 

MIN 

27 

28 

28 

3  2 

Q 

22 

28 

RUXTON  PARK 

MAX 

46 

52 

57 

46 

42 

45 

41 

40 

49 

54 

56 

55 

47 

46 

37 

MIN 

1  5 

20 

24 

25 

8 

20 

22 

25 

20 

29 

2  8 

42 

32 

24 

14 

RYE 

MAX 

56 

63 

65 

57 

45 

54 

53 

53 

59 

65 

69 

62 

5  9 

57 

53 

MIN 

26 

28 

31 

30 

1  8 

10 

3  0 

31 

27 

34 

33 

45 

1  8 

33 

2  5 

SAGUACHE 

MAX 

50 

51 

50 

50 

49 

46 

46 

4  6 

48 

5  8 

59 

54 

47 

50 

47 

MIN 

13 

16 

17 

1  7 

1  3 

9 

19 

29 

25 

21 

2  5 

25 

26 

23 

20 

SAL  IDA 

MAX 

51 

60 

62 

58 

52 

54 

51 

47 

53 

6* 

65 

60 

53 

54 

53 

MIN 

16 

19 

20 

2  1 

19 

21 

34 

32 

29 

40 

35 

34 

33 

31 

24 

SEDGWICK   5  S 

MAX 

61 

67 

70 

57 

31 

39 

48 

56 

59 

76 

77 

74 

60 

58 

53 

32 

29 

3  1 

1  3 

6 

30 

33 

36 

38 

33 

27 

StLVERTON 

MAX 

5  0 

48 

49 

50 

40 

42 

39 

40 

45 

50 

42 

43 

4  0 

44 

38 

MIN 

6 

25 

32 

25 

22 

32 

4 

9 

SPICER 

MAX 

36 

38 

40 

38 

36 

39 

40 

32 

37 

46 

50 

46 

40 

41 

40 

MIN 

8 

12 

16 

12 

19 

20 

20 

24 

21 

32 

34 

34 

2  2 

13 

13 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

69 

67 

71 

64 

47 

42 

60 

62 

63 

75 

80 

78 

70 

55 

55 

MIN 

31 

32 

35 

34 

17 

12 

24 

29 

30 

35 

39 

42 

47 

38 

28 

18     19     20     21     22     23    24     25     26     27     28  29 


44  42 

19  21 

66  44  48 

27  26 

72  6* 


37  27 
16  10 


62  51 
25  19 


64  34  41 
21      18  18 


41      39  43 


56  52 

26  26 

39  33  41 

30  27  12 

39  35  38 

31  25 

40  34 


49  39 
32  23 


23     19  10 


52  56  39 

28  30  22 

5  3  44 

15  20 

45  40 

29  25 

41  33  30 

30  23  10 


31  21  14 

41  33  35 

30  22  15 

52  40 
40  32 

48  42 

32  29 

53  45 
36  29 

60  51 

30  19 


38  34 
27  26 


26  25,  19 

48  36 

29  17 

46  37 
31  28  18 

70  64 

17  26 

62  36  51 

30  12  12 

43  32  31 

22  21 

59  47 

25  26  14 

39  39 

25  20 

53  49 

34  28 

47  34  31 
2113  7 

35  30  34 

26  10-9 

40  32  32 
20  18 

68  63 

24  28 


35  34  32 

2  12  13 

56  62  48 

16  27  25 

55  61  57 

15  31  15 

30  28  20 

■2  9  10 

47  50  43 

17  14  14 

48  47  45 
13  18  17 

43  42  36 
1  20  20 

38  42  35 

11  19  23 

42  38  37 

8  22  21 

37  41  36 

8  20  26 

44  42  36 
6  22  26 

44  37  36 

18  25  20 

40  40  36 
10  17  11 

41  43  46 
20  22  28 

42  44  45 

12  13  12 

40  38  35 


19  25 

41  30 

10  19 

41  35 
15  25 

38  35 

15  24 

42  35 

10  26 

41  51 

27  27  30 

43  43  39 
21  29  26 

45  45  43 

25  32  25 

42  35  36 
7  20  9 

45  53  51 

12  21  20 

40  43  42 

13  22  26 

41  35  35 
18  16  14 

36  29  30 

0  19  13 

40  44  39 

18  28  19 

53  58  55 

15  18  12 

47  51  50 

11  14  12 

33  38  34 


13      18  25 


35     34  33 


31      35  23 


53  59  54 
16      20  16 


36      34  37 


58      40  28 


58  46 
13  15 


24     23  29 


50      45  25 


55  30 
17  2 


39     34  26 


37  36 
8  20 


40  40 
14  21 

41  40  45 
6  9 

43  45 

20  20 

47  37  20 
3  4-4 

37  41  41 
18  22  25 

38  31 

20  18 

36  36 
13  24 

37  36  43 
11  20  26 

37  38  39 

0  12 

49  46 

23  29 

43  42 

18  26 

48  45 

21  22 

42  37  15 
10  2  -14 

55  41  30 

21  15 

42  38 

16  23 

37  28  24 

16  2-7 

37  29  30 

-3  7  9 

41  39  39 

21  20 

54  53 


50  28 
10  5 


38     29  36 


48  41 
15  15 


41      40  48 


25  20 
48  40 


32  31 
-10  5 


25  24 
14  12 


55      49  36 


36      23  21 


25     20  13 


26     23  16 


24      17  11 


10 
-  3 


26  33  16 

13  14  -12 

29  15 

10  1  -15 

32  27  19 

17  6 

37  31 

24  17 


30  16  13 

32  13 

-  2  -13 

36  29  24 

24  19-2 

34  21  15 

21  4  0 

36  28  21 


12 
-18 


33 
-  2 


37     26  26 


45  40  33 

29  27 

41  35 

29  20  13 

43  37  29 

27  24  10 


-10  -16  -18 

30  14  6 
11  5-3 

31  28  19 


29  19  19 
15  10-3 

38  33  27 

25  20  2 

30  22  15 
7  4-3 

25  15 


20-  7  -15 

40  20 
6  0-5 

36     33  28 

21-  3 

40     32  17 


13 
-  1 


21  16 
2  -21 


35     20  14 


-22 
13 


27 
-25 


28 
-  7 


35 
-12 


39. 

4 

11* 

8 

52. 

9 

22. 

1 

56. 

7 

' 

11  . 

5 

11. 

2 

46. 

1 

17. 

6 

47. 

4 

17. 

9 

44. 

5 

15. 

2 

43.5 

18, 

9 

1 

14. 

4 

0 

13. 

1 

1 

17 

1 

1 

23 

9 

44 

9 

1* 

6 

24 

4 

45 

8. 

15 

6 

42 

4 

21 

7 

40 

9 

20 

5 

40 

5 

21 

2 

42 

1 

22 

6 

41 

1 

16 

1 

48. 

7 

26 

9 

46 

.7 

24 

.2 

46 

.1 

25 

8 

45 

.9 

16 

.6 

51 

.0 

20 

.2 

38.5 

10 

.5 

41 

.2 

17.5 

39.5 

11 

.3 

43 

.6 

19 

.6 

56 

.1 

18 

.3 

47 

.6 

15 

.9 

40 

.1 

1* 

.6 

48 

.6 

20 

.7 

44 

.3 

15 

.h 

48 

.7 

22 

.0 

45 

.0 

17 

.4 

36 

.9 

7 

.1 

33 

.6 

12 

.6 

54 

.4 

22 

.3 

See  Reiereoce  Notes  Following  Station  i 
-  24  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
FEBRUARY  1962 


Station 


Day  Of  Month 


13     14     15    16  17 


18     19     20     21  22 


23     24     25     26  27 


STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

STRAT  TON    3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 

TELLUR I DE 

TRINIDAD 

TRINIDAD   FAA  AP 

TWO  BUTTES   1  NW 

URAVAN 

VAlLECITO  DAM 

WAGON  WHEEL    GAP    3  N 

WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WATERDAL  E 

WESTCL I FFE 

WETMORE  2  S 

WIGGINS   7  SW 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WRAY 

YUMA 


35     37  40 


65  56  65 
2  8     29     2  8 


45     42  47 


29     29  32 


51  52  54 
18     20  22 


52  50  50 
11     10  13 


37     37  43 


30     35  34 


61  64  69 

25  36  32 

51  62  61 

25  24  29 


12  14  18 

55  63  65 

29  32  37 

53  55  57 

21  20  22 

39  48  43 

16  16  21 

60  67  71 

32  34  31 


45     40  35 


66  59  27 

29  15  10 

58  52  42 

34  14  10 

36  34  35 

4  13  12 

65  45  40 

33  16  11 

41  37  39 


45      44  46 


62  55  55 
32     20  15 


63     28  52 


63     44  42 


54  53  52 
23     22  22 


48     45  45 


42     45  40 


40  35  34 
20     14  13 


62     52  58 


62  52  38 
24     17  20 


49  45  48 

18  13  18 

60  52  55 

33  18  14 

58  30  35 

28  15  11 

39  35  32 

16  11  11 

66  58  40 

32  17  10 

69  60  40 

35  10  12 


3  8     44  46 

21     27  28 


43  51  57 
12     26  27 


25  23  28 

30  30  36 

18  15  18 

61  61  64 

18  28  26 


35     32  34 


43  45  42 
27     25  29 


59     59  65 

32     25  31 


58     59  67 


56     62  63 

22     26  28 


53  50  48 
34     33  34 


45  40  37 
23     28  28 


48     43  42 


36  37  42 

24  21  24 

57  56  60 

38  40  33 

55  50  54 

26  30  27 

46  47  50 

28  32  26 

55  55  62 

26  34  30 

53  58  58 

25  27  25 

28  27  26 

18  19  18 

48  60  62 

23  25  26 

59  59  61 

24  22  28 


43     37  35 


32     32  35 


75  76 
29  28 


75  80  75 
28     39  45 


50  43 
15  26 


55  45 
29  34 


39      41  37 

73  75  72 
32     36  38 


63  65 
36  31 


43     53  52 


32     28  32 


71  68 
39  45 


68     74  68 


58  61  55 
37     32  38 


71  65 
39  34 


31  40  34 
22     26  27 


76     76  75 

29     47  35 


38     40  34 


44      44  45 


60     63  60 


60  58  51 
47  38  32 

56  50  53 

30  32  31 

41  45  44 

26  25  15 

42  37  40 
16  14  3 

39  37  38 

22  18  15 

61  61  59 
44  38  24 

56  52  54 

36  30  20 


30     25  21 


28  29  29 

15  24  10 

72  60  57 

42  31  29 

77  59  58 

39  34  25 


39     32  35 


56     53  27 


65  53 
28  18 


37  29 
11  15 


34  30  23 
24     19  -24 


44      30  34 


61  53  45 
29     28  21 


69  56  45 
24     22  21 


55  44  45 
38     33  21 


40      38  36 


40     41  31 


38      28  30 


58      50  44 


50  45  40 
25     20  17 


46     36  35 


57      48  42 


22  22  16 
20  10-4 


55  50  34 
24     19  10 


57     54  36 


38     40  38 


50     45  36 


28     28  25 


52  54  52 
16     19  14 


28     29  23 


37     32  29 


19      18  29 


15  30  25 

53  61  52 

16  29  18 

46  49  45 

21  33 

37  35 

8  22 

36  32  24 

-10  -  2  -17 

33  32  28 

4  10  16 

49  47  48 

15  19  29 

43  35  28 

13  20  20 

41  40  36 

10  22  12 

45  48  45 

19  22  19 


20     18  13 


53      49  38 


31     29  33 


2  7      44  11 


31      25  22 


50     42  26 


26     20  26 


38     28  38 


55  53  44 
17  13  8 

56  42  31 
12  18  5 

48  48  49 

24  28  27 

37  36  39 

-4  10  24 

34  36  32 

-14  -13  0 

31  25  23 

8  11-7 

49  49  54 

29  20  5 

42  25  15 

11  5-2 

42  36  38 

23  12  5 

52  39  25 

15  21 

42  30  14 

14  6-6 

17  14  17 

4  8  12 

50  45  17 
17  8  8 

49  48  20 


19     13  10 


20 
0-3 


6-2 
25  17 


33 
7-6 


18  1 
0  - 


49  44  32 
31      26  16 


34     27  25 


33     34  27 


22  10 
3-9 


12 

-13  -  9 


36.5 
12.4 

45.4 
15.6 

49.7 
20.0 

31.5 
3.1 

49.1 
18.3 

32.4 
2.4 

40.1 
14.1 

54.5 
24.6 

53.4 
21.4 

52.8 
22.5 

50.1 
27.0 

41.1 
14.8 

38.1 
0.1 

32.7 
10.8 

53.1 
24.8 

43.5 
17.7 

43.3 
17.2 

49.3 
22.0 

44.5 
14.8 

25.2 
11.9 

50.3 
20.2 

51.9 
19.0 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


9BBSB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  • 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°< 

MONTROSE  NO  1  (a) 

EVAP 

.05 

.02 

.03 

.03 

.05 

.04 

.05 

.04 

.04 

.02 

.10 

.  14 

.07 

.03 

.03 

.04 

.05 

.03 

.04 

.04 

.07 

.05 

.07 

.05 

.08 

.05 

.06 

1.41 

WIND 

9 

4 

17 

9 

10 

28 

20 

29 

40 

62 

35 

20 

14 

48 

52 

25 

22 

47 

51 

23 

63 

37 

84 

75 

82 

•10 

946 

a)     PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


S«e  Reference  Notee  Following  Station  jjjd.j, 

-  25  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
FEBRUARY  1962 


Day  of  month 


AKRON  FAA  AP 
ALAMOSA  WB  AP 
ALTENBERN 
ASPEN 


BYERS 

CANON  CITY 
CEDAREDGE 
CHEESMAN 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 
CORTEZ 

CRESTED  BUTTE 
DENVER  WB  AP 

DILLON 
DURANGO 
EAGLE  FAA  AP 
ESTES  PARK 


bNUWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
,SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


5.0 
2 


0.5 
2 


20 
3 


2.0 
20 


8.0 
22 


T 
0.5 


0.5 
19 


1.5 
19 


5.5 
5 

5.5 


0.5 
2 


0.5 
2 


0.5 
1 

0.2 


1.5 
1 

2.2 

8.0 

8 

6.5 
27 

1.5 

2 

1  .  5 


0.5 
13 

1.0 


1.5 

3 


0.1 
3 


0.5 
6 

0.3 


5.0 
0.5 


8.0 
20 


3.0 
22 


0.5 
5 


20 
0.5 


19 
1.0 


3.0 
3 


2.5 
2 


15 
1.0 


4.0 

2 


1.5 
46 


9.0 
54 


3.0 

56 


3.0 

52 


1.5 
T 

6.0 


3.0 
2 

1.0 
2 

0.2 
2.0 


3 

T 

3 

0.3 


4.0 

73 


7.5 

T 


s 

0.5 


0.1 
4 

0.3 


3 

0.3 


0.1 

3 

0.3 


0.5 
4 

0.4 


3.0 
3 


1.4 

5 


1 .  0 

2 


1.9 
T 


2.5 
T 


2.5 
5 


3.5 
4 


0.1 
4 

0.4 


0.1 
7 


FORT  COLLINS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


FORT  MORGAN 
FRASER 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  LAKE  1  WNW 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREY STONE 
GROVER  10  W 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


28 

6 


0.8 
3 


25 
T 


28 
10.0 


32 
7.0 


8.0 
35 


3.0 

35 


3.0 
28 


2.5 
28 


1.5 
31 


1.0 
1 


5.0 
3 


1.0 
1 

6.0 


2.0 
31 


4.0 

4 

T 


1.7 
1 


2.0 
5 

1.0 


4.0 
18 


36 

1.0 
8 

1 

37 
2 


HOLYOKE 
IDAHO  SPRINGS 
JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
KIT  CARSON 
LAS  ANIMAS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 

38 


1.5 
39 


3.0 
33 


0.6 
1 

0.3 


2.5 
35 


2 

1.0 


3.0 
4 


0.2 
2 


3.0 
37 


1.0 
42 


0.5 
1 

0.5 


See  reference  notes  following  Station 
-  26  - 


Index 


Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
FEBRUARY  1962 


LIMON  10  SSW 

MAYBELL 

MEEKER 

MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 


PARADOX 
PARKER  9  E 
PUEBLO  WB  AP 

RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  I  DA 

SEDGWICK  5  S 

SILVERTON 

SPICER 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SUGAR  LOAF  RES 

TRINIDAD  FAA  AP 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

WALDEN 

WESTCLIFFE 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


10.0 
10 


8.015.0 
28 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

FX 

)RT  ( 

:cll 

NS 

3 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

28 

31 

32 

32 

32 

29 

28 

32 

32 

32 

33 

33 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

28 

31.5 

7 

00 

P 

M. 

31 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

36 

40 

41 

39 

37 

37 

37 

33 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

29 

29 

33.2 

6 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

29 

31 

31 

31 

32 

32 

30 

31 

32 

32 

32 

32 

34 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

30 

30 

29 

31.6 

7 

00 

p 

M. 

30 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

33 

35 

39 

38 

36 

36 

37 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

30 

29 

32.5 

12 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

28 

30 

30 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

32 

34 

32 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

31.8 

7 

00 

P 

M. 

30 

34 

32 

31 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

33 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32.0 

24 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

30 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

32.5 

7 

00 

P 

M. 

30 

30 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

33 

33 

34 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

32.5 

36 

Inches 

7 

00 

A 

H. 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

33.8 

7 

00 

P 

M. 

32 

32 

34 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

3  1 

35 

35 

35 

35 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

33.9 

72 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

40 

40 

39 

39 

40 

39 

39 

39 

39 

38 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

39.3 

7 

00 

P 

II. 

40 

39 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

39 

39 

39 

39 

40 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

411 

39.  4 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NON IRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.      SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


FEBRUARY  1962 


FEBRUARY  1962 
G  


STATION  INDEX 


STATION 


AKRON  *  E 

AKRON   FAA  AIRPORT 

ALAMOSA   WB  AIRPORT 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

AMES 

ANTERO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

ARBOL.es 

AROYA  9  NNE 


ASPEN 
AYER  RANCH 
BAILEY 

BIG  SPRINGS  RANCH 

BLANCA 

BOND 

BONNY  OAM 
BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BRECkENR I OGE 

8RI6GS0ALE  2  NW 

6UENA  VISIA 

BURL  I NG TON 

BURL [NGTON  12  NNE 

SUTLER  RANCH 

BYERS 

CAMPO  11  WSW 
CANON  CITY 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 
CENTER 
CHEESMAN 
CHERAW 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 

CHIMNEY  ROCK 
CIMARRON  3  SE 
CLIFF  LAKES 
CLIMA*  Z  NW 
COALDALE   1  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 
COLORADO  NAT  MON 
COLORADO  SPRINGS  WB  I 
COLUMBINE 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

CUCHARAS  OAM 

CUMBRES 

DEERTPAIL 
!  DELHI 

DEL  NORTE 
'  DELTA  1  E 

DENVER  WB  AIRPORT 
iODENVER  WB  CITY 
DILLON 

OOHERTY  RANCH 
DOLORES 
DURANGO 
EAOS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
E ASTONV I LLE  1  NNW 
E ASTONV I LLE  2  NNE 

EASTONV I  LLE   3  NW 

EASTONV I LLE  6  WSW 
I  ECKLEY 
I  EDGEWATEP 

ELBERT  2  WNW 

ELBERT   3  SE 

ELBERT  A  SSW 

ELBERT  6  5SE 

ELBERT  6  S 

ELBERT  8  SW 

ELECT9A  LAKE 
ELK  CREEK 
E5TE5  PARK 
EVERGREEN 
EVERGREEN  2  SW 
EVERSOLL  RANCH 
F AI RPLAY 
FLAGLER  2  NW 
FLEMING  1  S 
FORDEP  8  S 

FORT  COLLINS 
'  FORT  LEW  I S 
!  FORT  LUPTON  1  N 

FORT  MORGAN 

FOUNTAIN 

FOWLER 

ERASER 

FRUITA  2  N 

GARDNER 

GATEWAY   1  SW 

GENOA 

GEORGETOWN 
!  GLENWOOO  SPRINGS  1  N 
I  GORE  PASS  RANCH 
1  GRANADA 
GRAND  JUNCT ION  WB  AP 
GRANO  LAKE   I  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  OIVIDE   12  SE 
GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

GREENLAND  8  SE 
GREENLAND  9  NE 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREYSTONE 
GROVER  10  W 
GUFFEY   10  SE 
GUNNISON 


HAMILTON 

HARTSEL 
HASWELL 
HAWTHORNE 
HAYDEN 
HERMIT   7  E  SE 
HOEHNE 
HOLLY 
HOLYOKE 
HOT 
HOYT 


1071 
1121 
1126 


SPRS  2  Sw 


HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
I DAL  I A 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  S  SW 
JOES 

JOHN  MART  IN  OAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 
KARVAL 


0109  WASHINGTON 
Oil*  WASHINGTON 
O130  ALAMOSA 
0183  BOULDER 
02 14  GARF IE  LD 

SAN  MIGUEL 
LINCOLN 
02631  PARK 
0304  CHEYENNE 
0307  ARCHULETA 


0370  PITKIN 
0437  EL  PASO 
0454  PARK 
0712  EL  PASO 
0776  COSTILLA 
08iq  EAGLE 

BOULDER 

BOULDER 
KIOWA 
LAS  ANIMAS 
09091  SUMMIT 
WELD 
CHAFFEE 
KIT  CARSON 
KIT  CARSON 
US7j  PUEBLO 
1179  ARAPAHOE 


K  IOWA 

BOULDER 

ROUTT 

MINERAL 

PROWERS 
PHI LL I  PS 
GRAND 
MORGAN 


CLEAR  CREEK 


YUMA 
SENT 

CLEAR  CREEK 
SEDGWICK 


1268  BACA 

1294  FREMONT 

1384  SAN  JUAN 

1401  DOUGLAS 

1140  DELTA 

14S81  SAGUACHE 

1528  JEFFERSON 

1539  OTERO 

1547  ARAPAHOE 

1564  CHEYENNE 

157Cj  ARCHULETA 

1609  MONTROSE 

16***  R 10  BLANCO 

1660  EAGLE 

169?  FREMONT 

1713  GUNNISON 

'  1741  MESA 

1772  MESA 

1778  EL  PASO 

1792j  ROUTT 

1B861  MONTEZUMA 

1928  MOFFAT 

1959  GUNNISON 

197(jl  TELLER 

20*0  HUERFANO 

204B'  CONEJOS 

2162  ARAPAHOE 

2178  LAS  ANIMAS 

21B4!  RIO  GRANDE 

2192  DELTA 

2220  DENVER 

2225  DENVER 

2201  SUMMIT 

23121  LAS  ANIMAS 

23261  MONTEZUMA 

2432  LA  PLATA 

2446,  KIOWA 

2454  EAGLE 

2494  EL  PASO 

24961  EL  PASO 

2497^  EL  PASO 

1  2501  EL  PASO 

25351  YUMA 

25  57]  JEFFERSON 

2595  ELBERT 

2597  ELBERT 

2598  ELBERT 
2600'  ELBERT 
2601'  ELBERT 

i  2603;  ELBERT 

2624  LA  PLATA 

2633  JEFFERSON 

2759  LARIMER 

2790  JEFFERSON 

2795  JEFFERSON 

2803  BACA 

2814  PARK 

2932  KIT  CARSON 

2944  LOGAN 

2997  LINCOLN 

I  3005  LARIMER 

3016  LA  PLATA 

3027  WELD 


3113  GRAND 

3146  MESA 

3222  HUERFANO 

324b  MESA 

3258  LINCOLN 

3261,  CLEAR  CREEK 

1  3359  GARFIELD 

!  3423|  GRAND 

3477  PROWERS 

1  3489  MESA 

3496  GRAND 

3500  GRAND 

3539  MOFFAT 

35411 


3546'  WELD 
3579  EL  PASO 
3584  DOUGLAS 
3592  SUMMIT 
3609,  MOFFAT 
3643  wELO 
3656;  FREMONT 
3662  GUNNISON 

3738  MOFFAT 


LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP 

SPECIAL 

3   40  09 

1 0  i  0  9 

4538 

R       A       FIELD  ST A 

3  40  07 

103  10 

4582 

MID 

FED   AVIATION   AGENC  Y 

5   37  27 

105  52 

7536 

Mil 

M  1  [ 

u  s  weather  Bureau 

4  40  12 

105  3: 

8500 

bP 

bP 

H  LESTER  COATS 

2  39  30 

108  23 

5690 

5? 

5P 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

2  37  54 

107  55 

8701 

5P 

WEST  COLO  POWER  CO 

1   38  54 

103  39 

5420 

bf 

BEN  H  MARSHALL 

4  39  00 

105  53 

8932 

5P 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

3  38  51 

102  11 

4013 

JOSEPH  H  PFOST 

2  37  01 

107  25 

6175 

SP 

bP 

bp 

MRS  BETTY  M  SEIBEL 

1   38  59 

103  06 

4900 

IP 

Clark  wR ight 

2    40  14 

108  54 

2  39  11 

106  50 

7913 

6P 

1   39  01 

104  36 

7232 

a  a 

RALPH  J  AYER 

4I  39  24 

106  29 

7733 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1   38  52 

104  19 

6035 

ARTHUR  H  NUTT 

5  37  26 

105  ;i 

bP 

5P 

LlNDEL  J  HUDSON 

2  39  53 

106  42 

6700 

3  39  38 

102  11 

3647 

7A 

7A 

4  40  01 

105  16 

5400 

THOMAS  L  PLATT 

4  40  01 

105  17 

5386 

CP 

eP 

M 

CITY  OF  BOULDER 

1    38  27 

102  27 

3925 

8A 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

1   37  01 

103  53 

6292 

5P 

SP 

CHARLES  S  MITCHELL 

2)  39  29 

106  02 

9559 

SP 

MRS  ELVA  J  EnyEART 

-J  40  39 

104  JO 

4B75 

U  S  FOREST  SERVICE 

ll  38  51 

106  08 

7954 

LLOYD  R  SwEDHIN 

y  39  is 

102  16 

4171 

RALPH  C  B1NARD 

3!  39  28 

102  09 

4??0 

SHIRLEY  M  JAMES 

ll  38  02 

104  28 

4850 

bP 

MRS  WINIFRED  ORR 

J  39  43 

104  13 

5207 

6P 

*p 

HARRY    W  NEWTON 

1   37  03 

102  45 

4329 

6P 

JESS  L  PERKINS 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

a  37  40 

107  48 

WEST  COLO  POWER  CO 

4   39  22 

104  52 

6250 

US  SOIL  CON  SERVICE 

Z|  38  54 

107  56 

6175 

S<> 

5P 

PH  I  L  1 P   R  AUST 

5,  37  45 

106  07 

BP 

WILLIAM  8  SUTLEY 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

SIMON  0  SCHULTZ 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3|  38  49 

102  21 

4250 

4P 

CARL  A  LOVELL 

J  37  12 

107  IB 

6560 

3P 

5P 

JOE  HENDERSON 

2  38  24 

6P 

CARL   E    MC  MlLLEN 

U    S  WEATHER  BUREAU 

2!  39  23 

106  12 

1  1  300 

UP 

: 

HIGH  ALT ITUDE  OBS 

1'  38  23 

105  47 

6525 

2  38  26 

106  46 

8000 

HA 

a  A 

fs 

HAROLD  F  KREUGER 

2    39  14 

107  58 

6137 

5P 

5P 

2  39  06 

108  44 

5790 

5f> 

SUPT    COLO  NAT  MON 

104  42 

6173 

M  1 

JS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  40  b) 

106  58 

8699 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

I   37  21 

10B  34 

6177 

5P 

5P 

MONTEZUMA  VAL  IRR1G 

i  40  31 

107  33 

6247 

I  IF 

1  IP 

c  M 

2  38  52 

106  58 

8855 

5P 

5P 

C  H 

1    38  52 

106  18 

8500 

: 

c 

ARCHER  B  CRISP 

5  37  01 

106  27 

10018 

s 

4  39  37 

104  03 

5183 

c 

1   37  38 

5090 

5F 

5   37  40 

SF 

2j  38  45 

109  03 

5125 

■  ' 

6P 

W  D  PRESTON 

4  39  46 

104  53 

5292 

MID 

Mil 

C  HJ 

S  WEATHER  BUREAU 

4  39  45 

105  00 

5221 

M|D 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2,  39  37 

4P 

BOARD  OF   WATER  COMM 

MRS  M  A  CROWOER 

9A 

LLOYD  C  PYLE 

t.P 

l" 

wILLARO  C  ROBERTS 

Mid 

C  H 

FED  AVIATION  AGENCY 

CARL  R  GUY 

4  39  0  5 

7270 

1 

HUGH  T  KELLY 

4  39  06 

104  36 

7000 

c 

RALPH  H  EVANS 

10A1 

DARWIN   0  WOOLLEY 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

AMC  OF  DENVER 

FRANK   R  KELLY 

9A 

EARL  RAMEY 

8A 

HUGH  MUNDY 

c 

leland  p  QLKJER 

BP 

MRS  MAUDE  M  STICKNEY 

4  39  07 

104  3  7 

7240 

5P| 

C  M  COLE 

2  37  33 

107  48 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

c 

SAMUE  L  J  HARG I S 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3P 

chamber  of  commerce 

RAY  S  FLEMING 

1   37  02 

! 

6p| 

J  C  EVERSOLL 

SP 

SF 

A  E  GAINES  JR 

6P 

1   38  33 

103  41 

4739 

6P 

6P 

: 

MELVlN  B  SAVAGE 

4;  AO  35 

105  05 

5004 

7P 

7P 

7PCGH 

COLORAOO    STATE    UN  I V 

5P 

5P 

5F 

5P 

8A  8A 

GT  WEST    SUGAR  CO 

7*1 

c 

ARTHUR  E  ORCuTT 

104  02 

4338 

7A 

2  39  57 

105  50 

f>P 

6P 

2  39  11 

6P 

r>F 

1    37  46 

105   1  1 

6970 

6P 

2  38  40 

108  59 

4562 

" 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

3  39  17 

103  30 

5599 

4  39  42 

5P 

51 

5P 

SP 

RADIO  STATION  KGLN 

2  40  09 

5P 

SP 

2  39  07 

MIC 

31 

US  NAT  PARK  SERVICE 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

=  h 

5   37  43 

105  32 

8120 

5F 

5(H 

GREAT    SAND  DUNES  NM 

4  40  26 

104  41 

4648 

SJ 

8J 

c 

GT  WEST   SUGAR  CO 

c 

FRANK    A  ROGERS 

c 

KELSEY  POTTENGER  JR 

5F 

SF 

6F 

6  F 

5F 

5F 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

6230 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

4  39  02 

106  48 

8866 

C  H 

MR 

1   38  27 

103  10 

45  35 

105  17 

5923 

2  40  -30 

107  15 

6337 

6f 

61 

5  37  46 

107  08 

9001 

5F 

5F 

1  37  17 

104  23 

5720 

: 

Eugene  s  philpott 

1    38  03 

102  07 

3393 

]  40  35 

102  18. 

3746 

6P 

2  40  03 

106  09 

7800 

bf 

c 

4  40  00 

4995 

c 

MRS   BERTHA   W  MEYER 

1  39  08 

103  28 

5034 

: 

4  39  45 

105  33 

7569 

b 

5 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  39  42 

102  17 

b 

THEODORE  W  CLARK, 

2   37  08 

107  38 

6424 

5f 

5 

CONSOL  UTE  AGENCY 

2   39  05 

106  37 

10  550 

twin  lakes  r  +  c  co 

4200 

MRS  RUTH  E  SNY0ER 

1  38  05 

102  57 

3814 

4 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4  39  46 

105  51 

10324 

51 

board  of  water  comm 

4  41  00 

102  15 

3469 

5 

5l 

MUNICIPAL   PWR  PLANT 

1  38  44 

103  32 

5130 

7 

EMANUEL   S  INNESS 

STATION 

INDEX  NO. 

U 

L 

COUNTY  i 
c 

LATITUDE 

LONGITUDE 

LTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ELEV  J 

TEMP. 

PRECIP. 

1 

SPECIAL 

KASSLER 

4452 

JEFFER  SON 

4  39  30 

106  06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

WELD 

MISS   THY R A  M  NELSON 

KIM   15  NNE 

LAS  ANIMAS 

ROBERT  L  PLATT 

ELBERT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  5  SE 

ELBERT 

CLARENCE  WHEELER 

ELBERT 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA  5  SSE 

ELBERT 

E  M  LAWRENCE 

K  I  T  CARSON 

CHE YENNE 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

KUTCH  6  SSE 

JAMES  R  P1CKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

OTERO 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

HINSDALE 

2    3  8  ...1 

107  19 

8890 

5P 

MRS  EMMA  L  LISKA 

LAKE  GEORGE  8  SW 

5P 

CHARLES  J  DAVIS 

LAKE   MORA |NE 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

PROWERS 

CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

LE AOV  I  LLE 

FRED  H  VAN  PELT 

ALBERT  L  INDSTROM 

PUEBLO 

LIMON   10  SSW 

ELBERT 

S  G  PETERSON 

L1M0N 

b-Jl7 

L  INCOLN 

1    39  16 

103  41 

5  360 

MIO 

MIO 

MRS  OOROTHY  A  BELL 

RIO  BLANCO 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

BOULDER 

GT  WEST   SUGAR  CO 

60UL0ER 

LONGS  PEAK 

L AR 1  ME  R 

u  s  weather  bureau 

LOS  pinos  pass  1  SE 

SAGUACHE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MANASSA 

CONEJOS 

MANASSA  HIGH  SCHOOL 

MONTE  ZUMA 

REV  DAVID  R  NEUMAN 

MANITOU  SPRINGS 

MARVINE 

si,.  9 

RIO  BLANCO 

GUY  M  STEALEY 

MA YBELL 

5446 

MOFFAT 

2  4p  31 

108  05 

5920 

JOHN  P  WIESE 

5484 

SS 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

5531 

MONTEZUMA 

;  H 

PARK    SUPER  1 N TENDS NT 

5695 

EARL    J  MILL IGAN 

MONTE   VIST A 

5706 

RIO  GRANDE 

MONTROSE    NO  1 

5711 

MONTROSE 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

MONTROSE 

UNCOMPAHGRE  V  w  u  A 

MONUMENT    2  WSW 

51  !< 

U  S  FOREST  SERVICE 

■  MORR I  SON  1  SW 

576' 

JEFFERSON 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MUL.E  SHOE  LODGE    1  SSE 

HUERFANO 

JOHN  A  ZEMBER 

NEW  PAYMER 

5922 

4  40  36 

103  51 

4783 

: 

RACHEL  E  BARKER 

NORTHDALE 

5970 

DOLORES 

MRS   1   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5991 

LAS  ANIMAS 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

SAN  MIGUEL 

JOSEPH  L   H ANN  1 GAN 

6  3  2  * 

WELO 

LLOYD  A  GIFFIN 

CROWLEY 

TWIN  LAKES  R  *  C  CO 

619i 

WASHINGTON 

E  E  LINDGREN 

6203 

OURAY 

LAWRENCE  C  OUIST 

PAGOSA  SPR 1 NGS 

(,258  ARCHULETA 

GLEN  0  EDMONDS 

6266 

MESA 

PUBLIC  SERVICE  CO 

P 

6271 

HINSDALE 

2  37  30 

107  10 

7721 

5P 

JOHN  W  TAYLOR 

6299 

PHILLIPS 

L,EE  W  SCHNIEOER 

PAON 1  A 

DELTA 

TED  S  CRAWFORD 

631! 

MONTROSE 

CHALMER  M  GARdER 

PARKER   9  E 

G  1 2  6 

ELBERT 

SP 

LOUIS  D  RuGGLES 

PARSHALL   10  5SE 

6342 

GRAND 

3P 

jonas  a  Russell 

PENROSE   3  NNw 

6410 

FREMONT 

BA 

BEAVER  PARK  CO 

GUNNI SON 

61 

ROBERT  A  RAY 

PL  AC  E  R V  I  LLE 

SAN  MIGUEL 

PLATORO  DAM  1  w 

t 

CONEJOS 

U   S   BUR   RECLAMAT ION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

MONTEZUMA 

2  37  35 

108  48 

6  860 

: 

DON  W  CLEVER 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

6740 

PUEBLO 

MID 

MIC 

u  s  weather  Bureau 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6743 

PUEBLO 

7A 

COL  WTR  CONT  BOARD 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

6763 

PUEBLO 

8A 

MRS  OPAL   J  WATERS 

P YR AM  ID 

679' 

ROUTT 

RALPH  B  WINTER 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RANGELY 

RIO  BLANCO 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

REO  FEATHER  LAKES  6  SE 

693C 

LARIMER 

5P 

MRS   B  M  MC  CARTHY 

Tor 

DOLORES 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE  2  ENE 

I 

5P 

r 

MRS  L  M  THOMPSON 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

705C 

HINSDALE 

5  37  43 

107  16 

9495 

ROLLIN  LUNTEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

CONEJOS 

5'  37  05 

106  16 

8562 

\ 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  ROCKY  FORD  2  ESE 

7161 

OTERO 

4178 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7281 

EL  PASO 

MID 

ROBERT  6  RAPP 

730S 

EL  PASO 

COLO  SPGS  WIS  WORKS 

7315 

PUEBLO 

JAMES  MC    F A RL AND 

SAGUACHE 

733 

SAGUACHE 

5P 

CLARENCE  R  1CKE5 

737C 

CHAFFEE 

5P 

Chamber  of  commerce 

SAN  LUIS 

742E 

COSTILLA 

MRS  N£A  G  GALLEGOS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

745C 

MINERAL 

WINDSOR  KUCHLER 

SAPINEOO  8  E 

7455  GUNNISON 

2  38  29 

7720 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 

SARGENT  S 

7460'  SAGUACHE 

106  26 

6P 

BERNARD  IRBY 

SEOALIA  4  SSE 

7S10  DOUGLAS 

mrs  Gwendolyn  nichols 

SEOGWICK  5  S 

7515  SEDGWICK 

a 

LAYTON  0  MUNSON 

SE 1  BE  RT 

KIT  CARSON 

FQSHA  s  GORTON  JR 

SHAW  6  SSE 

7557  LINCOLN 

CHARLES  E  SCHOONOvER 

SHOSHONE 

7618  GARFIELO 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7b48  BOULDER 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUB  7b50  CONEJOS 

s  l  trout  club 

S 1LVERT0N 

7656    SAN  JUAN 

5P 

C  H 

ROBERT  K  WYMAN 

7664!  ELBERT 

1   39  09 

104  05 

6020 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

JACKSON 

5Pl 

SPRINGFIELD 

7862.  BACA 

7*i 

HERBERT    0  MANN 

:  SPRINGFIELD  7  wSw 

T8661  BACA 

spI 

SE  COLO  6RCH  EXP  STA 

1  SPRINGFIELD  8  S 

BACA 

8A1 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936  ROUTT 

SS 

STERL  ING 

7950  LOGAN 

8A 

GT  WEST    SUGAR  CO 

5T0NI NGTON 

7992  BACA 

5P 

MR  S   ARM  I LDA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008)  KIT  CARSON 

ti 

ARTHUR  PAUtLER 

|  SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

80641  LAKE 

bP 

JOHN  S0D1C 

SUMMITVILLE 

809, 

RIO  GRANDE 

5  37  26 

106  36 

11350 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TACOMA 

815' 

LA  PLATA 

IVAN  A  AMBROSlER 

T A CONY  7  SE 

ftl  5 

PUEBLO 

TAYLOR  PARK 

8184  GUNNISON 

5P 

TELLURIDE 

82  0< 

SAN  MIGUEL 

TERCIO  4  NW 

822 

LAS  ANIMAS 

;  TRINIDAD 

8429,  LAS  ANIMAS 

5 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

B434I   LAS  ANIMAS 

FED  AVIATION  AGENCY 

TOUT  LAKE 

8454  SAN  MIGUEL 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

8468   LAS   ANIMAS  \ 

6 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

BSO 

LAKE 

ll  39  05 

106  19 

9300 

7 

TWIN  LAKE  R  ♦  C  CO 

TWO  6UTTES  1  NW 

951 

BACA 

61 

6 

LINCOLN  R  NUTT 

URAVAN 

85 1 

MONTROSE 

2  38  22 

108  44 

5015 

5 

UNION  CARBIDE  CORP 

VALLEC I  TO  DAM 

LA  PLATA 

b 

U  S  BUR  RECLAMATION 

87; 

KIT  CARSON 

3  39  18 

102  44 

4500 

7 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

B74 

MINERAL 

i    3  7  4fl 

106  50 

8500 

7* 

1 

7* 

C  H 

GEORGE  A  WINTZ 

WALOEN 

8756.  JACKSON 

4    4,  44 

106  16 

8099 

SP 

5( 

D  M  DONOHOE 

WALSENBuRG  POWER  PLANT 

878L  HUERFANO 

1    37  37 

104  48 

6221 

5P 

5F 

: 

WALSENBURG  UTILITIES 

WATERDALE 

LARIMER 

4  40  25 

105  12 

5200 

5F 

5f 

P  H  BOOTHROYD 

WESTCL IFFE 

CUSTER 

105  29 

7860 

5P 

5 

M  0  RANK  IN 

WET MORE  2  S 

898 

CUSTER 

1  38  13 

106  06 

5P 

5F 

MRS  NE IT  IE   R  BREECE 

WHITE  ROCK 

899 

PUEBLO 

I   37  52 

104  07 

4725 

c 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

902 

WELD 

4  40  09 

104  11 

4710 

5P 

5F 

bt 

EDWARD  H  EPPLE 

WILCOX  RANCH 

904 

DELTA 

2  38  55 

107  32 

5950 

e 

Anton  majnik  jr 

WINOSOR 

914 

WELD 

4  40  29 

104  54 

4696 

a 

GT  WEST    SUGAR  CO 

WINTER  PARK 

917 

GRANO 

2  39  54 

9058 

8 

H  L  MC  PETERS 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

918 

5  37  29 

106  47 

a 

COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

918 

MINERAL 

2  37  29 

9425 

a 

COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 

WOOOLAND   PARK    8  NNW 

921 

TELLER 

4  39  06 

106  05 

7760 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

i  40  04 

102  13 

3575 

5F 

5 

HARLAN  A  Z10N 

926 

ROUTT 

2  40  09 

106  54 

7890 

5 

CHARLES  R  SIMON 

929 

102  44 

4120 

4F 

YUMA  POLICE  DEPT 

NEW  STATION 

LITTLE  DOLORES  2 

504 

MESA 

2  38  59 

106  53 

6450 

7f 

JOHN  W  WESCOTT 

ARKANSAS ,      2  COLORADO,      3  KANSAS,     4  PLATTE,     5  RIO  GRANDE. 


REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,   but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Grou nd"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in  — 
elude  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,    sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published     later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

N©  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter     located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,    the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,      less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time     of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ONTINUED 


COLORADO 
MARCH  1962 
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Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  83°  on  the  28th  at  Burlington. 
Lowest  Temperature  -39°  on  the  14th  at  Fraser. 

Greatest  Total  Precipitation  4.45  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 

Least  Total  Precipitation  Trace  at  Kauffman  4  SSE. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.37  inches  on  the  30th  at  Rye. 

Greatest  Total  Snowfall  98.0  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 

Deepest  Snow  on  Ground  114  inches  on  the  llth+  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DELHI 

DEL  NORTE 

.57 
.21 
1.61 
.60 
.77 

T 

.09 
.29 

T 

.02 
.29 

.03 

T 
T 

T 

.0  2 
.07 

T 

.18 
.08 
.13 

.02 

.04 

T 

.  LA 

.10 

.03 
T 

.08 
.14 

T 

.16 

T 

.02 
.31 

T 

.22 

.19 

T 

T 

T 

T 

•  03 

.50 
.56 

T 

DELTA  1  E 
DENVER  W8  AP 
DENVER  WB  CITY 
DILLON 

DOhERTY  RANCH 

/  IB 
R 

.  19 

.52 
.46 
.55 
.22 

T  .09 

T 

T 

.01 
T 

.07 

T 

.01 
.03 

T 

.05 

.15 
.11 
.09 
.05 

.01 

T 
T 

.01 

I 

T 

T 

.02 
.01 
.11 

T 

.01 

T 

.01 

.03 
T 

.07 

.04  .11 
•01  .16 
.02 

•  16 
.12 
.03 
•22 

.07 
•  06 

DOLORFS 
DURANGO 
EAD5 

EAGLE  FAA  AP 

E ASTONV I LLE   1  NNW 

1.26 
.67 
.53 
.31 
.37 

.01 
.01 

.01 

T 

T 
T 

.02 

.08 

.53 
.40 

T 
T 

.27 
.03 

.17 

.01 

.04 
.09 

T 

T 

T 

.26 
.15 

T 

•  06 
.01 

•  15 
.01 

.03 

T 

T 
T 

.11 

•  23 

T 

•  IS 
.01 

T 

T  T 

.01 

•03 
.25 
•  13 

.03 

E ASTONV  J  LLE  2  NNF 
E ASTONV I LL E  6  WSW 
EDGEWA  TER 
ELBERT  2  WNW 
ELBERT  3  SE 

.37 
.33 
•  03 
.73 
.40 

T 

.33 

T 

.10 

.22 
.21 

T 

.20 

T 

.03 
T 

.15 
.12 

.30 
■20 

T  | 

ELBERT  A  SSW 
ELBERT  4  S 
ELBERT  8  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 

//ft 

.67 
.51 
.39 
2.20 
.46 

T 

.18 

.04 

.05 

T 

.10 

.15 
.09 
.90 
.07 

.33 
.01 
.  10 

.  18 

.10 

T 

.12 

.15 

.65 
.02 

.09 
T 

.16 

.30 
.21 
.20 

.05 

EVERGREEN 
FAIRPLAY 
FLAGLER  2  NW 
FLEMING  1  S 
F ORDER  8  S 

II 

.90 
.19 
.94 
.96 
.48 

.01 

.14 

T 

.23 

.01 
T 

T 

.20 
.11 

.50 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.20 

T 

.71 

T 

.05 

T 
T 

T 

T 

.05 

T 

T 
T 

.03 
.42 

T 

•20 
.17 
T 

.43 

T 
T 

.03 

FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  1  N 
FOR T  MORGAN 
FOUNTAIN 

.55 
.67 
.32 
.33 
1.17 

T 

.02 
T 

T 

T 

.08 

.14 
.24 

T 

.27 

.07 

•  02 
.08 
.03 

•  62 

.01 
•  02 

.05 

T 
T 

.04 

•  01 

.22 

.14 
.06 
T 

.03 

•  11 
.03 
.39 

.15 
•  05 
T 

FOWLER 
FRASER 
FRUITA  2  N 
GARDNFR 
GATEWAY   I  SW 

.95 
1.08 
•  06 
.63 
.69 

.06 
T 

.01 

.17 

T 

.02 
.02 

.08 

T 

.02 
T 

.15 

T 

.20 

.19 

•  22 

T 

T 

T  .02 

.05 

T 

■  01 
.02 
.0 
.03 

.02 
.02 

T 

.02 
T 

.41 

.2! 

T  .02 
.02 

•6f 

•  01 

•  8( 

.07 
T 

GENOA 

GEORGETOWN 

GLFNWOOD  SPPINGS   1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 

//R 

.90 
.44 
.60 
D  .35 
.28 

T 

.05 
.05 

.01 

.  10 
.08 

.02 

T 

D«  10 

T 

.12 
.02 

T 

.14 

.08 
.06 
.07 

T 

.06 
.03 

T 

T 

T 

.02 

T 

.45 

T 

.04 
T 

.08 
•  0< 
■  0! 

.14 

T 
T 

.03 
.01 
.09 

.12 

.4« 

•0' 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 
GRAND  LAKE   1  WNw 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT   SAND  DUNES  NM 
GREELEY 

.86 

.57 
.16 

.03 

.07 
.06 

T 

.01 

.08 
.05 

.05 

.03 
T 

■  11 

.40 
.16 

T 

.20 
.12 

.08 

.04 
.0* 

T 

.02 
.10 

•  0< 
■  0< 
•01 

.02 

T 

.01 

•01 

.06 

.03 

T 

•  3! 
T 

T 
T 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GROVER  10  W 
GUFFFY   10  SF. 
GUNNI SON 
HAMILTON 

.41 
.16 

•  33 
.?t> 
.73 

.03 
.49 

T 

.06 

.03 

T 

T 

.05 

.07 
T 

T 

.12 

T 

T 

.12 

.03 
T 

T 

T  T 

.06 
.06 

.0* 

.07 
.06 

.02 
.02 

.1C 

.01 
.06 

T 

■03 
•  3( 
.03 

T 

HART  SE  L 
HA  SWELL 
HAWTHORNE 
HAYOEN 

HERMIT   7  ESE 

.17 
.42 
.77 

.4( 

1.45 

T 

.10 

T 

.08 

.03 
.65 

.06 

T 

T 

.16 

•  14 

•  30 

.02 
.07 

T 

T 
T 

T 
T 

.12 

T 

T 

.40 

• 

•01 
.31 
.5' 

•1< 

T 

HOLLY 
HOLYOKE 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 
IDAHO  SPRINGS 
I  DA  L  1  A 

.29 
1.12 

.51 
.70 

T 
T 

T 

.26 

T 

T 

T 

.22 
•  12 
.13 

T 

.04 
.06 

T 
T 

.  1 

•  01 

.13 
.70 

•o; 

T 

.03 
•  16 

.33 

.02 
T 

■Of 

.27 

T 

.11 

T 

•  11 
.1 

T 
T 

IGNACIO  1  N 
JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 
KARVAL 

.54 
.37 
1*12 
.57 
.43 

.19 

.09 

.03 

.04 
.07 

T 

.02 
.10 

.20 
.33 

.01 
.05 
.16 

.13 

T 

.08 

•o; 

•  0( 

•2; 

.02 

.14 

T 

•  32 
.05 
.34 

•0 
.0' 
.0. 
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KAUFFMAN  4  SSE 
KIOWA  5  SE 
KIOWA  4  SW 
KIT  CARSON 

.t? 
T 

.37 
.3< 

•  04 

.03 
.03 

.02 
T 

.03 
T 

.02 

.11 
.12 

T 

.42 

.18 
T 

T 

•2' 
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•  3 
.2 

T 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAKF  GFORGF  8  SW 

LAKE  MORAINE 
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.22 
.57 
.17 
1.35 
.34 

.04 

.08 
.05 

T 
T 

T 

■  1C 
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T 
T 

.57 

.01 
.06 
T 
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•ii 

.01  .01 
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T 
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.01 

•  1 
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T 
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19 
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 L 
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 1  

27 

28  |  29 

 1  l_ 

30 

31 

AS  ANIMAS 

•  61 

.09 

T 

•  56 

EADVILLE 

.75 

.01  .13 

.01 

.  14 

.02 

.03 

T 

•  02 

.01 

.14 

T 

T 

.05 

•  19 

T 

1  .  27 

.09 

■  54 

T 

•  13 

•  07 

.07 

.22 

.05 

IME  J  SE 

.90 

.04 

.75 

.11 

IMON  10  SSH 

•  37 

T 

T 

.05 

.13 

T 

.19 

T 

J  MM 

•  3* 

.07 

T 

.01 

.12 

i 

•  03 

•29 

.04 

ITTLE  MILLS 

•  29 

.11 

.02 

.02 

.06 

.05 

T 

T  T 

ONGMONT  2  ESE 

•  30 

T 

•  12 

.14 

04 

IANASSA 

•  23 

.01 

•  22 

IANC0S 

1. 11 

.02 

.01 

.02 

■  09 

.32 

•  13 

.05 

.07 

.08 

.04 

.24 

•  04 

IARVINE 

.99 

•  03 

T 

T 

.27 

.21 

.09 

T 

•  23 

.07 

.06 

•  03 

IAYBELL 

•  AS 

•  06 

T 

.09 

.02 

.03 

T 

•  25 

T 

T 

.79 

.17 

.10 

T 

•  01 

IESA  VERDE  MP 

1  .33 

T 

T 

.80 

.  1  2 

.07 

.08 

T 

.26 

WNTE  VISTA 

•  63 

T 

T 

T 

T 

.09 

WNTROSE  NO  1 

•  19 

T 

•  01 

T 

.08 

.05 

tOMTROSE  MO  2 

•  15 

•  01 

•  01 

T 

.  1  3 

tONUMENT  2  WSW 

D  1  .20 

T 

.30 

.0  1 

.17 

.  04 

T 

T 

03 

42 

T 

IORTHDALE 

•  19 

T 

T 

.14 

.04 

.03 

T 

.14 

KWTH  LAKE 

1.72 

7 

.05 

.o: 

.02 

.Oi 

.30 

.06 

.03 

.  1  1 

.06 

1  .05 

(OR WOOD 

•  52 

• 

.46 

T 

.04 

.02 

JRDWAY 

.75 

.15 

.50 

.10 

•  39 

.13 

.13 

•  03 

•  07 

.03 

>URAT 

1.27 

.07 

.03 

T 

T 

.05 

T 

T 

.08 

.03 

T 

.25 

.61 

.15 

»A60SA  SPRINGS 

1  ,?9 

•  19 

.26 

.05 

.08 

.15 

.03 

.17 

.36 

'ALISADE   1  S 

.  1  1 

T 

.04 

T 

T 

•  02 

•  05 

>AL ISAOE  LAKE  2  SSE 

1.19 

T 

•  54 

.04 

•  26 

T 

.15 

.15 

.05 

>A0N1A 

.45 

.0* 

.05 

.05 

.06 

.  1  2 

.  1 1 

.02 

»ARADOX 

•  39 

■  OB 

.03 

.03 

.25 

»ARKER  9  E 

.28 

T 

T 

•  10 

T 

T 

■  IB 

T 

■ARSHALL   10  SSE 

•  63 

06  T 

•  09 

•  01 

.07 

•  11 

T 

.02 

.04 

.  0  } 

.01 

* 

.  10 

.05 

*FMROSE   3  MMW 

•  33 

•  33 

.90 

.10 

■  10 

•  30 

.15 

.05 

•  20 

PLACERVIU.E 

.23 

.10 

.05 

.06 

.02 

»UEBL0  WB  AP  //R 

.95 

.29 

.38 

•  2B 

T 

PUEBLO  CITV  RES 

•  46 

T 

•  45 

.01 

PUEBLO  ORDNANCE  Of POT 

.59 

•  23 

T 

•  23 

.13 

•         .29  .29 

T 

T 

.  56 

T 

T  T 

T 

RANGELT 

.37 

.07 

.03 

.27 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

1.20 

.05 

.02 

T 

T 

.64 

.19 

T 

T 

.10 

T 

.  1  1 

.07 

.02 

RICO 

1.05 

•  18 

.  i  a 

.25 

.03 

•  10 

.08     .02  T 

T 

.05 

•  43 

•  03 

•  40 

T 

•  05 

RIFLE  2  ENE 

•  17 

T 

.02 

T 

T 

.02 

•  01 

.03 

,04 

.05 

ROCKY  FORD  2  E5E 

.52 

•  07 

T 

.45 

RUSH  2  NNE 

•  32 

.11 

.03 

T 

T 

.18 

RUXTON  PARK 

1.00 

•  03 

T 

.06 

.08 

.30 

•  08 

T 

.04 

.02 

.05 

•  34 

RYE 

1  *68 

T 

•  14 

T 

.17 

1.3, 

T 

SAGUACHE 

•31 

•  03 

1 

.25 

SAL  IDA 

•  13 

T 

.04 

T 

■  09 

SAP  I NERO  8  E 

•  23 

T 

T 

.02 

.19 

T 

■  02 

SARGENT S 

•  09 

T 

T 

.09 

T 

T 

T 

T 

T 

SEDAL I A  A  SSE 

•  33 

T 

.02 

T 

•  06 

.01 

™ 

•  24 

SEDGWICK  9  S 

1.01 

T 

.47 

.19 

T 

.  35 

SHOSHONE 

•  16 

.07 

x 

•  22 

•  17 

T 

.02 

.13 

.19 

•  02 

SILVERTON 

lllO 

7 

•  23 

.35 

T 

T 

T 

.52 

T  T 

SPICER 

.29 

.04 

.09 

.11 

T 

.03 

.02 

T 

T 

T  T 

T 

SPRINGFIELD 

■64 

•  26 

.20 

.06 

*  1 1 

•  01 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

•64 

•  04 

•  21 

T 

T 

,0( 

.16 

•  15 

SPRINGFIELD  8  S 

•  95 

.  10 

.40 

T 

.45 

STEAMBOAT  SPRINGS 

•  9B 

.13 

.08 

.13 

.18 

•  07 

.06 

.  1  3 

.05 

.13 

STERLING 

•  20 

.02 

.03 

.03 

.04 

■  04 

•  01 

.03 

STONINGTOM 

1.40 

•  12 

1 .20 

•  08 

STRATTON  3  HE 

•  38 

.03 

.32 

T 

.03 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

•  71 

.10 

.03 

•  08 

.05 

•  03 

.0  7 

.15 

•  05 

•  05 

.10 

TACOMA 

1.13 

T 

.07 

.31 

.09  T 

,10 

•  10 

.44 

.02 

T 

TACONY  7  SE 

•  52 

.12 

•  40 

TAYLOR  PARK 

•  35 

T 

T 

T 

T 

•  05 

TELLURIOE 

1.17 

.06 

•  IB 

T 

.06 

•  06 

.16 

T 

.06 

*  1' 

•  03 

•  08 

.27 

TRTNIOAD 

•  7B 

T 

!n 

.67 

TRINIDAD  FAA  AP 

•  36 

.02 

.11 

.2: 

TROY  1  SE 

.25 

T 

T 

• 0  7 

•  03 

TWIN  LAKES  RES 

.15 

•  06 

•  04 

TWO  BUTTE S  1  NW 

.93 

•  16 

•  04 

,2: 

URAVAN 

•  30 

•  10 

•  05 

.1C 

VALLECI TO  DAM  // 

1.80 

.06 

T 

.  16 

.67 

.02 

.20 

.17 

T 

.47 

.01 

"°! 

VONA 

.77 

.25 

T 

T 

.  34 

T 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

.40 

.05 

T 

.05 

T 

.05 

.05 

T 

WALDEN 

.12 

.03 

T 

T 

•  03 

.06 

.29 

1.31 

VALSENSURG  POWER  PLANT 

.03 

.02 

WATERDALE 

.35 

.20 

.14  .01 

r 

WESTCL IFFE 

•45 

T 

T 

T 

.06 

T 

WET MORE  2  S 

1.09 

■02 

T 

1  C 

.17 

WIAGINS  7  SW 

•  52 

T 

T 

.13 

.10 

T 

.i: 

WINDSOR 

•  12 

T 

-oi 

WINTER  PARK 

1.45 

.10 

.08 

•  12 

.40 

.20 

.05 

T 

T 

.08 

.04 

.06 

.24 

.08 

.7* 

.  14 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

4.45 

7 

.23 

.09 

•  33 

.57 

•  28 

.06 

.31  .19 

.06 

,5B 

.18 

.34 

•  3! 

WOLF  CREEK  PASS  *  W 

4.39 

7 

.03 

.12 

T 

■  56 

.76 

.53 

.20 

.31  .15 

T 

•  41 

■  22 

.24 

•  3C 

•  49 

.09 

WRAY 

•  48 

.11 

•  12 

T 

.07 

.01 

T 

.09 

•  0£ 

T 

YAMP1 

.81 

.07 

.07 

.16 

.03 

T 

.18 

.14 

•  03 

•  05 

.03 

.09 

T 

T 

YUMA 

.7, 

•  25 

.16 

T 

T 

•  2< 

.10 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind  direction 

Wind 
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parent 
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ALAMOSA  WB  AIRPORT 

73 

40 

33 

4 

5 

0 

0 

1 

0 

10 

5.0 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

17 

8.8 

++29 

NW 

24 

72 

40 

39 

66 

6 

1 

3 

0 

0 

0 

10 

5.1 

DENVER  WB  AIRPORT 

ssw 

15 

8.6 

38 

NE 

28 

64 

37 

40 

63 

3 

4 

3 

0 

0 

0 

10 

70 

5.7 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

19 

6.2 

33 

NW 

28 

60 

39 

33 

48 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

11 

72 

6.2 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

W 

12 

9.2 

52 

N 

28 

73 

39 

32 

61 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

4 

82 

4.6 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Day  Of  Month 


AKRON   FAA  AP 

ALAMOSA   WB  AP 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

ANTERO  RESERVOIR 

ARBOLES 

ASPEN 


BRANSON 
BUENA  VISTA 
BURL  I NGTON 
BYERS 

CANON  CITY 
CEDAREDGE 


CHERRY  CREEK  DAM 


CHEYENNE  WELLS 


CLIMAX   2  NW 


COCHETOPA  CREEK 


COLORADO  NM 


COLO  SPRINGS  WB  AP 


CRESTED  BUTT E 

DELHI 

DEL  NORTE 

DELTA   1  E 

DENVER  WB  AP 

DENVER   WB  CITY 


MAX 
M  I  N 


40  52  39 
-5     1*  21 


42     43  35 


EAGLE    FAA  AP 


MAX 
M I  N 

MAX 
M I  N 

MAX 
M I N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
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MIN 
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MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MA  < 
MIN 

MAX 
MIN 
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MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 

W  X 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


30     33  27 


41      41  38 


30     32  25 


45     44  47 


38     43  35 


41     42  34 


39  40  33 

4  5 

20  38 

-10  3 

30  50 

0  12 

46  55 
20  26  28 

38  39  36 

3  17  12 

41  59  44 

-4  13  24 

47  52  36 
-7  14  20 

45  55  51 

-    1  25  30 

41  44  40 
10  21  20 

42  45  38 
-2  8  17 

42  44  39 


41  57  46 

-4  10  27 

21  21  17 

-5  1-2 

10  24  24 
-20  -14 

37  44 

4  15 

37  42  36 

12  22  18 

36  49  39 

5  14 

45  45 

6  18 

31  35  26 

-9-1  5 

25  28  25 

-10  -  8  10 

48  57  51 

-5  16  25 

40  39  37 

0  7  17 

48  51  45 

11  16  21 

37  47  34 
-   4  10 

38  49 

7  17 


47      44  39 


40  60  55 
10     10  23 


37     37  27 


40  49  53 
12     12  19 


41      47  54 


28  44  45 
11      13  19 


42      43  54 


32      28  47 


45  50  52 
12     19  26 


35     44  52 


39     48  55 


44  46  45 
15     10  10 


45  51 
25  27 


44     42  37 


40  36  35 
25     16  22 


44  44 

22  25 


39  38  30 
20  -  1  -10 


47  47 

26  26 


55      40  39 


51  45  42 
28      21  13 


52      41  40 

29      24  24 

58  47 

16  19 


21  16 

47  52 

18  17 

37  49  55 

13  8  17 

45  47  50 

15  16  11 

45  54  64 

11  13  26 

5  3  51  65 

21  18  30 

43  49  58 


45      45  56 


47      49  58 


14      11  24 


46      44  53 


18      35  38 


-10  -13  - 

41  42 

10  11  23 

40  43  52 

19  21  30 

43  41  61 

19  14  27 

45  50 

14  18 


35      36  42 


30      32  37 


50      52  69 


42      41  53 


14      15  26 


39  36  58 
17     18  27 


45  39  59 
25     22  30 


27     36  48 


10     18  23 

50  45  55 
10     10  20 


38     37  56 


57  50  50 

37  27  21 

52  42  41 

22  17  14 

68  49  56 

16  21  21 

55  47  50 

28  26  24 

62  54  51 

30  25  30 

49  45  46 

32  23  29 

45  37  38 

13  13  11 

54  46  44 

24  24  12 

50  48  48 

27  29  23 

67  51  55 

15  24  19 

28  24  24 


38      35  32 


50  45  42 

28  24  22 

52  46  45 

32  29  31 

55  45  48 

26  27  21 

55  45  40 

35  25  26 

37  40  46 

26  25  22 

33  30  30 


60  54  54 

23  23  23 

42  45  38 

27  15  17 

58  53  51 

35  19  26 

46  45  45 

27  32  27 

49  47  45 

33  33  31 

45  33  37 

14  13  8 

52  50  45 

32  16  24 

67  52  55 

18  25  20 

39  43  41 

27  20  21 


30  25  26 

22  14  11 

32  29  31 

16  6-1 

26  20  18 
9  8  6 

39  32  30 

23  8  5 

27  20  22 
4  4  -10 

42  32  30 

21  10  4 

40  26  29 
11  6-7 

34  27  25 

IB  13-2 

37  30  32 

14  9-3 

42  43  42 

22  10  6 

54  33  34 

21  21  17 

43  37  34 


35     35  27 


32  33 
20  18 


33  30 
12  10 


45  44  35 
24     30  15 


32     37  34 


32  32  33 
12     10  3 

39     32  31 


37  34  34 

25  10  12 

48  34  34 

22  17  15 

22  7  10 

2-6  -12 

35 
0 

32 


37  22 
7  -17 


40  35  34 

24  18  17 

37  29  27 

2112  8 

40  31  35 

21-2  6 

39  27  26 

18  3-1 

28  20  21 

3  6  -17 

50  38  35 

20  17  9 

32  30  30 


41  36  38 

30  14  13 

33  33  29 

21  13  15 

33  36  30 

21  18  17 

35  20  19 

•  7  5  -14 

33  35  38 


45  38  36 
20     22  18 


36     26  31 


18     19     20     21  22 


38 

»3 

5  1 

50 

60 

72 

36 

35 

47. 

10 

17 

19 

29 

23 

25 

31 

32 

26 

32 

25 

23 

32 

40 

28 

23 

23 

25 

21. 

29 

3  7 

64 

40 

44. 

-10 

-  1 

2 

10 

7 

9 

19 

1  5 

9 

22 

18 

11 

13 

15 

24 

18 

0 

-10 

9. ! 

30 

33 

50 

36. . 

8 

13 

12 

1  3 

.■'il 

22 

20 

2  3 

20 

15 

10 

17 

21 

29 

20 

12 

9 

17 

14. 

36 

43 

bb 

2 

6 

9 

22 

20 

26 

27 

27 

21 

33 

2  7 

22 

25 

2  7 

30 

23 

23 

1  8 

17. 

24 

33 

50 

42 

31 

35. 

-24 

-  7 

-14 

-  5 

-  3 

-  3 

13 

3 

3 

10 

11 

2 

12 

1  3 

28 

19 

12 

11 

3. 

36 

44 

48 . 

3 

10 

12 

9 

22 

20 

30 

30 

26 

22 

21 

26 

29 

23 

29 

32 

19. 

27 

35 

4  1 

40 

4  2 

50 

53 

55 

42 

3  9 

42.; 

3 

2 

17 

.  1 

20 

23 

14 

8 

15 

16 

14 

17 

1  7 

23 

17 

18 

1  5 

10.1 

35 

41 

6  1 

35 

42 

44.1 

-  5 

0 

17 

22 

25 

26 

i  : 

12 

23 

1  2 

27 

26 

20 

25 

11 

11 

10 

13. 

31 

40 

57 

55 

-  8 

-  2 

1 

8 

7 

9 

19 

15 

9 

12 

17 

7 

12 

1  4 

28 

25 

17 

-  1 

io.: 

31 

19 

54 

48 

-  2 

5 

7 

19 

16 

19 

28 

22 

26 

2  1 

18 

21 

22 

25 

16 

19 

22 

16. 

34 

4  3 

63 

62 

70 

8 

10 

14 

1  9 

19 

20 

21 

29 

30 

30 

34 

22 

28 

3  1 

34 

25 

26 

28 

18. 

43 

57 

56 

5  4 

65 

69 

13 

18 

23 

33 

28 

26 

36 

29 

29 

26 

30 

27 

35 

42 

41 

22 

21 

30 

24. 

36 

45 

55 

62 

56 

74 

70 

8 

15 

22 

24 

3  1 

30 

30 

26 

25 

31 

26 

25 

37 

42 

50 

25 

24 

16 

25. 

36 

41 

45 

45 

62 

1 

14 

10 

16 

15 

16 

25 

20 

12 

21 

23 

25 

21 

29 

30 

25 

19 

:? 

16. 

46 

50 

58 

56 

65 

59 

65 

79 

83 

5 

15 

14 

26 

24 

23 

32 

28 

31 

34 

35 

24 

33 

32 

33 

28 

28 

27 

21. 

39 

44 

59 

59 

61 

57 

61 

75 

43 

36 

36 

8 

15 

16 

24 

29 

24 

30 

29 

20 

27 

29 

20 

29 

37 

39 

20 

20 

23 

20. 

47 

50 

59 

14 

19 

25 

22 

34 

30 

38 

28 

29 

28 

36 

32 

39 

41 

40 

30 

26 

25 

26. 

37 

45 

48 

45 

6 

12 

17 

27 

24 

27 

29 

31 

20 

30 

23 

24 

26 

30 

36 

26 

24 

19 

22. 

30 

38 

-12 

2 

6 

16 

13 

1  3 

20 

22 

16 

14 

22 

14 

20 

21 

25 

22 

18 

i 

12. 

40 

46 

-  9 

2 

2 

7 

13 

14 

28 

18 

14 

30 

20 

12 

21 

22 

27 

17 

1  7 

9 

13. 

42 

46 

58 

53 

63 

73 

50 

8 

15 

17 

25 

24 

24 

32 

27 

22 

22 

29 

24 

30 

35 

42 

21 

20 

22 

21. 

42 

46 

78 

5 

l  2 

12 

24 

25 

26 

33 

27 

29 

34 

35 

23 

29 

35 

39 

26 

29 

23 

21. 

17 

23 

3 1 

39 

33 

26 

-17 

-  6 

-  2 

7 

5 

10 

10 

5 

5 

8 

6 

6 

11 

19 

24 

4 

7 

A 

3. 

22 

]  9 

38 

38 

40 

39 

-16 

-15 

-14 

0 

-  2 

5 

12 

12 

10 

8 

15 

3 

7 

10 

15 

19 

20 

8 

0. 

35 

4  3 

2 

9 

15 

23 

23 

26 

26 

30 

18 

32 

18 

22 

29 

3  1 

34 

20 

20 

2C 

19. 

35 

43 

47 

47 

63 

69 

47 

13 

18 

22 

32 

30 

30 

32 

26 

22 

24 

26 

31 

39 

26 

26 

24. 

38 

45 

49 

56 

56 

49 

52 

54 

56 

61 

65 

71 

69 

32 

30 

48 

46* 

5 

1  4 

18 

20 

30 

26 

29 

22 

24 

20 

23 

21 

30 

32 

32 

24 

21 

19 

20. 

36 

4? 

50 

53 

55 

52 

65 

55 

49. 

3 

8 

16 

27 

23 

24 

27 

31 

22 

30 

24 

21 

25 

31 

28 

30 

28 

18 

20. 

3  1 

?7 

45 

44 

43 

45 

42 

42 

36 

46 

58 

39 

36 

45 

39, 

-14 

-  5 

0 

15 

15 

8 

18 

23 

20 

25 

24 

19 

20 

27 

25 

15 

14 

19 

11. 

20 

27 

30 

38 

40 

34 

33 

36 

3C 

41 

45 

37 

33 

32  • 

-21 

-11 

-  9 

6 

0 

10 

12 

18 

10 

10 

14 

0 

5 

10 

17 

10 

13 

3 

2. 

40 

4  7 

60 

65 

o  C 

60 

52 

65 

69 

37 

s 

6 

6 

% 

15 

13 

15 

38 

25 

19 

24 

34 

15 

22 

31 

40 

24 

26 

( 

18. 

27 

35 

59 

43 

-  6 

5 

9 

14 

15 

16 

25 

21 

18 

17 

22 

20 

23 

21 

24 

25 

22 

1( 

14. 

42 

50 

76 

16 

11 

15 

22 

2C 

25 

27 

35 

22 

31 

2C 

20 

23 

28 

38 

28 

22 

11 

21. 

39 

43 

50 

14 

19 

21 

28 

2f 

22 

33 

30 

24 

24 

21 

24 

29 

3E 

27 

22 

21 

2: 

22. 

39 

43 

46 

16 

22 

26 

32 

3< 

32 

36 

3* 

32 

32 

3: 

31 

40 

45 

25 

22 

21 

2: 

26. 

21 

29 

39 

41 

39 

45 

41 

41 

38 

39 

32 

43 

50 

51 

50 

45 

32 

32 

36. 

-28 

-14 

-14 

2 

i 

4 

21 

8 

3 

17 

-  1 

8 

\'i 

30 

8 

12 

1" 

2  . 

40 

49 

50 

56 

54 

56 

51 

47 

49 

47 

57 

66 

69 

71 

65 

59 

52 

61 

50. 

1 

5 

15 

20 

19 

18 

22 

28 

19 

30 

17 

18 

22 

26 

24 

31 

39 

15 

18. 

45 

50 

55 

55 

67 

73 

60 

60 

60 

65 

58 

67 

72 

80 

80 

70 

42 

4! 

56. 

8 

1* 

18 

25 

27 

25 

32 

25 

32 

30 

35 

23 

32 

32 

35 

28 

28 

2! 

22. 

33 

40 

47 

51 

49 

54 

46 

40 

43 

45 

47 

55 

61 

63 

60 

49 

45 

48 

43. 

-  2 

7 

8 

20 

19 

24 

26 

18 

15 

24 

25 

20 

22 

22 

25 

18 

20 

1G 

14. 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1962 


Station 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 

28  | 

29 

30 

31 

MAX 

43 

51 

41 

44 

43 

60 

50 

48 

47 

39 

36 

36 

12 

40 

4  5 

53 

58 

60 

61 

57 

54 

56 

53 

52 

72 

74 

73 

51 

in 

45 

50.9 

M I  N 

2 

10 

24 

21 

18 

21 

27 

31 

24 

28 

17 

15 

12 

11 

17 

19 

27 

25 

24 

35 

26 

25 

25 

31 

23 

33 

37 

36 

22 

21 

24 

22*9 

MAX 

33 

35 

33 

36 

47 

51 

50 

42 

40 

36 

25 

26 

26 

35 

39 

43 

45 

44 

49 

46 

44 

42 

44 

45 

52 

58 

59 

58 

53 

32 

39 

42.2 

MIN 

15 

19 

14 

14 

4 

23 

24 

21 

28 

13 

11 

12 

-  7 

-  6 

19 

14 

18 

24 

25 

28 

29 

26 

16 

20 

21 

38 

32 

43 

10 

12 

25 

18.9 

MAX 

44 

51 

44 

47 

49 

59 

52 

45 

46 

39 

37 

34 

28 

40 

44 

50 

53 

51 

59 

53 

51 

48 

46 

49 

57 

69 

72 

72 

64 

36 

41 

49.4 

MIN 

-  1 

3 

11 

12 

6 

15 

24 

26 

13 

12 

10 

-  4 

-10 

-  8 

6 

9 

16 

17 

14 

30 

17 

15 

16 

22 

23 

26 

25 

28 

17 

16 

12 

13.5 

MAX 

46 

55 

50 

44 

48 

57 

62 

48 

53 

33 

27 

27 

29 

37 

43 

53 

56 

60 

62 

57 

56 

54 

58 

49 

61 

67 

75 

73 

53 

40 

34 

50.5 

MIN 

2 

17 

20 

8 

9 

17 

22 

21 

17 

24 

11 

10 

7 

» 

10 

13 

24 

22 

17 

21 

26 

27 

33 

32 

20 

26 

32 

37 

22 

24 

23 

19.3 

MAX 

46 

56 

48 

51 

47 

65 

64 

51 

55 

39 

38 

41 

36 

45 

49 

54 

57 

64 

63 

55 

62 

57 

63 

55 

68 

71 

78 

77 

55 

37 

50 

54.7 

MIN 

-  5 

12 

27 

5 

6 

21 

14 

21 

13 

18 

21 

8 

18 

0 

7 

10 

19 

20 

19 

34 

1  7 

25 

29 

33 

15 

25 

37 

35 

28 

28 

30 

19.0 

MAX 

35 

40 

34 

40 

38 

51 

44 

49 

48 

38 

36 

30 

30 

38 

44 

48 

53 

56 

57 

57 

50 

51 

48 

55 

64 

66 

71 

68 

35 

41 

42 

47.0 

MIN 

-11 

1 

19 

22 

14 

25 

30 

31 

25 

26 

19 

19 

11 

9 

22 

17 

25 

26 

20 

39 

22 

21 

26 

34 

21 

27 

32 

34 

19 

21 

26 

21.7 

MAX 

38 

36 

33 

40 

39 

48 

41 

36 

35 

27 

23 

29 

27 

28 

37 

45 

45 

45 

47 

40 

34 

37 

34 

49 

52 

58 

59 

57 

51 

55 

51 

41.2 

MIN 

2 

6 

14 

2 

11 

24 

27 

12 

18 

12 

-  7 

-  4 

4 

-  6 

0 

8 

23 

22 

17 

19 

24 

11 

21 

7 

15 

20 

29 

25 

21 

24 

16 

13.5 

MAX 

30 

41 

39 

44 

38 

57 

46 

52 

47 

42 

40 

31 

33 

41 

45 

52 

57 

59 

60 

57 

57 

55 

50 

53 

67 

70 

75 

71 

45 

41 

40 

49.5 

MIN 

12 

1 

21 

15 

11 

25 

19 

31 

23 

28 

9 

16 

12 

12 

18 

18 

24 

25 

21 

37 

22 

24 

20 

22 

19 

30 

31 

37 

10 

22 

26 

20.7 

MAX 

20 

33 

45 

37 

44 

48 

56 

41 

50 

54 

29 

32 

31 

34 

41 

46 

51 

57 

59 

63 

58 

60 

58 

53 

50 

63 

68 

74 

74 

39 

43 

48.7 

MIN 

-15 

-  4 

9 

10 

13 

20 

23 

26 

23 

25 

19 

16 

11 

12 

19 

19 

27 

24 

23 

31 

24 

26 

31 

30 

20 

27 

31 

32 

22 

23 

26 

20.1 

MAX 

28 

30 

25 

25 

40 

44 

40 

33 

35 

26 

20 

22 

20 

23 

30 

38 

36 

36 

41 

36 

35 

36 

34 

34 

43 

46 

49 

48 

41 

32 

32 

34.1 

MIN 

-20 

-19 

2 

-15 

-28 

-  9 

1 

9 

12 

-  7 

-  3 

-22 

-39 

-18 

-28 

-1  3 

-10 

-l'O 

5 

-10 

-  3 

-10 

-  4 

-  8 

-  5 

-  1 

22 

-  2 

14 

17 

MAX 

38 

42 

40 

46 

47 

57 

54 

50 

50 

42 

38 

37 

38 

40 

',8 

56 

61 

58 

61 

58 

53 

54 

51 

54 

62 

70 

74 

72 

55 

52 

60 

52.2 

MIN 

4 

12 

20 

16 

23 

26 

36 

26 

27 

30 

20 

18 

15 

9 

12 

15 

28 

18 

30 

29 

34 

22 

35 

19 

22 

24 

26 

34 

24 

22 

17 

MAX 

47 

50 

44 

50 

55 

63 

59 

53 

50 

42 

40 

41 

40 

44 

52 

58 

63 

60 

60 

58 

53 

51 

48 

53 

65 

72 

75 

72 

65 

54 

60 

54.8 

MIN 

20 

21 

29 

19 

22 

29 

38 

23 

28 

26 

17 

20 

22 

12 

17 

21 

27 

25 

31 

29 

36 

27 

33 

29 

27 

31 

35 

41 

27 

37 

23 

MAX 

36 

37 

28 

32 

48 

48 

41 

37 

37 

32 

23 

24 

25 

33 

37 

40 

47 

40 

44 

41 

38 

40 

44 

39 

49 

55 

55 

51 

41 

35 

33 

39.0 

MIN 

8 

12 

10 

12 

9 

19 

28 

20 

13 

13 

9 

8 

-  6 

-  2 

10 

10 

1  0 

20 

18 

22 

19 

20 

22 

20 

23 

27 

31 

34 

13 

14 

23 

15.8 

MAX 

35 

38 

38 

37 

42 

57 

45 

45 

41 

39 

28 

33 

34 

34 

43 

49 

52 

50 

54 

50 

44 

47 

50 

47 

55 

62 

66 

60 

51 

48 

51 

46.0 

MIN 

7 

7 

20 

13 

9 

18 

34 

27 

25 

23 

17 

13 

13 

4 

9 

13 

26 

24 

29 

33 

29 

26 

30 

27 

22 

26 

29 

30 

21 

24 

22 

21.0 

MAX 

32 

33 

28 

36 

25 

37 

38 

33 

26 

26 

18 

14 

25 

22 

31 

38 

33 

41 

39 

41 

38 

38 

39 

43 

56 

53 

40 

37 

39 

34.4 

MIN 

-  8 

3 

4 

10 

-15 

-  3 

11 

9 

6 

-  8 

-20 

-24 

-  8 

-15 

-  5 

14 

0 

22 

7 

7 

1  1 

19 

8 

8 

11 

24 

8 

1  1 

9 

MAX 

37 

43 

39 

43 

47 

57 

52 

48 

47 

38 

36 

35 

36 

38 

45 

53 

59 

56 

59 

55 

50 

50 

49 

50 

61 

66 

72 

70 

52 

50 

56 

50.0 

MIN 

13 

18 

18 

20 

23 

31 

32 

28 

31 

26 

19 

18 

20 

16 

17 

22 

32 

29 

33 

32 

34 

29 

34 

29 

27 

33 

39 

38 

29 

32 

26 

MAX 

74 

72 

62 

51 

58 

MIN 

39 

39 

29 

27 

24 

29 

30 

24 

26 

40 

45 

38 

37 

35 

37 

24 

23 

22 

21 

27 

36 

45 

36 

45 

39 

38 

34 

39 

33 

42 

46 

50 

48 

44 

34 

37 

35.6 

MIN 

-  6 

-  6 

6 

9 

-16 

3 

14 

15 

12 

4 

3 

-  1 

-26 

-27 

-11 

-16 

-  6 

16 

-  3 

18 

10 

7 

-  1 

6 

5 

10 

9 

15 

B 

12 

16 

27 

28 

26 

26 

32 

41 

42 

29 

32 

31 

22 

17 

17 

17 

25 

32 

37 

34 

41 

36 

35 

34 

35 

30 

39 

44 

48 

48 

44 

34 

32 

32.7 

MIN 

-  8 

-  3 

9 

11 

-18 

1 

11 

16 

15 

11 

3 

-  7 

-28 

-29 

-11 

-17 

-  9 

15 

-  4 

18 

4 

12 

-  2 

1  1 

* 

8 

9 

20 

5 

15 

18 

MAX 

39 

41 

33 

37 

44 

52 

48 

41 

37 

32 

26 

29 

20 

29 

36 

42 

47 

47 

51 

44 

41 

47 

40 

45 

55 

61 

63 

62 

56 

35 

38 

42.5 

MIN 

7 

8 

15 

9 

9 

la 

28 

15 

16 

11 

10 

2 

3 

-  1 

5 

9 

18 

18 

20 

23 

20 

14 

24 

20 

18 

22 

23 

27 

27 

18 

7 

10 

30 

42 

43 

45 

39 

52 

41 

51 

50 

32 

37 

31 

32 

41 

45 

51 

67 

59 

60 

56 

54 

53 

51 

4« 

65 

68 

75 

70 

38 

42 

47.7 

MIN 

-13 

-  1 

-  8 

15 

15 

21 

26 

28 

23 

28 

16 

18 

13 

12 

19 

18 

25 

25 

24 

30 

25 

25 

25 

31 

19 

22 

32 

32 

20 

23 

29 

35 

36 

32 

34 

33 

50 

50 

37 

34 

34 

25 

27 

21 

20 

30 

31 

38 

42 

43 

40 

40 

42 

45 

38 

44 

50 

57 

57 

48 

37 

38 

38.3 

MIN 

-  1 

8 

11 

14 

-10 

3 

20 

14 

12 

7 

10 

-  3 

-13 

-15 

-  6 

-  6 

1 

6 

8 

23 

11 

17 

11 

20 

10 

13 

18 

37 

6 

15 

20 

35 

42 

32 

40 

41 

53 

48 

50 

49 

37 

27 

25 

27 

37 

42 

51 

54 

55 

57 

54 

55 

50 

50 

47 

61 

69 

71 

66 

42 

41 

40 

46.7 

MIN 

-  6 

7 

13 

12 

10 

24 

25 

24 

19 

25 

13 

11 

8 

7 

15 

17 

22 

21 

22 

41 

25 

21 

25 

19 

20 

35 

34 

38 

13 

12 

21 

18 

12 

25 

28 

25 

32 

36 

32 

36 

28 

22 

22 

30 

26 

22 

26 

35 

36 

40 

41 

40 

38 

38 

38 

36 

42 

43 

54 

44 

39 

41 

33.1 

MIN 

-20 

-21 

3 

-15 

-17 

-  9 

5 

-  7 

-  2 

-  2 

4 

-18 

-  3 

-20 

-17 

-17 

-  1 

-  5 

7 

11 

12 

14 

5 

6 

4 

5 

8 

14 

19 

18 

7 

28 

36 

30 

37 

37 

43 

40 

40 

43 

40 

28 

26 

20 

24 

12 

35 

44 

35 

40 

42 

40 

40 

40 

32 

40 

40 

55 

53 

50 

35 

35 

37.4 

MIN 

-  6 

-  1 

4 

11 

3 

12 

22 

23 

22 

18 

12 

-  4 

-17 

-12 

-  5 

-  4 

13 

20 

10 

19 

20 

20 

20 

20 

30 

21 

22 

25 

10 

10 

10 

34 

36 

28 

36 

37 

50 

38 

35 

34 

29 

20 

20 

20 

27 

35 

36 

40 

40 

41 

40 

37 

40 

40 

36 

47 

49 

54 

49 

47 

37 

38 

37.1 

MIN 

-27 

-18 

9 

-19 

-12 

-  7 

18 

-10 

-  3 

-  2 

-25 

-26 

2 

-30 

-20 

-18 

-10 

-13 

-  8 

4 

-  2 

-  7 

7 

1 

5 

0 

6 

10 

11 

19 

0 

25 

44 

6? 

50 

53 

45 

63 

68 

53 

54 

57 

39 

39 

39 

47 

53 

68 

69 

47 

66 

59 

68 

72 

82 

79 

50 

49 

55.6 

MIN 

1 

11 

15 

10 

18 

19 

23 

15 

15 

18 

15 

12 

8 

10 

21 

35 

19 

25 

33 

26 

26 

32 

32 

29 

28 

31 

51 

43 

41 

44 

49 

46 

43 

54 

41 

29 

30 

31 

41 

47 

58 

54 

62 

65 

56 

65 

57 

43 

47 

63 

71 

77 

77 

44 

47 

42 

50.0 

MIN 

-  7 

3 

20 

14 

9 

16 

17 

24 

20 

24 

19 

15 

10 

10 

21 

20 

21 

23 

25 

32 

26 

27 

33 

33 

21 

33 

35 

34 

20 

27 

27 

32 

32 

33 

30 

21 

47 

40 

36 

36 

30 

19 

25 

16 

17 

27 

26 

40 

35 

38 

37 

38 

39 

40 

37 

40 

49 

55 

50 

37 

35 

36 

34.6 

MIN 

-  5 

4 

2 

10 

-  7 

0 

12 

15 

12 

4 

7 

-  2 

-15 

-18 

-  8 

-  8 

-  2 

-  2 

S 

21 

18 

10 

1  1 

12 

10 

14 

17 

21 

7 

8 

1  1 

5 . 4 

41 

44 

32 

40 

48 

57 

47 

46 

43 

30 

27 

29 

22 

40 

44 

50 

44 

50 

56 

45 

48 

52 

43 

45 

58 

64 

67 

62 

36 

31 

42 

44.6 

MIN 

-  2 

5 

12 

14 

6 

13 

17 

19 

12 

10 

11 

0 

-  5 

-  6 

9 

6 

14 

13 

12 

23 

17 

13 

1  3 

13 

19 

21 

23 

27 

13 

12 

18 

12.0 

42 

45 

41 

44 

47 

53 

50 

47 

42 

34 

28 

32 

33 

37 

44 

48 

54 

53 

57 

53 

46 

45 

42 

55 

66 

65 

68 

66 

60 

51 

57 

48.5 

MIN 

-  1 

10 

24 

11 

15 

22 

25 

22 

26 

19 

-  3 

-  2 

14 

2 

8 

13 

20 

18 

18 

22 

29 

29 

17 

18 

20 

24 

17 

30 

29 

15 

17.2 

48 

62 

61 

53 

57 

60 

62 

62 

58 

56 

41 

36 

35 

46 

49 

57 

63 

66 

65 

64 

64 

59 

6  5 

60 

66 

72 

79 

79 

78 

44 

50 

58.7 

MIN 

3 

13 

23 

19 

11 

23 

21 

28 

18 

26 

25 

19 

17 

7 

12 

17 

23 

29 

25 

40 

22 

35 

29 

39 

23 

28 

33 

40 

32 

20 

24 

23.4 

27 

26 

18 

20 

38 

48 

38 

26 

27 

31 

29 

26 

23 

19 

26 

32 

33 

36 

39 

30 

34 

35 

36 

36 

39 

44 

45 

44 

37 

37 

26 

32.4 

MIN 

2 

-  7 

-  7 

2 

5 

9 

13 

5 

0 

-  8 

-  4 

2 

-23 

-23 

-11 

-10 

0 

5 

12 

14 

0 

5 

1 

1 1 

2 

20 

19 

27 

3 

3 

7 

2.4 

MAX 

32 

53 

53 

42 

43 

48 

57 

46 

50 

48 

34 

35 

31 

42 

44 

54 

58 

62 

63 

60 

61 

56 

54 

44 

61 

72 

76 

72 

40 

52 

51.4 

MIN 

11 

11 

12 

12 

10 

16 

20 

15 

18 

15 

20 

15 

10 

16 

18 

20 

24 

23 

25 

34 

26 

27 

35 

32 

21 

27 

28 

34 

21 

26 

20.7 

MAX 

45 

50 

43 

46 

40 

63 

56 

48 

48 

42 

35 

34 

30 

40 

46 

55 

56 

58 

63 

60 

53 

55 

53 

51 

64 

70 

74 

72 

4B 

35 

47 

51.0 

MIN 

-  5 

7 

26 

14 

12 

21 

26 

31 

28 

22 

12 

14 

12 

12 

20 

23 

29 

30 

31 

35 

28 

20 

22 

28 

20 

35 

42 

40 

22 

21 

24 

22.6 

MAX 

41 

44 

39 

40 

43 

53 

48 

47 

51 

40 

26 

26 

28 

37 

43 

51 

55 

55 

60 

55 

60 

51 

48 

48 

60 

69 

71 

68 

40 

42 

36 

47.6 

MIN 

-  9 

6 

26 

10 

3 

19 

18 

24 

17 

22 

16 

13 

7 

8 

16 

15 

15 

23 

23 

32 

15 

IB 

21 

28 

16 

30 

30 

33 

1 8 

16 

27 

17.9 

MAX 

46 

59 

46 

51 
8 

46 

56 

69 

61 

55 

39 

34 

35 

33 

46 

53 

57 

58 

69 

69 

59 

62 

57 

66 

51 

65 

74 

82 

81 

56 

41 

41 

55.4 

MIN 

-  5 

6 

14 

7 

19 

14 

25 

13 

20 

21 

14 

12 

5 

10 

1  2 

2  5 

20.0 

44 

61 

48 

54 

54 

61 

64 

56 

52 

47 

48 

42 

37 

45 

50 

57 

58 

65 

67 

54 

62 

59 

66 

56 

67 

74 

80 
34 

79 

46 

40 

49 

56.2 

MIN 

3 

16 

25 

15 

13 

25 

23 

29 

22 

18 

25 

19 

17 

10 

14 

19 

24 

29 

24 

35 

26 

32 

29 

32 

23 

32 

40 

33 

24 

21 

23.6 

MAX 

37 

38 

31 

37 

36 

41 
1 

41 

37 

33 

31 

23 

27 

23 

30 

36 

35 

43 

42 

46 

42 

38 

41 

38 

40 

49 

50 

57 

53 

49 

48 

50 

39.4 

MIN 

16 

-  2 

11 

-  8 

-  9 

25 

5 

1 

4 

-  7 

-  4 

-11 

-  7 

-  8 

-  7 

6 

10 

16 

1  3 

11 

10 

7 

8 

16 

15 

23 

14 

19 

6 

5.7 

EDGEWATER 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FLAGLER  2  NW 
F0R0ER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT   LUPTON   1  N 
FORT  MORGAN 
FRASER 
FRUITA  2  N 
GATEWAY   1  SW 
GEORGETOWN 

GLENWOOD   SPRINGS    1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRAND   JUNCTION  WB  AP 
GRAND   JUNCTION  2  WSW 
GRAND  LAKE  1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GROVER  10  w 
GUNNISON 
HAYDEN 

HERMIT  7  ESE 

HOLLY 

HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

IDAHO  SPRINGS 

IGNACIO   1  N 

JOHN  MARTIN  DAM 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN   4  SSE 
KIT  CARSON 
LA  JUNTA  FAA  AP 
LAKE  CITY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORAD 
MARCH  196 


Continued 


LAKE  GEORGE  8  SW 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEADVI LLE 
LIMON   8  SSW 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT    2  ESE 
MANASSA 


MESA  VERDE  NP 


MONTE  VISTA 


MONTROSE   NO  2 


MONUMENT    2  WSW 


NORT  HOALE 


NORTH  LAKE 


OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE    1  S 
PAONIA 
PARADOX 
PARKER   9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH   2  NNE 
RUKTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  I  DA 

SEDGWICK    5  S 

SILVERTON 

SPICER 


MA  « 
M  !  N 

MAX 
M  IN 

MAX 
M  I  N 

MAX 
MlN 

MAX 
H ;  N 

MAX 
M  I  N 

MAX 
M  I  N 

MAX 
M  I  N 

MAX 
M  i  N 

MAX 
M I  N 

MAX 
M I  N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
w  I  N 

MAX 
MIN 

MAX 
M  I  N 

MAX 
MIN 

MA  « 
"IN 

MAX 
«  !  N 

"1  X 
"  1  N 

MAX 
MIN 

MAX 
«  |  N 

MAX 
»  I  N 

M  A  X 
MIN 

M,l  < 

"IN 

MAX 
M  I  N 

MAX 
MIN 

M  A  X 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


Day  Of  Monlh 


34     44  49 


47      39  36 


34      24  25 


47  45  40 
11     24  12 


45 

63 

51 

55 

49 

60 

68 

54 

60 

47 

41 

40 

38 

47 

51 

60 

63 

6B 

69 

51 

67 

60 

66 

51 

69 

74 

8  2 

80 

50 

40 

49 

57. 

3 

11 

19 

12 

10 

23 

19 

23 

15 

17 

20 

17 

13 

5 

10 

1  2 

22 

24 

19 

3 1 

2  2 

28 

31 

2  9 

20 

19 

2  8 

31 

33 

30 

24 

20. 

44 

64 

54 

55 

56 

61 

68 

65 

60 

50 

41 

40 

38 

47 

50 

61 

62 

70 

69 

63 

64 

61 

66 

58 

69 

75 

82 

81 

73 

48 

51 

59. 

2 

10 

18 

10 

10 

23 

18 

27 

1  5 

17 

24 

14 

15 

4 

10 

1  3 

2  2 

23 

1 9 

38 

22 

28 

26 

38 

1  6 

26 

2  8 

34 

32 

29 

21 

20. 

29 

2B 

12 

24 

42 

44 

31 

30 

29 

28 

12 

16 

18 

23 

2  8 

38 

37 

12 

39 

31 

32 

33 

32 

28 

41 

45 

43 

42 

34 

30 

28 

31, 

-  2 

2 

3 

* 

2 

16 

21 

9 

1 

1 

-  2 

-  8 

-10 

-13 

-  3 

2 

9 

14 

12 

7 

10 

8 

12 

1 0 

16 

22 

25 

12 

1 

7 

6. 

4  6 
1 

51 

45 

44 

43 

60 

59 

48 

46 

33 

29 

29 

29 

39 

39 

51 

58 

60 

59 

56 

56 

34 

57 

48 

59 

65 

7  2 

72 

43 

34 

38 

49 

14 

20 

» 

10 

21 

22 

22 

22 

17 

15 

11 

16 

5 

1  1 

1  1 

1  5 

19 

18 

29 

22 

22 

28 

1  9 

29 

34 

38 

2 1 

21 

18 

19 

46 

53 

3  0 

45 

45 
8 

61 

62 

47 

47 

33 

29 

29 

30 

39 

47 

54 

58 

62 

59 

46 

59 

54 

59 

48 

61 

67 

74 

73 

37 

37 

40 

49 

-  4 

15 

1^ 

7 

20 

16 

20 

16 

24 

16 

12 

10 

4 

12 

1  1 

17 

24 

'7 

4 

25 

29 

23 

16 

25 

30 

32 

22 

2 1 

18. 

40 

4] 

:•  i 

42 

49 

55 

42 

48 

46 

38 

34 

31 

27 

36 

47 

50 

54 

50 

53 

48 

47 

45 

44 

45 

55 

61 

63 

55 

44 

40 

50 

45 

-15 

-  6 

2 

-  6 

-  5 

9 

27 

20 

25 

18 

8 

-  7 

-10 

-10 

-  4 

° 

1  0 

'  ' 

1 2 

22 

22 

1 5 

1  9 

22 

1 4 

1 9 

22 

26 

1 1 

1 1 

17 

.9 

13 

36 

44 

40 

41 

10 

49 

45 

50 

46 

34 

37 

33 

34 

41 

45 

51 

57 

58 

60 

57 

55 

55 

49 

55 

66 

70 

74 

71 

38 

41 

47. 

-14 

-  6 

6 

16 

18 

2  0 

27 

29 

25 

29 

13 

17 

13 

11 

18 

20 

26 

25 

23 

33 

2  3 

26 

22 

10 

19 

29 

32 

37 

14 

22 

24 

20. 

41 

42 

37 

41 

49 

=  6 

44 

42 

31 

29 

32 

26 

31 

4  0 

44 

49 

'0 

53 

46 

44 

52 

41 

46 

55 

64 

62 

60 

51 

48 

46 

44 

11 

1  6 

-  2 

-  1 

15 

28 

18 

20 

18 

4 

-  3 

9 

-22 

-10 

° 

1 1 

1  4 

1 2 

1 9 

2  0 

1 0 

1  2 

21 

8 

14 

1  7 

26 

20 

21 

-  1 

10 

31 

33 

34 

36 

46 

50 

40 

43 

'9 

36 

31 

30 

20 

26 

38 

40 

47 

4  1 

52 

44 

43 

41 

41 

40 

51 

56 

40 

39 

41 

42 

54 

40 

-  4 

2 

16 

-  4 

-  2 

1  7 

21 

22 

22 

13 

-  1 

-  9 

-19 

-14 

-15 

1 6 

9 

8 

26 

1 3 

1  4 

2  7 

2  2 

7 

1 1 

2  1 

1 1 

17 

14 

9 

8. 

32 

36 

29 

34 

36 

4  6 

41 

45 

44 

39 

29 

27 

26 

32 

12 

40 

46 

45 

45 

47 

43 

46 

41 

40 

52 

57 

59 

55 

41 

40 

49 

41. 

-18 

-10 

5 

3 

-  8 

6 

23 

26 

25 

20 

3 

-13 

-13 

-11 

-  7 

-  3 

1 1 

13 

1 2 

17 

2  2 

1 4 

2  9 

2  5 

1 8 

2 1 

25 

2  8 

1 5 

18 

1 7 

10 

36- 

38 

33 

40 

42 

56 

35 

43 

46 

38 

32 

39 

28 

32 

39 

46 

52 

46 

48 

46 

44 

44 

45 

41 

53 

61 

64 

50 

45 

40 

48 

43. 

-  6 

0 

1 

-  2 

12 

32 

23 

2  4 

20 

7 

-  6 

-  8 

-11 

-  1 

4 

1  7 

12 

15 

25 

2  4 

16 

3  1 

25 

12 

23 

25 

31 

16 

11 

1  6 

12. 

45 

43 

3') 

43 

45 

55 

48 

46 

48 

30 

28 

34 

32 

34 

41 

48 

52 

52 

54 

45 

4  2 

40 

38 

44 

57 

65 

67 

63 

55 

47 

52 

46 

• 

12 

19 

18 

1  B 

23 

i' 

31 

24 

24 

17 

4 

10 

11 

9 

1  1 

2  1 

27 

26 

28 

27 

27 

22 

25 

22 

28 

32 

37 

35 

35 

26 

25 

22 

42 

43 

42 

43 

57 

52 

45 

45 

37 

32 

30 

27 

27 

15 

43 

50 

50 

58 

48 

48 

50 

44 

48 

58 

62 

64 

67 

36 

47 

3  8 

46. 

0 

4 

15 

0 

1 

8 

16 

12 

15 

10 

8 

3 

10 

-14 

0 

5 

1 1 

11 

8 

17 

1  6 

1 1 

1  3 

25 

8 

15 

18 

20 

1  8 

22 

-  8 

9 

32 

43 

49 

39 

46 

66 

60 

51 

50 

49 

34 

34 

36 

34 

38 

46 

54 

58 

57 

60 

54 

51 

51 

47 

48 

60 

67 

73 

66 

49 

50 

49/; 

4 

11 

21 

15 

16 

16 

24 

21 

20 

27 

16 

9 

10 

8 

8 

1  2 

16 

24 

26 

2  5 

26 

20 

23 

2 1 

2  3 

27 

30 

3  3 

27 

24 

21 

19.II 

41 

45 
8 

37 

43 

39 

57 

49 

44 

44 

38 

34 

31 

28 

34 

39 

46 

49 

52 

52 

49 

51 

53 

51 

46 

60 

64 

68 

65 

42 

33 

43 

46 

-  4 

20 

10 

8 

24 

21 

24 

21 

19 

5 

6 

3 

0 

11 

24 

1  8 

2  7 

28 

28 

20 

20 

2  1 

22 

19 

30 

32 

32 

16 

16 

15 

17 

36 

38 

41 

39 

42 

4H 

46 

43 

41 

39 

30 

33 

28 

32 

40 

44 

47 

48 

48 

44 

42 

42 

36 

37 

54 

63 

63 

61 

59 

49 

51 

44 

*' 

-12 

12 

10 

2 

3 

19 

28 

21 

18 

18 

-18 

-  3 

8 

-  3 

-  1 

7 

1  9 

20 

1 8 

20 

28 

23 

27 

17 

2 1 

26 

27 

35 

27 

25 

20 

14 

38 

36 

31 

39 

45 

49 

39 

36 

33 

25 

22 

25 

14 

31 

36 

43 

45 

43 

49 

41 

39 

42 

38 

38 

53 

58 

58 

53 

49 

27 

40 

39 

10 

23 

19 

10 

12 

IB 

29 

19 

15 

1  1 

12 

4 

1 

-  7 

1 

8 

1  7 

22 

24 

25 

25 

1  5 

25 

21 

1  3 

21 

25 

29 

20 

1 5 

0 

15 

.1 

36 

38 

34 

39 

43 

49 

43 

40 

38 

29 

27 

29 

27 

33 

39 

44 

47 

47 

49 

45 

43 

43 

40 

43 

53 

61 

62 

56 

52 

44 

50 

42 

0 

15 

14 

5 

10 

29 

30 

17 

23 

15 

9 

6 

10 

0 

7 

1  5 

27 

24 

25 

24 

2 

20 

28 

23 

28 

34 

22 

1 1 

18 

42 

40 

36 

37 

46 

51 

46 
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40 

38 

50 

56 

61 

58 

55 

38 

44 
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20 

17 
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13 

28 

32 
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17 

19 

12 
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10 
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11 

1  5 

2  5 

22 

27 

27 

26 

20 

27 

20 

18 

26 

33 

32 

27 

23 

19 

39 

44 

35 

40 

45 

57 

45 

41 

35 

25 

27 

32 

■>1 

32 

37 

44 

48 

50 

48 

59 

39 

42 

39 

49 

56 

61 

63 

60 

54 

40 

51 

44 

.i. 

-12 

-  3 

17 

-  2 

3 

12 

27 

21 

25 

17 

3 

-13 

14 

-10 

-  7 

1 

11 

1  0 

1 1 

24 

24 

21 

26 

9 

1  3 

18 

20 

18 

2 1 

27 

6 

11 

43 

49 

41 

49 

48 

62 

61 

61 

50 

41 

39 

37 

37 

42 

48 

55 

61 

58 

60 

57 

55 

51 

53 

52 

62 

70 

73 

69 

54 

51 

58 

53.11 

13 

20 

20 

20 

22 

32 

41 

30 

32 

33 

18 

18 

20 

14 

19 

23 

32 

31 

3 1 

29 

36 

31 

36 

30 

30 

35 

38 

42 

32 

28. t 

41 

45 

40 

46 
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59 

53 

47 

46 
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34 
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30 
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57 
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57 
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58 
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72 
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60 
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18.5 

41 

56 

46 

53 

46 

68 

62 

52 

50 

45 

35 

35 

25 

41 

47 

53 

57 

64 

65 

54 

59 

58 

60 

56 

66 

70 

78 

75 

41 

34 

45 

53 

.1 

-  5 

15 

25 

18 

16 

23 

22 

24 

18 

20 

19 

10 

1  7 

11 

15 

1  7 

24 

23 

22 

32 

22 

25 

24 

2G 

19 

27 

31 

34 

30 

19 

13 

20.6 

22 

24 

37 

4  1 

38 

42 

46 

45 

46 

37 

37 

30 

30 

34 

42 

42 

48 

49 

45 

49 

50 

54 

46 

45 

53 

61 

65 

54 

46 

44 

55 

43.8 

-15 

-11 

-  4 

-  5 

2 

& 

19 

26 

25 

22 

10 

9 

4 

2 

7 

1 1 

1  9 

20 

20 

23 

24 

25 

29 

27 

23 

26 

27 

30 

23 

24 

22 

15.2 

37 

39 

27 

36 

44 

52 

41 

43 

40 

3  2 

26 

22 

26 

35 

39 

41 

42 

42 

49 

45 

42 

44 

43 

45 

55 

59 

61 

57 

36 

37 

41 

41 

.2 

15 

6 

13 

13 

4 

16 

21 

23 

25 

2  0 

11 

4 

-14 

2 

16 

1 1 

18 

14 

25 

22 

22 

16 

2C 

2  5 

33 

31 

35 

4 

15.6 

34 

34 

29 

4  5 

46 

47 

38 

42 

36 

32 

21 

28 

18 

33 

42 

42 

41 

41 

45 

42 

35 

37 

33 

39 

52 

52 

54 

50 

44 

37 

42 

38/ 

-  9 

-  5 

13 

-  8 

-  1 

13 

2  4 

0 

8 

1" 

-  1 

-16 

-  6 

-20 

-10 

7 

5 

5 

7 

1  5 

21 

7 

1  9 

11 

12 

12 

10 

20 

20 

19 

1! 

6.0 

35 

40 

36 

45 

42 

51 

45 

46 

46 

18 

33 

35 

34 

35 

44 

51 

55 

55 

56 

53 

48 

49 

52 

48 

58 

65 

70 

68 

64 

47 

53 

41 

.3 

-  4 

1 

13 

2 

5 

15 

34 

25 

2  3 

23 

17 

11 

1  1 

5 

11 

1  3 

2  3 

19 

25 

31 

25 

24 

2  9 

24 

1 7 

2 1 

23 

24 

16 

17.6 

44 

60 

55 

52 

55 

64 

65 

60 

57 

4  8 

41 

41 

IB 

44 

49 

58 

59 

66 

70 

62 

62 

61 

64 

58 

68 

73 

80 

79 

74 

40 

48 

57.9 

-  3 

6 

27 

6 

6 

21 

23 

19 

'.  4 

12 

21 

14 

14 

2 

9 

1 1 

16 

n 

19 

39 

16 

23 

20 

35 

14 

22 

27 

30 

30 

27 

14 

17,8 

47 

52 

42 

45 

42 

64 

61 

45 

49 

3  2 

30 

25 

28 

38 

45 

48 

51 

64 

58 

44 

56 

54 

62 

46 

61 

64 

74 

70 

52 

35 

47 

49.4 

-  3 

24 

16 

4 

9 

20 

22 

24 

17 

18 

12 

11 

6 

-  1 

6 

12 

8 

23 

22 

25 

16 

20 

24 

33 

1 4 

28 

34 

36 

30 

20 

1 ! 

17.6 

33 

36 

30 

3  5 

44 

49 

40 

32 

32 

28 

25 

19 

16 

29 

31 

36 

40 

45 

46 

40 

42 

43 

41 

35 

48 

50 

57 

53 

46 

24 

41 

37.6 

14 

11 

15 

12 

6 

20 

25 

10 

9 

2 

9 

-  7 

-15 

-14 

-  4 

2 

1  0 

22 

20 

23 

12 

8 

20 

19 

15 

25 

26 

35 

1  5 

12 

! 

11.8 

44 

49 

42 

46 

45 

60 

51 

45 

44 

39 

34 

28 

21 

38 

43 

51 

51 

55 

59 

53 

52 

53 

50 

47 

61 

67 

71 

69 

59 

28 

41 

41 

1.5 

8 

17 

14 

12 

13 

28 

32 

18 

19 

21 

13 

7 

7 

3 

12 

1  7 

1  9 

24 

23 

27 

23 

19 

1  8 

1" 

19 

27 

32 

30 

22 

19 

It 

IB.  5 

41 

46 

37 

41 

45 

55 

47 

45 

37 

35 

27 

34 

30 

28 

35 

42 

49 

47 

54 

48 

42 

50 

46 

49 

57 

62 

63 

62 

51 

42 

48 

45.0 

0 

5 

13 

10 

9 

14 

23 

17 

14 

1  3 

13 

7 

12 

-  3 

7 

8 

2  1 

14 

18 

25 

21 

14 

17 

2': 

21 

25 

2C 

17 

25 

24 

1' 

14.9 

45 

48 

38 

46 

55 

60 

58 

52 

45 

40 

33 

39 

29 

40 

47 

52 

55 

52 

57 

52 

50 

48 

52 

49 

62 

65 

68 

66 

60 

45 

52 

50.3 

12 

19 

23 

10 

7 

15 

28 

12 

17 

16 

17 

6 

12 

-  3 

11 

16 

14 

16 

17 

30 

17 

18 

26 

19 

16 

19 

21 

36 

29 

23 

12 

17.4 

32 

48 

38 

36 

41 

47 

42 

41 

53 

4  5 

25 

26 

2  8 

37 

44 

52 

51 

59 

62 

61 

61 

55 

47 

48 

62 

69 

77 

70 

40 

43 

41 

47.6 

-  4 

6 

22 

1  6 

11 

15 

19 

24 

23 

24 

18 

15 

9 

11 

20 

21 

23 

26 

27 

33 

24 

29 

34 

35 

24 

37 

34 

36 

20 

25 

21 

22.2 

30 

29 

30 

is 

43 

4  4 

37 

38 

35 

34 

18 

18 

20 

27 

38 

39 

41 

4C 

42 

44 

43 

44 

42 

39 

55 

53 

45 

43 

41 

38 

5C 

38.0 

-18 

-10 

0 

-12 

-13 

25 

-  5 

8 

10 

-  4 

-23 

-  8 

-25 

-15 

-15 

-  5 

-  2 

-  2 

0 

3 

5 

10 

S 

-  2 

3 

10 

9 

6 

3 

1 

1.6 

29 

29 

28 

29 

36 

45 

37 

35 

35 

34 

26 

29 

14 

20 

28 

31 

39 

35 

44 
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35 
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38 
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48 
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46 
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-  2 

8 

5 
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2 

4 

24 

10 
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9 

-11 

-26 
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12 
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15 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

53 

60 

58 

50 

50 

64 

69 

57 

58 

54 

35 

35 

33 

42 

48 

56 

63 

63 

64 

58 

61 

56 

68 

6  7 

62 

66 

80 

77 

64 

40 

52 

56.6 

MIN 

5 

22 

24 

9 

9 

24 

23 

25 

21 

21 

19 

11 

12 

7 

14 

16 

18 

30 

25 

33 

22 

30 

26 

30 

22 

28 

34 

45 

29 

26 

23 

22.0 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

53 

63 

63 

51 

67 

72 

60 

62 

57 

37 

37 

35 

45 

50 

58 

65 

67 

66 

62 

65 

59 

59 

58 

64 

67 

82 

78 

70 

42 

59.1 

MIN 

10 

23 

31 

5 

22 

28 

27 

18 

20 

20 

12 

17 

5 

12 

14 

20 

34 

24 

41 

20 

31 

27 

33 

25 

28 

34 

44 

31 

28 

23.6 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

33 

33 

25 

40 

38 

45 

40 

39 

44 

36 

36 

27 

17 

25 

34 

39 

48 

43 

40 

42 

41 

44 

45 

37 

47 

49 

57 

53 

37 

35 

40 

39.0 

MIN 

-10 

-  9 

0 

11 

-13 

6 

22 

23 

13 

13 

11 

1 

-21 

-22 

-15 

-12 

5 

12 

11 

18 

10 

6 

18 

22 

14 

12 

14 

20 

11 

11 

20 

6.5 

STERLING 

MAX 

22 

36 

51 

40 

41 

4  8 

49 

47 

48 

55 

30 

29 

29 

31 

40 

46 

52 

56 

60 

65 

57 

61 

53 

52 

52 

63 

70 

73 

74 

42 

49.1 

MIN 

-  9 

4 

14 

13 

10 

20 

21 

21 

18 

24 

19 

17 

11 

12 

16 

1  8 

22 

22 

21 

33 

2  7 

2  7 

33 

33 

20 

27 

31 

32 

22 

25 

20.0 

STRATTON  3  NE 

MAX 

43 

54 

42 

45 

47 

53 

64 

50 

42 

44 

32 

33 

33 

42 

47 

57 

58 

61 

64 

58 

59 

48 

62 

49 

58 

68 

77 

76 

55 

45 

42 

51.9 

MIN 

-  7 

12 

23 

11 

7 

14 

12 

25 

20 

25 

20 

15 

8 

10 

11 

14 

23 

21 

19 

31 

28 

28 

26 

33 

19 

28 

34 

35 

24 

23 

24 

19.9 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

26 

26 

18 

25 

36 

41 

37 

31 

28 

24 

12 

15 

14 

24 

28 

35 

32 

33 

37 

31 

30 

32 

30 

32 

40 

45 

45 

43 

41 

30 

32 

30.7 

MIN 

-25 

-22 

3 

* 

-30 

-10 

4 

-  1 

-18 

-17 

-  1 

-28 

-24 

-35 

-14 

-26 

-  5 

-13 

-  6 

12 

-1  i 

3 

-  8 

6 

4 

-  4 

0 

19 

5 

13 

6 

-  7.1 

TACONY  7  SE 

MAX 

45 

55 

46 

53 

46 

65 

62 

50 

50 

42 

35 

36 

34 

41 

48 

56 

63 

54 

59 

57 

61 

56 

66 

70 

76 

75 

57 

36 

45 

53.1 

MIN 

-  1 

14 

28 

18 

9 

21 

22 

16 

18 

12 

18 

12 

13 

10 

11 

19 

21 

36 

22 

25 

22 

36 

17 

26 

29 

34 

26 

26 

13 

19.8 

TAYLOR  PARK 

MAX 

26 

26 

20 

34 

38 

45 

35 

28 

27 

27 

17 

19 

17 

26 

29 

35 

39 

35 

41 

36 

31 

33 

40 

41 

42 

46 

49 

46 

37 

36 

38 

33.5 

MIN 

-25 

-28 

11 

-  8 

-29 

-  1 1 

2 

-11 

3 

-16 

-  9 

-29 

-15 

-38 

-21 

-27 

-  6 

-15 

-  2 

12 

5 

-  2 

1 

-  2 

-11 

-  9 

-  4 

A 

8 

18 

-  1 

-  8.2 

TELLURIOE 

MAX 

37 

37 

Z7 

40 

47 

48 

40 

36 

33 

25 

18 

25 

27 

30 

37 

42 

42 

41 

45 

40 

45 

40 

35 

36 

49 

55 

54 

50 

43 

40 

41 

38.9 

MIN 

1 

4 

12 

-  8 

2 

17 

24 

3 

9 

12 

8 

-15 

-  1 

-16 

-  5 

-  3 

15 

5 

20 

21 

21 

14 

19 

14 

9 

13 

20 

24 

27 

16 

10 

9.4 

TRINIDAD 

MAX 

51 

50 

51 

50 

55 

63 

60 

50 

51 

45 

41 

35 

28 

40 

47 

54 

60 

60 

65 

61 

57 

57 

56 

51 

62 

68 

73 

71 

64 

34 

47 

53.5 

MIN 

15 

13 

18 

15 

17 

33 

38 

29 

18 

18 

25 

10 

12 

6 

13 

12 

19 

25 

23 

32 

22 

22 

37 

20 

19 

28 

36 

41 

27 

25 

10 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

52 

57 

48 

52 

55 

66 

59 

49 

50 

46 

40 

38 

28 

43 

49 

56 

Ml- 

62 

69 

50 

59 

59 

58 

52 

64 

71 

76 

73 

40 

36 

50 

53.8 

MIN 

10 

15 

19 

14 

11 

29 

33 

26 

21 

21 

15 

8 

10 

7 

13 

14 

lS 

25 

23 

25 

25 

22 

32 

21 

19 

29 

34 

38 

28 

14 

13 

TWO  BUT TES  1  NW 

MAX 

52 

62 

49 

49 

51 

63 

61 

55 

56 

56 

35 

38 

34 

43 

50 

64 

66 

65 

65 

57 

se 

56 

65 

58 

62 

67 

81 

78 

60 

48 

50 

56.6 

MIN 

3 

16 

23 

8 

16 

20 

24 

24 

26 

17 

23 

17 

16 

7 

11 

12 

1  7 

31 

27 

39 

23 

28 

30 

33 

26 

29 

35 

36 

30 

27 

25 

URAVA  N 

MAX 

48 

47 

45 

49 

53 

57 

56 

52 

50 

45 

37 

43 

40 

44 

52 

56 

59 

60 

60 

58 

56 

52 

49 

52 

64 

71 

74 

72 

61 

55 

60 

54.1 

MIN 

14 

20 

24 

17 

19 

26 

35 

25 

22 

21 

18 

11 

21 

13 

17 

18 

27 

24 

28 

30 

36 

25 

34 

27 

24 

27 

30 

36 

31 

32 

25 

VALLECI TO  DAM 

MAX 

27 

37 

35 

40 

45 

47 

43 

38 

35 

29 

29 

29 

24 

32 

37 

43 

46 

45 

48 

45 

39 

40 

38 

49 

54 

59 

62 

57 

53 

47 

61 

42.4 

MIN 

-10 

-  3 

19 

-  5 

4 

17 

28 

10 

18 

19 

-  9 

-12 

7 

-15 

-  9 

2 

11 

10 

12 

17 

33 

9 

2  3 

3 

1  3 

17 

22 

21 

26 

27 

14 

0. 

WAGON  WHEEL   GAP   3  N 

MAX 

21 

33 

35 

27 

40 

34 

48 

39 

41 

35 

28 

24 

20 

21 

28 

35 

18 

42 

40 

44 

42 

40 

43 

37 

39 

50 

53 

49 

57 

36 

37.3 

MIN 

-25 

-22 

-13 

-10 

-15 

-  7 

0 

-  7 

-  5 

2 

-15 

-22 

-15 

-26 

-16 

-14 

-  7 

-10 

-  5 

6 

4 

-  3 

1 

-  5 

-  1 

5 

9 

17 

21 

4 

WALDEN 

MAX 

25 

27 

22 

27 

29 

45 

37 

36 

35 

30 

23 

18 

15 

14 

28 

27 

31 

35 

38 

36 

35 

36 

38 

31 

40 

45 

49 

48 

29 

29 

35 

32.0 

MIN 

3 

-  1 

0 

8 

-  2 

14 

21 

15 

9 

4 

-  4 

-22 

-25 

-  9 

-12 

-  7 

1 

2 

11 

14 

11 

14 

17 

9 

22 

23 

22 

4 

9 

17 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

47 

50 

45 

50 

54 

64 

60 

55 

« 

42 

40 

35 

28 

41 

48 

54 

59 

58 

63 

60 

56 

59 

55 

51 

64 

72 

73 

72 

64 

30 

45 

52.9 

MIN 

10 

29 

23 

19 

10 

28 

35 

22 

25 

29 

22 

8 

10 

5 

12 

11 

14 

25 

19 

31 

25 

25 

35 

28 

17 

26 

34 

36 

25 

23 

6 

WATERDALE 

MAX 

37 

49 

39 

45 

48 

52 

54 

50 

09 

39 

35 

32 

33 

40 

46 

50 

55 

58 

59 

56 

51 

65 

54 

56 

55 

69 

72 

70 

38 

41 

50 

49.9 

MIN 

0 

9 

25 

10 

15 

20 

34 

24 

1  5 

27 

8 

10 

5 

6 

18 

1  8 

25 

27 

22 

34 

22 

21 

28 

32 

23 

28 

36 

35 

20 

22 

25 

WESTCLIFFE 

MAX 

42 

42 

36 

43 

52 

55 

45 

42 

36 

38 

30 

31 

23 

35 

42 

48 

5" 

47 

54 

48 

44 

48 

45 

47 

60 

63 

64 

64 

52 

32 

45 

45.3 

MIN 

4 

25 

1  9 

6 

4 

20 

33 

15 

6 

10 

-  2 

-  3 

5 

-  8 

0 

-  2 

-  2 

IB 

18 

23 

17 

12 

22 

24 

12 

12 

7  0 

30 

24 

13 

5 

WETMORE  2  S 

MAX 

44 

50 

42 

48 

46 

6  7 

56 

48 

40 

42 

40 

35 

28 

42 

46 

52 

55 

56 

61 

55 

15 

56 

53 

51 

64 

68 

71 

69 

63 

36 

48 

51  .0 

MIN 

-  3 

18 

23 

14 

13 

7  7 

30 

21 

23 

20 

24 

1  1 

12 

7 

14 

20 

1  7 

25 

24 

28 

24 

22 

26 

33 

23 

23 

1  7 

38 

23 

22 

14 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

34 

45 

36 

42 

40 

51 

47 

49 

5  0 

39 

31 

2  8 

31 

40 

45 

51 

58 

59 

62 

56 

57 

54 

52 

51 

63 

69 

75 

72 

45 

40 

17 

48  •  7 

MIN 

-15 

-  2 

11 

6 

5 

21 

21 

29 

20 

26 

16 

8 

6 

8 

16 

17 

24 

21 

20 

34 

24 

19 

26 

30 

18 

26 

3  0 

35 

18 

18 

7  7 

18.0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

20 

20 

15 

33 

30 

32 

27 

24 

2  0 

16 

7 

1  1 

8 

19 

22 

26 

29 

77 

31 

27 

22 

31 

20 

31 

41 

42 

43 

40 

37 

26 

30 

26.0 

MIN 

1 

8 

7 

-  6 

* 

10 

17 

2 

1  5 

9 

-  8 

-13 

-  4 

-14 

-  1 

8 

5 

9 

15 

1  5 

7 

13 

10 

8 

16 

7  4 

21 

23 

15 

0 

6.8 

WRAY 

MAX 

31 

52 

49 

43 

44 

49 

51 

46 

55 

49 

31 

33 

32 

42 

48 

57 

54 

62 

66 

62 

6  7 

54 

55 

47 

64 

72 

79 

79 

46 

46 

43 

51.7 

MIN 

1 

7 

20 

15 

9 

14 

17 

24 

21 

26 

22 

IS 

11 

9 

16 

15 

27 

21 

20 

37 

2  8 

29 

33 

35 

21 

28 

36 

31 

25 

30 

30 

21  .8 

YUMA 

MAX 

38 

54 

55 

43 

47 

49 

51 

49 

=-3 

45 

30 

30 

55 

57 

60 

65 

65 

62 

54 

52 

64 

64 

72 

75 

77 

58 

45 

46 

53.8 

MIN 

4 

12 

20 

12 

11 

12 

17 

22 

22 

24 

18 

15 

9 

17 

17 

26 

22 

23 

36 

30 

26 

32 

14 

23 

32 

40 

36 

22 

26 

28 

22.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


fwrnon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

•i 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

EVAP 

.25 

.32 

.19 

.19 

.  22 

WIND 

105 

99 

82 

94 

89 

MAX 

55 

69 

68 

61 

60 

64 

MIN 

52 

37 

40 

33 

32 

31 

MONTROSE  NO  1  (a) 

EVAP 

.03 

.05 

.11 

.09 

.06 

.05 

.  13 

.10 

.10 

.04 

.08 

.08 

.09 

.  10 

.08 

.07 

.10 

.12 

.20 

.  11 

.  12 

.09 

.08 

.04 

.08 

.  16 

.24 

.28 

.13 

.16 

.15 

3.32 

WIND 

27 

43 

74 

30 

22 

25 

93 

26 

38 

37 

43 

53 

64 

51 

34 

26 

34 

31 

40 

40 

47 

36 

48 

37 

28 

26 

44 

82 

S3 

51 

59 

1342 

VALLECI TO  DAM 

EVAP 

.02 

.07 

WIND 

12 

24 

26 

22 

10 

14 

62 

12 

10 

29 

18 

16 

4 

12 

29 

5 

17 

19 

18 

26 

21 

40 

20 

9 

24 

25 

34 

56 

11 

15 

14 

654 

v»)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MARCH  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

T 
T 

0.6 

0.4 
1 

0.3 
1 

1 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

0.5 
1 

ALAMOSA   WB  AP 

hNOWFAI.I. 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0.1 

0.7 
T 

T 

T 

0.9 
T 

T 

T 

0.4 

0.3 

13.7 
7 

0.6 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

1 . 0 
9 

9 

7 

6 

T 

4 

T 

3 

T 

2 

T 

5 

0.5 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

23 

23 

23 

22 

21 

3.0 
22 

0.5 
21 

T 
21 

T 
21 

1 . 0 

22 

1.0 
21 

21 

21 

21 

20 

17 

15 

12 

3  .  0 
13 

1.0 
13 

4.0 
14 

13 

0.  5 
13 

11 

8 

5 

2 

T 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.  5 

1 .  0 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

4 

2 

2 

T 

T 

1  .  o 
1 

2.0 
1 

0.1 

T 

T 

T 

2.0 
1 

1.5 
T 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

0.2 

0.1 

0.4 

4.5 
T 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

4.0 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

4  .  0 

3 

T 

1 

1 

0.5 

1.5 

2.0 

0.5 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  ■) 

l  -j 

14 

2.0 
15 

15 

15 

15 

L.O 
15 

15 

15 

1.0 
15 

15 

15 

15 

15 

14 

11 

13 

13 

T 
12 

12 

1.0 
12 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

1.0 
9 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

0.5 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

1.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

1.0 

3.0 
1 

1 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3 

0.3 

2 

0.2 

1 

T 

T 

T 

4.6 

3 

0.3 

T 

3 

0.3 

2 

0.3 

2 

0.2 

1 

1 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 

1.5 

2.6 
2 

0.1 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
3 

1.0 

3 

1.0 
3 

1.5 
3 

2 

1 

3.0 
2 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

70 

68 

7.0 
74 

T 
71 

70 

69 

6.0 
74 

T 
72 

1.5 
73 

4.5 
74 

2.5 
75 

73 

72 

72 

71 

70 

6  8 

68 

T 
67 

2.5 
65 

6.0 
71 

3.0 
72 

70 

69 

67 

0  4 

62 

60 

59 

58 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4 

0.4 

1 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1 

T 
T 

T 

0.4 

1.5 
1 

2.5 
3 
0.2 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

18 

- 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

20 

20 

22 

- 

18 

16 

14 

13 

14 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
T 

3.5 
3 

0.5 
3 

T 

3 

1.  5 
4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

r 

2.5 
2 

T 

1 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

0 . 1 

6 

6 

6 

5 

T 

'  4 

T 

3 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 
1 

1  .  5 
T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .  5 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

36 

37 

38 

37 

35 

32 

33 

33 

35 

38 

38 

38 

37 

37 

37 

35 

35 

34 

34 

33 

33 

35 

35 

33 

31 

29 

27 

27 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

8 

7 

2.0 
4 

T 

T 

T 

1 . 0 

T 

T 

0.5 
T 

1.0 
1 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2,0 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 

T 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

36 

35 

L.  0 

36 

36 

35 

36 

1.0 
37 

36 

5  0 
40 

5 . 0 
41 

40 

40 

39 

39 

39 

3H 

38 

3K 

38 

0.8 
38 

38 

38 

38 

37 

35 

33 

31 

32 

31 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 . 0 
1 

2 . 0 
2 

GROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 0 

0  5 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 . 0 

4  0 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HOLYOKE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1 

4  . 0 
4 

1 

3.0 
1 

0 . 5 
'  l 

2 

1 

1 . 0 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

1 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

36 

3.0 
39 

1.0 
40 

40 

40 

T 
40 

T 
40 

1.0 
41 

4.0 
45 

T 
45 

45 

45 

45 

45 

44 

43 

43 

42 

1.0 
43 

43 

42 

42 

41 

40 

39 

38 

38 

T 
39 

T 
38 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

4.5 
3 

LIMON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 

3.0 
T 

9 

0.8 


57 
1  .  4 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
MARCH  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2.1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

1.0 
10 

10 

10 

9 

T 

8 

1.0 
8 

6 

0.5 
6 

0.7 
6 

T 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

4.5 
3 

0.5 
1 

T 

1 

1 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

2.5 
11 

10 

10 

7 

6 

T 

5 

3 

3.5 
4 

T 

4 

T 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

T 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

4.0 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

4.5 

0.5 

1.1 

0.5 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

2.0 
11 

10 

9 

9 

1.0 
8 

T 

6 

T 

5 

1.0 

5 

T 

5 

T 

7 

1.0 
8 

8 

6 

5 

■1 

3 

2 

T 

2 

T 

1 

T 

3.0 
3 

10  .0 
8 

4 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

1.0 
T 

3.0 
T 

T 
T 

PUEBLO  KB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 

0.2 

T 

4.2 

4 

0.3 

T 

T 

T 

T 

4.3 

3.4 
6 

0.5 

T 

3 

0.4 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.5 
1 

T 
T 

1.0 
1 

1.5 

2 

4.5 

6 

2.0 
8 

T 

7 

6 

6 

5 

3 

2 

1 

0.5 
1 

0.3 

0.4 
T 

6.0 
4 

2 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
1 

T 

T 

T 

0.6 
1 

11.5 
11 

T 

6 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.1 
2 

1 

1 

0.7 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 

T 

0.9 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

4.0 
1 

3.0 
2 

T 

2 

2 

2 

1 

4.0 
T 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

40 

38 

T 
38 

38 

38 

38 

2.0 
40 

38 

38 

2.0 
40 

T 
40 

T 
40 

T 
40 

40 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

2.0 
40 

38 

36 

36 

36 

T 
34 

T 
32 

30 

30 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

30 

5.0 
34 

3.0 
36 

36 

32 

5.0 
36 

T 
36 

33 

3.0 
35 

1.0 

35 

34 

34 

33 

33 

30 

28 

26 

24 

22 

T 
22 

20 

T 
20 

16 

12 

8 

5 

T 

5 

T 

5 

T 

5 

SPRINGFIELD  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

37 

37 

2.2 
37 

1.0 

36 

35 

34 

1.5 
35 

2.4 
34 

33 

33 

1.0 

34 

1.1 
33 

33 

33 

32 

32 

31 

30 

30 

29 

1.7 
29 

1.2 
27 

26 

2.0 
26 

24 

22 

20 

18 

17 

16 

15 

SUGAR  LOAF  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

50 

50 

50 

50 

50 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

49 

19 

1H 

48 

48 

48 

49 

48 

48 

48 

48 

48 

47 

47 

46 

45 

45 

47 

45 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.1 

0 .  4 
1 

WAGON  WHEEL  GAP 

3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  5 
19 

T 

1.0 

T 

1.0 
17 

1.0 

T 

T 

2.5 
16 

2.0 
15 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

0.5 
13 

T 
13 

13 

10 

T 

9 

8 

6 

0.5 
7 

1  .  0 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

6.0 
3 

1 

WOLF  CREEK  PASS 

4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

82 

80 

80 

80 

78 

76 

70 

69 

78 

93 

90 

86 

90 

91 

89 

8  5 

82 

78 

76 

76 

83 

84 

90 

92 

86 

81 

81 

80 

80 

78 

78 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

26 

26 

28 

28 

26 

32 

33 

32 

32 

33 

33 

32 

28 

27 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

35 

35 

38 

41 

42 

41 

38 

37 

32.  7 

7 

00 

p 

M. 

29 

30 

30 

31 

31 

32 

33 

35 

36 

33 

32 

33 

32 

32 

32 

33 

36 

36 

39 

42 

39 

40 

41 

45 

48 

51 

51 

48 

43 

45 

38 

37.3 

6 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

28 

28 

28 

29 

27 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

34 

35 

34 

35 

37 

36 

40 

43 

43 

42 

39 

39 

33.6 

7 

00 

p 

M. 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

33 

34 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

33 

35 

37 

43 

39 

40 

41 

44 

4  7 

51 

49 

47 

44 

45 

39 

36.  7 

12 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

36 

38 

37 

37 

37 

39 

42 

44 

44 

43 

41 

42 

35. 1 

7 

00 

P 

M. 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

39 

38 

37 

38 

40 

41 

44 

44 

45 

43 

43 

43 

35.5 

24 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

33 

34 

33 

33 

34 

35 

37 

37 

37 

.IS. 

38 

39 

41 

42 

43 

42 

42 

35.6 

7 

00 

P 

M. 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

36 

37 

37 

37 

38 

39 

39 

41 

42 

42 

42 

42 

35.6 

36 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

35 

35 

34 

35 

35 

34 

35 

34 

34 

35 

35 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

34 

35 

35 

36 

37 

37 

38 

38 

39 

39 

40 

41 

41 

41 

36. 1 

7 

00 

P 

M. 

35 

35 

34 

35 

35 

34 

34 

35 

34 

35 

34 

35 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

37 

37 

37 

38 

38 

39 

40 

40 

41 

41 

41 

36.3 

72 

Inches 

7 

00 

A 

M. 

40 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

39.5 

7 

00 

P 

M. 

40 

40 

39 

39 

40 

39 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

39.5 

6  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NON I RR I  GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.   SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


MARCH  1962 


-  45  - 


STATION  INDEX 


Ak  RON  *  E 

AKRON  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

ALLENSPAPK 

ALTENBERN 

AMES 

ANTERO  RESERVOIR 
ARAPAHOE 
ARBOLE  s 

A  ROY  A  9  NNE 
ARTESIA  6  E 
ASPEN 
AVER  RANCH 
BAILEY 

BIG  SPRINGS  RANCH 

BLANC  A 

BOND 

SONNY  OAM 
80ULOER  2 

BOULDER 
ROANDON 
BRANSON 
BRECKENRIOGE 
BHIGGSDALE  2  NW 
BUENA  VISTA 
■  BURLINGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BYERS 

!  CAMPO  11  WSW 
CANON  CITY 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 
CENTER 
C  HE  E  SM AN 
CHE Raw 

CHERRY   CREEK  OAM 
CHEYENNE  WELLS 

CHIMNEY  ROC* 
CIMARRON  3  SE 
CLIFF  LAKES 
CLIMAX   2  NW 
COALDALE   1  NW 
COCMETOPA  CREEK 
COLLBRAN 
COLORADO  NAT  MON 
COLORADO  SPRINGS  WB  . 
COLUMBINE 


CRIPPLE  CREEK   9  NW 

CUCHARAS  OAM 

CUMBRES 

DEERTPAIL 

DELHI 

DEL  NOPTE 

DELTA   1  E 

DENVER   W6  AIRPORT 
•DENVER  wB  CITY 
DILLON 

DOHEPTY  RANCH 
DOLORES 
DURAN&O 
E  ADS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
EASTONVILLE  1  NNW 
EASTONVILLE   2  NNE 


EDGEwATER 

ELBERT  2 

ELBERT  3 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 

ELBERT 


SW 


ELECTRA  LAKE 
ELK  CREEK 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERGREEN  2  SW 
EVERSOLL  RANCH 
F  A  I RPL  A  v 
FLAGLER   2  NW 
FLEMING   1  S 
FOROEfl  6  S 

FORT  COLL  INS 

FORT  LEWIS 

FORT  LUPT  3N  1  N 

FORT  MORGAN 

FOUNTAIN 

FOWLER 

ERASER 

FRUITA  2  N 

GARDNER 

GATEWAY   I  SW 

GENOA 

GEORGETOWN 
GLENWOOD  SPRINGS   1  I 
GORE  PA5S  RANCH 

GRAND  JUNCTION  WB  A 
GRAND   LAKE    I  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  DIVIDE   12  SE 
GREAT   SAND  DUNES  NM 

GREELEY 
■  GREENLAND  8  SE 
GREENLAND  9  NE 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREySTONE 
GROVER  10  W 
GUFFEY   10  SE 
r-,  INN  i  v>r, 

HAM  I L  TON 


HAYDEN 
HERMIT   7  E SE 
HOEHNE 
HOLLY 
HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 
HOYT 


IDAHO  SPRINGS 
IOALIA 
IGNAC10  1  N 
INDEPENDENCE  PASS  ! 
JOES 

JOHN   MART  IN  OAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESSURG 
KARVAL 


0114 
0130 

BOULDER 
I  GARFIELD 
SAN  MIGUEL 
0262  LINCOLN 

PARK 
030<J  CHEYENNE 


0343  CHEYENNE 
0354  MOFFAT 
0370  PITKIN 
043fl  EL  PASO 

}  EL  PASO 
077(J  COSTILLA 
EAGLE 

08*3]  BOULDER 

09*4  80ULDER 

KIOWA 
08981  LAS  ANIMAS 
I  0909  SUMMIT 
09*5|  WELD 

io7ii  Chaffee 

I  1121  KIT  CARSON 

I  1126  KIT  CARSON 

I  1157  PUEBLO 

I  1179|  ARAPAHOE 

1268.  BACA 
129*j  FREMONT 
138i.   SAN  JUAN 
l*Ol'  DOUGLAS 
l«4(j  DELTA 
1*58  SAGUACHE 
1528!  JEFFERSON 
1S39|  OTERO 
15471  ARAPAHOE 
156*  < 


1S7Q  ARCHULETA 

160?  MONTROSE 

16*4-  R 10  BLANCO 

1660  EAGLE 

1693  FREMONT 

1713  GUNNISON 

17*1  MESA 

17T2  MESA 

17TB  EL  PASO 

1792!  ROUTT 

'  1 986  MONTEZUMA 
1928  MOFFAT 
1959  GUNNISON 
1978  TELLER 
20*0  HUERFANO 
20*8  CONEJOS 
2162  ARAPAHOE 

:  217ft  LAS  ANIMAS 
218*  RIO  GRANOE 
2192  DELTA 

2220  DENVER 

2225  DENVER 

2281  SUMMIT 

2312:  LAS  ANIMAS 

2326  MONTEZUMA 

2*32  LA  PLATA 

2**6  K IOWA 

2*S*  EAGLE 

2*9*.  EL  PASO 

2*96  EL  PASO 

2*97  EL  PASO 
2501   EL  PASO 
2535  YUMA 
2557  JEFFERSON 
2595  ELBERT 
2597  ELBERT 

259B  Elbert 

2600  ELBERT 
2601]  ELBERT 
2603  EL8EAT 

262*  LA  PLATA 

2633  JEFFERSON 

2759  LARIMER 

2790  JEFFERSON 

2795  JEFFERSON 

2803  BACA 

281*  PARK 

2932  KIT  CARSON 

29**  LOGAN 

2997  LINCOLN 

3005  LARIMER 
3016   LA  PLATA 
3027  WELD 
30  38  MORGAN 
3063  EL  PASO 
3079  OTERO 

31*6  MESA 
3222  HUERFANO 
32*6  MESA 

3258  LINCOLN 
3261  Clear  creek 
3359  garfield 

3*23  GRAND 
3*77  PROWERS 
3*88  MESA 
3*96  GRAND 
3500  GRAND 

55*1  ALAMOSA 


3609  MOFFAT 
36*3  WELD 
3656  FREMONT 
3662!  GUNNISON 


3811 
3828 
3850 
3867 
3951 
*0*7 
4076 
4082 
4129 
4155 

4172 
4234 
4242 

*  2  7  r 
*38C 
4389. 


K  IOWA 
BOULDER 
ROUTT 
Ml  NEPAL 


BENT 

CLEAR  CREEK 

SEDGWICK 

LINCOLN 


40  09 
40  07 
37  27 


38  52  I 
37  26  | 

39  53 


4|  40  01 

1,  38  27 

i:  37  01 

2'  39  29 

*.  40  39 

l!  38  51 

1  39  18 

3l  39  28 

lj  38  02 

4|  39  43 


3  38  49 

2  37  12 
2  38  24 
2  39  50 
2  39  23 

1  38  23 

2  38  26 
2  39  1* 


30  ' 


2  37  21 
2  4  0  31 
2  38  52 


1  37  38 
5   37  40 

2  38  *5 


*  39  06 

*  39  02 
3  *0  07 


*  *0  23 
4  39  38 

*  39  37 
1   37  02 

*  39  1* 
3  39  19 
3  *0  40 
1    38  33 


35 


37  : 


2  38  40 

3  39  17 

4  39  42 
2  39  34 
2  40  09 

1  38  0* 

2  39  07 
2  40  16 
2  40  11 
2  40  *2 

5  37  *3 


2  *0  22 
4,  39  02 


38  05 

39  46 
41  00 


03  09 
03  10 
OS  52 


04  36 

05  29 


19  6035 

05  31  77*9 

06  42  6700 
02  1 1  36*7 
05  16  5400 


05  17  I  5385 

02  27  3925 

03  53  6292 

06  02  1  9559 

04  20  '  4875 
06   0  8  795* 
02  16  :  4171  5Pj 
02  09  4230 
U*  28  4850 

0*  13  1  5207  6P' 


02  45 
05  16 
07  48 


02 


07  18  6550 
07  31  7096 
07  33  9250 
06  12  11300 

05  47  6525 

06  46  8000 

07  58  6137 

08  44  5790 
6173 
8699 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


*p  *p 

5P  5P 


4329 

53*3 

8853 

6250 

6175  , 

7668 

6875 

*072 

56*9 


.  58 


07  33 
06  58 
05  IB 


6177  5P 
62*7  HP 
8855  SP 
8500 
5995 
06   27  10018 
04  03  5183 
0*  01     5090  5P 
06  21     7884  6P 
08  03     5125  6P 


5130 
69*0 
6550 
4258 
6497 
7250 
7270 

7000  I 
7600 
3900 
5*50 
7025 
6750 
7220 
7210 
696-9 
72*0 


04  37 

07  *8 

05  22 
05  31 
05  19 

05  21 

02  05 

06  00  10000 

03  05  4975 

02  50  4250 

03  *1  *739 

05  05  500* 


8  398 
8440 
7525 

rooo 

7  300 
35  76 


7P 


7595  5P  SP 

4886  5P  5P 

4321  8A  8a 

5546  7A 

4338  7A 

8560  6P  6P 

4518  6P  6P 

6970  6P 

45  2  SP  SP 

5599  6P 

8570  5P  SP 

5823  5P  5P 

7602  SP  5P 
3*84 


05  50 

05  52 

07  39 

05  32 


8576 
8288 
6912 


05  17 
07  15 
07  08 


7350 
6725 
77*0 
6  BOO 
5076 
8200  | 
766* 


986C 
4535 
5921 
6337 
9001 
5720 
3393 
37*6 
7800 
4995 


!  17  3961 

1  36  6424 

i  37  10550 

1  41  *200 

'  57  381* 

i  51  1032* 

:  15  3469 


dry  land  f i  eld  si  a 
fed  aviat ion  agency 
u  s  weather  bureau 
h  lester  coats 
orville  c  alten8ern 
west  colo  power  co 
ben  h  marshall 
board  of  water  comm 
joseph  h  pfost 
mrs  betty  m  se i  bel 

Clark  wRIGht 
W  E  GADO 

richard  car-skaden 
1  ralph  j  ayer 

u  s  forest  service 
,  arthur  h  nutt 
'  l1ndel  j  hudson 

agent  d*r  g  w  ry 

u  s  bur  reclamat ion 

Thomas  l  plAtt 

city  of  boulder 
mrs  elsie  e  white 
charles  s  mitchell 
mrs  elva  j  enyeart 
u  s  forest  service 
lloyo  r  swe0h1n 
ralph  c  8inar0 
shirley  m  james 
mrs  winifred  orr 
harry  w  newton 


JESS  I 
WARDEN  PEN  I  TENT IARY 
S  WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  »UST 
WILLIAM   B   SUTLE  Y 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SChulTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 

JOE  HENDERSON 

CARL   E   ML  MILLEN 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

HIGH  ALT  ITUDE  OBS 

R  L  6 AN T A 

HAROLD  F  KREUGER 
I        TEO  A  SMITH 

SUPT  COLO  NAT  MON 
JUS  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

i       MONTEZUMA  VAL  IRR1G 

GLENN  F  JOROAN 
i        MRS  MARY   A  YELENICK 

WILLIAM  H  SNARE 

ARCHER  B  CRISP 

S 

EVER  I T  T  L  DAVIS 
CHARLES   F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
w  D  PRESTON 

u   u  s  weather  bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
l       BOARD  OF  WATER  COMM 

MRS  M  A  CROWOER 

LLOYD  C  PYLE 
i        MALCOLM   R   OAr  TON 

millard  c  roberts 
i     fed  aviation  agency 
carl  r  guy 
hugh  t  kelly 

ralph  h  Evans 
darwin  d  woolley 
mrs  roberta  m  may 
amc  of  denver 
fran*  r  kelly 
earl  ramey 

HUGH  MUNDr 
LELANO  P  OLKJER 
MPS  MAUOE  M  STKKNEY 
C  M  COLE 

western  colo  power  co 

samuel  j  mar6is 
i     u  s  bur  reclamat ion 

chamber  of  commerce 

ray  s  fleming 
i     j  c  eversoll 

u  s  forest  : 

a  e  gaines 

JOHN  < 

MELVIN  B  SAVAGE 
STATE  u 


LEON  MOODY 
GT  WEST  SUGAR  CO 
ARTHUR  E  ORCUTT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
RONALD  R  TUCKER 
S  STEELE  BURG1N 
FRED  G  WAGGONER 
MRS  M  S  HUBBARD 

A  0  M1LEY 

public  service  co 
radio  stat  ion  kgln 
mrs  j  m  hohnholz 
clyde  b  kennedy 
u  s  weather  bureau 
us  nat  park  service 
u  s  bur  reclamat 1 on 
frank  a  bochmann 
great  sand  dunes  nm 

gt  west  sugar  co 
frank  a  rogers 

KELSEY  POTTENGER  jr 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
MRS   ANN  M  OUCEY 


MRS  ETHAL   M  JORDAN 

MRS  BESSIE  C  MANLIN 

ARTHUR   F  BAILOR 

HP S  LAURA  E  ChEseBRO 

a  ray  goree 

mrs  mabel  wright 

Eugene  s  philpott 

W  R  DAVIS 
i  F  B  F LANAGAN 
COLO  GAME   ♦  FISH  OEP 
MRS  BERTHA  w  MEYER 


I  U  S  FOREST 
THEODORE  W  CLARK 
CONSOL  UTE  AGENCY 

i  TWIN  LAKES  R  +  C  CO 
MRS  RUTH  E  SNYDER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MUNICIPAL  PWR  PLANT 
EMANUEL   S  1NNESS 


S  COUNTY 


KASSLER 

KAUFFMAN   4  SSE 

KIM  15  NNE 

K IOWA    1  W 

KIOWA  5  SE 

K IOWA   *  SW 

KIOWA  5  SSE 

KIT  CARSON 

KUTCH  6  SSE 

LA   JUNTA  FAA  AIRPORT 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  B  SW 

LAKE  MORAINE 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 

LEADVILLE 

LEADVILLE    10  WNW 
'  LEROY  7  WSW 
'  LIME   3  SE 

L I MON  10  SSW 

LlMON 
I  L  ITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 
LONGMONT    6  NW 
LONGS  PEAK 
LOS  PINOS  PASS  1  SE 
MAN A  S  SA 
MANCOS 

MAN1T0U  SPRINGS 
MAR  V 1 NE 

'  MAYBE LL 
MEEKER 

MESA    VERDE   NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSE    NO  1 


MONUMENT  2  WSW 
MORRISON  1  SW 
MUL.E  SHOE  LOOGE   1  5SF 

NEW  RAYMEfl 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOO 
NUNN 
ORDwAY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALlSAOE    1  S 

PALISAOE  LAKE  2  SSE 

PAOLI 

PAONIA 

PARADOX 

PARKER  9  E 

PARSHALL    10  SSE 

PENROSE    3  NNW 

PITKIN 


PLEASANT  VIEW  2  w 
PUEBLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ORONANCE  DEPOT 
PYRAMID 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 
RUER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
PUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  IDA 

SAN  LUIS 


4*52:  JEFFERSON 

4460  WELD 

4538  LAS   AN  I MAS 

4581  ELBERT 

458*1  ELBERT 

*565|  ELBERT 

*587]  ELBERT 

*603;  CHEYENNE 

*6B6|  LINCOLN 

*72d  OTERO 

*7sJ  HINSDALE 
47*2  PARK 
4750,  EL  PASO 
PROWERS 
BENT 


5015  ELBERT 


5017  I 
504B  RIO  BLANCO 
5116  BOULDER 
5121  BOULOER 
5141  LARIMER 
5180  SAGUACHE 
5322  CONEJOS 
5327  MONTEZUMA 
5352  EL  PASO 
54081  RIO  BLANCO 

544fr  MOFFAT 
5484  RIO  BLANCO 
5531  MONTEZUMA 
569S:  CHAFFEE 
5706  RIO  GRANDE 
5717  MONTROSE 
5722  MONTROSE 
5730  EL  PASO 
S765  JEFFERSON 
5819  HUERFANO 


5990   LAS  ANIMAS 
6012   SAN  MIGUEL 
6023  WELO 
6131  CROWLEY 
6192  WASHINGTON 
6203  OURAY 


Q|A  RESERVOIR 


SSE 


SAPINERO 
SARGENT  S 
5EDALIA  i 
SEDGWICK  5  S 
SEI8ERT 
SHAw  6  SSE 
SHOSMONf 
SILVER  LAKE 
SILVER  LAKES 
S  ILVERTON 


SIMLA 

SPICFR 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SPRINGFIELO  8  S 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERL ING 

STON  INGTON 

STRAITON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SUMM I  I V ill£ 
TACOMA 
TACONY  7  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLURIDE 
TERCIO  *  NW 
TfllNIOAO 

T  R  I  N I  0 AC   FAA  AIRPORT 
T^OUi  LAKE 
TROY   1  SE 


MESA 


6315  MONTROSE 
6326  ELBERT 
63*2  GRAND 
6*10  FREMONT 
6513  GUNNISON 
6524  SAN  MIGUEL 
6560  CONEJOS 

6591    MON IE2UMA 
6740  PUEBLO 
67*3  PUEBLO 
6763  PUEBLO 
6797  POM  IT 
6811  ROUTT 
6832  RIO  BLANCO 
6930  LARIMER 
7ol7  DOLORES 
7031  GARFIELD 

7050  HINSDALE 
709*  CONEJOS 
7167  OTERO 
7287  EL  PASO 
7309  EL  PASO 
7315  PUEBLO 
7337  SAGUACHE 
7370  CHAFFEE 
7*28  COSTILLA 
7*50  I 


7455  GUNNISON 
7*60  SAGUACHE 
7510  DOUGLAS 
7515  SEDGWICK 
7519  KIT  CARSON 
7557  LINCOLN 
7618  GARFIELD 
76*8  BOULDER 
CLUB  7650  CONEJOS 
7656  SAN  JUAN 


7664  ELBERT 
784B    JACK  SON 
7862  BACA 
7866  BACA 
7367  BACA 
7936  ROUTT 
7950  LOGAN 
7992  BACA 
S008  KIT  CARSON 
806*  LAKE 

6092  RIO  GRANDE 
815*  LA  PLATA 
8157  PUEBLO 

818*  Gunnison 

820*  san  miguel 

8220  las  animas 

8429  las  an i  mas 

8434  las  animas 

8*54  san  miguel 

8*68  las  animas 


39  30 

40  50 
37  27 


39  17 

i  46 

1   38  50 

1   38  03 


*  38  55 

1  38  *9 

1  38  0* 

1  38  05 

1  39  15 


2  *0  02 
2  37  12 
1    38  30 


3  40  16 

2  38  01 

2  37  16 

2  39  06 


38  52 
38  51 

37  55 


3  39  18 
3  39  27 
2  39  34 


1  37  10 

1  37  15 

2  37  50 
1  37  08 


07  19  8890 

05  29  8500 

05  01  10265 

02  37  j  3635 

03  13  3692 

06  18  10177 
06  28  '11000 

03  01  4390 

04  3S  4900 
03  46  5560 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


6P 


08  05 

07  54 

08  29 
06  20 


03  46 
02  SI 
07  40 


07  10 
02  28 
07  35 


7721 
3698 
5685 
5309 
6300 
8270 

9200 
7322 
9887 


07  I 

07  16 
06  16 
03  42 
0*  05 
0*  59 


7600 
88*2 
5319 


4178 
6006 
9050 
6790 
7697 
7060 
7965 
9706 


7720 
8*65 
6175 
3990 
4703 
5157 
07    14  5923 

05  35  10200 

06  24  9300 

07  40  9322 


0*  58 

02  31 

02  52 

03  19 


0*  i 


03  41  5360     MID  MIO 

08   12  6148       6P  6P 

05  04  *950       8A  8A 

05  09  !  51*5 

05  3*  9000 

06  57  10205 

OS    56  7676        4Pj  *Pi 

08   IB  7015  '  5P1 

0*  56  6606  i        I  j 

07  35  7200       6P  6P 


5920  6P  6P 

6242  SS  SS 

7070  5P  SP 
1  13*2 

7665  5P  SP 

5830  5P 

5830  7A  7A 

7*00  5P  5P 
6000 
8800 

4783 

6693  5P  SP 

8800  6P  6P 

7017  6P  6P 
5165 

4300  8A 

*263  7P 

7740  SP  5P 

7238  5P  SP 

4740  5P  5R 


5P 


6020 
6379 
4395 
4575 
4500 
6770 


5000  5P  5P 

9206  SP  5P 

8756  6P  *P 
8040 

6030  SP  5P 

5746  MID  MIO 


denver  water  com 
miss  thyra  m  nelson 
robert  l  platt 
u5  soil  con  service 
clarence  wheeler 
merle  e  henry 
i  e  m  lawrence 
joseph  j  i  immerman 
james  r  pickenpaugh 
fed  aviat ion  agency 

mrs  Emma  l  liska 
charles  j  davis 

,  COLO  SPGS  wTR  WORKS 
1  CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

AM  CRYS  SUGAR  CO 
,  FRED  H  VAN  PELT 

sj 

ALBERT  LlNOSTROM 
MRS  MARY  WYATT 
S  G  PETERSON 

MRS  DOROTHY  A  BELL 
COLO  GAME  +  FISH  OEP 
GT  WEST   SUGAR  CO 
JOHN  L  NELSON 
S  U   S  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
MANASSA   HIGH  SCHOOL 
REV  DAVID  R  NEUMAN 
HARRY  KL  IEWER 
GUY  M  STEALEY 


'  WlESE 

.  LYTTLE  jr 

park  superintendent 
s  earl  j  m1ll1gan 
u  s  bur  reclamation 
colo  water  con  board 
uncompahgre  v  w  u  a 
u  s  forest  service 
Raymond  p  buckles 
john  a  2ember 

rachel  e  barker 
mrs  1  f  shutt 
glen  c  coen 
joseph  l  hannigan 
lloyo  a  giff in 
twin  lakes  r  +  c  co 
£  E  LINOGREN 
LAWRENCE  C  OulST 
GLEN  D  EDMONDS 
PU3LIC  SERVICE  CO 

JOHN  W  TAYLOR 
LEE  W  SCHNIEDER 
TED  S  CRAwFORO 
CHALMER  M  GARBER 
LOUIS  D  RUGGLES 
JONAS  A  RUSSELL 
BEAVER  PARK  CO 
ROBERT  A  RAY 
MRS  MARY  F  MC  CLUER 
S  U  S  BUR  RECLAMATION 

don  w  clever 
jus  weather  bureau 
col  wtr  cont  board 
mr5  opal  j  waters 

RALPH  a  WINTER 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
TOWN  OF  RANGELY 
MRS  B  M  MC  CARTHY 
CHARLES  M  ENGEL 
MRS  L  M  THOMPSON 

5  ROLL  IN  LUNIEY 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
COLO  ExP  STATION 
ROBERT  B  RAPP 
I       COLO  SPGS  WTR  WORKS 
I       JAMES  MC  f ARLmND 
I       CLARENCE  R  ICk£S 
I       CHAMBER  OF  COMMERCE 
MRS  NEA  G  GALLEGOS 
S  WINDSOR  KUCHLER 

COLO  GAME  +  FISH  OEP 
BERNARD  IRSY 
MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 
I       LAYTON  D  MUNSON 
FOSHA  S  GORTON  JR 
CHARLES   E  SCHOONOVER 
PUBLIC  SERVICE  CO 

S  CITY  OF  BOULDER 

SSL  TROUT  CLUt) 

i     robert  k  wyman 

us  soil  con  service 

herbert  0  mann 
se  colo  brch  exp  sta 
i      U  S  FOREST  service 

I        R   WAYNE  LIGHT 

GT   WEST   SUGAR  CO 
MRS  ARM  I LDA  BURHENN 
ARTHUR  PAUTLER 


i  U  S  WEATHER  BUREAU 
Ivan  a  ambrosier 
john  m  watson 
uncompahgre  v  w  u  a 
harry  0  wright 
juan  i t a  g  torres 


i  AGENCY 
,  WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  SHANNON 


TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

LAKE 

1 

39 

05 

19 

9300 

7A 

TWIN  LAKE  R  ♦  C  CO 

TWO  BUTTES  1  NW 

8510 

37 

34 

102 

2* 

4075 

6P 

6P 

LINCOLN  R  NUT! 

B!  f 

MONTROSE 

2 

38 

22 

5015 

5P 

UNION  CARS  1 OE  CORP 

VALLEC1T0  DAM 

6582 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

35 

7650 

5P 

SP 

U   S  BuR  RECLAMATION 

8722 

KIT  CARSON 

3 

18 

*500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP   3  N 

67*2 

MINERAL 

! 

37 

8500 

7A 

7  AC  H 

GEORGE  A  wINTZ 

WALDEN 

8756 

JACKSON 

40 

8099 

5P 

5P 

D  M  DONOHOE 

WAL  SENBuRG  POWER  PLANT 

-wa; 

HUERFANO 

1 

104 

48 

6221 

SP 

C 

WALSENBURG  UT 1  LI  I IES 

WATERDALE 

8839 

LARIMER 

25 

105 

12 

5200 

5P 

P  H  BOOTHROYD 

WESTCL 1 FFE 

8931 

CUSIER 

] 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

M  0  RANK  IN 

WE T MORE  2  S 

B9SI 

CUSTER 

38 

13 

105 

6575 

5P 

5P 

MRS  NETT  IE   R  6REECE 

WHITE  ROCK 

PUEBLO 

1 

52 

104 

U7 

*725 

C 

WIGGINS  7  SW 

9 .  2 ! 

WELD 

09 

104 

1  1 

*710 

SP 

SP 

5P 

EDwARO  M  EPPLE 

WILCOX  RANCH 

DELTA 

i 

;o 

55 

107 

32 

5950 

c 

Anton  majnik  jr 

WINDSOR 

9147 

WELD 

40 

10* 

54 

4696 

BAl 

GT  WEST   SUGAR  CO 

WINTER  PARK 

9175 

GRAND 

; 

39 

54 

105 

9058 

BA 

H  L  MC  PETERS 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

9181 

MINERAL 

37 

29 

106 

47 

10642 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  *  W 

9183 

MINERAL 

; 

37 

29 

106 

9425 

6Aj 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOODLAND  PARK    8  NNW 

9210 

TELLER 

t 

39 

06 

105 

OS 

7760 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

9243 

40 

04 

102 

13 

3575 

5P 

5P 

HARLAN  A  ZION 

9265 

ROUTT 

40 

09 

106 

54 

7890 

5P 

CHARLES  R  SIMON 

■V 

40 

07 

102 

4120 

4P 

4P 

YUMA  POLICE  DEPT 

NEW  STATIONS 

LITTLE  DOLORES  2 

50*1 

MESA 

2 

38 

59 

108 

53 

6450 

7A 

CLOSED  12/31/61 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

34B9 

2 

39 

04 

108 

35 

5P 

5P 

5P 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

1  ARKANSAS,      2  COLORADO,      3  KANSAS ,     *  PLATTE ,     5  RIO  GRANDE. 


REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  TabLe;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later    in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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< 
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i 

-1 
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Departure 
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a 

Snow,  Sleet 
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Max. 
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*- 

Max.  Depth 
On  Ground 

o 
□ 

.10  or  More  | 
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1.00  or  More 

..  . 

■si 

■J. 
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KANSAS  DRAINAGE  BTASIN 

KRON  FAA  AP 

64.5 

34.9 

49.  7 

87 

20 

17 

462 

0 

0 

13 

0 

.45 

.  1  8 

5 

T 

o 

2 

o 

o 

ONNY  DAM 

66  .6 

35.6 

51.1 

88 

21 

1  7 

I 

417 

0 

0 

8 

0 

.80 

.61 

.0 

o 

1 

J 

o 

ARLINGTON 

68.4 

35.3 

51.9 

2.2 

89 

20 

18 

1 

387 

0 

0 

1 1 

0 

.90 

_ 

.74 

.78 

4 

2 

0 

67,8 

3  5.8 

51.8 

1  .6 

89 

20 

j 

3  94 

0 

0 

11 

0 

.  30 

_ 

1.15 

•  1  8 

6 

•  0 

o 

2 

o 

[IjLAGLER  2  'NW 

67.1 

32.9 

50.0 

87 

20 

17 

I 

443 

0 

0 

14 

0 

.  1 1 

.11 

30 

T 

T 

7  + 

1 

o 

o 

#!olYOKE 

69.4 

34.5 

52.0 

3.8 

92 

25 

16 

386 

3 

0 

10 

0 

.89 

_ 

1.02 

.41 

6 

.0 

0 

3 

o 

o 

1 TRATTON  3  NE 

67.8 

33.6 

50.7 

88 

20 

16 

I 

421 

0 

0 

14 

0 

.33 

.  1  4 

6 

.0 

0 

2 

0 

o 

RAY 

70.5 

35.8 

53.2 

3.7 

93 

25 

IS 

2 

361 

3 

0 

8 

0 

.72 

_ 

1.37 

.42 

6 

•  0 

0 

2 

o 

0 

UMA 

69.6 

36.4 

53.0 

90 

25 

17 

1 

357 

1 

0 

7 

0 

.41 

_ 

1.28 

.  1  4 

10 

.  0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

[ 

51  .5 

3.0 

.55 

1.14 

J  PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

LLENSPARK 

51  ,7M 

26. 7M 

39. 2M 

69 

20 

3 

1 

768 

0 

2 

19 

0 

1.31 

.35 

29 

22.0 

5 

0 

0 

NTERO  RESERVOIR 

54.4 

23.4 

38.9 

67 

19 

10 

2 

777 

0 

0 

29 

0 

.37 

.22 

5 

7.0 

1 

9  + 

1 

0 

0 

I  A I  LEY 

59.7 

25.3 

42.5 

76 

20 

10 

2 

669 

0 

0 

26 

0 

3.76 

26.0 

!OULDER 

66.6 

38.9 

52.8 

4.1 

82 

24  + 

15 

1 

371 

0 

0 

6 

0 

.99 

- 

1.76 

.21 

8 

4.3 

T 

29 

6 

0 

0 

JiYERS 

66  .4 

34.8 

50.6 

3.4 

84 

25 

20 

425 

0 

0 

13 

0 

1.10 

_ 

.76 

.39 

6 

9.5 

4 

30 

5 

0 

0 

ASTLE  ROCK 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

■HEESMAN 

62.3 

27.4 

44.  9 

1.4 

76 

15 

10 

1 

599 

0 

0 

22 

0 

1.58 

- 

.39 

.45 

29 

4 

29 

0 

0 

'HERRY  CREEK  DAM 

67.4 

35.0 

51.2 

83 

19  + 

16 

1 

408 

0 

0 

12 

0 

1.14 

.43 

30 

11.3 

5 

0 

0 

".  ENVER  WB  AP  //R 

64.4 

36.2 

50.3 

2.9 

83 

20 

15 

1 

437 

0 

0 

11 

0 

1.10 

1.01 

.64 

29 

10.0 

2 

1 

2 

1 

0 

lENVER  WB  CITY  R 

64.0 

41.2 

52.6 

4.0 

83 

20 

22 

1 

378 

0 

0 

5 

0 

1.20 

- 

.65 

.60 

29 

8.1 

2 

1 

3 

1 

0 

DGEWATER 

67.9 

36.7 

52.  3 

3.2 

84 

20  + 

17 

1 

375 

0 

0 

8 

0 

1.17 

- 

1.11 

.45 

29 

.0 

3 

0 

0 

LBERT 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

IjSTES  PARK 

58.0 

27.4 

42.7 

3.1 

72 

20  + 

7 

1 

662 

0 

0 

25 

0 

1.22 

- 

.81 

.36 

29 

6.0 

5 

0 

0 

VERGREEN 

63.6 

27.0 

45.3 

79 

15 

10 

1 

585 

0 

0 

25 

0 

ORT  COLLINS 

63.8 

33.9 

48.9 

2.5 

81 

25 

8 

1 

479 

0 

0 

10 

0 

1  .00 

_ 

.86 

.42 

29 

4.5 

T 

8  + 

4 

0 

0 

ORT  LUPTON  I  N 

67.1 

34.7 

50.9 

84 

19 

15 

I 

415 

0 

0 

9 

0 

.62 

1.09 

.22 

1 

2.5 

3 

0 

0 

ORT  MORGAN 

65.5 

35.6 

50.6 

2.7 

85 

26+ 

23 

431 

0 

0 

9 

0 

.37 

1.14 

.  0 

0 

0 

EORGETOWN 

55.3 

30.6 

43.0 

71 

1  9 

1  8 

655 

0 

0 

15 

0 

1.71 

.38 

26 

2 

29 

6 

0 

0 

REELEY 

65.9 

35.2 

50.6 

3.5 

84 

26 

20 

427 

0 

0 

12 

0 

.  1  1 

- 

1  .  34 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

ROVER  10  W 

64.5 

33.0 

48.8 

3.8 

83 

19 

19 

478 

0 

0 

15 

0 

•  14 

1.03 

.  1  1 

7 

T 

1 

0 

0 

DA HO  SPRINGS 

59.6 

26.2 

42.9 

2.2 

77 

19 

1  1 

\ 

656 

0 

0 

26 

0 

1.93 

- 

.12 

.41 

29 

22.1 

7 

29 

7 

0 

0 

ONES  PASS  2  E 

41.  3M 

17. 2M 

29  •  3M 

56 

24+ 

10 

8  + 

1065 

0 

4 

30 

0 

2.22 

.53 

7 

20.0 

49 

11  + 

8 

1 

0 

ULESBURG 

68.7 

35.1 

51.9 

2.5 

89 

24 

19 

385 

0 

0 

8 

0 

.53 

_ 

1.21 

.19 

11 

.0 

3 

0 

0 

•  ASSLER 

66.0 

37.7 

51.9 

2.3 

82 

20 

13 

1 

391 

0 

0 

9 

0 

2.82 

.07 

.76 

4 

19.0 

4 

29 

7 

2 

0 

AUFFMAN  4  SSE 

66.0 

31.0 

48.5 

84 

25  + 

10 

490 

0 

0 

17 

0 

.21 

.12 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

AKt    UtUHUt     O  o» 

41  .4 

70 

19 

701 

0 

0 

2  8 

0 

.55 

.22 

10.5 

4 

8 

2 

0 

0 

ONGMONT   2  ESE 

65. 6M 

34. 4M 

50.  OM 

3.0 

84 

20 

17 

1 

445 

" 

0 

11 

0 

.50 

- 

1.13 

.17 

1 

3.0 

3 

1 

3 

0 

0 

i  AKK.C. K    V  t 

32.5 

48.4 

80 

25  + 

] 

490 

0 

0 

15 

0 

1.11 

- 

.72 

.41 

14.0 

T 

29  + 

5 

0 

0 

ED  FEATHER  LAKES   6  SE 

56.9 

26.1 

41.5 

75 

19 

3 

696 

'< 

0 

24 

0 

1.45 

.50 

26 

10.0 

1 

29 

6 

1 

0 

Frtf%w  I  etc    <;  c. 

6  7  2 

51.4 

89 

25 

1 

409 

0 

0 

7 

0 

.36 

.15 

I  j 

.  5 

0 

2 

0 

0 

(,  PICER 

50.9 

23.5 

37.2 

67 

19 

8 

828 

0 

1 

28 

0 

1.48 

_ 

.04 

.41 

29 

34.0 

12 

9 

6 

0 

0 

JERLING 

66.6 

34.3 

50.5 

2.6 

89 

26 

13 

I 

437 

0 

0 

15 

0 

.37 

_ 

1.13 

.17 

5 

T 

1 

0 

0 

'ALDEN 

52.8 

22.2 

37.5 

69 

20  + 

15 

2 

816 

r> 

0 

30 

0 

1  .00 

.25 

29 

8.5 

3 

29 

3 

0 

0 

IATERDALE 

64.2 

32.4 

48.3 

1.9 

82 

1  9 

10 

1 

493 

0 

0 

14 

0 

1.28 

.80 

.50 

29 

6.0 

2 

1 

4 

1 

0 

'IGGINS  7  SW 

67.3 

32.7 

50.0 

84 

25+ 

21 

2  + 

443 

0 

0 

13 

0 

.35 

.18 

6 

.0 

2 

0 

0 

|  DIVISION 

46.6 

2.0 

1.10 

.  80 

8.6 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

■  LAMOSA  W8  AP  R 

6?  .0 

26.8 

44.  4 

2.6 

75 

1  6  + 

6 

1 

614 

0 

.0 

27 

0 

.1  1 

.58 

.07 

10 

T 

6 

1 

0 

0 

0 

44.  3 

75 

18  + 

1 

613 

0 

0 

25 

0 

.14 

.07 

10  + 

.  0 

n 

0 

0 

'TENTER 

63.8 

27.8 

45.8 

76 

19+ 

17 

2 

570 

0 

0 

24 

0 

.06 

.03 

5  + 

T 

0 

0 

0 

0 

'EL  NORTE 

62.0 

30.1 

46.  1 

3.4 

77 

1  5 

2  1 

1 

564 

0 

0 

18 

0 

.25 

.52 

.08 

22 

0 

0 

0 

.REAT  SAND  DUNES  NM 

60.5 

30.6 

45.6 

74 

15 

22 

2 

577 

c 

0 

20 

0 

.36 

.11 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

,'IERM  I  T  7  ESE  // 

53.9 

19.6 

36.8 

2.4 

67 

19 

? 

1 

841 

0 

0 

29 

0 

.40 

.89 

.30 

26 

.0 

1 

0 

0 

IANASSA 

63.0 

26.0 

44.  5 

2.3 

76 

19  + 

14 

1 

609 

0 

0 

25 

0 

.11 

.47 

.06 

6 

T 

T 

30 

0 

0 

0 

IONTE  VISTA 

62.8 

25.2 

44.0 

77 

18 

1  1 

1 

622 

0 

0 

?rJ 

0 

.07 

.03 

9  + 

.0 

0 

0 

0 

■  AGUACHE 

62.6 

29.7 

46.  2 

75 

15 

17 

2 

557 

3 

0 

19 

0 

.24 

.45 

.07 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

(AGON  WHEEL  GAP   3  N 

56. 7M 

21. 3M 

39.  OM 

79 

18 

10 

2  + 

783 

0 

0 

30 

0 

.44 

.28 

8 

1 

0 

0 

(OLF  CREEK  PASS   1  E 

42.7 

21.6 

32.2 

56 

18 

8 

11 

977 

0 

'•■ 

28 

0 

1.28 

.44 

29 

9.0 

98 

1 

4 

0 

0 

DIVISION 

42  .6 

2.4 

.31 

.65 

1  .0 

Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature  95°  on  the  21st  at  Holly. 

Lowest  Temperature  -1°  on  the  2d  at  Fraser,  Sugar  Loaf  Reservoir,  and  Taylor  Park. 

Greatest  Total  Precipitation  4.84  inches  at  Climax  2  NW. 

Least  Total  Precipitation  0.06  inch      at  Center. 

Greatest  One-day  Precipitation  3.05  inches  on  the  29th  at  Bond. 

Greatest  Total  Snowfall  53.2  inches  at  Climax  2  NW. 

Deepest  Snow  on  Ground  98  inches  on  the  1st  at  Wolf  Creek  Pass  1  E. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

C  0 LOR ADO 
APRIL  1962 


Day  of  Month 

Station 

Tot 
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3 

4 

5  1 

f" 

7  1 

8  | 

10 

11  |  12 

13  |  14  15 

16 

17     18  , 

 L— 

19  |  20 

21 

22  |  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON  FAA  AP 

.45 

.18 

.  ■■■ 

T 

T 

I 

T 

.03 

•  03 

T 

T 

.03 

.  1  c 

T 

alamosa  wb  ap 

allenspark 

altenbern 

R 

.11 
1.31 
.92 

1  .00 

.01 

T 

.02 

T 

.24 

T 
T 

.18 

•  12 

.07 
.12 

.04 

.06 
.03 

T 

T 

.  14 

T 

.06 

T 

.05 

.35 
.22 
.35 

.14 
.08 

AMY 

.29 

.03 

T22 

T 

T 

b 

ANTERO  RESERVOIR 
ARBOLES 

.37 
.37 

.20 

.02 

.15 

AROYA  9  NNE 
ASPEN 

2.93 

.05 

.13 

T 

.46 

•  40 

.13 

.34 

•  06 

1 

1.03 

.33 

AVER  RANCH 
BAI LEV 

.75 
3.76 

T 

.03 
.70 

'  37 

■  16 
•  51 

T 

.22 

•  06 

.07 

.01 

.41 

.21 

. 

8LANCA 
BONNY  DAM 

.14 
.80 

.  o  1 

.03 

•  07 
T 

.04 

.05 

T 

.04 

3.05 

•  06 
.08 

BOULDER 

.99 

.10 

T 

.10 

.04 

.21 

T 

.01 

.04 

T 

.  1 1 

•  18 

•  20 

BRANDON 
BRECKENR I D6E 

.54 
2.26 

.07 

.15 

•  09 

.58 

' 1 

.46 

.0 

.03 

•  16 

.28 

•  38 
.06 

SUE  N A  VISTA 

78 

.13 

.21. 

.12 

BURLINGTON 

.90 

BUTLER  RANCH 

.82 

T 

•  12 

-  !'J 

BYERS 

1.10 

.13 

T 

.  11 

T 

T 

.21 

.26 
T 

CAMPO  11  WSW 

1  .26 

CANON  CITY 

.49 

•  10 

.02 

.03 

•  10 

.13 

•  30 

.40 

CASTLE  ROCK 

CEDAREDGE 

1.37 

T 

T 

.05 

.27 

.22 

■  12 

.04 

CENTER 

.06 

• 03 

T 

.45 

.19 

CHEESMAN 

1  .58 

.33 

i  \ 

" 

T 

.08 

T 

CHERRY  CREEK  DAM 

.11 

.02 

'  '-. 

.02 

.  30 

.01 

T 

T 

T 

.13 

.43 

CHEYENNE  WELLS 

.30 

•  12 

CLIMAX  2  NW 

4.84 

T 

■  ■: 

.03 

.21 

.34 

.57 

1  .07 

1.21 

.08 

.07 

.50 

■  10 

.55 

.10 

COCHETOPA  CREEK 

.73 

.24 

.08 

COtLBRAN 

1.21 

10 

.  18 

■  17 

.44 

•  56 

.11 

COLORADO  NM 

* 

T 

.  10 

■  01 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

'.11 

T 

*  1 

.05 

.01 

"  10 
* 

T 

T 

.03 

.18 

.02 

C09TEZ 

.33 

.18 

T 

.  14 

■  01 

*  26 

CRAIG 

1.65 

•  32 

•  06 

T 

■  03 

43 

* 

.02 

CRESTED  8UTTE 

1.70 

*as 

.06 

.  1  0 

•  06 

.03 

.02 

•  28 

DEL  NORTE 

.25 

.05 

*04 
* 

* 

01 

T 

.08 

r 

DELTA  1  E 

.96 

T 

T 

T 

•  03 

.30 

•  01 

.07 

•  08 

.32 

.16  I 

DENVER  WB  AP 

//R 

1.10 

•  01 

T 

DENVER  WB  CITY 

9 

1.20 

.03 

•  04 

.07 

.60 

7 

D ILLON 

T 

-  ■ : 

.  39 

.18 

.01 

10 

.01 

.11 

DOhERTY  RANCH 

.95 

.28 

.22 

.35 

DOLORES 

.61 

■  01 

■  02 

.53 

.05 

DURANGO 

.24 

•  05 

T 

•  1 1 

.04 

E  AD  S 

.20 

.50 

EAGLE  FAA  AP 

"  ?  i 

* 

.  10 

.01 

•  03 

* 

10 

* 

.02 
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.60 

.  0 

.0 

.24 
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.25 

T 

T 

' 

T 

T 

.25 

EASTONVILLE  6  WSW 

1.15 

.  14 

* 

•  55 

09 

07 

45 

* 

.46 

EDGEWATER 

1.17 

.04 

.  02 

■  12 

.  38 

T 
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•  26 

ELBERT  2  WNW 

.78 

08 

* 

•  0 
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.25 
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.78 

T 

.05 

•  10 

.32 

T 

.05 

.26 

ELBERT  4  SSW 

.70 

.02 

.24 

.25 
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.03 

* 
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.12 

.18 

■ 
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-  .  : 
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.13 
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.07 
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.03 
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.02 

.05 

T 

T 

.16 
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.36 

.13 

EVERGREEN 

- 

.21 

.  07 

T 

T 

T 

•  30 

•2C 

.  02 

.60 
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.71 

.14 

.04 

* 

.20 

.33 

FAI RPL AY 

•  04 

.08 

* 

.  84 

•  10 

•  1  3 

.11 

FLAGLER  2  NW 

.11 

T 

T 

FLEMING   1  S 

.33 

.14 

.04 

•  07 

.08 

T 
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.94 

.62 

FORT  COLL  I NS 

1.00 

.12 

T 
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.  16 

.02 
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.01 

* 

.01 
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T 

.06 

•  15 

T 

.03 

.02 
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.62 

* 

.10 

* 

03 

18 

T 
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.37 

.04 

.02 

* 

.26 

.04 

■  01 
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.32 

•  03 

.16 

.84 
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FRASER 

.03 

.09 

,03 

.21 

.15 

•  12 

.01 

* 

.09 

FRUITA  2  N 

.75 

*  12 

* 

32 

GARDNER 

.50 

.09 

T 

T 

T 

.15 

T 

T 

T 

T 

.01 

.25 

GATEWAY    1  SW 

.61 

.07 

•  19 

.10 

.25 

.12 

.12 

GEORGETOWN 

.22 

.09 
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.15 

•  03 

.22 

T 

GLENWOOD  SPRINGS    1  N 

1  .88 

.06 

.16 

.14 

.13 

" 

.0 

.4 

.03 
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1.08 

T 

T 

.27 

.17 
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T 
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T 
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.06 
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.03 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

.81 

.05 

■  08 

.19 

'  39 

.05 

GRAND  LAKE   1  WNw 

■  81 

n 

.05 

GRAND  LAKE  6  SSW 

1.24 

.01 

T 

.06 

.10 

.  17 

.07 

'  " 

.01 

T 

T 

•  16 

■  01 

.57 

.05 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

.36 

.09 

.11 

T 

.05 

.03 

T 

•06 

GREELEY 

.11 

.04 

1  .63 

•01  .02 

.03 

■  16 

.02 

.03 

•  14 

*  59 

.31 

GROVER    10  W 

.  14 

.11 

.03 

GUFFEY   10  SE 

1.50 

.70 

*  .20 

.05 

.55 

GUNNI SON 

.78 

T 

T 

.08 

.43 

.16 

.04 

.02 

.02 

HAMILTON 

2.03 

.  40 

•  10 

•  60 

•  87 

.01 

.69 

T 

T 

T 

•  15 

.  ' ' 

T 

.06 

.08 

.17 

T 

HASWELL 

.36 

HAWTHORNE 

1.18 

*  * 

.11 

.21 

T 

T 

T 

.06 

T 

.14 

T 

.52 

HAYDEN 

2.30 

.40 

.06 

•  11 

T 

T 

.52 

•  02 

.07 

1.01 

.0! 

HERMIT   7  ESE 

ti 

.40 

.  30 

.05 

.70 

T 

•2. 

.02 

.45 

HOLYOKE 

.41 

.11 

.31 

.06 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

1.3] 

.01 

.05 

.18 

■  02 

T 

.17 

•  22 

T 

.60 

.06 

IDAHO  SPRINGS 

1  .93 

.03 

.  >2 

.19 

.02 

.21 

.09 

.27 

.12 

.28 

.02 

.41 

.27 

i Dal  I  a 

1  .34 

T 

•  72 

.03 

T 

.21 

■  32 

■  06 

I GNAC 10  1  N 

.3b 

■  23 

.01 

•  11 

.01 

JOHN  MARTIN  DAM 

.51 

.03 

*a 

JONES  PASS  2  E 

2.22 

.05 

.05 

.17 

.12 

.  15 

.53 

.41 

•  13 

.10 

.09 

.42 

JULESBURG 

.53 

■  14 

.16 

.01 

.19 

.03 

KARVAL 

.29 

.04 

.2! 

KASSLER 

2.82 

.13 

.76 

.  .  : 

.05 

.51 

•  06 

.12 

.06 

.47 

.3] 

KAUFFMAN  A  SSE 

.21 

T 

.12 

.09 

KIOWA  5  SE 

.85 

.09 

.43 

.14 

T 

.19 

KIOWA  4  SW 

.52 

.14 

T 

.16 

.22 

T 

KIT  CARSON 

.4C 

.06 

.04 

.05 

T 

.2! 

LA  JUNTA  FAA  AP 

-5C 

.01 

T 

T 

T 

T 

■  02 

.10 

•  20 

.11 

LAKE  CITY 

1.47 

•  4C 

.90 

.12 

•Of 

LAKE  GEORGE  6  SW 

.55 

.07 

.22 

.05 

.08 

.02 

.11 

See  lelerenee  noies  lollowmg  Slalion  lnd»x 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
APRIL  1962 

^^Kod  .  „  .  


Station 

Day  of  Month 

Tol 

1  1  2 

3 

4  | 

5  1 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11  12 

13  |  14  |  15  , 

16  ]  17  |  18  j  19  1  20  j  21     22  |  23  ]  24 

25  |  26  |  27  |  28  j 

29  I  30 

31 

lA_   j- 

AicE  moraine 

2.30 

■ 

.05 

13 

.05 

.28 

.27  .43 
.38  .07 

AMAR 

.68j 
.37 
2.42j 

.01 

.10 

.07 

T 

.37 

AS  AN  I "A  S 
£ ADV 1 LLE 

T 
T 

.02 

.04 

I 

.04 

.72 

.34 

.48 

.02 

.  36 

.06 

.34 

EROY    7  WSW 

•H 

.42| 

T 

T 

,04 

T 

I HE  3  SE 

1.37; 

.58 

.06 

.25 

.48 

.12 
.15  «01 
.75  .10 

.12 

.19 

T 

.07 

T 

IMON 

•4S| 

.02 

T 

.191 

.08 

T 

ITTLE  HILLS 

1.62 

.06 

.12 

.Oil 

.12 

.13 

.13 

T 

T  .20 

ONGMONT   2  ESE  j 

•  50 

.17 

.01 

.05 

.05 

T 

.10 

IANASSA 

.11' 

•  06| 

T  .50 
.36 

■03  .34 
.25 

•  05 

T 

lANCOS 

i  ADV I Nr 

IAYBELL 
IEEKER 

i'ao 

1.10 
1.61 

.09 

.07 
.07 
.15 

.06' 

.02 
.06 

.08 

T 

.06 
•  03 
.08 

.33 
•  16 

T 

T 

T 

.18 
.13 

•7*  .09 
.32 

.67  .09 

IPSA  VERDE  HP 

.45 

.16 

.03 

T  .26 

lONTE  VISTfi 
lONT^OSE   NO  1 
10NTROSE   NO  2 
IONUMENT   2  WSW 

.07 
1  -62 

2.511 

.03 

.01 

.01 
T 

.03 
•  03 
.73 

.08 
.05 

.03 

T 

.76 

.03 
.13 
.10 
■  10 

.36 

.18 

.15 
.03 

.26  .04 

.30 
.  18 
.01 

.19 
.30 

.47  .04 
■25  .32 
■10  .40 

lORTMDAuE 

T 

T 

.02      .03  T 

.42 

•  01 
.07 

.  14 

T  .21 

-57 

10RTH  LAKE 

r 

.45 

.05 

■  32 

.25 

.10 

.  19 

.08 

T 

.  1* 

JORWOOD 
iRDWAr 

.87 

.05 

.02 

.12 

.75 

)T1S  11  NE 

.07 

.17 

HJRAY 

)AGOSA  SPRINGS 

'ALISAOE    1  S 

*AL 1 SADE   LAKE   2  SSE 

1I00 

T 

.16 
.02 

.07 

.51 
T 

T 

.11 

.12 
.17 
.10 

.05 
.18 
.15 
.11 
.53 

T 

•  14 

T  T 

•  .57 
.08 
.05 
.21 
1  .28 

.25 
•01 

.06  T 
.10 

.35  .27 
.07 

.43  .16 
.07 
1.10 

»ARADO* 

.70 

.11 

.09 

.18 

.05 

.  19 

.23  .03 
T  .41 
.75  .35 

>ARKER  9  E 

1.11 

.10 

.20 

.22 

T 

.10  T 

T 

.10 

>A9SHALL    10  SSE 

1  .30 

.10 

.10 

.45 

>ENROSE    3  NNW 

2.10 

I 

.45 

T 

.  10 

.10 

MTKIN 

1.05 

.40 

.45 

aLACERVILLF 

'UE3L0  WB  AP  //R 
'UEBLO  CITY  RES 

■  83 
1  .41 
1.25 

T 

T 

.07 

.17 
.40 

■  24 

.48 
.45 

.22 
.28 

T 

T                               T  T 
T 

.19 
.11 

.  12 

.18  .22 
.12 

•  07  .361 
.45 
.17  -45| 

3UEBL0  ordnance  depot 

1  .26 

.40  1.00 

>VOAM  I  D 

2.25 

.15 

.15 

.33 

.22 

.23 

I  T 

MANGEL v 

.40 

.12 
.20 
.01 
T 

.50 
.05 

.5i  .03 

RED  FEATHER  LARES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 

1.45 
1.17 
.97 
1.09 

.05 

.03 

T 

.02 

T 

.40 

T 

.33 

•  04 

.  15 
.10 

•03 
.28 
•  20 
.01 

.10 
.05 
■  02 

T 

.02 

T 

T 

T                               .18  .10 

.09 

.43  .0* 

.4' 

.85 
1.68 

.50 

T                                         T  .07 
.01      T  .47 

.22  .1' 

RUSH  2  NNE 

.06 

.11 

T 

.55 

■  02 

T 

.03 

.04 

T 

.10  .70; 
T  1.191 

RYE 

2.96 

T 

.01 

.25 

.11 

•  03 

.36 

.07 

.46 

.05 
.01 

SAGUACHE 

.24 

.07 

.04 

•05 

.03 

.05 

T 

SAL  IDA 

.58 

.03 

T 

.12 

•  25 

.12 

SAP1NER0  8  E 

1*07 

.19 

T 

.54 

T 

.20 

T  .14 
T  .04 

,  -37l 

SARGENT S 

.57 

T 

T 

.16 

.37 

T 

T  .05 

T 

SEPAL  1  A  4  SSE 

1.06 

.n 

.10 

.33 

T 

T 

SEDGWICK   5  5 

.36 

.05 

■  10 

.01 

.02 

.49 

.03 

.15 

.20 

.06 

.80 

SHOSHONE 

2.13 

T 

.11 

.04 

■  19 

.21 

.03 

S IL VER  TON 

1.06 

.23 

.15 

.22 

.12 

.01 

.15 
T 

.02  .12 

.30 

.41  .071 

1.48 

T 

.08 

.23 

.  16 

.27 

T 

.11 

.34 

SPOINGFIELD 

.89 

.04 

.17 

.08 

.  15 

T  .16 

SPRINGFIELD  7  WSW  ft 

.83 

.04 

.10 

.21 

.30 

.02 

.45 

SPRINGFIELD  8  S 

1.60 

.64 

•  11 

.15 

.19 

.06 

.23 

.03 

.24 

.29 

.21  .65 

.22  .051 

STEAMBOAT  SPRINGS 

2.28 

.36 

.  02 

STIRLING 

.37 

.03 

.17 

.06 

.09 

.0 

* 

STONI NGTQN 

.72 

.31 

T 

■  22 

T 

.13 

.1 

J 

STRAT  TON  3  NE 

.33 

.  14 

.06 

.45 

.05 

.18 

.04 

.42 

SUGAR  LOAF  RE  SERVO  I R 

1.89 

T 

.10 

.06 

.32 

.25 

TACOMA 

.39 

T 

T 

T 

•  31 

.06 

.10 

.17 

T 

.3 

9 

TACONY  7  SE 

.77 

.12 

.45 

.15 

.05  .05 

.45 

*  .1 

o 

TAYLOR  PARK 

1.75 

.05 

.35 

.  10 

•  02 

.  30 

.06; 

.36  .0 

2 

TELLURIDE 

1.36 

.24 

.26 

.05 

.03 

T  T 

T 

.1 

l 

TRINIDAD 

.3! 

T 

.01 

.05 

.18 

TRINIDAD  FAA  AP 

.46 

T 

.0 

T 

.02 

.15 

.03 

.02 

T          T  .12 
T 

T  .1 
.3 

1 
0 

TROY  1  SE 

1.6C 

.01 

.07 

.1! 

.15 

.02 

.90 

.  40 

.20  .061 

Twin  lakes  res 

1.11 

.04 

.30 

.11 

T 

.30 

.50 

TWO  BUTTES   1  NW 

1  .46 

.26 

.20 

,2t 

.2 

.20 

■  90 

.35  .01< 

URA VAN 

1.7; 

T 

T 

T 

T 

.1] 

T 

.13 

VALLEC I  TO  OAM  // 

•  7( 

.01 

T 

.01 

•  16 

.06 

.20 

VONA 

.4" 

.04 

■  r 

.28 

03 

.08 

T 

WAGON  WHEEL  GAP    3  N 

■  4' 

T 

.05 

T 

T 

09  07 

.25 

WALDEN 

1.0< 

.08 

.2 

T 

.07 

.0< 

T 

•  16 

.02                                     *02  .13 

T 

.01 

.36' 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

1.2 

T 

.04 

.2 

.22 

.05 

.02 

.0 

.01 

•  22 

.  " 

.50 

WATEROALE 

1.2 

.25 

.01 

.06 

.15 
.03 

1 

.02  -4 

WESTCL I FFE 

1.7 

.28 

.0 

.03 

•  Of 

.27 

.  32 

.07 

.12  1.10. 

WETMORE  2  S 

2.2 

T 

.0 

.24 

.0" 

.27 

.04  .10 

WIGGINS  7  SW 

.3 

T 

•  1 

.03 

•  0 

T 

.01 

.07 

.0*1 

.13 

WINDSOR 

.3 

.0* 

.02 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

1*2 

i 

T 

T 

T 

.06 

T 

T 

■  21 

.31 

T 

T 

.26 

.031  T 
T 

.05  .09 

WOLF  CREEK  PASS  4  w 

1.3 

L 

T 

T 

T 

T 

.1 

.35 

.25 

.02 

WRAY 

.7 

i 

.42  .07 

1  '21 

T 

.01 

T 

.10 

,37  .08 

.96  .15 

YAMP1 

2.6 

• 

.17 

.16  .03 

.36 

.231  T 

•06' 

YUMA 

'  .41 

■12  .01 

.14 

.08 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

DENVER  WB  AIRPORT 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

PUEBLO  WB  AIRPORT 


Wind  direction 


SSW 
ESE 


*  •  I 

S  B  2 
a.  c  a 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  speed 
m  p  h 


8.5 
8.5 
6.7 
10.1 


++25 
48 
43 
52 


3  E 

TJ  -  » 
©  o  o 


£  £ 

15  « 
Q  -2 


Relative   humidity  averages  - 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


8t? 


++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


5.4 
6.2 
5.8 
5.3 
5.7 


DAILY  TEMPERATURES  AP^°m2 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON   FAA  AP 

39 

59 

60 

53 

54 

54 

58 

45 

56 

49 

56 

58 

72 

71 

73 

70 

71 

77 

85 

87 

64 

64 

76 

82 

66 

70 

67 

78 

50 

50 

64. 

M  I  N 

17 

1  8 

29 

3 1 

35 

32 

29 

25 

26 

42 

37 

43 

49 

55 

35 

3 1 

3  7 

47 

45 

45 

37 

36 

33 

34,' 

ALAMOSA  WB  AP 

MAX 

48 

55 

57 

52 

51 

51 

59 

53 

55 

55 

56 

62 

70 

72 

75 

75 

71 

70 

74 

70 

61 

58 

66 

70 

73 

60 

68 

67 

60 

47 

Ml  N 

6 

17 

27 

33 

27 

3  1 

2  5 

25 

23 

26 

18 

20 

21 

35 

25 

32 

25 

26. 

ALLENSPARK 

MAX 

30 

51 

44 

42 

45 

41 

40 

30 

42 

38 

43 

51 

58 

60 

66 

60 

60 

62 

68 

69 

53 

63 

66 

65 

64 

45 

M1N 

3 

13 

24 

24 

2  5 

22 

30 

1 5 

18 

22 

20 

18 

33 

30 

28 

20 

26. 

ALTENBERN 

MAX 

60 

66 

68 

61 

59 

54 

61 

54 

56 

57 

60 

67 

72 

76 

80 

78 

78 

80 

82 

77 

63 

70 

75 

78 

77 

65 

67 

70 

MIN 

22 

25 

27 

33 

26 

3 

29 

30 

32 

36 

31 

28 

27 

30 

° 

43 

29 

35 

24 

31. 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

45 

51 

50 

45 

40 

48 

40 

33 

46 

45 

44 

52 

59 

63 

65 

62 

65 

65 

67 

66 

56 

51 

65 

66 

65 

5S 

MIN 

20 

10 

18 

28 

1  4 

1  9 

28 

1  8 

20 

20 

J  0 

24 

28 

29 

3C 

25 

32 

16 

23. 

ARBOLES 

62 

65 

65 

63 

64 

63 

64 

59 

61 

58 

63 

69 

74 

78 

79 

77 

79 

79 

a 

78 

67 

70 

76 

75 

65 

68 

68 

68 

5? 

68 

MIN 

1  ' 

2  7 

22 

5 

27 

26 

24 

34 

31 

34 

40 

26 

31. 

ASPEN 

47 

58 

55 

56 

45 

48 

48 

43 

48 

5" 

54 

57 

68 

67 

7  0 

69 

69 

70 

72 

70 

57 

60 

68 

68 

70 

57 

60 

62 

5C 

4C 

58 

MIN 

23 

20 

23 

26 

26 

3  3 

29 

31 

39 

24 

3C 

2  3 

2  9 

32 

30 

32 

24 

20 

26. 

BA I LE Y 

41 

56 

54 

41 

46 

45 

55 

49 

47 

49 

52 

62 

68 

70 

74 

61 

70 

70 

75 

76 

69 

61 

69 

75 

72 

60 

65 

68 

49 

59 

MIN 

18 

10 

26 

34 

28 

3 1 

32 

30 

29 

23 

25 

26 

36 

27 

29 

27 

22 

25. 

BL  ANC  A 

53 

58 

58 

55 

52 

52 

54 

49 

55 

55 

55 

61 

69 

71 

75 

73 

73 

75 

70 

70 

65 

65 

65 

72 

63 

65 

63 

60 

59 

4E 

61. 

MIN 

1  2 

20 

~6 

29 

29 

33 

3  1 

3  ; 

40 

22 

33 

2  8 

25 

35 

28 

27 

29 

33 

22 

26. 

BOND 

52 

60 

61 

56 

52 

51 

50 

48 

52 

52 

54 

61 

68 

72 

75 

75 

72 

75 

79 

78 

75 

74 

74 

74 

75 

70 

65 

68 

68 

5S 

64. 

M  I  N 

3 

20 

22 

26 

30 

36 

32 

30 

32 

34 

30 

36 

29 

28 

32 

41 

29 

32 

25 

30 

29. 

BONNY  DAM 

42 

42 

57 

64 

57 

57 

55 

64 

51 

60 

47 

61 

59 

75 

72 

69 

74 

69 

8C 

82 

88 

65 

6E 

77 

81 

87 

68 

78 

63 

MIN 

17 

20 

26 

28 

33 

34 

3  5 

50 

42 

39 

45 

35 

35. 

BOUL  OE  R 

37 

56 

56 

53 

61 

58 

54 

47 

59 

57 

60 

64 

73 

73 

8C 

71 

68 

76 

82 

79 

74 

62 

71 

82 

80 

74 

69 

78 

77 

62 

MIN 

15 

24 

5 

58 

47 

38 

45 

33 

33 

38. 

6U  EN  A  VISTA 

55 

58 

57 

53 

50 

49 

50 

40 

51 

50 

51 

58 

65 

67 

71 

71 

6? 

70 

73 

71 

69 

55 

61 

70 

68 

63 

63 

66 

63 

45 

MIN 

1  9 

20 

26 

34 

1 

29 

32 

24 

30 

36 

39 

36 

39 

39 

21 

29. 

8U  RL I NGTQN 

42 

59 

64 

56 

56 

55 

65 

50 

61 

53 

60 

75 

71 

72 

70 

71 

66 

91 

89 

71 

67 

76 

85 

87 

82 

80 

72 

59 

MIN 

18 

22 

26 

38 

30 

31 

30 

42 

3  7 

42 

45 

43 

34 

45 

37 

35. 

8YERS 

MAX 

37 

61 

60 

59 

61 

53 

59 

45 

56 

51 

56 

60 

75 

72 

81 

70 

78 

75 

83 

81 

71 

62 

78 

82 

84 

70 

67 

7R 

74 

53 

66 

MIN 

20 

23 

30 

50 

37 

39 

45 

48 

34 

34 

44 

45 

35 

43 

31 

30 

34. 

CANON  CITY 

MAX 

42 

50 

67 

60 

65 

59 

62 

56 

56 

54 

64 

60 

77 

80 

82 

80 

70 

78 

84 

83 

80 

61 

75 

81 

80 

76 

69 

72 

68 

46 

67. 

MIN 

2  B 

30 

42 

52 

53 

44 

46 

52 

55 

50 

40 

46 

49 

5. 

53 

40 

45 

46 

32 

41. 

CASTLE  ROCK 

MAX 

73 

78 

66 

73 

75 

80 

78 

75 

56 

73 

80 

78 

70 

67 

76 

70 

48 

MIN 

34 

37 

37 

39 

34 

38 

47 

43 

38 

30 

33 

37 

38 

38 

42 

30 

30 

CEDAR  EDGE 

MAX 

59 

66 

66 

65 

58 

56 

61 

52 

60 

57 

57 

65 

72 

78 

80 

78 

78 

78 

72 

77 

64 

67 

73 

77 

75 

61 

62 

69 

61 

50 

66 

MIN 

39 

36 

3  1 

35 

42 

3  i 

34 

34 

36 

44 

42 

35 

42 

30 

28 

33. 

CENTER 

MAX 

49 

58 

61 

54 

54 

56 

57 

52 

55 

55 

59 

62 

72 

74 

75 

76 

76 

74 

76 

73 

64 

62 

68 

74 

71 

60 

68 

70 

58 

50 

63 

MIN 

21 

9 

24 

27 

26 

29 

23 

23 

21 

22 

27 

31 

33 

28 

29 

3  i 

21 

39 

2  8 

2  3 

33 

40 

31 

35 

36 

26 

27. 

CHE  E  SM  AN 

43 

60 

55 

50 

54 

55 

50 

45 

56 

49 

57 

63 

71 

72 

76 

71 

69 

74 

71 

74 

68 

57 

72 

74 

7; 

66 

67 

71 

68 

36 

62  • 

MIN 

10 

20 

26 

24 

24 

21 

23 

21 

20 

'"■ 

28 

38 

35 

35 

32 

26 

27. 

CHERRY   CREEK  DAM 

MAX 

38 

63 

60 

56 

58 

55 

61 

45 

57 

57 

58 

63 

71 

74 

82 

9C 

74 

77 

8; 

8C 

77 

6C 

76 

75 

81 

75 

80 

78 

51 

MIN 

26 

26 

31 

42 

43 

37 

45 

33 

30 

35. 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

42 

58 

63 

56 

56 

53 

66 

49 

60 

57 

62 

62 

75 

73 

70 

7? 

71 

80 

a; 

85 

71 

61 

71 

8C 

85 

62 

69 

79 

69 

58 

67  • 

MIN 

18 

28 

28 

35 

25 

32 

41 

33 

40 

43 

34 

46 

37 

32 

35. 

CLIMAX   2  NW 

MAX 

32 

38 

36 

34 

30 

33 

29 

23 

35 

35 

29 

37 

45 

48 

53 

5C 

51 

52 

51 

54 

43 

-3 

5( 

51 

5  1 

39 

46 

37 

23 

MIN 

2  5 

26 

28 

26 

11 

25 

16 

9 

18. 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

40 

47 

51 

52 

46 

46 

45 

37 

50 

49 

48 

55 

61 

67 

7" 

68 

70 

68 

73 

70 

8  5 

5C 

6C 

70 

67 

56 

62 

65 

69 

57  • 

MIN 

25 

30 

24 

2 1 

29 

2  0 

25 

33 

28 

25 

27 

30 

23. 

COLLBR  AN 

MAX 

64 

67 

67 

64 

60 

56 

59 

54 

58 

57 

57 

65 

7/ 

76 

80 

79 

79 

79 

84 

7! 

7C 

6< 

71 

77 

74 

59 

65 

69 

60 

51 

67  • 

MIN 

25 

2  8 

3  i 

38 

3  2 

47 

4 1 

3  9 

45 

42 

33 

42 

29 

26 

35. 

COLORADO  NM 

MAX 

64 

68 

67 

66 

61 

56 

63 

58 

58 

59 

60 

67 

73 

80 

82 

81 

8C 

81 

8? 

8' 

75 

69 

7! 

76 

80 

80 

61 

70 

65 

50 

70 

MIN 

52 

44 

42 

51 

30 

28 

41. 

COLO  SPRINGS  W8  AP 

MAX 

32 

47 

61 

51 

54 

52 

63 

40 

56 

51 

55 

54 

70 

74 

7S 

74 

61 

75 

79 

79 

65 

51 

71 

77 

79 

64 

65 

75 

51 

46 

MIN 

40 

43 

39 

37 

32 

26 

34. 

CORTEZ 

MAX 

62 

64 

65 

65 

60 

59 

65 

58 

57 

58 

62 

69 

73 

78 

79 

77 

78 

80 

8  . 

71 

55 

6? 

71 

76 

73 

61 

61 

69 

66 

68  • 

MIN 

26 

25 

29 

35 

ib 

41 

36 

39 

39 

39 

33 

38 

41 

33. 

CRAIG 

MAX 

50 

56 

58 

58 

48 

49 

52 

42 

51 

51 

58 

59 

66 

72 

76 

7C 

75 

74 

7! 

71 

57 

6  1 

71 

74 

69 

49 

62 

64 

42 

46 

MIN 

26 

26 

'  ' 

33 

36 

40 

40 

30 

32 

25 

25 

31. 

CRESTED  BUT  TE 

MAX 

39 

42 

45 

42 

38 

39 

37 

38 

47 

48 

44 

49 

51 

54 

56 

56 

5  = 

55 

61 

62 

55 

50 

55 

6C 

59 

54 

56 

50 

34 

49 

MIN 

20 

27 

13 

18 

18 

19 

29 

25 

33 

25 

26 

30 

20 

21. 

DELHI 

MAX 

59 

66 

60 

61 

53 

6  6 

62 

59 

55 

60 

63 

76 

76 

83 

78 

7; 

78 

87 

87 

87 

58 

71 

81 

84 

76 

69 

80 

70 

46 

69. 

MIN 

24 

50 

43 

54 

42 

41 

42 

38 

39 

31 

37. 

DEL  NORTE 

MAX 

48 

57 

57 

51 

53 

51 

58 

51 

53 

53 

57 

63 

71 

70 

77 

75 

73 

71 

75 

71 

62 

58 

67 

75 

71 

58 

69 

62 

55 

49 

62  • 

MIN 

21 

23 

29 

31 

27 

3  i 

24 

26 

2  5 

3<* 

35 

34 

3  5 

36 

28 

3( 

27 

33 

31 

36 

34 

38 

37 

23 

30. 

DELTA    1  E 

MAX 

65 

72 

72 

67 

67 

62 

59 

66 

59 

65 

72 

78 

85 

8E 

85 

85 

84 

86  84 

71 

7C 

75 

83 

78 

63 

6  E 

77 

69 

56 

72  . 

MIN 

22 

25 

29 

39 

31 

3  2 

3  3 

37 

46 

41 

37 

42 

52 

3  5 

34 

36 

36 

42 

46 

38 

45 

33 

32 

36. 

DENVER  WB  AP 

MAX 

35 

61 

58 

54 

62 

53 

62 

44 

56 

3  0 

56 

62 

75 

73 

e; 

8  8 

73 

75 

a; 

83 

64 

8  5 

76 

81 

82 

61 

81 

46 

49 

MIN 

15 

24 

34 

32 

3  6 

32 

30 

2  8 

46 

4 1 

42 

49 

50 

45 

43 

36 

45 

33 

34 

36. 

DENVER   WB  CITY 

MAX 

35 

61 

57 

'>'•■ 

59 

54 

60 

46 

57 

48 

58 

63 

73 

72 

si 

8  7 

71 

76 

81 

83 

64 

61 

76 

80 

79 

61 

80 

46 

50 

MIN 

38 

33 

28 

28 

33 

39 

35 

34 

41 

54 

50 

54 

45 

50 

53 

58 

42 

42 

5 1 

53 

46 

4] 

46 

32 

35 

41. 

DILLON 

MAX 

38 

48 

48 

45 

39 

45 

39 

32 

45 

43 

40 

47 

5  3 

57 

63 

6  3 

61 

63 

67 

67 

65 

53 

62 

64 

65 

63 

54 

60 

55 

33 

52. 

MIN 

22 

11 

17 

18 

24 

21 

25 

17 

18 

26 

23 

21 

1  7 

23 

24 

25 

26 

26 

25 

30 

24 

29 

22 

24 

28 

31 

29 

28 

20 

18 

23. 

DURANGO 

MAX 

66 

66 

66 

63 

63 

62 

61 

56 

58 

58 

65 

71 

75 

77 

80 

78 

80 

82 

81 

75 

62 

69 

75 

78 

74 

60 

70 

67 

64 

51 

68. 

MIN 

20 

22 

25 

38 

24 

30 

28 

36 

35 

27 

23 

25 

2  8 

30 

34 

32 

34 

34 

35 

37 

25 

25 

26 

31 

36 

38 

30 

32 

45 

21 

30. 

FADS 

MAX 

45 

58 

67 

62 

60 

56 

68 

55 

60 

58 

65 

65 

7  5 

76 

78 

75 

70 

82 

86 

90 

85 

65 

8C 

80 

85 

85 

72 

80 

78 

60 

70. 

MIN 

26 

20 

30 

35 

38 

35 

30 

30 

32 

40 

36 

25 

3  5 

40 

44 

40 

45 

42 

46 

47 

52 

36 

34 

35 

38 

45 

45 

37 

45 

37 

37. 

EAGLE    FAA  AP 

MAX 

56 

61 

60 

57 

53 

53 

49 

46 

57 

56 

56 

62 

6  1 

73 

77 

75 

76 

74 

Bt 

78 

61 

65 

7C 

74 

73 

58 

63 

68 

43 

46 

63. 

MIN 

25 

18 

21 

24 

27 

32 

34 

28 

26 

30 

28 

19 

2  1 

26 

26 

34 

31 

27 

.'■ 

30 

26 

31 

23 

25 

30 

40 

31 

30 

28 

26 

27. 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1962 


c 

DayOI  Month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EDGE  WA  TER 

MAX 

37 

62 

58 

54 

63 

57 

61 

47 

59 

54 

61 

6  6 

75 

75 

82 

77 

72 

77 

84 

84 

75 

62 

78 

82 

82 

76 

70 

80 

77 

50 

M I  N 

22 

31 

34 

30 

30 

34 

50 

41 

46 

41 

42 

47 

50 

41 

39 

35 

43 

44 

47 

37 

42 

32 

32 

ELBE  RT 

MAX 

70 

54 

70 

76 

75 

67 

63 

70 

62 

44 

MIN 

3  8 

36 

24 

26 

31 

34 

37 

43 

28 

28 

ESTES  PARK 

MAX 

36 

56 

55 

46 

48 

48 

47 

40 

50 

50 

47 

56 

63 

66 

71 

71 

64 

65 

72 

72 

70 

53 

66 

68 

69 

64 

58 

65 

63 

42 

MIN 

7 

16 

23 

28 

29 

26 

30 

20 

30 

25 

28 

30 

40 

32 

22 

29 

32 

35 

30 

36 

29 

24 

EVERGREEN 

MAX 

36 

59 

56 

55 

56 

60 

60 

52 

54 

52 

56 

65 

68 

74 

79 

70 

66 

70 

75 

75 

74 

63 

68 

74 

73 

68 

62 

72 

70 

45 

M  I  N 

10 

1  7 

2  5 

26 

20 

25 

25 

31 

8 

34 

8 

2  6 

3  3 

2  4 

28 

29 

34 

30 

34 

29 

22 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

64 

72 

53 

65 

63 

75 

82 

80 

84 

85 

91 

88 

69 

75 

6. 

86 

82 

70 

87 

80 

67 

MIN 

24 

34 

38 

37 

42 

39 

42 

49 

55 

48 

42 

34 

37 

40 

48 

49 

36 

53 

43 

FLAGLER   2  NW 

MAX 

36 

58 

62 

55 

57 

52 

63 

46 

58 

55 

57 

59 

72 

72 

75 

70 

70 

77 

84 

87 

82 

63 

76 

83 

84 

77 

80 

79 

76 

49 

MIN 

I  7 

2  i 

26 

29 

31 

30 

18 

32 

36 

36 

43 

33 

38 

41 

44 

48 

33 

28 

32 

41 

41 

40 

38 

38 

31 

FORDFR    8  5 

MAX 

43 

51 

69 

57 

62 

55 

68 

51 

62 

59 

63 

60 

75 

79 

80 

78 

71 

83 

86 

87 

83 

63 

74 

83 

84 

78 

72 

79 

73 

45 

MIN 

20 

31 

30 

24 

30 

39 

33 

43 

44 

3  8 

39 

42 

44 

39 

2  7 

30 

35 

40 

44 

36 

42 

34 

FORT  COLLINS 

MAX 

34 

54 

55 

52 

61 

55 

59 

41 

55 

51 

57 

62 

70 

72 

77 

65 

70 

76 

80 

78 

67 

63 

75 

80 

81 

67 

66 

76 

64 

52 

M  1  N 

s 

2  1 

29 

34 

35 

28 

35 

41 

41 

32 

34 

4 1 

45 

35 

41 

32 

35 

FORT  LEWIS 

MAX 

56 

57 

58 

55 

50 

55 

56 

51 

51 

51 

58 

62 

67 

71 

72 

69 

71 

73 

73 

68 

53 

60 

65 

69 

67 

54 

61 

62 

56 

5  1 

MIN 

21 

23 

27 

31 

35 

38 

37 

22 

24 

27 

3 

37 

33 

2  7 

28 

34 

14 

FORT    LUPTON    1  N 

MAX 

36 

61 

61 

55 

62 

56 

60 

46 

58 

56 

57 

62 

75 

73 

82 

69 

73 

75 

84 

82 

69 

65 

77 

82 

83 

75 

69 

80 

74 

55 

M  I  N 

I  5 

2  i 

27 

40 

26 

35 

32 

40 

36 

45 

36 

40 

46 

3  7 

40 

3  9 

39 

44 

3  1 

6  0 

33 

35 

FORT  MORGAN 

MAX 

37 

40 

63 

63 

57 

56 

53 

62 

47 

57 

53 

5  8 

60 

73 

n 

80 

70 

77 

77 

84 

85 

61 

67 

77 

5  3 

85 

68 

70 

78 

5 1 

MIN 

24 

2  3 

29 

32 

46 

38 

38 

4  1 

42 

50 

35 

32 

3  6 

6 : 

48 

37 

41 

41 

34 

FRASER 

MAX 

37 

45 

47 

43 

38 

40 

35 

30 

41 

41 

38 

44 

50 

53 

60 

61 

60 

62 

64 

64 

58 

52 

61 

6  6 

6t 

54 

54 

6, 

53 

M  I  N 

I  2 

19 

26 

21 

24 

1  8 

20 

22 

28 

25 

22 

22 

9 

FRUITA   2  N 

MAX 

65 

72 

72 

69 

66 

62 

68 

59 

63 

63 

65 

70 

76 

83 

86 

82 

84 

85 

86 

83 

68 

73 

78 

83 

80 

67 

71 

77 

58 

M  1  N 

2 1 

2  3 

38 

30 

30 

34 

40 

40 

36 

35 

40 

46 

6 

41 

32 

29 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

67 

72 

72 

69 

62 

69 

60 

66 

64 

68 

73 

79 

85 

87 

83 

85 

86 

87 

83 

67 

75 

81 

84 

n 

68 

73 

76 

57 

59 

MIN 

38 

41 

29 

31 

34 

40 

43 

63 

48 

41 

42 

43 

49 

47 

39 

51 

36 

36 

GEORGETOWN 

MAX 

43 

51 

49 

45 

42 

46 

40 

35 

45 

44 

43 

52 

58 

62 

69 

64 

65 

69 

71 

70 

63 

51 

66 

67 

66 

57 

56 

64 

59 

46 

MIN 

20 

28 

° 

38 

35 

39 

35 

35 

3 

39 

41 

3 

28 

33 

37 

38 

34 

34 

35 

27 

22 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 

57 

64 

64 

61 

57 

55 

53 

41 

55 

55 

57 

63 

68 

75 

78 

74 

76 

78 

81 

80 

70 

70 

74 

75 

76 

69 

65 

71 

55 

5 1 

MIN 

32 

34 

37 

34 

28 

30 

35 

35 

39 

37 

39 

43 

32 

36 

33 

35 

38 

4  1 

35 

40 

29 

31 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 

49 

45 

43 

42 

40 

47 

47 

47 

54 

62 

66 

70 

68 

72 

73 

73 

70 

71 

58 

59 

63 

49 

41 

MIN 

21 

° 

19 

22 

22 

5 

29 

32 

20 

20 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

62 

68 

68 

64 

62 

59 

64 

53 

60 

60 

62 

67 

74 

80 

84 

80 

81 

82 

86 

81 

64 

70 

75 

79 

77 

65 

68 

76 

50 

MIN 

3  5 

37 

45 

43 

45 

47 

41 

4  3 

32 

32 

GRAND   JUNCTION   2  WSW 

MAX 

64 

70 

71 

68 

63 

60 

66 

60 

6; 

61 

63 

69 

75 

81 

86 

84 

82 

84 

88 

76 

80 

79 

65 

71 

76 

70 

MIN 

30 

3  7 

° 

52 

41 

48 

33 

32 

GRAND   LAKE    1  WNW 

MAX 

45 

48 

45 

47 

42 

40 

38 

35 

42 

46 

44 

51 

54 

61 

62 

58 

61 

60 

65 

65 

62 

50 

59 

62 

64 

51 

54 

59 

56 

38 

MIN 

29 

21 

15 

GRAND  LAKE    6  SSW 

MAX 

39 

44 

46 

39 

37 

38 

37 

38 

41 

38 

44 

54 

56 

60 

60 

59 

58 

64 

64 

6:< 

50 

55 

60 

61 

56 

50 

56 

55 

35 

MIN 

48 

30 

20 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

MAX 

49 

56 

56 

46 

47 

47 

51 

48 

55 

5  3 

53 

60 

67 

69 

74 

73 

71 

69 

72 

71 

66 

53 

65 

70 

71 

70 

63 

65 

60 

M  I  N 

29 

29 

27 

29 

26 

23 

30 

34 

32 

34 

30 

31 

39 

23 

GREELEY 

MAX 

39 

36 

61 

59 

54 

61 

66 

77 

45 

57 

53 

59 

62 

74 

74 

81 

68 

73 

77 

83 

73 

67 

65 

77 

83 

84 

64 

70 

80 

MIN 

21 

32 

35 

35 

41 

30 

29 

32 

29 

° 

29 

42 

37 

31 

40 

53 

35 

41 

33 

32 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

44 

52 

53 

50 

45 

46 

46 

41 

45 

49 

47 

55 

63 

65 

71 

71 

66 

70 

74 

74 

72 

56 

68 

70 

71 

65 

59 

65 

63 

38 

MIN 

21 

16 

* 

22 

30 

21 

32 

22 

25 

28 

29 

26 

23 

28 

28 

3 

31 

2 

30 

28 

32 

28 

2 

31 

36 

31 

33 

22 

21 

GROVER    ID  W 

MAX 

34 

60 

57 

51 

60 

57 

59 

45 

53 

51 

53 

62 

73 

72 

77 

70 

72 

7  7 

83 

82 

68 

65 

77 

81 

82 

72 

69 

65 

60 

MIN 

1  9 

20 

31 

3 1 

29 

3 

28 

2  1 

24 

32 

30 

24 

28 

4  1 

32 

37 

33 

42 

45 

33 

34 

32 

34 

GUNNISON 

MAX 

48 

48 

51 

50 

48 

48 

47 

41 

48 

52 

50 

56 

61 

66 

71 

67 

70 

69 

72 

70 

63 

58 

65 

70 

67 

60 

59 

65 

60 

MIN 

12 

11 

17 

27 

26 

17 

25 

30 

28 

29 

23 

20 

19 

21 

25 

27 

23 

HAYDEN 

MAX 

40 

50 

50 

50 

50 

47 

51 

43 

51 

52 

53 

60 

66 

72 

77 

71 

73 

74 

80 

77 

62 

62 

72 

75 

71 

57 

63 

67 

44 

MIN 

20 

20 

° 

21 

27 

2  5 

33 

2  5 

24 

29 

22 

22 

25 

28 

33 

25 

27 

35 

24 

21 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

46 

50 

47 

45 

44 

43 

43 

38 

45 

46 

43 

53 

56 

62 

66 

66 

66 

65 

67 

60 

54 

56 

66 

66 

64 

54 

61 

56 

50 

MIN 

20 

18 

30 

25 

33 

17 

HOLLY 

MAX 

49 

49 

62 

62 

52 

53 

51 

68 

51 

65 

51 

65 

64 

78 

72 

74 

77 

70 

83 

89 

95 

75 

75 

75 

82 

90 

88 

84 

85 

MIN 

1 

20 

22 

38 

39 

35 

38 

40 

39 

HOLYOKE 

MAX 

42 

60 

62 

62 

64 

58 

56 

51 

61 

51 

57 

60 

77 

73 

68 

73 

70 

81 

89 

90 

80 

72 

83 

90 

92 

80 

70 

80 

70 

MIN 

16 

1  7 

2  5 

27 

3 1 

3  5 

37 

2  8 

32 

38 

32 

30 

38 

34 

33 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

MAX 

42 

51 

51 

48 

45 

44 

42 

37 

42 

47 

45 

52 

61 

64 

69 

68 

67 

67 

73 

72 

58 

58 

66 

68 

69 

70 

58 

64 

37 

MIN 

1  8 

1  5 

'  1 

22 

8 

22 

33 

23 

25 

26 

27 

23 

22 

23 

26 

27 

24 

31 

2 

24 

30 

23 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

38 

57 

it 

44 

52 

52 

47 

40 

53 

43 

52 

60 

68 

70 

76 

63 

69 

70 

77 

76 

65 

53 

68 

74 

72 

62 

63 

72 

57 

MIN 

1 1 

15 

22 

27 

23 

32 

18 

23 

22 

20 

28 

20 

IGNACIO   1  N 

MAX 

62 

64 

64 

61 

61 

60 

61 

59 

57 

57 

62 

6» 

72 

75 

78 

76 

78 

7» 

79 

76 

70 

66 

70 

75 

73 

59 

68 

67 

66 

56 

MIN 

1  8 

1  9 

26 

36 

23 

24 

23 

28 

31 

29 

23 

" 

19 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 

46 

64 

69 

66 

61 

57 

70 

60 

63 

62 

65 

65 

77 

76 

84 

82 

71 

82 

89 

92 

88 

70 

76 

82 

87 

84 

77 

82 

80 

6  7 

MIN 

28 

24 

35 

40 

4  3 

' 9 

32 

35 

39 

39 

41 

31 

35 

43 

4  0 

50 

40 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

34 

40 

43 

36 

31 

30 

28 

28 

3  5 

38 

34 

41 

43 

45 

4  9 

50 

45 

51 

56 

5  6 

51 

47 

45 

37 

39 

42 

Mi  N 

1  1 

20 

13 

14 

19 

1 

10 

10 

1  3 

15 

6 

15 

28 

JULESBURG 

MAX 

42 

64 

63 

57 

54 

57 

53 

47 

63 

58 

54 

64 

74 

75 

67 

66 

73 

63 

84 

85 

85 

73 

83 

8  9 

85 

84 

69 

73 

74 

65 

MIN 

19 

21 

32 

33 

36 

35 

32 

32 

41 

30 

27 

35 

36 

34 

36 

33 

38 

37 

38 

46 

36 

35 

38 

44 

48 

41 

39 

37 

33 

KA5SLER 

MAX 

36 

60 

61 

53 

60 

56 

60 

43 

5  6 

55 

59 

65 

74 

74 

80 

68 

72 

75 

81 

82 

73 

61 

77 

80 

80 

71 

69 

79 

68 

50 

MIN 

13 

19 

36 

33 

33 

32 

34 

27 

31 

35 

31 

3  ; 

39 

45 

47 

50 

40 

45 

51 

52 

41 

41 

39 

47 

50 

46 

37 

44 

32 

31 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

38 

60 

'  • 

54 

61 

5  5 

57 

47 

55 

52 

53 

61 

73 

73 

77 

73 

73 

77 

83 

84 

74 

64 

75 

83~ 

84 

74 

69 

76 

61 

54 

MIN 

18 

10 

2  5 

24 

27 

3  0 

37 

24 

30 

30 

29 

37 

33 

40 

28 

34 

35 

37 

28 

28 

37 

42 

51 

34 

34 

30 

29 

KIT  CARSON 

MAX 

46 

59 

65 

58 

63 

56 

71 

53 

62 

55 

67 

6  6 

80 

75 

75 

75 

70 

83 

88 

88 

73 

67 

77 

84 

87 

83 

71 

79 

75 

56 

MIN 

22 

18 

26 

36 

33 

3  4 

29 

29 

2  8 

37 

38 

24 

31 

36 

36 

39 

43 

39 

39 

39 

51 

38 

28 

:  / 

31 

45 

45 

35 

45 

37 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1962 


Day  Of  Month 


LA   JUNTA   FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE   6  Sw 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEADVILLE 
LIMON   8  SSW 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT    2  ESE 


MESA   VERDE  NP 


MONTE  VISTA 


MONTROSE   NO  2 


MONUMENT    2  WSW 


NORTH  LAKE 


PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE    1  S 
PAONIA 
PARADOX 
PARKER   9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE   2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 


SEDGWICK   5  S 


MAX 
M I  N 


MAX 
MIN 


MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


29      26  34 

50  53  54 
14      23  24 


46      51      5  3 


47  65  71 
26      26  37 


26      24  32 


37  50  62 
16      18  26 


37  53  62 
21     20  26 


57  61  62 
18     20  22 


47     35  56 


64  5  8  5  9 
14      22  27 


57      56  60 


54  61  59 
21     22  25 


62  63  64 
29     35  35 


45  53  56 
11     13  24 


54  60  67 
25     26  32 


30  50  59 
15     15  28 


21  23  21 

37  51  50 

15  12  28 

56  61  60 

24  27  28 


24     30  28 


58  60  60 
16     19  26 


33     36  39 


60  68  70 
25     30  30 


33  60  59 
15     21  31 


27     25  30 


27     29  31 


36      53  49 


53     52  50 


59  67  68 
19     20  22 


45  59  70 
25     21  28 


49  50  60 
18     19  29 


33  50  45 
10     12  25 


35     52  56 


55  58  62 
21     17  22 


58  65  64 
19     23  24 


39     58  61 


58      62  57 


42  42 

23  20 


45  45 
24  21 


60  60  57 
40     43  38 


32     40  34 


24      19  19 

61  60  50 
29     32  29 


25     23  24 


60     55  62 


24     28  27 


62  48  49 
19      29  24 


58  52  53 
25     25  26 


59  54  51 
26     24  29 


61  58  56 
40     32  32 


52     51  52 


68     65  60 


60      56  47 


61  58  54 
28     26  30 


37  44  39 
28     21  22 


28  25  25 

53  47  45 

34  31  29 

55  58  57 

34  22  27 

68  62  61 

47  39  38 

64  56  58 


68  63  60 
35     29  35 

52     58  50 


55  61  57 
38     38  37 


62  57  58 
42     30  36 


25  28  21 
49     46  48 


63      58  57 


65  64  56 
35     30  36 


54  60  65 
32     34  35 


24     24  16 


49  53  49 
33     29  28 


54  53  54 
30     26  29 


61     57  56 

36     27  32 


58  62  58 
30      33  35 


70      50  63 


19  22  28 
44     35  49 


32     18  24 


70  55  65 
33     35  40 


30     35  34 


59  43  58 
32     25  23 


55  46 
31  25 


23  18  28 

44  45  51 

26  27  22 

56  45  55 

40  2  7  2  9 

53  49  52 

38  27  32 

61  58  57 

32  35  37 

56  50  54 

25  25  22 

57  65  51 

35  37  33 

52  37  50 

26  19  22 

64  60  57 

24  30  27 


57  47  54 
31     24  32 


59  52  50 
22     23  31 


67     60  63 


61     58  62 


67  59  63 
30     32  35 


58  43  54 
30     22  25 


66  43  60 
32     30  34 


59  56  57 
48      33  34 


46     36  48 


47      46  50 

23     29  29 


33     32  30 


70  50  64 
29     29  33 


55  45  57 
24     25  23 


25     15  20 


22  23  27 

52  45  54 

29  30  28 

55  50  58 

40  2  7  2  8 

55  49  58 

35  26  30 


56  64  64 
40     42  29 


41  58  55 
21      15  12 


47      47  54 


52  66  66 
43      41  33 


59  68  66 
36      41  26 


38  36  42 
22      16  16 


51  59  61 
31     26  22 


28     25  22 


30     29  29 


52      56  63 


19      17  22 


53      55  63 


54  59  68 
34     29  37 


52      57  63 


35     28  28 


29     20  19 


30  28  27 
46     47     5  5 


25     24  21 


50  57  62 
31     21  27 


43  52  59 
33     26  28 


47  56  64 
29     26  20 


64  64  71 
37      41  41 


62  58  65 
33     35  29 


60  65  73 
38     27  27 


50  55  62 
30     26  17 


57  64  60 
35      40  32 


59  61  66 
38      30  31 


24  23  20 
46      52  57 


36     32  22 


35      39  25 


54  62  62 
26      30  20 


24      14  15 


47  56  58 
30     31  23 


54  55  61 
24     24  26 


56     58  64 

33     27  22 


37     33  29 


79      77  85 


25  29  30 

61  64  68 

30  29  30 

79  79  82 

33  38  42 


31     38  42 


47      50  57 


72  72  76 
32      42  32 


73  75  76 
30     40  32 


71      75  77 


62  72  75 
29     39  35 


71  71  76 
20     25  28 


21     23  34 


23     30  29 


29  31  34 

73  76  80 

38  38  46 

70  72  75 

21  28  26 


34      40  40 


70  74  75 
24     23  24 


62  65  66 
27     32  32 


69      73  76 


65  69  73 
33      36  35 


25      34  36 


76     82  85 


72  79  81 
36     40  43 


28     32  35 


33     38  35 


75      78  81 


32     34  37 


32     35  35 


62  66  67 
20     26  29 


72      74  72 


78  80  85 
29     38  35 


59  57  64 
30     34  33 


31     40  37 


33     35  36 


74  70  60 
33      37  34 


50      48  43 


68      68  68 


65  63  66 
28      30  30 


81  73  83 
48      49  41 


48      47  40 

56  54  58 
36     28  28 


69  70  77 
38     36  32 


75      74  76 


83  70  72 
41      38  36 


73     73  70 


69      68  64 


71  74  76 
37      26  27 


76      75  77 


75  76  79 
46      43  45 


76  71  77 
28      28  32 


83  78  79 
49      42  40 


68  66  59 
32     29  29 


72  74  75 
39     36  40 


70     72  70 


72  75  75 
28     30  25 


82  82  84 
49     49  51 


78     80  80 


81  85  86 
40     35  33 


71  73  73 
46      37  40 


46      42  42 


78  79  81 
43     36  36 


64  63  71 
32     25  27 


69  70  69 
27     25  26 


30     28  30 

82  77  82 
46     47  37 


32     35  37 


60  54  61 
36     28  29 


73  67  72 
45     36  38 


74  70  73 
29     33  34 


34     33  33 


70  69  78 
3B      36  42 


87     91  74 

50      59  47 


70  64 
32  31 


70  67  65 
31      34  31 


91  93  80 
41      47  46 


42  53  46 

61  60  47 

30  33  23 

82  81  67 

42  46  43 

85  81  65 

40  40  41 


33  39  27 

78  84  79 

38  43  45 

76  70  62 

29  40 

66  69 

37  38 

81  78  63 

35  42  29 

81  76  63 

38  44  27 

80  74  58 

45  49  32 

75  72  68 

28  36  27 


30     28  24 


68  66  59 
31      41  35 


42      36      2  3 


74     68  63 


75  70 

30  27 

86  82 

63  44  47 

84  80  74 
44  38  31 

67  78  65 

38  44  39 

80  79  73 

41  47  40 

86  86 

46  46 

85  79 
41  40 

75  70 

32  37  32 

69  63  46 

28  24  21 

80  76  62 

32  28  33 


42     48  40 


85  67 
42  35 


68  66  60 
33      36  26 


78  75  69 
42      52  43 


74  73  65 
32      37  25 


77      77  73 

30     37  40 


85  88  74 
42      48  43 


76  83 
37  41 


59     61  65 


65  69 

24  29 

77  84 
30  37 

78  87 
32  34 

57  59 

21  28 

73  79 
32  36 

74  82 

25 

73  75 

22  26 

64  79 

29  35 

64  72 

18  24 

82  72 

28  30 

73  75 

25  28 

74  75 

30  33 

72  71 

36  41 

74  72 

20  22 

67  73 

38  39 


68  72 
26  26 


59  64 

21  26 


69  72 
31  36 


67  70 
34  38 


67  73 
23  26 


78  81 
46  51 


76  78 
38  41 


80  83 
32  33 


75  60 

30  38 


76  83 

33  35 


42     32  36 


69  73 
22  22 


63  67 
23  26 


78  77 
27  27 


75  84 
33  33 


41  72 
29  33 


58  62 
19  27 


56  74 
3J  40 


68  72 
25  27 


71  73 
24  28 


79  66 
37  41 


88  78 

43  55 

62  56 

32  37 

66  63 

30  37 

89  85 

38  51 

90  84 

36  45 

59  50 

30  30 

80  72 

42  40 

84  67 
34  39 

73  60 

33  41 

83  $2 

39  46 

71  64 

2B  36 

68  57 

38  27 

74  56 

32  42 

73  58 

37  40 

73  58 

46  36 

71  67 

20  32 

78  75 

46  43 

76  62 

39  44 

71  64 

34  35 

66  55 

29  40 

66  57 

38  36 

67  72 
41  35 

73  60 

29  37 

80  66 

47  42 

78  67 

44  42 

78  61 

39  45 

80  70 

41  41 

85  74 

39  46 

76  65 

40  44 

71  62 
34  33 

61  51 

33  32 

77  68 
32  43 

88  82 
40  52 

84  66 

40  41 

63  58 

31  33 

74  68 

41  45 

72  65 

30  38 

75  71 

31  48 

89  82 
50  45 


49  44 

28  20 


32     32  20 


73  53 
43  37 


79  63 
48  39 


54  37  30 
28     18  13 


62  44 
36  32 


52  46 
33  28 


66  49 

25  12 


63  60  53 

33  38  22 

61  48  53 

27  29  18 

65  45  50 

35  26  20 

67  44  48 

42  26  21 

67  63  53 

41  41  24 


61  48 
31  22 


65  70  42 
44  33  30 

71  65  43 

40  29  25 

68  64  52 

31  30  22 

60  54  41 

31  39  24 

66  60  48 

41  30  24 

61  55  40 
37  28  23 

63  60  52 

28  38  22 

75  72  55 

32  31  34 

70  66  50 

39  32  28 

74  72  58 

41  33  31 

76  71  49 
41  27  28 

82  65  47 

40  40  33 

70  52  53 

46  28  26 

66  45  43 

35  26  24 

55  50  45 

28  31  19 


81  80  63 

37  45  36 

73  52  46 

35  34  29 

61  54  38 

31  30  19 

70  65  41 

36  32  28 

69  59  47 

34  39  27 

71  61  59 
41  44  29 

79  77  58 

37  43  34 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRIL  1962 


otation 

Day  OI  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SILVERTON 

MAX 

52 

49 

48 

50 

48 

49 

48 

49 

41 

42 

43 

45 

50 

57 

65 

57 

60 

62 

61 

60 

58 

60 

65 

63 

58 

55 

50 

52 

50 

40 

52.9 

MIN 

8 

18 

20 

1  8 

21 

28 

10 

32 

35 

36 

27 

25 

30 

33 

35 

32 

33 

30 

31 

30 

28 

27 

30 

32 

11 

24.0 

SPICER 

MAX 

39 

49 

44 

46 

42 

37 

40 

32 

39 

42 

41 

47 

52 

58 

64 

61 

62 

62 

67 

66 

5  3 

54 

60 

65 

64 

54 

53 

60 

38 

37 

50.9 

M  I  N 

8 

17 

1 

22 

22 

1 9 

24 

24 

-  6 

30 

2  7 

25 

31 

34 

23 

26 

23 

27 

30 

32 

34 

30 

18 

1  5 

SPRINGFIELD   7  WSW 

MAX 

45 

62 

66 

60 

54 

50 

49 

48 

60 

55 

61 

59 

75 

75 

77 

76 

67 

73 

83 

87 

78 

64 

69 

77 

82 

76 

67 

80 

74 

63 

67.2 

MIN 

25 

2  l 

3  5 

39 

32 

34 

47 

4] 

50 

4  1 

38 

44 

56 

42 

36 

33 

33 

37 

41 

44 

35 

47 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

62 

70 

60 

56 

5  2 

68 

55 

62 

60 

76 

80 

68 

BC 

84 

89 

81 

79 

82 

78 

68 

80 

71.0 

MIN 

2  7 

3  i 

35 

40 

37 

42 

57 

32 

34 

40 

37 

45 

5 

37.4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

44 

51 

52 

51 

45 

44 

45 

37 

45 

48 

48 

54 

59 

65 

71 

69 

69 

73 

72 

6  7 

60 

68 

72 

70 

63 

59 

53 

66 

43 

57.7 

MIN 

20 

1  5 

19 

21 

3  1 

2  2 

33 

20 

20 

5 

5 

28 

32 

26 

31 

2  4 

26 

28 

37 

30 

23 

33 

23 

25.8 

STERLING 

MAX 

40 

42 

62 

63 

57 

58 

56 

59 

59 

58 

52 

57 

60 

76 

74 

76 

73 

74 

80 

87 

87 

56 

66 

79 

86 

89 

7  0 

70 

80 

52 

66.6 

13 

2  3 

26 

26 

30 

32 

32 

26 

32 

39 

42 

35 

3  5 

41 

39 

5  2 

32 

3  1 

40 

41 

45 

38 

44 

44 

STRATTON  3  NE 

MAX 

41 

60 

63 

57 

58 

55 

63 

49 

>- 

55 

59 

61 

74 

72 

72 

68 

69 

79 

85 

88 

78 

65 

76 

85 

66 

79 

7  0 

80 

74 

53 

67.8 

M  N 

16 

35 

32 

2  1 

27 

39 

33 

32 

33 

42 

45 

42 

49 

34 

32 

32 

43 

47 

41 

38 

43 

36 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

MAX 

39 

45 

44 

39 

37 

39 

30 

28 

40 

42 

32 

44 

50 

54 

57 

56 

52 

55 

58 

57 

50 

46 

54 

55 

55 

44 

47 

51 

40 

32 

45.7 

MIN 

1  3 

18 

20 

19 

17 

20 

1 1 

10 

7 

1 1 

1  3 

1  7 

17 

16 

14 

2  3 

1 8 

20 

16 

1  7 

2  0 

26 

19 

2  0 

19 

TACONY  7  SE 

MAX 

40 

48 

66 

58 

61 

53 

68 

45 

60 

57 

61 

60 

75 

76 

80 

79 

74 

79 

83 

86 

70 

62 

75 

81 

■1 

74 

69 

79 

71 
44 

45 

67.3 

MI  N 

27 

26 

34 

35 

35 

32 

3  1 

45 

31 

46 

42 

38 

43 

43 

42 

34 

2  7 

31 

38 

41 

40 

36 

° 

35.2 

TAYLOR  PARK 

MAX 

46 

48 

45 

38 

41 

41 

35 

31 

45 

44 

44 

48 

53 

57 

59 

56 

59 

59 

59 

58 

53 

47 

56 

59 

59 

49 

52 

54 

38 

33 

48.9 

M  I  N 

1 

20 

21 

21 

23 

0 

1 

10 

1 3 

16 

23 

I  9 

1 6 

24 

18 

1  8 

16 

17 

21 

29 

27 

22 

29 

16.3 

TELLUR IDE 

MAX 

50 

55 

57 

55 

48 

46 

44 

40 

50 

45 

51 

58 

63 

68 

70 

66 

70 

71 

69 

70 

54 

60 

67 

70 

65 

50 

61 

60 

49 

42 

57.5 

MIN 

1 4 

1  8 

22 

29 

21 

25 

29 

29 

6 

29 

34 

24 

24 

22 

25 

29 

33 

29 

31 

30 

25.6 

TRINIDAD 

MAX 

42 

62 

62 

57 

57 

53 

67 

63 

64 

54 

59 

64 

74 

73 

78 

74 

72 

72 

79 

81 

74 

56 

67 

75 

80 

70 

63 

74 

70 

63 

66 . 6 

MIN 

2 

2  3 

40 

38 

33 

32 

58 

45 

36 

30 

37 

43 

45 

42 

40 

43 

31 

37.9 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

45 

64 

65 

52 

61 

51 

68 

45 

63 

57 

61 

55 

77 

77 

81 

76 

73 

75 

85 

83 

70 

56 

71 

ra 

80 

71 

67 

77 

68 

42 

66.8 

M  I  N 

24 

2  1 

34 

42 

50 

50 

6 1 

52 

43 

36 

34 

44 

52 

46 

43 

44 

39 

39.2 

TWO  BUTTES   1  NW 

MAX 

46 

60 

68 

57 

53 

48 

56 

52 

62 

63 

60 

60 

74 

74 

75 

75 

58 

79 

85 

88 

77 

65 

70 

78 

84 

77 

66 

81 

69 

59 

67.3 

MIN 

24 

41 

40 

33 

34 

4 1 

4  2 

50 

37 

46 

5  5 

4  3 

38 

30 

36 

35 

47 

45 

34 

48 

37.9 

URAVAN 

MAX 

65 

72 

70 

68 

62 

62 

70 

65 

6  3 

63 

66 

74 

78 

85 

87 

84 

85 

87 

88 

85 

65 

75 

80 

84 

80 

69 

72 

75 

75 

59 

73.8 

M 1  N 

27 

36 

31 

33 

34 

38 

41 

45 

42 

40 

46 

46 

40 

37 

38 

39 

44 

45 

9 

47 

34 

30 

38.2 

VALLECITO  DAM 

MAX 

56 

58 

59 

54 

57 

56 

60 

50 

5  0 

49 

58 

63 

68 

71 

72 

70 

72 

74 

73 

68 

63 

61 

65 

70 

70 

55 

6  2 

59 

55 

49 

61.6 

MI  N 

16 

32 

30 

26 

21 

1 

25 

27 

30 

30 

30 

30 

3 1 

33 

-  ■-* 

2  5 

2 

30 

33 

35 

28 

30 

35 

27.0 

WAGON   WHEEL   GAP    3  N 

MAX 

40 

47 

5  1 

52 

52 

49 

45 

55 

45 

40 

49 

4  9 

57 

61 

79 

70 

70 

65 

50 

57 

6  3 

70 

68 

52 

62 

73 

61 

56.  7 

M  I  N 

10 

26 

19 

24 

2  3 

20 

1  7 

14 

1  8 

22 

23 

25 

21 

20 

20 

2  2 

23 

30 

26 

27 

31 

21.3 

WALDEN 

MAX 

40 

48 

45 

46 

43 

39 

39 

35 

42 

40 

42 

4  9 

56 

54 

68 

61 

64 

6  5 

69 

69 

6  5 

54 

63 

66 

68 

63 

5  4 

59 

38 

39 

52.8 

MIN 

19 

17 

23 

20 

1  9 

20 

23 

2  2 

28 

23 

,0 

24 

30 

2  2 

29 

1  6 

2  2 

27 

32 

2  6 

31 

19 

1 7 

22.2 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

MAX 

36 

51 

59 

56 

54 

52 

63 

54 

59 

48 

61 

61 

75 

74 

JO 

79 

74 

73 

82 

80 

76 

53 

70 

78 

79 

70 

65 

73 

70 

49 

65.1 

M 1 N 

20 

40 

37 

32 

42 

52 

48 

38 

32 

36 

46 

50 

38 

40 

45 

3 1 

35  .4 

WATERDALE 

MAX 

42 

52 

56 

46 

60 

52 

60 

46 

57 

55 

59 

6  2 

72 

77 

70 

66 

73 

7  2 

82 

78 

6  5 

62 

75 

60 

80 

68 

66 

75 

61 

54 

64.2 

M  I  N 

10 

2  5 

3  i 

30 

4U 

" 

40 

35 

32 

41 

41 

3  3 

38 

32 

34 

32.4 

WESTCL IFFE 

MAX 

41 

57 

56 

44 

52 

54 

55 

47 

5  3 

46 

54 

61 

68 

70 

72 

71 

68 

7. j 

73 

73 

62 

50 

68 

7  2 

71 

64 

64 

67 

56 

38 

60.0 

M  I  N 

1  2 

32 

20 

24 

28 

44 

27 

24 

38 

22 

26.4 

WETMORE  2  S 

MAX 

35 

45 

45 

52 

56 

53 

63 

52 

54 

51 

59 

58 

72 

73 

7  9 

76 

70 

75 

81 

79 

73 

61 

72 

7  7 

78 

68 

65 

75 

67 

MIN 

22 

46 

38 

43 

47 

3  6 

39 

40 

30 

34.7 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

35 

60 

62 

58 

59 

55 

61 

47 

56 

55 

58 

6C 

74 

72 

80 

72 

78 

77 

83 

84 

7o 

64 

78 

83 

84 

75 

69 

80 

74 

57 

67.3 

M 1  N 

2 1 

21 

26 

28 

35 

12 

31 

26 

2  4 

34 

29 

24 

26 

35 

34 

36 

36 

36 

38 

46 

34 

26 

34 

37 

44 

31 

33 

34 

32.7 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

36 

41 

38 

34 

38 

40 

38 

34 

3  2 

30 

40 

45 

48 

46 

4t 

54 

53 

'6 

55 

49 

45 

43 

50 

53 

50 

40 

4  c 

41 

39 

26 

42.7 

MIN 

9 

15 

17 

20 

13 

18 

16 

19 

24 

22 

8 

13 

21 

22 

2  2 

34 

30 

2  7 

30 

38 

2  2 

22 

20 

2  4 

28 

26 

2  1 

28 

25 

13 

21.6 

WRAY 

MAX 

41 

60 

62 

62 

63 

56 

59 

51 

6] 

59 

58 

60 

76 

72 

70 

73 

70 

33 

88 

92 

34 

70 

82 

3  2 

93 

85 

72 

83 

80 

58 

70.5 

MIN 

19 

18 

2  9 

26 

29 

3  6 

37 

28 

3  4 

39 

36 

34 

27 

37 

31 

41 

34 

3  6 

43 

44 

4  7 

36 

33 

42 

45 

48 

43 

38 

47 

35 

35.8 

YUMA 

MAX 

42 

58 

62 

60 

60 

57 

57 

50 

5  9 

60 

58 

62 

74 

76 

76 

72 

77 

7  9 

87 

87 

8  6 

68 

80 

87 

90 

78 

74 

79 

76 

57 

69.6 

MIN 

17 

18 

27 

31 

33 

34 

38 

27 

3  0 

39 

34 

34 

27 

41 

3  6 

45 

39 

42 

44 

48 

42 

34 

35 

41 

45 

47 

41 

40 

44 

37 

36.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in  Soil  0 


Day  of  month 


1      2      3      4      S      6      7      8      9     10     11     12     13    14     15    16     17    18     19    20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30    31  Avg 


3  Inches 
6  Inches 
12  Inches 
24  Inches 
36  Inches 
72  Inches 


7:00 
7:00 


7:00 
7:00 


7:00 
7:00 


7:00 
7:00 


7:00 
7:00 


7:00 
7:00 


A.M. 
P.U. 


A.M. 
P.M. 


A.M. 
P.M. 


A.M. 
P.M. 


A.M. 
P.M. 


FORT  COLLINS 


47.  5 
57.0 


49.4 
56.4 


51.  2 
52.3 


45.3 
47.3 


*  UNDER  FORT  COLLINS 
HOUSING. 


LOAM  ON  NON IRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.      SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS  WITH  WOOD 


See  Reierence  Notes  Following  Sutton  lndex 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1962 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

ALAMOSA   WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

6 

0.5 

2 

0.2 

T 

T 

T 

T 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

T 
T 

5.0 
3 

3.0 

2 

0.5 

5.0 
4 

5.0 
2 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 

T 

1.5 
T 

1.6 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
T 

1.0 

0.5 
T 

2.0 
2 

2.0 
4 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

3.0 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

0.5 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2 

2 

1 

T 

4 

2 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

6 

4 

3 

1.0 
2 

3.0 

2.0 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

0.5 

6.0 
T 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.2 
T 

0.1 

0.3 
T 

T 
T 

0.4 

T 

0.8 

0.2 
T 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

54 

52 

49 

47 

1  .  0 
48 

1.0 

46 

3.0 
46 

6.5 
49 

3.5 
47 

5.0 
47 

47 

45 

42 

38 

34 

30 

26 

24 

21 

17 

14 

12 

8 

4 

T 

DENVER  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.6 
2 

0.1 

T 

2.6 

0.3 
1 

6.4 

0.1 

T 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

9 

2 

11 

12 

18 

18 

M 

13 

13 

12 

6 

6 

4 

5 

4 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

1 

0.1 
T 

5.1 
1 

0.2 
1 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SNOWFALL 

4.0 

2.0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

25 

25 

25 

23 

23 

25 

27 

27 

24 

20 

19 

i  r> 

12 

8 

6 

4 

2 

7 

7 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

4.0 
T 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

0.2 

GRAND  LAKE  1  VfNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  (i 
31 

29 

T 
28 

T 
28 

1.5 

29 

4.0 
29 

3.0 
32 

3.0 
34 

T 
32 

T 
30 

T 
30 

27 

25 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

5 

2 

T 

T 

8.0 
8 

1  .  0 

3 

GROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  ,  0 

3.0 

0.1 

3.0 
1 

2.0 

1.0 

7 . 0 

7 

5.0 
2 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
38 

38 

T 
38 

2.0 
40 

111 

40 

1.0 
41 

5.0 
46 

3.0 
49 

2.  0 
49 

49 

49 

48 

46 

45 

44 

43 

42 

40 

- 

- 

- 

35 

33 

30 

27 

2  .  0 

29 

T 
28 

4.0 
31 

30 

29 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LIMON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MANASSA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 

T 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

T 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
T 

3.0 

1.0 

T 

3.0 

T 

T 

4.0 

PUEBLO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1 

2.0 
2 

0.2 

0.8 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1.5 

T 

9.0 

5 

0.3 
1 

T 

1.0 

T 

0.5 

T 

1.5 
1 

11.0 
4 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

T 

2.0 

1.5 

T 

T 

T 

6.5 

6 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1962 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

g 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 . 5 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

26 

26 

26 

24 

2 . 0 
26 

1 . 0 
27 

28 

26 

24 

24 

20 

16 

12 

6 

4 

T 

T 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

4 

4 

2 

3 

6 

8 

6.0 

12 

10 

8 

7 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
1 

6.0 
5 

3.0 
2 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
or«    UP*  LiPiD 

9 

6 

3 

4.6 

- 

1.0 

SUGAR  LOAF  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

42 

42 

42 

43 

44 

47 

49 

52 

50 

48 

46 

44 

42 

39 

36 

34 

30 

28 

26 

25 

23 

22 

21 

19 

19 

17 

17 

17 

16 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0 . 2 
T 

T 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4 

T 

T 

T 

T 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 
1 

T 
T 

1.0 
T 

0.  5 

T 

1  .0 
1 

3.0 

3 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
1 

0.5 

0.5 

1.0 

2.0 
1 

1.5 

T 

4.5 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

76 

71 

70 

68 

67 

66 

64 

63 

63 

63 

64 

62 

60 

56 

51 

47 

40 

37 

33 

30 

27 

25 

24 

17 

13 

14 

13 

10 

8 

8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ALAMOSA  WB  AP  (a) 

EVAP 

.13 

.  15 

.14 

.22 

.21 

.20 

.04 

.  16 

.15 

.23 

.32 

.28 

.26 

.25 

.29 

.26 

.52 

.34 

.22 

.21 

.25 

.34 

.21 

.21 

.31 

.37 

.19 

B  7.18 

WIND 

55 

71 

89 

88 

97 

126 

70 

74 

59 

59 

53 

66 

52 

60 

69 

56 

57 

146 

118 

76 

37 

35 

70 

94 

59 

119 

217 

81 

B  2414 

MAX 

64 

63 

63 

58 

59 

57 

57 

55 

57 

65 

67 

73 

72 

75 

70 

71 

74 

74 

70 

66 

66 

73 

73 

Tl 

63 

71 

70 

63 

68 

66.5 

MIN 

33 

37 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

38 

38 

40 

42 

40 

44 

34 

34 

33 

33 

38 

41 

34 

40 

39 

33 

34.3 

ARBOLES  (b) 

EVAP 

.09 

.21 

.18 

.35 

* 

.  50 

.24 

.09 

.31 

.46 

.28 

.11 

.  52 

.28 

.39 

.50 

.28 

.23 

.27 

.  17 

.32 

.13 

.41 

.  10 

B  7.41 

WIND 

69 

62 

62 

106 

56 

61 

87 

55 

56 

65 

83 

66 

62 

66 

77 

108 

132 

58 

54 

82 

60 

72 

43 

90 

47 

B  2053 

MAX 

69 

66 

71 

71 

66 

79 

81 

77 

85 

80 

78 

78 

87 

76 

75 

73 

76 

81 

80 

69 

74 

75 

69 

68 

68 

74.9 

MIN 

35 

34 

36 

35 

32 

26 

26 

30 

29 

32 

39 

39 

41 

42 

43 

33 

36 

37 

39 

46 

39 

42 

45 

42 

33 

36.4 

BONNY  DAM  (c) 

EVAP 

.14 

.  11 

.33 

.22 

.13 

.07 

.26 

.  13 

.17 

.24 

.01 

.22 

.21 

.30 

.33 

.38 

.33 

.35 

.28 

.42 

.  52 

.31 

.29 

.50 

.49 

.52 

.31 

.29 

.54 

.35 

8.75 

WIND 

143 

116 

275 

59 

106 

209 

163 

156 

96 

61 

59 

88 

57 

73 

131 

270 

126 

137 

63 

128 

203 

189 

114 

207 

160 

210 

119 

118 

294 

139 

4269 

MAX 

66 

57 

55 

63 

56 

47 

42 

42 

63 

67 

72 

77 

67 

70 

72 

82 

74 

74 

67 

67 

73 

80 

80 

76 

73 

71 

68 

66.7 

MIN 

32 

34 

37 

37 

22 

32 

41 

40 

31 

34 

35 

40 

41 

43 

44 

45 

49 

49 

37 

34 

35 

43 

45 

45 

42 

46 

40 

39.0 

FORT  COLLINS  (d) 

EVAP 
WIND 

.07 

.08 

.  11 

.  11 

.  18 

.  13 

.  15 

.04 

.30 

.  17 

.  17 

.  12 

.25 

.  24 

.16 

.  10 

.32 

.09 

.  19 

.  13 

.06 

.20 

MAX 

45 

59 

63 

66 

67 

60 

68 

69 

69 

64 

62 

65 

68 

71 

70 

61 

66 

65 

55 

58 

MIN 

42 

45 

44 

45 

47 

49 

51 

53 

51 

53 

55 

56 

54 

53 

54 

56 

57 

57 

54 

55 

52 

48 

51.7 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

EVAP 

.  19 

.25 

.23 

.26 

.18 

.24 

.26 

.20 

.  15 

.  17 

.24 

.23 

.28 

.32 

.43 

.34 

.37 

.40 

.44 

.67 

.37 

.29 

.29 

.38 

.24 

.09 

.23 

.50 

.  13 

.15 

8.52 

WIND 

56 

92 

68 

70 

80 

123 

94 

125 

82 

70 

69 

64 

82 

74 

103 

60 

80 

87 

91 

169 

138 

74 

69 

80 

86 

69 

55 

129 

129 

79 

2647 

MAX 

69 

71 

74 

71 

66 

66 

65 

57 

71 

71 

71 

74 

77 

78 

82 

78 

79 

81 

80 

87 

73 

81 

HI 

81 

80 

70 

78 

77 

65 

70 

74.  1 

MIN 

30 

33 

36 

45 

40 

36 

39 

36 

40 

43 

38 

38 

40 

45 

48 

46 

48 

45 

47 

40 

44 

45 

44 

45 

53 

49 

47 

50 

35 

33 

41.9 

JOHN  MARTIN  DAM  (b) 

EVAP 

.11 

.06 

.31 

.22 

.22 

.  10 

.13 

.22 

.20 

.  11 

.14 

.22 

.27 

.31 

.36 

.39 

.31 

.24 

.31 

.46 

.49 

.27 

.24 

.38 

.40 

.63 

.17 

.29 

.41 

.16 

8. 13 

WIND 

89 

77 

119 

115 

58 

173 

73 

135 

89 

70 

51 

47 

83 

80 

105 

157 

81 

57 

47 

84 

168 

131 

62 

108 

78 

167 

148 

68 

106 

123 

2949 

MONTROSE  NO  1  (e) 

EVAP 

.18 

.20 

.19 

.18 

.12 

.  10 

.26 

.  14 

.08 

.08 

.16 

.19 

.22 

.24 

.23 

.26 

.28 

.  28 

.34 

.41 

.  17 

.27 

.  19 

.28 

.25 

.  13 

.14 

.35 

.06 

.  10 

6.08 

WIND 

32 

35 

33 

33 

51 

46 

76 

78 

37 

30 

"29 

35 

36 

26 

35 

52 

42 

37 

36 

75 

53 

48 

37 

35 

41 

25 

26 

63 

38 

35 

1255 

PUEBLO  CITY  RES  (b) 

EVAP 

.16 

.07 

.05 

.18 

.10 

.  18 

.20 

.  13 

.05 

.13 

.10 

.22 

.14 

.23 

.25 

.30 

.26 

.25 

.28 

.30 

.36 

.  13 

.12 

.29 

.31 

.29 

.  18 

.23 

.29 

.24 

6.02 

WIND 

160 

70 

50 

90 

90 

150 

110 

140 

180 

80 

80 

80 

40 

70 

70 

90 

120 

100 

60 

60 

170 

120 

50 

70 

70 

70 

L40 

70 

140 

L30 

2920 

MAX 

58 

64 

50 

69 

59 

65 

65 

58 

53 

65 

55 

70 

68 

75 

75 

75 

67 

75 

81 

83 

72 

67 

64 

77 

80 

82 

69 

76 

72 

70 

68.6 

MIN 

34 

33 

34 

38 

41 

36 

37 

32 

32 

37 

39 

37 

37 

43 

43 

43 

43 

44 

46 

46 

46 

45 

38 

39 

42 

47 

43 

41 

42 

38 

39.9 

SPRINGFIELD  7  WSW  (£) 

EVAP 

.18 

.25 

.26 

.09 

.04 

.15 

.14 

.16 

.22 

.11 

.12 

.23 

.25 

.39 

.45 

.42 

.29 

.29 

.48 

.58 

.45 

.42 

.  27 

.35 

.45 

.53 

.  27 

.38 

.35 

.14 

8.71 

WIND 

177 

183 

173 

106 

69 

237 

168 

163 

153 

135 

57 

98 

95 

146 

204 

241 

98 

78 

159 

219 

194 

242 

60 

94 

107 

227 

213 

121 

149 

195 

4561 

MAX 

55 

55 

72 

67 

61 

59 

55 

46 

68 

63 

68 

68 

76 

76 

73 

70 

72 

82 

77 

76 

79 

68 

76 

79 

79 

72 

68 

75 

73 

65 

69.1 

MIN 

32 

32 

33 

40 

42 

35 

33 

31 

31 

44 

41 

38 

39 

36 

42 

46 

45 

42 

45 

53 

41 

38 

35 

34 

39 

45 

45 

40 

46 

40 

39. 1 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.11 

.13 

.11 

.12 

.11 

.12 

.12 

.18 

.04 

.02 

.11 

.16 

.20 

.18 

.24 

.21 

.22 

.20 

.23 

.24 

.13 

.14 

.  21 

.20 

.21 

.07 

.15 

.  12 

.15 

.  11 

4.  54 

WIND 

17 

28 

29 

12 

17 

10 

27 

33 

10 

14 

18 

28 

20 

30 

32 

19 

25 

11 

22 

26 

14 

11 

17 

25 

22 

8 

17 

15 

31 

12 

600 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(d)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(e)  PAN  PAINTED  INSiDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(f)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  59  - 
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STATION  INDEX 


STATION 


AKRON   4  E 

An  HON  f AA  AIRPORT 

ALAMOS"   WB  AIRPORT 

ALLEN  SPARK 

ALIENBERN 

AMES 

AMY 

ANTEPO  RESERVOIR 
ARAPAHOE 
ARBOLE S 

A ROTA  9  NNE 
ARTESIA  6  E 
ASPEN 

AYER  RANCH 
BAILEY 

BIO   SPRINGS  RANCH 

BLANCA 

BOND 

BONNY  DAM 
BOULDER  2 

BOULDER 
BRANDON 
BRANSON 
6RECK  ENR I DGE 
BR  I GGSOALE   2  NW 
BUENA  VISTA 

burl  ington 
burlington  12  nne 
butler  panch 
ByERS 

CAMPO   11  wiH 
CANON  CITY 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 
CENTER 
CHEESMAN 
CHE  RAW 

ChERRy  CREEK  DAM 
E  WELLS 


CHIMNEY  ROCK 
C IMARRON  3  SE 
CLIFF  LAKES 
CLIMAX   2  NW 
COALDALE    1  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLL6RAN 
COLORADO  NAT  MON 
COLORADO  SPRINGS  WB  • 
COLUMBINE 

CORTEZ 

CRESTED  BUTTE 
,  CRIPPLE  CREEK  9  NW 
CUCHARAS  OAM 
CUM8RES 


DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA   1  E 

DENVER  WB  AIRPORT 
•DENVER  W6  CITY 
DILLON 

DOHERTY  PANCH 
DOLORES 
DURANGO 
E  ADS 

EAGLE  f AA  AIRPORT 
EAST0NV1LLE  1  NNW 
E ASTONV I LLE  2  NNE 

E ASTONV I LLE  3  NW 
EASTONVILLE  6  WSW 
ECKLEY 
EOGEwAT  ER 
ELBERT  2  WNW 
SE 


ELBERT 

elbert 
elbept  5  sw 

j  ELBERT   8  SW 

elfctra  lake 
Elk  creek 
estes  park 
evergreen 
evergreen  2  sw 
eversoll  ranch 

FA1RFLAY 
FLAGLER  2  NW 
FLEMING  1  5 
F ORDER  8  S 

FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FOOT  LUPTON  1 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 
F  RASE  R 


,  GATEWAY   1  SW 

GENOA 
GEORGETOWN 
GLENWOOD  SPRINGS  1 
GORE  PASS  RANCH 
GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WB  A 
,  GRAND  LAKE    1  WNW 
i  GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  DIV10E  12  SE 
GREAT   SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

GREENLAND  8  SE 
GREENLAND  9  NE 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREYSTONE 
G ROVER  10  W 
GUFFEY  10  SE 
&UNN  I  SON 


HART  SEL 
HASWELL 
HAWTHORNE 

HERMIT    7  E  SE 
HOEHNE 
HOLLY 
HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPSS  2 
MOYT 


IDAHO 
I  DAL  I  A 
IGNACIO  1  N 
INDEPENDENCE  PA 
JOES 

JOHN   MAP  T IN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 
KARVAL 


COUNTY 


WASHINGTON 
WASHINGTON 
013d  < 
0183  E 
021*.  GARFIELO 
0228   5 AN  MIGUEL 
0242  LINCOLN 
0263  F 
0304  CHEYENNE 
c  ;       aR'JhulE  t  a 

0343  CHEYENNE 
0354|  MOFFAT 
0370  PITKIN 
0137  EL  1 
OA  5* 
0712  EL  PASO 
0776|  COSTILLA 
EAGLF 
YUMA 
BOULOER 

0848  BOULDER 
0895  KIOWA 
0898  LAS  > 
0909  SUMMIT 
0945  WELD 
1071 


CARSON 
11571  PUEBLO 
]179  ARAPAHOE 

1268  BACA 
1294.  FREMONT 
1384!  SAN  JUAN 
14011  DOUGLAS 
U40  DELTA 
1458  SAGUACHE 

JEFFERSON 
1539  OTERO 
■  1547]  ARAPAHOE 
1564:  CHEYENNE 

157p  ARCHULETA 

1609  MONTROSE 
:  16441  R 10  BLANCO 
I  166o|  EAGLE 
\  169J  FREMONT 

17131  GUNNISON 

1741;  MESA 

1772  mesa 

1778,  EL  PASO 

1792  ROUTT 

.   1886  MONTEZUMA 

192fl!  MOFFAT 
,  19591  GUNNISON 

197B1  TELLER 

2040  HUERFANO 
2068  CONEJOS 
ARAPAHOE 


2]  ? 


LAS 


BOULDER 

ROUTT 

MINERAL 


BENT 

CLEAR  CREEK 
SEDGWICK 
L INCOLN 


2220  DENVER 

2225  DENVER 

2281  SUMMIT 

2312  LAS  ANIMAS 

2326  MONTEZUMA 

2432  L A  PLATA 

24  66  KIOWA 

2454  EAGLE 

2494,  EL  PASO 

2496  EL  PASO 

2497  EL  PASO 
2501  EL  PASO 
2535  YUMA 
2557  JEFFERSON 

2595  ELBERT 
2597  ELBERT 

2596  ELBERT 

2600  Elbert 

2601  ELBERT 
j  2603!  ELBERT 

2624  LA  PLATA 

2633  JEFFERSON 

2759  LARIMER 

2790  JEFFERSON 

2795  JEFFERSON 

2803  BACA 

2932  KIT  CARSON 
2944  LOGAN 
2997   L  INCOLN 

3005  LAPIMER 
3016  LA  PLATA 
3027  WELO 
3u 3  8  MORGAN 
3063  EL  PASO 
3079  OTERO 
3113  GRAND 
3146  MESA 
3222  HUERFANO 
3246j  MESA 

3258  LlNCO'.N 
3261  CLEAR  CREEK 
3359  GARF IELO 

,  3423  GRAND 
3477  PROWERS 
3488  ME S a 
3496  GRAND 

I  3500  GRAND 
3539  MOFFAT 
3541,  ALAMOSA 

354*.  wELO 

3579  El  PASO 

3586  DOUGLAS 

35921  SUMMII 

3609  MOFFAT 

36431  WELD 

365<J  FREMONT 

3662  GUNNISQ/J 

3738  MOFFAT 


40  01 
40  01 

38  27 

37  01 

39  29 

40  39 

38  51 

39  18 
39  28 


1  38  26 
2,  37  40 
6j  39  22 

2  38  54 
5  37  45 
4,  39  13 

1  38  06 
4.  39  39 
J  38  49 

2j  37  12 

2  38  24 
2j  39  50 
Z  39  23 

1  38  23 
Z  38  26 

2  39  14 
2  39  06 

1  38  69 

2  40  51 

Z  37  21 

2  40  31 

2  38  52 


3  39 
3  40  ■ 
1  33 


5   37  43 

4  40  26 
.  39  08 
39  16 

39  53 

40  37 
"i  H 


02  L6 
02  09 
04  28 
04  13 


5887 
I  7913 

7  7  3  3 
!  6035 
7  7  6  9 
6700 
3647 
5400 

5385 
192! 
6292 
9559 
4675 
7954 
4171 

- :  ■  j 

4850 
5207 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


7A     7A  7A 


4329 
05  16  5343 
07  68  8853 
04  52 


07  56 

06  07 
05  17 

03  30 

04  51 
02  21 

07  18 


06  58 

08  34 

07  33 
06  58 
05  IB 
04  36 


06  01 
06  21 
08  03 


6175  ! 
7668 
6875 
4072 
5649 
4250 

6550 
7096 
9250 
1  1  300 


8000  8A  8A, 

6137  5P  5P 

5790  SPj  if 

6173  MID  MID 


6177 
6247 
8855 
3500 
6995 


IIP!  IIP1 
5P1  5P( 


5292  MID  MID 

5221  MID  MID 

8794  4P  4P 

5130  SP 
6940 
6550 

4258  5P  5P 

6497  MID  MID 
7250 


6P  6P 


8A1 


7270 

7000 
7600 
3900 
5450 
7025 
6750 
7220 
7210 
692  5 
7240 


8440 
7525 
7000 
7300 
3576 
10000 
4975 
4250 
4739 


4338  7A 

8560  6P  6P  1 

4518  6P  6P 

6970  6P 

4562  SP  SP 

5599  6P 

8570  5P  5P 

S823  SP  SP 

7602  5P  SP 

3486  C 

4849  M[0  MID  C 

8576  3P>  3P< 

8288  SP  5P  5PC 

6912  1  C 

8120  '     5P  SP 


7350 
6725 
7740 
6800 
;  5076  I 
8200 
7664 

07  37  6230 

05  48  8866 
03  10  4535 
1 t      59; 3 
07  15  I  6337 
07  08  1  9001 
5720 
3393 
3746 
7800 
4995 


OBSERVER 


OR  Y  LAND  FIELD  ST  A 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
OR.VILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF    WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MRS  BETTY  M  SE  I  BEL 

I  CLARK  WRIGHT 
W  E  GAOO 

RICHARD  CAR- SK  ADE  N 

RALPH  J  AYER 

U  S  FOREST  SERVICE 
1  ARTHUR  H  NUTT 

LI  NOEL  J  HUDSON 

AGENT  D*R  G  W  RY 
;  u  S  BUR  RECLAMAT I  ON 

THOMAS  L  PLATT 

CITY  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES   S  MITCHELL 
MRS  ELVA   J  ENYEART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SwEDHIN 
RALPH  C  B1NARD 
SHIRLEY   M  JAMES 
MRS  WINIFRED  OP.R 
HARRY   W  NEWTON 

JESS  I  PERKINS 

WARDEN  PEN  1  TENT  I ARl 
S  WEST  COLO  POWER  CO 
.  US  SOIL  CON  SERVICE 
PHILIP  R  AUST 
WILLIAM  B  SUTLEY 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  ti  SCHULTZ 
CORPS  OF  1 
CARL  A  LOVELL 


CARL  £  MC  MlLLEN 
,  U  S  WEATHER  BUREAU 

HIGH  ALT  ITUOE  OBS 

R  L  BAN T A 

HAROLD  F  KREUGER 

TED  A  SMITH 

SUPT    COLO  NAT  MON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
!  u  s  weather  bureau 


>  05 


03  28  !  5034 

05  3  3  7  569 
02  17  3961 
07  38  .  6424 

06  37  lOb^O 
4200 


02  57 
05  SI 

02  IS 

03  32 


EVERITT   L  OAVlS 
CHARLES   F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
W  D  PRESTON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MRS  M  A  CROWDER 
LLOyO  C  PYLE 
MALCOLM  R  DAYTON 
WlLLARD  C  ROBERTS 

fed  aviation  agency 
carl  r  guy 
hugh  t  kelly 

ralph  h  Evans 
darwin  0  woolley 
mrs  roberta  m  may 
amc  of  denver 
frank  r  kelly 
earl  ramey 

Lf-LAND  P  OLKJER 
CHARLES  A  MEL8URN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

SAMUEL  J  HARG1S 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

RAY   S  FLEMING 

J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  E  GAINES  JR 

JOHN  &  MOR I  SON 

MELVIN  B  SAVAGE 

COLORADO  STATE  UN  I V 

SAN   JUAN   BASIN   E *    ST A 

LEON  MOODY 

GT  WEST   SUGAR  CO 

ARTHUR  E  ORCUTT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

RONALO  R  TUCKER 

S  STEELE  BUfl&IN 

FREO  G  WAGGONER 

MRS  M  S  HUBBARD 

A   0  MILEY 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STAT  ION  KGLN 
MRS  J  M  H0HNH0L2 
CLYDE  B  KENNEDY 

u  s  weather  bureau 

US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
FRANK   A  BOCHMANN 
GREAT  SAND  DUNE S  NM 

GT  WEST   SUGAR  CO 
FRANK    A  ROGERS 
KELSEY  POTTEN&Efl  JR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MRS   ANN  M  DUCEY 


MRS  ETMAL  M  JORDAN 

MRS  BESSIE  C  HA NL  I N 

ARTHUR  F  BAILOR 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

I  A  RAY  GOREE 
MRS  MABEL  WRIGHT 
EUGENE  S  PHILPOTI 
W  R  OAVIS 

I  F  B  FLANAGAN 
COLO  GAME  *  F I SM  OEP 
MRS   BERTHA  w  ME  YE  R 

BARBARA    L  MATT  IK 
U  S  FOREST  SERVICE 
Theodore  w  Clark 
CONSOL  UTE  AGENCY 
J  IWlN  LAKES  R  +  C  CO 
1  MRS  RUTH  E  SNYDER 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  BOARD  OF  WATER  COMM 
MUNICIPAL   PwR  PLANT 
EMANUEL  S  INNESS 


STATION 


KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
K|M  15  NNE 

KIOWA  5  SE 
KIOWA  4  SW 
KIOWA  5  SSE 
KIT  CARSON 
KUTCH  6  SSE 
LA    JUNTA  F AA  AIRPORT 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SW 

LAKE  MORAINE 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEADV1LLE 
LEADV 1 LLE    10  WNW 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 

L IMON    10  SSW 
;  L I MON 

j  LITTLE  HILLS 
]  LONGMONT  2  ESE 

L0N&M0N1  6  NW 
I  LONGS  PEAK 

LOS  P1N0S  PASS   I  SE 

MANASSA 

MANCOS 
;  MANITOU  SPRINGS 

MARVINE 

MAyBELL 

MESA   VERDE    NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
I  MONTE  VISTA 
M0NT90SE  NO  1 


MONUMENT    2  WSW 


NEW  RAYMER 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

ORDwAY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PA&OSA  SPRINGS 
PALISADE    1  S 

PALISAOE  LAKE  2  SSE 

PAOLI 

PAONI A 

PARADOX 

PARKER  9  E 

PARSHALL    10  SSE 

PENROSE    3  NNW 

PITK  IN 

PLACERVILLE 

platoro  DAM  1  w 

PLEASANT  VIEW  2  W 
PUEBLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ORONANCE  DEPOT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSw 
RANGEly 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RIFLE   2  ENE 


RIO  GRANDE  RESERVOIR 
RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORO  2  ESE 
RUSH  2  NNE 


9  IA  RESERVOIR 


SSE 


SAP1NER0 
SAR&ENTS 
SEOALIA  1 
SEDGWICK  5 
SE  I  BERT 
SHAw  6  SSE 
SHOSHONF 
SILVER  LAKE 
SILVER  LAKES 
S ILVERTON 


SIMLA 

SPICEP 

SPRINGFIELD 

SPRINGF IELD  7  WSW 

SPR1NGF1ELQ  8  S 

ST  E  AMBO A I  SPRINGS 

STERLING 

STON 1 NGTON 

STRAT  TON   3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SUMM1TVILLE 
TACOMA 
TACONY  7  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLURIOE 
TERCIO  4  NW 
I  TRINIDAO 

TRINIDAD  F A A  AIRPORT 
I 'OUT  LAKE 
TROY    1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES  1  NW 
URAvAN 

VALlSCITO  DAM 
j  VON  A 

,  WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
.  WALOEN 

WALSENBURG  POWER  PLAN 

WATEROALE 

WESTCL I FFE 

!  WET MORE  2  S 

!  WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SW 

,  WILCOX  RANCH 
W [NDSOR 

'  WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 
WOLF  CREEK  PASS  4  w 
WOODLANO  PARK    8  NNW 


NEW  STAT  IONS 
LITTLE  DOLORES  2 
GRAND  JUNCT ION  2  W 


4538  LAS   AN  1 MAS 
458l|  ELBERT 
ELBERT 
ELBERT 
-sfir  ELBERT 

CHEYENNE 
LINCOLN 
OTERO 

4734|  HINSDALE 

EL  PASO 
PROWERS 
BENT 
LAKE 
LAKE 
LOGAN 
•      l  PUEBLO 
ELBERT 

LINCOLN 
5048  RIO  BLANCO 
5116,  BOULDER 
5121  BOULDER 
S141  LARIMER 
51S0,  SAGUACHE 
5322:  CONEJOS 

5  327  MONTEZUMA 
53521  EL  PASO 
5*08  RIO  BLANCO 

5446  MOFFAT 

!  5484J  rio  Blanco 

.  5531i  MONTEZUMA 
1  56951  CHAFFEE 
!  STO(J  RIO  GRANDE 
mi  MONTROSE 
5722'  MONTROSE 
5730  EL  PASO 
5765  JEFFERSON 
5819  HUERFANO 

5922  WELD 

5970  DOLORES 

5990  LAS  ANIMAS 

6012  SAN  MIGUEL 

6023  WELO 

6131  CROWLEY 

6192  WASHINGTON 

6203  OURAY 

62S8  ARCHULETA 

6266  MESA 

6271  HINSDALE 
6299  PHILLIPS 
6306  DELTA 
6315  MONTROSE 
6326  ELBERT 
6342  GRANO 
6410  FREMONT 
6513  GUNNISON 
6524    SAN  MIGUEL 

6  560  CONEJOS 


6591  1 
6740  PUEBLO 
6743  PUEBLO 
6763  PUEBLO 
6797  ROUTT 
6811  ROUTT 
6832  RIO  BLANCO 
6930  LARIMER 
7017  DOLORES 
7031  GARFIELO 

7050  HINSDALE 
7094  CONEJOS 
7I671  OTERO 
7287  EL  PASO 
7  309  EL  PASO 
7315  PUEBLO 
7337  SAGUACHE 
7370  CHAFFEE 
7428  COSTILLA 
7650  MINERAL 

7455  Gunnison 
7460  saguache 

7510  DOUGLAS 
7515  SEDGWICK 
75 19  KIT  CARSON 
7557  LINCOLN 
7618  GARFIELD 
7648  BOULOER 
7650  CONEJOS 
7656    SAN  JUAN 

7664  ELBERT 

7848  JACKSON 

7862  BACA 

7866  BACA 

7867  BACA 
7936  ROUTT 
7950  LOGAN 
7992  8ACA 

8008  K IT  CARSON 
8064  LAKE 

8092  R 10  GRANOE 
8166   LA  PLATA 
8157  PUEBLO 
8166  GUNNISON 
8204  SAN  MIGUEL 
822Q  LAS  ANIMAS 
8629  LAS  ANIMAS 
8634   LAS   AN  I MAS 
8454  SAN  MIGUEL 
8468  LAS  ANIMAS 

8501  LAKE 

3510  BACA 

8560  MONTROSE 

,  8582j  LA  PLAIA 

1  8722  K (T  CARSON 

8742]  MINERAL 

1  8756  JACKSON 

8781  HUERFANO 

8839  LARIMER 

8931  CUSTER 


CUSTER 

PUEBLO 

WELD 

DELTA 

WELO 

GRAND 

MINERAL 

MINERAL 

TELLER 


MESA 
MESA 

ELBERT 


39  30 

40  SO 
37  27 


3  ' 


37 


2  38  22 

4  39  31 
2  39  55 

1  38  27 

2  38  36 
2  38  02 

5  37  2  1 

2  37  35 

1  38  17 

1  38  17 


1   38  02 

1  38  51 

1  37  55 

5  38  05 

1  38  32 
5  3  7  12 
5  37  49 

2  38  29 
2  38  24 
4   39  23 


5  37  26 

2  37  31 

1  38  25 

2  38  49 
2  37  57 
1  37  05 
1  37  10 


1  37  34 

2  38  22 
2  37  22 


4  40  09 
2  38  55 
4  40  29 


38  59 

39  04 
39  13 


05  06 
03  56 

03  19 

04  29 
04  26 


02  47 

03  SO 
03  31 


05  34  9000 

06  57  10205 
OS  56  ,  7676 
08   18  7015 


07  35     7200       6P  6P: 


08  OS 

07  54 

08  29 
06.  20 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5495 

5250 
5240 
6350 
6350 
6550 
6707 
4264 
5390 
4188 

B69C 
8500 
10265 
3635 
3892 
10177 
11000 
4390 
4900 


04     4950  .     BA.     8 A. 


5920  6P  6P 

6242  SS  SS 

7070  5P  5P 
1  1342 

7665  5P  5P 

5830  5P 

5830  7A  7A 

7400  SP  SP 


03  51 

09  01 

05  03 

08  17 


08  48  6860 

04  39  4687 

04  21  4680 

07  06  8064 
06  43  9340 

08  47  S216 

05  31  7600 


04  OS 
04  59 

04  56 
06  09 

06  00 

05  2  7 

07  07 

07  11 

06  26 

04  58 
02  31 

02  52 

03  19 

07  14 

05  35  10200 

06  24  9300 

07  40  9322 


9050 
6790 
7697 
7060 
7965 
9706 


6175 
3990 
4703 
S157 
5923 


02  36 
02  42 

02  37 
06  50 

03  12 
02  1  1 
02  3  3 


4575 
4500 
6770 
3939 
3801 
4334 
10000 

06  36  11350 

07  47  7300 

04  07  5000 

06  37  9206 

07  49  8756 

05  03  8040 
04  29  6030 
04  20  5746 
07  53  9680 
03  19  5460 

06  19  9300 
4075 
5015 

!  7650 
'  4900 
,  8500 
8099 


6575 
i  472S 
4710 
5950 
4696 
9058 
10642 
9425 
I  7760 

nV 


108  53  6450 
10a  35  4620 
104  33  j  67B5 


DENVER  WATER  COM 
MISS  THYRA  M  NELSON 
ROBERT  L  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CLARENCE  WHEELER 
MERLE  E  HENRY 

j  E   M  LAWRENCE 

:  JOSEPH  J  2  IMMERMAN 
JAMES  R  PICKENPAUGH 

1  FED  AVIATION  AGENCY 

mrs  Emma  l  LISKA 
,  CHARLES   J  DAVIS 
COLO  SPGS  wTR  WORKS 
CHAS  E  MC  PHERSON  JR 
;  AM  CRY5  SUGAR  CO 
j  FRED  H  VAN  PELT 

GILBERT  LINOSTROM 

1  S  G  PETERSON 

MRS  DOROTHY  A  BELL 
COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 
GT  WEST   SUGAR  CO 
JOHN  L  NELSON 

i  u  s  weather  bureau 

,  U  S  WEATHER  BUREAU 
MANASSA  HIGH  SCHOOL 
ROGAR  A  NOLAND 
HARRY  KLIEWER 
GUY  M  STEALEY 

JOHN  P  WIESE 
RICHARD  &  LYTTLE  JR 
PARK  SUPERINTENDENT 


4783 

6693  5P  5P 

8800  6P  6P 

7017  6P  6P 
SlflS 

4  300  8  A 

4263  7P 

7760  5P  5P 

7238  5P  5P 

6760  SP  5R 

7721  5P 
3898 

S68S  5P  SP 

5309  7P  7P 

6300  5P  5P 

8270  3P 

5501  8A 

9200  6P 

7322  6P 


5P     5P  5P 


u  s  bur  reclamation 
colo  water  con  board 
uncompahgre  v  w  u  a 
u  s  forest  service 
raymond  p  buckles 
john  a  zember 

rachel  e  barker 
mrs  1  f  shutt 
glen  c  coen 
joseph  l  h ann  1 g an 
lloyd  a  giffin 
twin  lakes  r  ♦  c  co 
e  e  lindgren 
lawrence  c  quist 
glen  d  edmonds 
oonalo  r  patton 

john  w  taylor 
lee  w  schnieoer 

TED  S  CRAwFORO 
CHALMER  M  GAfldER 
LOUIS  D  RUGGLES 
JONAS  A  RUSSELL 
BEAVER  PARK  CO 
ROBERT  A  RAY 
MRS  MARY   F   MC  CLUER 
i  U  S  BUR  RECLAMAT ION 

DON  W  CLEVER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
COL  WTR  CONT  BOARD 
MRS  OPAL   J  WATERS 
RALPH  0  WINTER 
i  U   S  WEAIHER  BUREAU 
TOWN  OF  RANGELY 
MRS  B  M  MC  CARTHY 
CHARLES  M  ENGEL 
MRS  L  M  THOMPSON 

i  ROLLIN  LUNTEY 

i  U  S  FOREST  SERVICE 

colo  Exp  station 
robert  b  rapp 
colo  spgs  wtr  works 
james  mc  farland 
clarence  r  ickes 
chamber  of  commerce 
mrs  nea  g  &allegos 

i   WINDSOR  KUCHLER 

colo  game  +  fish  dep 
bernard  irby 
mrs  Gwendolyn  nichols 
layton  d  munson 
fosma  s  gorton  jr 
charles  e  sch00nover 
public  service  co 

j  CITY  OF  BOULOER 
a  S  L  TROUT  CLUB 
ROBERT    K    W YUAN 

US  SOIL  CON  SERVICE 

HERBERT   0  MANN 

SE  COLO  BRCh  ExP  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

fl  WAYNE  LIGHT 

GT   WEST    SUGAR  CO 

MR  S   ARMILDA  BURHENN 

ARTHUR  PAUTLER 

JOHN  50DIC 

3  U  S  WEAIHER  BUREAU 
IVAN    A  AMBR0S1ER 
JOHN  M  wATSON 


HARRY  t>  WRIGHT 

juan  1 t a  g  torres 
city  of  trinidad 
fed  aviaiion  agency 
s  west  colo  power  co 
cecil  shannon 

twin  lake  r  +  c  Co 
lincoln  r  nutt 
union  carbide  corp 
u  s  bur  reclamat ion 
ray  l  foro 

'       GEORGE  A  wlNTZ 

0  M  DONOHOE 

WALSENBURG  UTILITIES 

P  H  BOOTHROYD 
1       M  0  RANKIN 

MRS  NET!  IE  R  6REECE 
WILLIAM  F  KREIDER 
EOwARD  H  EPPLE 
AN  TON   MAJNIK  JR 
GT  WEST   SUGAR  CO 
H  L  MC  PETERS 
COLO  DEPT  OF  highway 
1  S  COLO  DEPT  OF  highway 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  ZION 


CLOSED  12/31/61 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
HANS  LARSEN 


\      1  ARKANSAS,      2  COLORADO,     3  KANSAS , 


-  62  - 


REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are,  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later    in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  Water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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Temperature 


Station 

2  | 
<  S 
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s> 

< 

Departure 

- 
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E 
2 

Highest 
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a 
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a 

No.  of  Days 

"o 
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■5 

E 
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E 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 
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° 
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2 
a 

Total 

S 

g 
6 

2 
a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

01 

a 

g  ! 
o  | 

i  i 
z  1 

o  i 

o  i 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 

BUENA  VISTA 

67.0 

32.8 

49.9 

0.  1 

76 

12 

18 

1 

459 

0 

0 

1? 

0 

.00 

- 

1.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CANON  C 1 TY 

76.2 

48.2 

63.2 

2 .  6 

89 

10 

33 

1 

86 

0 

0 

0 

0 

T 

2.07 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLO  SPRINGS  KB  AP 

74.2 

42.9 

58.6 

4.  1 

66 

12 

23 

1 

202 

0 

0 

2 

0 

.63 

- 

1.50 

.22 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

OELH  1 

82.0 

44.5 

63.3 

94 

12 

27 

1 

109 

5 

0 

2 

0 

2.16 

2.16 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

EADS 

34.  1 

49.5 

66.6 

100 

12 

30 

1 

53 

8 

0 

1 

0 

3.10 

.84 

2.00 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

EVER  SOLL  RANCH 

88.4 

51.3 

69.9 

102 

11 

1 

25 

15 

0 

0 

0 

.72 

.65 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

FORDER  8  S 

81.4 

4  3.9 

62.7 

93 

11  + 

26 

1 

111 

J 

0 

2 

0 

1.72 

1.27 

16 

T 

3 

1 

1 

HOLLY 

84.  7 

4  8.0 

66.4 

102 

13 

29 

1 

66 

1  1 

0 

2 

0 

4.61 

3.59 

18 

.0 

0 

2 

2 

1 

JOHN   MARTIN  DAM 

86.5 

49.8 

68.2 

101 

10 

32 

1 

37 

10 

0 

1 

0 

1.85 

1.10 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

KIT  CARSON 

83. 3M 

45. 5M 

64. 4M 

99 

11 

29 

1 

70 

6 

0 

1 

0 

4.04 

2.50 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

LA   JUNTA   FAA  AP 

83.2 

50.5 

66.9 

97 

1 1 

31 

1 

50 

6 

0 

1 

0 

2.80 

1.78 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

LAMAR 

85.5 

48.6 

67. 1 

4.2 

100 

12 

34 

2+ 

43 

10 

0 

0 

0 

2.20 

- 

.20 

.82 

17 

.0 

0 

3 

2 

0 

LAS  ANIMAS 

85.3 

47.5 

66.4 

2.0 

99 

12 

29 

1 

47 

10 

0 

1 

0 

2.53 

.44 

1.98 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

LEADV 1 LLE 

54.5 

28.5 

41.5 

_ 

0.5 

66 

1  1 

12 

1 

724 

0 

0 

23 

0 

.95 

- 

.49 

.  32 

27 

2 

16 

4 

0 

0 

LIMON   1  SSW 

76.4 

42.3 

59.4 

3.9 

90 

12  + 

27 

] 

186 

2 

0 

2 

0 

2.20 

- 

.12 

1.25 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

L  1  MON 

76.0 

42.6 

59.3 

90 

12 

25 

1 

190 

1 

0 

2 

0 

2.25 

1.37 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

MONUMENT   2  WSW 

70.4 

37.9 

54.2 

2.6 

81 

12  + 

21 

1 

328 

0 

0 

7 

0 

2.11 

- 

.69 

1.55 

17 

1.5 

1 

17 

3 

1 

1 

NORTH  LAKE 

64.3 

31.8 

48.1 

75 

12 

12 

1 

518 

0 

0 

18 

0 

.26 

- 

2.27 

.26 

28 

1 

28 

1 

0 

0 

PUEBLO  WB  AP 

80.6 

45.2 

62.9 

2.3 

95 

12+ 

27 

1 

103 

3 

0 

1 

0 

.31 

- 

1.49 

.15 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

83.7 

45.4 

64.6 

2.9 

9? 

12 

29 

1 

75 

6 

0 

1 

0 

1.76 

- 

.26 

1.48 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

RUSH  2  NNE 

75.5 

41.2 

58.4 

89 

1  1 

22 

1 

210 

0 

0 

2 

0 

1.75 

- 

.54 

.92 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

RUXTON  PARK 

60.9 

32.5 

46.7 

71 

12  + 

6 

1 

557 

J  4 

.49 

.26 

18 

2.0 

2 

0 

0 

RYE 

73.4 

39.2 

56.3 

85 

11 

19 

1 

265 

0 

0 

2 

0 

.22 

.10 

27 

T 

T 

1 

1 

0 

0 

SAL  1  DA 

72.1 

34.3 

53.2 

79 

12+ 

18 

1 

358 

.04 

- 

1.30 

.02 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW 

81.8 

45.3 

63.6 

95 

12 

31 

1 

96 

5 

0 

2 

0 

2.20 

1.13 

18 

.0 

□ 

4 

1 

1 

SPR 1 N6F 1  ELD   8  S 

4  3  .6M 

1.08 

.0 

4 

1 

1 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

51.0 

22.7 

36.9 

60 

11  + 

-  3 

1 

865 

0 

0 

3  1 

1 

1.34 

.39 

27 

16 

1 

6 

0 

0 

TACONY   7  SE 

43. 8M 

96 

3 

0 

1 

0 

.80 

.0 

3 

1 

0 

TRINIDAD 

77.9 

42.7 

60.3 

87 

12+ 

23 

1 

148 

0 

0 

2 

0 

.94 

.78 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

TRINIDAD  FAA  AP 

44.6 

90 

1 

0 

1 

0 

.62 

.0 

0 

2 

1 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

82.5 

46.8 

65.7 

98 

12 

29 

1 

75 

6 

0 

2 

0 

2.30 

- 

.02 

1.57 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

WALSENBURG  POWER  PLA 

77.9 

42.2 

60.1 

88 

12 

25 

1 

161 

0 

0 

1 

0 

.44 

•  36 

28 

T 

1 

0 

0 

WESTCL IFFE 

68. 3M 

30.  6M 

49. 5M 

78 

10 

9 

1 

475 

0 

0 

21 

0 

.16 

.15 

31 

.0 

0 

1 

a 

0 

WETMORE  2  S 

74.9 

42  .  1 

58.5 

66 

11 

23 

1 

201 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

59.4 

3.3 

1.47 

- 

.76 

.  1 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 

ALTENBERN 

71,9 

33.9 

52.9 

83 

10  + 

22 

1 

367 

0 

0 

13 

0 

.80 

.28 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

ARBOLES 

73.3 

36.2 

54.8 

84 

1  1 

21 

1 

312 

0 

0 

6 

0 

.31 

.12 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

ASPEN 

63.4 

30.5 

47.0 

75 

12  + 

14 

1 

553 

0 

0 

20 

0 

2.00 

.94 

27 

2.5 

6 

l 

0 

BOND 

70.2 

32.1 

51.2 

81 

12  + 

20 

1 

425 

0 

0 

13 

0 

1  .64 

.43 

27 

.0 

0 

5 

a 

0 

CEDAREDGE 

70.6 

40.5 

55.6 

_ 

1.3 

81 

11  + 

27 

1 

289 

0 

0 

3 

0 

.69 

- 

.16 

•  37 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHIMNEY  ROCK 

CIMARRON  3  SE 

67.9 

26.8 

47.4 

75 

30 

18 

15 

538 

0 

0 

2° 

0 

.50 

.50 

21 

.0 

0 

1 

l 

0 

CLIMAX   2  NW 

46.8 

25.4 

36.1 

56 

12 

6 

1 

890 

0 

0 

28 

0 

1.62 

.40 

27 

20»0 

52 

1 

7 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

65.3 

26.6 

46.0 

78 

12 

12 

1 

584 

0 

0 

23 

0 

.45 

.15 

27 

T 

T 

1 

2 

0 

0 

COLLBRAN 

71.0 

39.8 

55.4 

0.6 

81 

1  1  + 

26 

1 

294 

0 

0 

4 

0 

.46 

- 

.64 

.14 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

COLORADO  NM 

74.5 

47.8 

61.2 

85 

10 

32 

1 

165 

0 

0 

1 

0 

.30 

.13 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

CORTEZ 

72.2 

38.3 

55.3 

_ 

0.6 

82 

11 

22 

1 

296 

0 

0 

5 

0 

.42 

- 

.44 

.16 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

CRAIG 

68.1 

37.7 

52.9 

78 

10+ 

26 

1 

367 

0 

0 

5 

0 

.56 

.13 

22 

4 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

60.0 

28.4 

44.2 

0.0 

69 

12  + 

11 

1 

639 

0 

0 

26 

0 

1.64 

.33 

.84 

27 

5.0 

2 

2 

0 

DELTA   1  E 

77.3 

42.8 

60.1 

0.7 

91 

11 

29 

1 

172 

1 

0 

2 

0 

.23 

- 

.39 

.12 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

D 1 LLON 

60.9 

28.4 

44.7 

2.5 

79 

13 

12 

1 

624 

0 

0 

28 

0 

.98 

- 

.73 

.30 

17 

4 

0 

0 

DURANGO 

72.3 

33.0 

52.7 

0.2 

83 

11 

20 

1 

376 

0 

0 

17 

0 

1.24 

.11 

.70 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

EAGLE  FAA  AP 

68.6 

33.4 

51.0 

82 

11 

21 

16  + 

427 

0 

0 

17 

0 

1.13 

.44 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  LEWIS 

65.2 

32.0 

48.6 

_ 

0.4 

76 

11 

15 

1 

501 

0 

0 

16 

a 

.82 

- 

.37 

•  42 

27 

.4 

T 

16 

4 

0 

0 

FRASER 

59.5 

22.8 

41.2 

_ 

0.7 

73 

12 

1 

1 

731 

0 

0 

11 

0 

1.34 

- 

.43 

•  47 

27 

3 

27 

6 

0 

0 

FRUITA   2  N 

77.8 

42.4 

60.1 

_ 

0.9 

89 

10+ 

29 

1 

165 

0 

0 

1 

0 

.09 

- 

.39 

•  08 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

77. 4M 

46. 7M 

62. 1M 

89 

6 

31 

1 

130 

0 

0 

1 

0 

.24 

.17 

27 

.0 

0 

1 

o 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

71.2 

39.3 

55.3 

1.0 

85 

11 

26 

1 

303 

0 

0 

3 

0 

1.25 

- 

.11 

•  58 

17 

•  0 

0 

5 

1 

o 

GORE  PASS  RANCH 

65.  5U 

28.  3M 

46. 9M 

76 

12 

14 

1 

556 

0 

0 

22 

0 

D  .83 

•  33 

28 

2»0 

3 

0 

o 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

74.9 

48.5 

61.7 

_ 

0.5 

87 

10 

34 

1 

148 

0 

0 

0 

0 

.17 

- 

.43 

•  16 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

77.5 

46  •  7M 

62.  1M 

89 

11  + 

35 

1 

139 

0 

0 

0 

0 

.24 

.16 

27 

0 

X 

o 

o 

GRAND  LAKE   1  WNW 

60.0 

26.3 

43.2 

71 

1  1 

7 

1 

671 

0 

0 

30 

0 

1.75 

.45 

27+ 

10.0 

1 

22 

5 

o 

o 

GRAND  LAKE  6  SSW 

58.0 

29.5 

43.8 

68 

1 1 

1  3 

1 

652 

0 

0 

24 

0 

1.14 

.37 

17 

4*0 

4 

17 

4 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

64.8 

32.7 

48.8 

76 

12 

18 

1 

497 

0 

0 

)fi 

0 

2.  14 

•  63 

27 

•  0 

0 

5 

2 

o 

GUNN 1  SON 

65.9 

27.1 

46.5 

1.8 

74 

10  + 

15 

1 

567 

0 

0 

26 

0 

.36 

- 

.40 

•  1 7 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAYDEN 

68.5 

34.8 

51.7 

79 

10 

21 

1 

40  7 

0 

0 

10 

0 

.89 

- 

.58 

•  37 

22 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

63.1 

30.7 

46.9 

74 

1  1 

16 

1 

549 

0 

0 

19 

0 

2.76 

•  53 

17 

T 

9 

2 

0 

IGNACIO  1  N 

72.6 

32.3 

52.5 

0.9 

82 

11 

16 

1 

382 

0 

0 

IB 

o 

.61 

- 

.39 

.22 

27 

•  0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  CITY 

61.9 

30.0 

46.0 

72 

1  1 

17 

1 

581 

0 

0 

21 

0 

1.51 

•  55 

27 

T 

T 

26+ 

5 

1 

0 

LITTLE  HILLS 

70.2 

31.9 

51.1 

80 

11  + 

22 

16 

423 

0 

0 

16 

0 

.58 

.25 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARVINE 

63.2 

35.3 

49.3 

78 

12 

17 

1 

462 

0 

0 

6 

0 

.13 

.09 

22 

1.9 

1 

22 

0 

0 

0 

MAYBELL 

70.7 

34.2 

52.5 

81 

10 

21 

1 

376 

0 

0 

1  1 

0 

.63 

.26 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MEEKER 

69.6 

34.9 

52.3 

79 

11  + 

24 

1 

388 

0 

0 

10 

0 

.65 

•  33 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MESA  VERDE  NP 

70.7 

41.4 

56.1 

- 

0.9 

80 

11  + 

28 

1 

271 

0 

0 

4 

0 

1.07 

.02 

.63 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

MONTROSE  NO  2 

70.8 

43.0 

56.9 

1.0 

84 

12  + 

27 

1 

256 

0 

0 

2 

0 

.56 

- 

.18 

.26 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

NORTHDALE 

69.1 

33.0 

51.1 

0.9 

80 

1  1 

19 

1 

428 

0 

0 

U 

0 

.68 

- 

.23 

.45 

26 

T 

2 

0 

0 

NORWOOD 

67.4 

35.5 

51.5 

80 

1 1 

23 

1 

414 

0 

0 

1  1 

0 

.86 

- 

.16 

.48 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

OURAY 

63.5 

38.0 

50.8 

73 

11  + 

23 

1 

434 

0 

0 

5 

0 

1.80 

1.04 

27 

T 

4 

1 

1 

PAGOSA  SPRINGS 

69. OM 

29. 5M 

49.  3M 

78 

11 

13 

1 

486 

0 

0 

23 

0 

.38 

.15 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALISADE   1  S 

76.7 

48.2 

62.5 

87 

11  + 

38 

15 

120 

0 

0 

0 

0 

.  14 

- 

.53 

.10 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

PAONIA 

72.6 

40.9 

56.8 

83 

11  + 

29 

1 

253 

0 

0 

1 

0 

1.22 

.60 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

PARADOX 

75.4 

38.2 

56.8 

86 

10 

23 

1 

253 

0 

0 

3 

0 

.39 

.24 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

R  ANGF  L  Y 

74  .  4 

39.4 

56.9 

85 

9 

29 

246 

0 

0 

3 

0 

.12 

.12 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

RICO 

60.2 

29.3 

44.8 

71 

9 

14 

616 

0 

0 

21 

0 

2.35 

.74 

.73 

27 

7 

1 

0 

RIFLE  2  ENE 

71.8 

35.7 

53.8 

2.9 

82 

6 

22 

16 

343 

0 

0 

11 

0 

.51 

.28 

.17 

27 

3 

0 

0 

S  1  LVERTON 

57.1 

26.6 

42.0 

0.1 

67 

11  + 

10 

707 

0 

0 

25 

0 

1.75 

.36 

1.10 

27 

T 

T 

21  + 

t> 

1 

1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

65.5 

30.9 

48.2 

0.3 

77 

12  + 

18 

513 

0 

0 

22 

0 

2.01 

.05 

.38 

22 

1.7 

8 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

56.4 

26.1 

41.3 

67 

13 

9 

729 

0 

0 

2" 

0 

1.10 

.30 

29  + 

1.0 

3 

29 

6 

0 

0 

TELLUR IDE 

61.7 

30.3 

46.0 

0.7 

74 

1 1 

13 

583 

0 

0 

23 

0 

1.88 

.16 

1.10 

27 

3.5 

5 

1 

1 

URAVAN 

78.5 

43. 5M 

61.0M 

89 

6 

30 

140 

0 

0 

2 

0 

.96 

.43 

27 

.0 

0 

3 

a 

0 

VALLEC  1  TO  DAM 

65.8 

31.1 

48.5 

75 

11  + 

17 

506 

0 

0 

18 

0 

1.27 

.95 

27 

T 

2 

1 

0 

COLORADO 
MAY  1962 


Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 

CONTINUED  MAY  1962 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Minimum 

< 

j,  I 

1  i 

a  £ 

Highest 

Date 

i 
° 

1 

a 

No.  of  Days 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

I 

Q 

Total 

■ 

s 

13 

0 
o 

2 
a 

.10  or  More 

50  or  More 

1 .00  or  Mare 

Degree  I 

°  I 

%  i 

rA  B 

S3 

LOW  JACKET  1NW 

DIVISION 

51.4 

-  0.3 

.95 

-  .24 

1.0 

NSAS  DRAINAGE  BASIN 

ON  FAA  AP 

75.7 

45.4 

60.6 

93 

12 

30 

1 

166 

3 

0 

1 

0 

5.20 

1.66 

27 

.0 

0 

7 

2 

2 

: j  NY  DAM 

79.6 

47.0 

63.3 

97 

12 

28 

102 

6 

0 

i 

0 

3.26 

1.72 

17 

.0 

0 

4 

2 

1 

;Iyenne  WELLS 

81.3 

47.5 

64.4 

4.6 

97 

12 

37 

\ 

72 

5 

0 

0 

c 

3.65 

1.42 

1.64 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

IGLER  2  NW 

79.4 

42.3 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  102°  on  the  11th  at  Eversoll  and  on  the  13th  at  Holly. 

Lowest  Temperature  1°  on  the  1st  at  Fraser. 

Greatest  Total  Precipitation  6.49  inches  at  Fleming. 

Least  Total  Precipitation  0.00  inch  at  FJuena  Vista  and  Saguache. 

Greatest  One-day  Precipitation  3.59  inches  on  the  18th  at  Holly. 

Greatest  Total  Snowfall  20.0  inches  at  Climax. 

Deepest  Snow  on  Ground  60  inches  on  the  1st  at  Wolf  Creek  Pass. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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•  06 
.02 

.08 

.05 
.03 

•  oj 

•  10 

.28 
.33 

T 

.04 

T 

.  1  3 
.63 

T 

.33 

.09 
.25 
T 
T 

.05 
.04 

T 

.04 

T 

IONTROSE  NO  2 
IONUMENT  2  WSW 
IORTHDALE 
IORTH  LAKE 
I0RW0OD 

.56 
2.11 

•  68 

•  26 
.86 

T  T 

.05 

.02 

.05 

.04 
1.55 
.04 

•  12 

•  22 

•  21 

.26 

•  15 
.  1 ' 

•  48 

•  08 
.07 
.45 
.26 
.15 

•  06 

T 

.04 

.02 

•  01 

T 

1RDWAY 
1TIS  11  NE 
tURAY 

'A60SA  SPRINGS 
'AllSADE  1  S 

1.71 
3.66 
1.80 

•  38 

•  14 

T 

.06 

•  01 

toe 

.04 

1.29 
1.35 
.06 
.01 

.06 

.06 

•M 

'I 

.01 

.  14 

T 

.42 
T 

.60 

1.04 

•  09 

•  03 

.36 
.56 
.10 
.  15 
•  10 

.07 
•  20 

.01 

■  02 
.01 
T 

•  20 

•  02 

'ALISADE  LAKE  2  SSE 
'AON  1 A 
■ARADOX 
>ARKER  9  E 
•ARSHALL  10  SSE 

.72 
1.22 

.39 
2.30 
2.85 

.06 
.14 

■  25 

T 

.06 

.03 
.06 
.50 

•  06 
T 

1.48 

•  25 

T 

.10  .20 

.10 

T 

T 

1.08 

.  80 

•  0! 

.  44 

T 

.34 
.24 
.24 
.07 
.32 

.04 
.20 

•  03 

•  10 

.04 

T 

'EN ROSE  3  NNW 
:»ITKIN 
'LACERVILLE 

'UEBLO  WB  AP  //R 
HJESLO  CITY  RES 

T 

.75 
1.62 

•  31 

•  48 

•  08 

T 

.10 

.05 

.15 
T 

T 

.06 

•  10 

•  02 
.01 

.25 

.18 

T 

•  20 
.  2S 
T 

.  10 

.  14 

.30 

.20 
.20 

•  03 

.60 

T 

T 

.10 
T 

'UEBLO  ORDNANCE  DEPOT 
PYRAMID 
'  IAN GEL Y 

I  ED  FEATHER  LAKES  6  SE 
iICO 

.57 
.72 
•  12 
1*52 
2.35 

T 

.01  .02 

T 

T 

.01 

■  01 

.08 

•  23 

.02 
.07 

.16 
.10 

•  35 

•  18 

•  12 

T 

•  02 

.37 

.50 

T 

.33 

.04 

T 

!  73 

.08 
•  35 

.20 

.03 
.25 

.05 

.02 

.12 
.04 
.35 

i  IFLE  2  ENE 
10CKV  FORD  2  ESE 
1USH  2  NNE 
1UXT0N  PARK 
1  YE 

.51 
1.76 
1.75 

^22 

T 
T 

T 

.20 

T 

1.48 
.92 
.01 
T 

.03 
.02 

.02 

•  02 
.10 

•  26 

.02 

.02 

.  1  1 

.08 
.  10 
.10 

•  13 

•  03 

•  50 
.08 
.09 

.12 

•  05 

•  02 

.13 
•  03 

■  SAGUACHE 
SALIOA 

SAPINERO  8  E 
5ARGENTS 
SEDGWICK  5  S 

.00 
.04 
.65 

3.87 

.02 
T 

.05 

.07 

T 

.04 

T 

1  .40 

.15 
.50 

.03  .07 

.07 

T 

T 

.39 

•  26 
.08 

.02 
.39 

1»08 

•  13 
.12 
.10 

.03 
.06 

shoshone 
silverton 
:spicer 

SPRINGF IELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

1.70 
1.75 
1.36 
2  •  2  1 
2.20 

T 

.23 

.02 

.01 

.07 

T 

.12 
.45 

•  66 
.10 
.16 
.86 
.32 

.18 

1.31 
1  .  12 

.22 

.22 
.03 

.18 

•  32 
1.10 
.15 

•  09 
T 

.04 

.23 

.46 
.01 

.30 

.25 
.01 

SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STEAL  1  NO 
STONINGTON 
STRATTON  3  NE 

1.66 
2.01 
3.20 
2.15 
2.54 

T 

.02 

.10 

.05 

.36 
.16 

•  64 
1.93 

.12 
.  1^ 
1.64 
.11 
•  09 

1.08 
.33 
.60 

1  .40 
.42 

.04 

.36 

.38 

.19 
.15 

.01 

.96 

•  25 

•  23 

.18 
.90 

•  33 

•  24 

•  10 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOKA 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 

TELLURIDE 

1.34 
1.66 
1.24 
1  .10 
1.68 

.10 
T 

•  80 
.10 
.11 

.16 

.10 
.06 

.17 

.06 

.13 

.16 

T 

.01 

.  39 
1.02 

■  18 

1.10 

.04 

.13 
.18 

•  30 

•  13 

•  28 
.08 

.30 

•  35 

.07 
.15 

•  12 
.19 

•  26 

TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RES 
TWO  BUTTES  1  NW 

•  94 
.97 
1.29 

2.30 

T 

.10 
T 

.78 
.82 
■  41 

.52 

.05 
.42 
.02 
.21 

.14 
.46 

1.57 

T 

.01 

T 

.33 

T 

T 

•  02 
T 

T 

•  02 

URAVAN 

VALLECITO  DAM  // 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALDEN 

•  96 
1.27 
2.81 

•  26 
.60 

.02 

.04 

.08 

•  11 

.04 

.03 
2.03 
T 

.05 

.05 

.48 

•  03 
.  16 

.02 

.04 

.03 

T 

.43 
.95 

.12 

.25 
.07 

•  03 

•  08 

•  05 

•  26 
.02 
.06 
.05 

•  21 

.07 

.02 
.04 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WATERDALE 

WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 

WIGGINS  7  SW 

•  44 
1.26 
.16 

T 

4.65 

.04 

.05 

.08 
.24 

•  40 

.17 

T 

1.57 

.15 

.15 

.27 

.06 
.08 

.10 

.60 

1  .  30 

.36 
.01 
.06 

.31 

•  02 

T 

.13 

T 

•  36 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  w 

WRAY 

2.80 
2.11 
1.41 
1.42 
4.68 

T 

T 

.05 

.02 
.03 

.07 

T 

T 

.06 

.06 

T 

2.15 

.  18 
.27 
.31 
•  48 
.11 

•  92 

•  25 
.4? 

.80 

■  42 

T 

.05 
.06 

.23 
.30 

.03 

.05 
T 

.03 

T 

.06 

.  46 

.  15 

•  31 
.16 

•  03 

.65 
.35 
.37 
.25 
1.02 

.10 
.42 

•  10 

.40 

•  03 
.29 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 
YUMA 

1.02 
2.78 

T 

T  .06 

.05 

T 

T 

.06 

T 

.03 

T 

1.16 

.04 
.01 
.19 

.  30 
.08 
•  08 

.08 
.13 

■  01 
.19 

•  05 
.20 
.05 

.IB 

.23 
.39 

.22 
.06 
•  15 

.01 

.08 
•  38 

So*  rel*r«nc8  notM  (©.lowing  Slstion  IndM 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLO RAD 
MAY  196 


Day  Of  Month 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

— - 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON  FAA  AP 

MAX 

66 

- — 

~88~ 

90 

91 

93 

82 

79 

65 

65 

74 

65 

77 

78 

69 

62 

67 

76 

64 

71 

62 

63 

66 

75 

73 

30 

36 

A  A 

53 

49 

A7 

51 

49 

A  5 

52 

50 

55 

8A 

44 

36 

44 

41 

42 

42 

49 

44 

40 

40 

42 

49 

45 

47 

45 

47 

45 

48 

ALAMOSA  WB  AP 

MAX 

75 

?7 

74 

78 

77 

79 

80 

67 

64 

66 

68 

71 

67 

75 

69 

57 

62 

70 

71 

72 

69 

67 

54 

67 

70 

62 

15 

22 

34 

28 

28 

30 

30 

39 

28 

31 

32 

36 

37 

25 

26 

26 

25 

34 

29 

44 

35 

26 

27 

34 

38 

35 

32 

32 

34 

26 

39 

ALLENSPARK 

MAX 

SO 

70 

69 

7 1 

74 

63 

56 

56 

50 

50 

49 

64 

65 

53 

49 

58 

59 

55 

58 

46 

53 

52 

63 

59 

25 

3: 

53 

38 

40 

38 

AO 

40 

44 

41 

40 

40 

30 

25 

26 

33 

33 

33 

33 

32 

30 

34 

40 

31 

30 

33 

30 

31 

34 

33 

At TENBERN 

MAX 

80 

82 

8  3 

83 

82 

79 

69 

65 

63 

64 

60 

70 

79 

75 

68 

62 

71 

74 

63 

72 

60 

58 

68 

73 

72 

M  1  N 

22 

28 

33 

34 

38 

35 

37 

36 

33 

32 

42 

50 

32 

37 

30 

25 

27 

33 

29 

33 

39 

38 

30 

35 

32 

27 

40 

30 

38 

32 

44 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

67 

67 

67 

67 

6  9 

70 

70 

70 

65 

56 

60 

54 

62 

58 

68 

65 

60 

52 

62 

65 

63 

63 

59 

55 

56 

66 

61 

M  1  N 

12 

18 

21 

23 

22 

24 

23 

28 

23 

23 

28 

33 

35 

17 

33 

21 

25 

27 

20 

29 

33 

25 

19 

20 

23 

27 

29 

20 

34 

34 

38 

ARBOLES 

MAX 

78 

79 

80 

80 

80 

79 

80 

60 

84 

81 

72 

68 

66 

63 

72 

67 

79 

74 

67 

67 

76 

75 

74 

72 

63 

59 

69 

76 

75 

M  IN 

21 

29 

35 

38 

37 

41 

39 

A8 

38 

38 

41 

51 

34 

33 

29 

32 

34 

38 

36 

46 

37 

29 

34 

33 

34 

32 

40 

36 

33 

35 

40 

ASPEN 

MAX 

59 

65 

70 

67 

70 

71 

70 

72 

72 

75 

75 

6  7 

57 

59 

55 

54 

56 

72 

68 

52 

49 

66 

68 

66 

65 

55 

49 

53 

65 

68 

MIN 

14 

24 

30 

33 

31 

32 

36 

37 

34 

33 

39 

50 

29 

28 

25 

22 

23 

30 

29 

34 

34 

26 

27 

30 

34 

27 

30 

25 

31 

29 

39 

BAILEY 

MAX 

56 

62 

57 

73 

73 

75 

74 

7  5 

7  7 

76 

78 

81 

70 

70 

76 

59 

66 

60 

75 

70 

58 

76 

74 

72 

74 

73 

67 

69 

63 

72 

73 

MIN 

6 

20 

26 

28 

29 

29 

29 

36 

29 

32 

32 

38 

33 

31 

27 

26 

25 

32 

26 

27 

32 

31 

30 

28 

25 

31 

29 

25 

28 

32 

31 

BLANCA 

MAX 

60 

65 

72 

76 

75 

7  8. 

77 

74 

76 

80 

80 

79 

78 

64 

66 

6A 

70 

66 

67 

75 

74 

64 

72 

71 

72 

70 

65 

55 

62 

73 

68 

MIN 

e 

19 

21 

26 

28 

2  8 

30 

35 

24 

29 

30 

34 

30 

12 

22 

22 

20 

30 

29 

23 

39 

23 

23 

35 

43 

31 

32 

32 

32 

24 

31 

BOND 

MAX 

64 

76 

75 

7  7 

78 

78 

79 

80 

8  1 

81 

74 

64 

63 

67 

57 

62 

78 

74 

65 

66 

70 

73 

70 

71 

65 

55 

62 

71 

70 

MIN 

20 

28 

34 

33 

S3 

43 

42 

42 

33 

31 

31 

30 

30 

31 

34 

27 

27 

26 

27 

27 

25 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

40 

33 

36 

BONN V  DAM 

MAX 

78 

84 

87 

91 

62 

9  3 

78 

92 

94 

97 

'7  5 

68 

85 

82 

67 

77 

68 

78 

80 

78 

68 

76 

82 

70 

74 

76 

72 

72 

79 

MIN 

2« 

35 

39 

43 

46 

42 

46 

52 

50 

51 

51 

54 

64 

40 

38 

48 

46 

49 

43 

56 

52 

49 

45 

45 

52 

49 

49 

50 

45 

46 

55 

BOULDER 

MAX 

65 

73 

76 

78 

79 

63 

8 1 

80 

86 

66 

38 

88 

85 

71 

74 

72 

67 

70 

76 

73 

71 

66 

73 

74 

69 

59 

60 

63 

69 

77 

73 

MIN 

35 

43 

51 

52 

57 

53 

51 

52 

49 

62 

61 

58 

55 

49 

39 

45 

39 

44 

A7 

47 

51 

45 

43 

47 

52 

46 

47 

43 

47 

44 

54 

BUENA  VISTA 

MAX 

57 

61 

67 

70 

72 

73 

73 

71 

74 

74 

74 

76 

71 

65 

63 

60 

63 

65 

70 

70 

66 

56 

67 

70 

68 

65 

63 

58 

59 

69 

67 

MIN 

18 

32 

29 

33 

34 

36 

36 

38 

33 

34 

39 

40 

40 

28 

2  9 

28 

29 

32 

30 

37 

36 

33 

26 

30 

34 

29 

33 

29 

38 

33 

42 

BYERS 

MAX 

66 

71 

76 

83 

81 

8A 

87 

80 

88 

88 

90 

92 

81 

75 

82 

75 

74 

72 

80 

78 

68 

66 

73 

60 

73 

74 

68 

65 

71 

76 

78 

MIN 

28 

33 

Al 

45 

A3 

44 

45 

A6 

50 

53 

49 

51 

52 

37 

31 

38 

38 

41 

40 

50 

42 

35 

35 

37 

49 

46 

46 

43 

42 

40 

47 

CANON  CITY 

MAX 

65 

71 

77 

79 

82 

85 

85 

81 

86 

89 

87 

87 

79 

76 

78 

75 

75 

73 

79 

78 

76 

70 

75 

82 

82 

76 

78 

73 

73 

78 

73 

MIN 

33 

39 

46 

51 

50 

50 

52 

56 

51 

53 

56 

56 

57 

41 

AS 

45 

46 

46 

45 

50 

51 

45 

39 

45 

46 

46 

52 

47 

47 

47 

57 

CASTLE  ROCK 

MAX 

6  A 

6  9 

73 

77 

78 

79 

8  1 

77 

83 

85 

84 

84 

70 

3A 

77 

72 

71 

67 

77 

73 

68 

60 

72 

77 

74 

72 

73 

66 

69 

76 

76 

MIN 

21 

28 

35 

40 

39 

37 

41 

41 

43 

35 

40 

30 

29 

30 

28 

30 

37 

40 

34 

36 

37 

30 

29 

34 

38 

42 

38 

39 

39 

35 

41 

CEDAREDGE 

MAX 

60 

68 

74 

78 

73 

80 

77 

79 

80 

81 

81 

78 

72 

66 

6  1 

58 

59 

65 

76 

79 

72 

57 

74 

72 

68 

70 

62 

54 

64 

72 

71 

M  IN 

27 

32 

38 

44 

48 

44 

46 

49 

AA 

43 

53 

53 

34 

41 

40 

29 

35 

33 

39 

45 

41 

33 

38 

43 

48 

36 

43 

34 

39 

37 

48 

CENTER 

MAX 

61 

66 

79 

74 

73 

75 

76 

76 

78 

76 

77 

77 

69 

63 

66 

66 

68 

65 

74 

68 

57 

65 

69 

70 

70 

71 

66 

58 

68 

70 

68 

MIN 

17 

29 

34 

31 

29 

31 

30 

44 

3  0 

34 

37 

AO 

38 

25 

30 

2  5 

25 

32 

28 

46 

38 

25 

29 

31 

41 

37 

34 

29 

39 

30 

40 

CHEESMAN 

MAX 

6 1 

6  A 

71 

70 

73 

78 

76 

76 

80 

79 

72 

7a 

75 

70 

68 

65 

66 

61 

74 

73 

70 

63 

69 

75 

71 

68 

67 

6C 

68 

76 

71 

MIN 

15 

24 

31 

33 

32 

34 

34 

38 

3  A 

34 

38 

37 

52 

3C 

31 

32 

36 

31 

30 

35 

47 

32 

28 

28 

3  1 

35 

40 

36 

36 

34 

43 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

65 

70 

75 

79 

80 

e  i 

83 

79 

85 

86 

85 

86 

83 

78 

76 

75 

71 

69 

80 

77 

74 

67 

77 

77 

75 

75 

70 

64 

70 

76 

75 

M  1  N 

30 

33 

40 

46 

43 

A7 

43 

47 

47 

43 

46 

47 

47 

33 

33 

37 

35 

42 

40 

45 

40 

35 

37 

38 

4  5 

45 

45 

42 

45 

40 

45 

CHEYENNE  WELL S 

MAX 

66 

76 

77 

86 

86 

85 

93 

88 

91 

94 

95 

97 

87 

8  7 

82 

76 

72 

69 

76 

77 

77 

75 

74 

64 

82 

76 

85 

74 

72 

78 

80 

MIN 

37 

39 

A3 

52 

44 

50 

52 

43 

51 

52 

51 

58 

42 

A8 

46 

43 

48 

45 

53 

50 

42 

45 

46 

44 

50 

52 

49 

46 

47 

53 

51 

CHIMNEY  ROCK 

MAX 

6  8 

67 

68 

63 

69 

61 

78 

75 

76 

67 

74 

79 

71 

71 

62 

58 

71 

74 

61 

MIN 

26 

23 

19 

20 

31 

34 

45 

39 

29 

22 

25 

24 

21 

21 

33 

31 

27 

31 

21 

C 1 MARRON  3  SE 

MAX 

69 

70 

68 

65 

69 

65 

70 

68 

72 

70 

68 

70 

68 

65 

62 

68 

70 

71 

69 

70 

68 

6  A 

62 

65 

70 

64 

60 

66 

70 

75 

74 

MIN 

28 

29 

28 

26 

24 

28 

29 

29 

28 

29 

28 

26 

29 

22 

18 

24 

25 

29 

28 

29 

26 

2  2 

23 

24 

29 

29 

22 

24 

28 

34 

36 

CL 1  MAX    2  NW 

MAX 

37 

42 

48 

50 

50 

52 

51 

52 

54 

53 

54 

56 

50 

43 

45 

40 

43 

36 

52 

52 

46 

3A 

46 

49 

46 

46 

44 

37 

39 

48 

49 

MIN 

6 

11 

24 

30 

30 

30 

34 

32 

31 

30 

36 

38 

25 

2  9 

23 

23 

15 

22 

24 

32 

24 

19 

20 

26 

25 

27 

26 

16 

25 

23 

29 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

A3 

57 

63 

67 

70 

71 

74 

73 

74 

75 

75 

78 

76 

64 

65 

60 

64 

66 

58 

75 

68 

48 

53 

67 

70 

70 

69 

55 

50 

59 

66 

MIN 

12 

19 

21 

24 

25 

29 

37 

25 

26 

25 

29 

42 

37 

25 

21 

19 

19 

34 

21 

31 

34 

23 

19 

22 

2( 

25 

36 

33 

25 

36 

COL  LBR AN 

MAX 

60 

68 

75 

79 

79 

81 

78 

80 

81 

80 

81 

78 

75 

64 

62 

63 

56 

67 

78 

73 

69 

62 

75 

67 

65 

74 

65 

56 

64 

72 

74 

MIN 

26 

34 

39 

43 

42 

42 

43 

46 

43 

44 

55 

54 

32 

38 

37 

31 

33 

36 

37 

49 

37 

35 

38 

39 

4f 

33 

44 

32 

40 

37 

49 

COLORADO  NM 

MAX 

61 

70 

77 

80 

84 

83 

83 

82 

63 

65 

83 

83 

82 

68 

66 

63 

61 

68 

7  8 

79 

73 

66 

75 

72 

70 

75 

72 

63 

6( 

76 

60 

MIN 

32 

36 

42 

54 

53 

54 

53 

61 

58 

61 

61 

65 

4  1 

50 

39 

39 

41 

39 

46 

52 

44 

41 

55 

55 

A  8 

41 

40 

38 

41 

46 

54 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

60 

67 

7  i 

78 

80 

80 

83 

75 

62 

8  6 

8' 

86 

?7 

58 

73 

78 

67 

67 

78 

79 

70 

62 

74 

73 

MIN 

23 

32 

38 

42 

A  A 

43 

44 

49 

44 

52 

49 

52 

51 

45 

42 

40 

42 

40 

41 

44 

47 

42 

37 

43 

A5 

40 

47 

Al 

42 

4] 

49 

CORTEZ 

MAX 

65 

71 

77 

78 

78 

80 

79 

78 

81 

80 

82 

79 

72 

67 

63 

63 

62 

67 

79 

75 

69 

66 

75 

74 

7? 

70 

62 

56 

69 

75 

75 

MIN 

22 

29 

35 

40 

39 

39 

39 

47 

41 

39 

46 

57 

30 

42 

34 

28 

37 

34 

36 

41 

40 

26 

36 

40 

50 

37 

46 

33 

34 

36 

50 

CRAtG 

59 

63 

72 

76 

74 

77 

76 

75 

78 

78 

7A 

77 

63 

6 1 

59 

67 

57 

65 

76 

7| 

59 

56 

7C 

70 

6  7 

7( 

59 

5*; 

72 

69 

MIN 

26 

31 

45 

39 

40 

41 

41 

41 

38 

37 

48 

50 

36 

39 

30 

28 

36 

39 

36 

39 

43 

35 

39 

38 

36 

29 

39 

36 

3< 

3" 

38 

CRESTED  BUTTE 

47 

53 

59 

65 

63 

65 

65 

65 

67 

67 

69 

69 

64 

57 

5  3 

56 

53 

66 

63 

59 

51 

63 

62 

62 

64 

57 

41 

5  ] 

5< 

63 

MIN 

11 

21 

24 

28 

27 

29 

29 

32 

29 

29 

33 

38 

31 

26 

25 

22 

22 

32 

26 

35 

32 

25 

27 

26 

35 

30 

32 

26 

32 

29 

36 

DELHI 

67 

72 

78 

85 

87 

88 

90 

83 

90 

90 

93 

94 

86 

84 

83 

78 

68 

78 

84 

83 

77 

73 

79 

68 

8  7 

79 

64 

76 

8  1 

6] 

74 

MIN 

27 

30 

34 

37 

43 

45 

54 

51 

48 

55 

55 

57 

53 

36 

50 

47 

38 

42 

40 

51 

51 

39 

39 

43 

A8 

44 

54 

A7 

35 

39 

48 

DEL  NORTE 

MAX 

61 

64 

70 

73 

73 

73 

75 

73 

75 

76 

77 

73 

66 

61 

62 

65 

67 

62 

72 

65 

59 

65 

66 

67 

69 

69 

65 

5  5 

66 

69 

61 

MIN 

20 

28 

33 

35 

36 

3  8 

36 

44 

36 

36 

38 

41 

40 

28 

29 

28 

27 

34 

30 

43 

41 

29 

31 

34 

42 

37 

34 

30 

34 

31 

41 

DELTA  1  E 

MAX 

66 

77 

82 

85 

85 

8  8 

86 

3  6 

89 

89 

91 

89 

80 

73 

68 

67 

59 

72 

85 

79 

70 

65 

77 

8  1 

75 

75 

68 

63 

71 

77 

77 

MIN 

29 

35 

AO 

43 

41 

A  A 

45 

47 

42 

45 

55 

54 

AO 

43 

42 

31 

38 

40 

38 

52 

44 

42 

37 

47 

52 

37 

48 

38 

43 

40 

54 

DENVER  WB  AP 

MAX 

64 

70 

75 

81 

8  0 

84 

8  A 

80 

8  6 

86 

g 

55 

73 

69 

82 

81 

66 

68 

74 

76 

69 

7( 

62 

6  ] 

72 

ft 

76 

MIN 

33 

38 

44 

51 

47 

51 

47 

48 

51 

48 

51 

49 

A3 

39 

35 

39 

39 

45 

4  2 

48 

39 

37 

39 

41 

49 

47 

46 

45 

49 

42 

49 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

64 

71 

76 

80 

7  8 

83 

83 

79 

87 

67 

87 

88 

73 

7J 

55 

72 

69 

80 

76 

67 

75 

61 

61 

70 

75 

74 

MIN 

35 

43 

50 

53 

54 

57 

56 

53 

58 

56 

60 

57 

54 

47 

A  1 

44 

44 

45 

47 

54 

51 

4  4 

43 

46 

5  3 

51 

49 

4! 

54 

46 

52 

DILLON 

MAX 

47 

54 

60 

64 

6A 

65 

67 

65 

68 

69 

69 

70 

79 

56 

62 

56 

57 

50 

68 

70 

65 

44 

61 

64 

64 

62 

49 

49 

48 

61 

61 

MIN 

12 

22 

26 

28 

28 

28 

29 

32 

29 

28 

31 

36 

34 

28 

23 

23 

24 

31 

26 

32 

31 

27 

29 

28 

2  8 

28 

32 

27 

32 

31 

38 

DURANGO 

MAX 

67 

73 

76 

79 

81 

82 

79 

79 

60 

60 

83 

77 

69 

68 

65 

60 

62 

69 

77 

74 

65 

67 

75 

74 

69 

69 

65 

58 

70 

75 

75 

MIN 

20 

27 

3  5 

34 

3  2 

37 

35 

46 

34 

34 

38 

49 

27 

29 

27 

36 

32 

30 

32 

36 

32 

25 

31 

29 

3; 

29 

41 

30 

32 

34 

44 

EADS 

MAX 

67 

78 

84 

87 

90 

85 

94 

8  A 

92 

96 

95 

100 

90 

90 

88 

85 

72 

72 

85 

82 

82 

75 

75 

85 

8A 

82 

87 

85 

73 

80 

82 

MIN 

30 

38 

Al 

45 

52 

A6 

50 

55 

50 

58 

50 

58 

56 

60 

56 

48 

43 

50 

45 

55 

50 

45 

45 

50 

50 

53 

55 

50 

47 

46 

58 

71. 
334 

62. 
25. 

73. 

36. 

63. 
30. 

70. 
28. 

70. 
27. 

70. 
32. 

79. 


67i< 
26.1 


46.  f. 
25. 


71.  ([ 
39. f; 


74.S 
47.8 


68.1 
37.7 


60.0 
28.4 


82.0 
44.5 


67.6. 
34.3 


77.3 
42.8 


75.3 
44.2 


74.0 
49.8 


60.9 
28.4 


72.3 
33.0 


84.1 
49.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Coniinued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MAY  1962 


Static 


Day  Oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

21 

27 

30 

31 

32 

32 

32 

76 

36 

78 
30 

81 

29 

82 
42 

81 
56 

64 
40 

64 

27 

62 

32 

67 
21 

55 

30 

62 
35 

76 
27 

72 

36 

60 

42 

55 
33 

71 

30 

73 
34 

68 
41 

71 

30 

53 
34 

53 
34 

60 
38 

71 

30 

75 
42 

68  i 

33i 

6 
4 

19 

25 

30 

38 

33 

39 

8 1 

38 

74 

36 

82 
40 

81 
34 

82 
34 

82 

43 

76 

35 

70 
26 

74 

25 

68 

28 

68 

34 

66 

35 

7  4 

32 

73 
41 

68 

32 

62 
28 

67 

27 

72 
40 

75 
29 

68 

35 

66 

39 

56 
35 

67 

37 

72 
29 

68 
41 

71 
33i 

7 
5 

32 

31 

35 

32 

40 

70 

42 

34 

72 
34 

74 

32 

73 

37 

75 
34 

76 

38 

75 
46 

62 
33 

61 

25 

62 
29 

55 

36 

56 
38 

68 

34 

67 

32 

60 

32 

53 
36 

58 
37 

66 
43 

60 
39 

62 

34 

59 
38 

57 
32 

57 
40 

65 
44 

65 
37 

64  < 
35, 

7 

15 

26 

66 

31 

73 

33 

34 

32 

76 

34 

75 
39 

9  3 
34 

79 
31 

81 
35 

30 
35 

76 
36 

74 

26 

80 
27 

69 
27 

62 
27 

73 
39 

8  1 

36 

80 

34 

69 
31 

70 
26 

71 

29 

75 

33 

65 
31 

78 
34 

66 

32 

59 
33 

71 
34 

74 
31 

71 
39 

72) 
31 

8 
8 

72 
34 

36 

85 
46 

93 
41 

95 
51 

90 

51 

95 
51 

88 

52 

9  8 
50 

99 
60 

102 
54 

101 
57 

95 
64 

92 
61 

91 

62 

70 
60 

77 
45 

80 

55 

90 
55 

89 

59 

87 

6  0 

78 
46 

82 
47 

92 
47 

94 
45 

89 

52 

94 
51 

84 
52 

83 
47 

88 
48 

85 
61 

86 
51 

4 

3 

66 
24 

73 

30 

77 
36 

86 
41 

84 

42 

84 
39 

88 
42 

62 
41 

9  1 
47 

91 
49 

95 
46 

95 
51 

87 
41 

82 
41 

86 
30 

81 

35 

72 
39 

65 
44 

76 

40 

60 

52 

76 

59 

69 

43 

74 

36 

82 
43 

79 

44 

76 
51 

72 
47 

68 

42 

68 
44 

77 
39 

77 
54 

79 
42 

4 

3 

63 
26 

73 

33 

60 

38 

86 

40 

80 
44 

87 

43 

93 
40 

87 
48 

q0 
47 

93 

51 

93 
46 

92 
52 

84 
57 

84 
42 

68 

32 

78 
46 

75 
38 

74 

46 

8  0 
43 

81 

53 

74 

35 

74 
41 

75 

38 

63 
50 

8  2 
44 

82 
45 

83 

56 

72 
46 

80 

45 

78 
38 

79 

55 

81 

43 

4 

9 

64 

25 

66 
36 

74 

45 

77 
41 

78 
49 

82 
42 

78 
42 

74 
50 

87 

39 

84 
44 

87 
50 

84 
47 

76 
48 

67 
40 

72 
37 

62 
39 

68 
41 

68 

43 

77 

39 

70 
47 

66 

47 

65 

42 

67 
46 

71 

43 

65 
52 

69 
47 

58 
46 

62 

40 

69 
46 

72 
40 

72 
50 

72< 
43 

0 
4 

58 
15 

64 

27 

70 

33 

71 

36 

72 

34 

75 

32 

72 

35 

71 

43 

73 
36 

75 

35 

76 

38 

71 

49 

65 
22 

59 
28 

66 
25 

56 
28 

54 

28 

60 
30 

71 

35 

70 
35 

60 
24 

58 

26 

67 

32 

67 
31 

63 

32 

63 
27 

59 
37 

49 
30 

61 
34 

68 

35 

66 
38 

65 

32 

2 
0 

67 
29 

73 
33 

76 
41 

82 

34 

81 

45 

86 
44 

84 

43 

80 
47 

90 
46 

88 
46 

89 
47 

91 

42 

"0 

42 

72 
32 

79 

3  5 

74 

35 

75 
34 

69 
44 

62 
41 

75 
48 

74 

43 

69 
35 

72 
40 

76 
43 

70 
50 

73 
45 

61 
48 

67 
44 

74 
49 

78 
40 

78 

35 

77 
41 

0 

3 

54 
27 

67 

33 

72 
40 

77 

43 

84 
45 

84 
44 

84 
44 

86 
49 

80 

45 

69 
44 

91 
48 

91 

52 

91 
49 

78 
42 

78 

3  6 

84 
48 

54 
40 

75 
42 

69 
42 

79 
51 

75 

45 

68 

40 

65 
44 

70 

45 

80 

53 

65 
47 

71 
47 

64 
48 

70 
41 

72 
43 

71 

56 

75 
44 

4 
4 

1 

16 

59 
25 

65 
24 

63 
25 

67 
24 

66 

23 

65 

26 

6  8 

22 

68 
21 

70 

23 

73 
28 

65 
26 

54 

24 

62 
17 

52 
18 

50 
16 

48 

24 

67 
19 

63 

24 

55 

23 

45 

28 

60 

27 

63 

23 

60 

22 

61 

20 

53 
31 

49 

22 

49 

30 

60 

26 

65 

28 

59 
22 

5 
8 

67 

29 

78 

33 

81 
36 

86 

42 

41 

68 
47 

85 
42 

87 

43 

89 
38 

89 

37 

87 

53 

85 
58 

77 
41 

71 
51 

68 

36 

67 
33 

66 
40 

74 

39 

63 
37 

79 
45 

73 
48 

69 
45 

78 
43 

79 
53 

69 
54 

78 
33 

69 
48 

66 
38 

76 

36 

78 
38 

60 
55 

77 
42 

8 
4 

70 
31 

77 
37 

83 
47 

87 

50 

87 
51 

89 
50 

84 

53 

87 

52 

38 

53 

88 

53 

87 
67 

75 
41 

69 

49 

66 
40 

65 
35 

64 
43 

74 

37 

83 
45 

76 

52 

68 

46 

70 
43 

79 
44 

77 

53 

73 
55 

78 

39 

71 
47 

67 
44 

77 

45 

84 
44 

81 
56 

77 
46 

4 

7 

50 
21 

56 

32 

61 

34 

68 

39 

64 
41 

69 
41 

68 
40 

66 

41 

71 
44 

70 
45 

72 
43 

74 
41 

64 
41 

58 
30 

63 

32 

55 
33 

55 
32 

53 
35 

6  9 

30 

69 
41 

55 
34 

53 
30 

64 
31 

66 

32 

62 
35 

64 

29 

55 
35 

54 

29 

50 
35 

64 
36 

65 
43 

62 

35 

2 
6 

60 
26 

68 
32 

73 
36 

76 

39 

75 
39 

7  6 
40 

78 
41 

78 
44 

80 

38 

80 

36 

85 
51 

83 

55 

71 

38 

69 

36 

63 
38 

69 

31 

56 
33 

67 

40 

8  1 

34 

75 
41 

64 

46 

56 
34 

76 

38 

73 
41 

72 

49 

71 

35 

64 
44 

6  7 

35 

63 
42 

73 
39 

74 
46 

71 

39 

2 

3 

53 
14 

60 
20 

66 

26 

68 
26 

68 

26 

66 

29 

72 
28 

71 

33 

73 

26 

73 
25 

75 
31 

76 
4  3 

64 
30 

56 
31 

56 
30 

71 

23 

68 

27 

58 

33 

52 
28 

65 
29 

66 

30 

64 

2  8 

65 

30 

65 
29 

65 

32 

65 
28 

5 

3 

64 

34 

74 
41 

79 
45 

83 
51 

83 
50 

86 

52 

82 

53 

84 

56 

96 

56 

67 
53 

64 
64 

85 
58 

69 
46 

71 
49 

66 
41 

66 

38 

61 
44 

71 

44 

84 

49 

78 

59 

65 
47 

67 
46 

79 
47 

77 

57 

68 
49 

77 

41 

56 

43 

61 

42 

72 
43 

75 
48 

77 
58 

74 
48 

9 

5 

65 

35 

75 
41 

81 
43 

84 
46 

86 

50 

88 

53 

86 
57 

85 

55 

87 

53 

89 

51 

89 
56 

65 
46 

80 
47 

71 

50 

68 

36 

67 
37 

63 
45 

79 
44 

84 
44 

81 

77 

67 

45 

79 

47 

80 
58 

76 

51 

78 

39 

58 
40 

64 
40 

73 
41 

76 
44 

80 
57 

77 
46 

5 

>7 

48 
7 

52 

22 

57 

27 

63 
24 

65 
25 

64 

25 

67 

25 

66 

27 

70 

25 

69 

24 

71 

26 

70 
28 

67 
37 

59 
29 

60 
21 

56 
19 

52 
28 

49 
31 

69 

23 

62 
26 

54 

28 

43 
27 

59 
31 

63 

23 

61 

30 

60 
27 

61 

32 

49 

27 

51 

32 

60 
30 

63 
28 

60 

26 

0 

3 

45 
13 

50 
21 

57 
27 

61 

27 

62 
28 

62 
28 

64 

29 

63 
31 

66 

28 

66 

27 

68 
30 

66 
33 

66 
41 

54 

32 

57 
3  4 

55 
26 

52 
30 

52 
33 

66 

26 

60 

30 

60 
32 

45 
30 

57 

33 

60 

31 

59 

29 

58 
30 

55 

33 

47 

32 

47 

35 

58 

32 

61 

34 

58 

29 

0 

5 

57 
15 

64 
26 

69 

35 

72 

35 

73 

35 

75 
34 

76 

39 

60 
43 

77 
37 

75 

39 

76 

41 

79 
45 

72 
36 

63 
34 

67 
31 

64 

32 

69 

25 

65 

29 

74 

33 

71 
45 

65 
34 

60 

21 

69 

29 

70 

3  6 

71 
44 

70 

32 

68 

32 

63 
35 

65 
32 

71 

33 

65 
38 

69 
34 

,5 
0 

57 
27 

67 
35 

72 
45 

77 

42 

60 
45 

81 
48 

85 
44 

84 

49 

80 

44 

90 

45 

86 
47 

91 
52 

90 

5  8 

76 
42 

72 
37 

80 
42 

55 
41 

73 

46 

7  1 

40 

80 
52 

75 

'■0 

67 

43 

67 

46 

70 
47 

75 
52 

69 
48 

70 
47 

55 
45 

68 
49 

72 

39 

76 
42 

74 
44 

6 
8 

52 
18 

58 
28 

64 

32 

72 

32 

66 

32 

72 

32 

71 

33 

72 
39 

73 
32 

74 

33 

75 
41 

76 
49 

69 
39 

60 

29 

60 

29 

57 
26 

55 
27 

56 
31 

74 
29 

71 
36 

64 

37 

52 
30 

64 
31 

68 
36 

6  6 
35 

68 

32 

64 
34 

48 
30 

51 
35 

65 
31 

66 

36 

64 

32 

6 
7 

76 

24 

71 

39 

74 
41 

80 
46 

80 
50 

83 
39 

82 
42 

75 
44 

88 

45 

89 

52 

88 

52 

88 

51 

76 
47 

72 
42 

79 
30 

70 
39 

69 
39 

64 

43 

75 
36 

73 
48 

73 
44 

60 

39 

6  3 
39 

7  3 
45 

68 
48 

68 

45 

60 
44 

67 
42 

68 
48 

47 

73 
41 

74 

42 

2 
9 

56 
15 

64 
19 

69 

23 

72 
24 

71 

23 

73 
2  9 

74 

28 

7  3 
31 

74 
25 

74 
27 

73 
28 

73 
38 

69 
36 

60 
24 

60 

2  4 

62 
19 

62 

22 

60 

32 

72 

23 

67 
31 

63 
31 

52 
25 

6  9 
20 

68 

24 

6  7 
28 

69 

28 

62 
38 

4  5 

26 

59 
33 

67 
27 

64 

36 

65 

27 

9 
I 

58 
21 

65 

27 

72 
40 

73 

39 

75 
34 

77 

35 

74 

36 

75 

35 

78 

37 

79 

38 

76 
43 

77 
45 

64 

32 

64 
36 

62 
25 

65 
24 

57 
35 

64 

36 

78 

30 

73 
38 

60 
41 

56 

32 

70 
36 

72 
34 

68 

39 

69 
26 

66 

42 

58 
32 

62 
40 

69 
32 

67 
35 

66 
34 

5 
6 

55 
1  1 

59 
18 

65 
22 

67 

22 

66 

22 

67 
25 

68 

23 

67 

32 

69 

23 

70 

23 

70 

25 

66 

37 

60 

23 

52 
21 

5  3 
20 

51 
16 

53 

22 

57 
24 

64 

20 

58 

32 

50 
32 

55 
17 

62 
19 

61 

20 

59 

29 

60 

25 

49 
30 

47 

27 

57 
26 

62 

23 

57 
33 

59 

23 

8 
9 

68 

29 

70 
31 

79 
38 

81 
48 

92 
45 

92 
60 

85 

53 

95 
50 

90 

49 

93 
49 

97 
47 

98 
49 

102 
60 

92 
65 

91 
56 

83 
57 

7  3 
41 

75 
48 

44 

85 
54 

85 
54 

84 

43 

44 

48 

4  3 

45 

54 

9  0 
50 

46 

45 

53 

84 

48 

7 
0 

73 

31 

79 

36 

81 
43 

92 
42 

90 

52 

61 
41 

91 
50 

79 
47 

96 

96 
54 

99 
51 

93 
55 

87 
54 

80 
51 

a: 

41 

73 
46 

75 
45 

64 
51 

80 
44 

61 
54 

78 
45 

64 
44 

7  1 

43 

76 
45 

67 

52 

70 
45 

67 
43 

6  5 

49 

69 
47 

80 
47 

57 

79 
46 

1 

9 

52 
16 

58 
24 

63 
28 

70 

32 

66 

30 

7  0 
35 

71 

33 

72 
39 

70 

32 

73 
27 

74 
36 

73 
34 

72 
28 

64 

25 

6  0 
3  6 

59 
23 

55 
28 

54 

35 

72 
28 

65 

35 

52 
37 

47 

30 

6  3 

32 

66 

33 

64 

32 

65 
30 

5 1 

34 

50 
30 

53 
33 

64 
31 

67 

35 

63 
30 

5 
7 

59 
20 

65 
25 

69 

28 

73 
31 

70 

33 

78 
37 

77 

32 

74 
38 

79 

32 

78 

35 

82 
34 

79 

35 

69 

41 

62 
25 

70 

23 

57 

27 

58 

29 

60 

34 

68 

26 

67 

33 

62 

29 

60 

33 

67 

26 

64 
27 

59 

28 

26 

68 
30 

2 
3 

64 

16 

70 

26 

76 
32 

78 

32 

78 
32 

eo 

34 

79 

33 

77 
47 

78 

33 

80 

34 

62 
36 

77 
49 

77 
28 

68 
29 

70 
26 

65 
26 

66 

33 

66 

33 

7  8 

30 

78 

36 

66 

31 

66 

24 

7  5 

30 

74 

30 

73 

32 

70 

32 

61 
41 

64 
30 

67 
32 

75 
34 

39 

72 

32 

6 
3 

70 

32 

76 
34 

82 
44 

88 

42 

90 

50 

67 
49 

93 

53 

90 
53 

92 
60 

101 

54 

96 
51 

99 
55 

93 
60 

91 
46 

90 
56 

89 

55 

78 
43 

79 
50 

82 

47 

85 
61 

86 

49 

76 
48 

78 

46 

55 

5  4 

54 

55 

53 

48 

44 

82 

53 

86 

4  9 

5 

8 

55 
18 

57 

26 

60 

26 

60 
26 

59 
18 

62 

32 

56 

25 

52 
21 

58 
22 

62 
34 

57 
27 

55 
17 

60 

30 

45 
24 

46 

18 

38 
10 

39 
15 

38 
17 

44 

26 

47 

29 

48 

25 

35 
15 

4  2 

25 

54 
30 

5  0 
32 

35 

30 

2  9 

28 

30 

27 

50 
24 

0 
8 

72 
30 

73 

32 

77 
39 

63 
40 

85 
47 

73 
42 

85 
51 

87 
48 

01 

51 

93 
52 

93 
55 

94 
52 

87 
54 

61 

49 

81 

35 

31 

46 

76 
46 

67 

52 

77 
46 

83 
54 

80 
48 

62 
44 

73 
46 

48 

51 

44 

63 
50 

46 

70 
48 

44 

53 

77 
46 

9 
5 

63 

32 

70 
40 

76 
47 

80 
52 

78 

51 

80 
55 

83 
48 

76 

52 

84 

50 

85 
50 

85 
56 

84 

52 

78 
45 

71 
43 

76 

32 

72 

72 

73 

82 
4  1 

77 

65 

40 

69 

37 

75 
3  4 

73 

43 

70 
45 

76 
42 

64 
43 

62 
43 

72 
45 

76 
36 

74 
49 

74 
44 

9 
1 

68 

22 

71 

37 

74 

36 

81 
36 

82 
50 

84 
36 

84 

39 

76 
44 

89 

35 

90 
45 

90 

42 

90 

53 

86 
47 

72 
41 

82 
28 

79 
42 

70 

37 

66 
44 

73 

35 

73 
49 

67 
45 

61 
47 

6  5 
37 

72 
37 

68 
47 

68 
45 

60 

42 

68 

41 

68 
47 

74 
44 

71 
47 

74 
41 

9 

3 

70 
29 

82 

33 

85 

36 

87 

39 

92 
47 

87 

42 

96 
43 

86 

55 

94 
5  1 

96 
49 

99 
47 

95 
52 

88 

54 

67 

39 

83 
47 

7* 
47 

74 
41 

72 
49 

80 
46 

71 

43 

79 
42 

87 
51 

61 
47 

80 
49 

84 

52 

70 
51 

75 
46 

81 
45 

81 
48 

83 
45 

3 

EAGLE  FAA  AP 

ELBERT 

ESTES  PARK 

EVERGREEN 

EVERSOLL  RANCH 

FLAGLER  2  NW 

F0R0ER  8  S 

FORT  COLLINS 

FORT  LEWIS 

FORT  LUPTON   1  N 

FORT  MORGAN 

FRASER 

FRUITA  2  N 

GATEWAY   1  SW 

GEORGETOWN 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  JUNCTION  2  WSW 
GRAND  LAKE    1  WNW 
GRAND  LAKE   6  SSW 
GREAT  SAND   DUNES  NH 
GREELEY 

GREEN  MOUNTA  I  N  DAM 
GROVER    10  W 
GUNNISON 
HAYDEN 

HERMIT  7  ESE 

HOLLY 

HOL  YOKE 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

IDAHO  SPR I NGS 

IGNACIO  1  N 

JOHN  MART  I N  DAM 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
I     KIT  CARSON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

|  Average 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 

67 

74 

81 

88 

89 

9  0 

91 

83 

93 

92 

97 

94 

87 

85 

69 

69 

78 

78 

84 

86 

78 

71 

79 

88 

88 

79 

87 

73 

80 

83 

78 

83 1 

M  1  N 

52 

54 

5  7 

54 

59 

54 

6  1 

58 

44 

5  1 

50 

44 

49 

50 

60 

50 

44 

48 

50 

56 

58 

54 

50 

47 

46 

56 

50i 

LAKE  CITY 

58 

6  1 

62 

63 

65 

70 

65 

66 

69 

71 

72 

69 

68 

66 

54 

54 

59 

58 

63 

61 

54 

53 

66 

64 

59 

62 

50 

52 

57 

64 

65 

61, 

M  IN 

24 

30 

32 

35 

36 

3  6 

38 

38 

39 

38 

38 

30 

30 

19 

28 

29 

22 

39 

28 

24 

25 

25 

36 

28 

32 

26 

29 

31 

29 

30i 

C 

LAKE  GEORGE   8  SW 

55 

58 

64 

67 

68 

68 

68 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

60 

61 

59 

63 

58 

68 

65 

58 

53 

63 

67 

66 

64 

62 

56 

58 

67 

64 

63 1 

m  l  n 

26 

29 

31 

31 

32 

32 

36 

32 

31 

33 

35 

44 

29 

27 

25 

27 

32 

29 

36 

34 

30 

25 

30 

31 

28 

34 

32 

36 

27 

43 

31i 

1 

69 

76 

84 

90 

93 

89 

95 

85 

95 

97 

99 

100 

95 

92 

8  8 

73 

75 

78 

81 

86 

85 

74 

80 

88 

89 

79 

90 

78 

80 

83 

82 

85 

MIN 

34 

41 

41 

49 

45 

48 

49 

50 

50 

47 

52 

60 

47 

56 

52 

44 

50 

46 

58 

58 

46 

44 

50 

45 

54 

56 

50 

48 

46 

58 

48 

6 

LAS   AN  I  MAS 

70 

78 

83 

89 

92 

91 

94 

86 

95 

95 

97 

99 

91 

9  0 

90 

78 

79 

8  0 

62 

86 

80 

75 

79 

88 

89 

79 

87 

75 

81 

85 

81 

85 

MIN 

2  9 

33 

4  0 

42 

47 

47 

51 

54 

48 

50 

45 

55 

58 

42 

46 

48 

42 

47 

46 

61 

45 

46 

45 

50 

50 

57 

54 

53 

46 

43 

52 

47 

5 

LE  ADV 1 LLE 

43 

4  8 

55 

59 

65 

60 

59 

62 

62 

62 

68 

65 

52 

50 

52 

54 

53 

45 

63 

56 

42 

42 

56 

58 

57 

58 

44 

42 

44 

96 

56 

54 

5 

MIN 

12 

22 

27 

33 

31 

29 

33 

33 

3  2 

33 

35 

39 

29 

30 

30 

25 

18 

27 

27 

34 

29 

24 

25 

29 

31 

30 

26 

20 

29 

30 

34 

28 

5 

L 1 MON  8  SSW 

61 

70 

75 

83 

75 

83 

85 

77 

87 

87 

90 

90 

80 

78 

63 

80 

71 

71 

77 

78 

70 

67 

72 

79 

76 

72 

67 

66 

69 

73 

75 

76 

MIN 

27 

35 

40 

44 

40 

42 

45 

47 

49 

53 

52 

51 

49 

33 

33 

40 

37 

40 

39 

43 

40 

32 

37 

44 

50 

55 

44 

39 

39 

42 

50 

42 

3 

LIMON 

63 

70 

77 

85 

83 

86 

87 

76 

88 

89 

89 

90 

76 

76 

82 

64 

71 

67 

77 

76 

71 

64 

71 

78 

76 

72 

66 

65 

71 

73 

75 

76 

MIN 

2  5 

30 

34 

39 

41 

39 

33 

49 

50 

52 

41 

56 

55 

44 

34 

41 

39 

44 

41 

50 

41 

37 

37 

45 

51 

49 

50 

42 

42 

39 

51 

42 

6 

1   1  TTI  c  unit 

62 

68 

73 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

80 

80 

77 

72 

60 

62 

63 

59 

67 

77 

73 

66 

60 

71 

71 

65 

69 

65 

60 

67 

71 

72 

70 

2 

MIN 

2  3 

25 

35 

34 

33 

32 

39 

33 

33 

29 

46 

41 

25 

33 

29 

22 

31 

30 

25 

30 

34 

33 

32 

29 

40 

25 

36 

30 

35 

28 

40 

31 

9 

LONGMON  T  2  E  5  E 

54 

68 

72 

77 

82 

82 

86 

84 

80 

90 

90 

91 

92 

78 

73 

71 

59 

70 

70 

80 

74 

65 

71 

72 

77 

66 

71 

97 

65 

74 

76 

74 

7 

MIN 

24 

33 

44 

42 

46 

45 

41 

52 

39 

4  5 

47 

4  6 

51 

37 

40 

38 

39 

43 

39 

48 

44 

41 

43 

46 

54 

47 

49 

42 

46 

44 

50 

43 

4 

68 

66 

70 

72 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

77 

76 

67 

62 

66 

64 

68 

64 

72 

68 

61 

60 

70 

70 

70 

68 

66 

58 

64 

72 

72 

69 

1 

MIN 

2  0 

2  6 

30 

33 

30 

3  0 

33 

38 

33 

38 

40 

38 

30 

31 

23 

23 

30 

27 

44 

40 

27 

28 

40 

37 

40 

32 

34 

36 

30 

37 

37 

32 

7 

M  A  D  W I ur 

54 

51 

64 

66 

76 

67 

68 

71 

68 

72 

66 

78 

60 

53 

55 

51 

49 

57 

74 

67 

60 

63 

68 

68 

63 

60 

56 

58 

59 

70 

66 

63 

2 

MIN 

1 7 

34 

3  8 

37 

34 

36 

40 

36 

32 

33 

42 

44 

38 

36 

37 

34 

26 

35 

30 

36 

34 

31 

35 

38 

38 

26 

39 

40 

43 

38 

37 

35 

3 

MA YBELL 

61 

67 

73 

77 

77 

79 

76 

77 

80 

81 

76 

7e 

74 

64 

63 

66 

60 

68 

78 

75 

67 

60 

73 

72 

65 

70 

65 

59 

66 

73 

71 

70 

7 

MIN 

35 

38 

3 1 

24 

33 

33 

27 

32 

37 

35 

36 

31 

42 

27 

39 

36 

42 

32 

34 

34 

2 

MEEKER 

61 

66 

72 

77 

76 

77 

78 

78 

78 

79 

79 

77 

69 

61 

61 

64 

57 

69 

77 

73 

67 

59 

71 

71 

66 

71 

65 

58 

64 

72 

70 

69 

6 

MIN 

24 

29 

35 

39 

36 

39 

37 

37 

38 

35 

4  7 

47 

30 

37 

28 

26 

31 

34 

29 

34 

37 

33 

34 

32 

44 

28 

41 

32 

36 

34 

39 

34 

9 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

64 

76 

80 

78 

80 

77 

78 

79 

80 

80 

77 

70 

67 

60 

59 

61 

67 

79 

72 

66 

63 

73 

73 

69 

70 

6  1 

33 

67 

74 

69 

70 

7 

MIN 

28 

41 

43 

46 

60 

4  8 

48 

52 

49 

48 

50 

56 

33 

42 

3  5 

36 

33 

34 

32 

43 

36 

32 

40 

43 

45 

36 

37 

32 

40 

45 

47 

41 

4 

MONTE  VISTA 

MAX 

60 

64 

70 

73 

75 

74 

76 

74 

76 

77 

76 

76 

69 

64 

64 

65 

67 

64 

73 

67 

65 

62 

70 

70 

69 

68 

63 

35 

65 

68 

67 

68 

6 

MIN 

13 

26 

35 

26 

26 

28 

26 

40 

27 

27 

30 

35 

36 

24 

23 

32 

23 

28 

25 

24 

30 

26 

25 

27 

30 

29 

27 

29 

26 

27 

42 

28 

2 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

50 

61 

70 

75 

79 

7  9 

84 

80 

80 

82 

82 

84 

81 

65 

69 

64 

61 

5  7 

69 

80 

79 

61 

62 

74 

76 

71 

72 

56 

56 

67 

74 

70 

e 

MIN 

27 

36 

41 

43 

47 

43 

49 

49 

44 

45 

57 

53 

38 

46 

40 

32 

37 

39 

38 

51 

49 

37 

38 

50 

55 

35 

45 

34 

44 

41 

49 

43 

0 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

59 

62 

71 

71 

77 

78 

79 

70 

80 

80 

81 

81 

74 

70 

73 

64 

67 

64 

72 

72 

62 

64 

67 

75 

72 

66 

63 

60 

70 

70 

69 

70 

4 

MIN 

21 

32 

36 

36 

44 

31 

43 

45 

39 

54 

48 

48 

40 

35 

32 

37 

30 

33 

36 

41 

45 

36 

32 

33 

40 

32 

38 

36 

39 

41 

43 

37 

9 

NORTHOALE 

MAX 

62 

64 

74 

76 

78 

78 

77 

77 

79 

79 

60 

79 

64 

62 

59 

55 

60 

66 

75 

72 

67 

64 

72 

72 

71 

62 

59 

96 

62 

72 

72 

69 

1 

MIN 

19 

24 

30 

36 

32 

34 

33 

32 

40 

30 

53 

23 

30 

26 

27 

38 

30 

25 

26 

37 

47 

23 

41 

33 

37 

33 

45 

33 

0 

NORTH  LAKE 

MAX 

56 

59 

61 

66 

69 

69 

69 

65 

70 

71 

72 

75 

63 

61 

64 

59 

68 

61 

71 

63 

57 

56 

66 

65 

67 

65 

65 

92 

60 

67 

60 

64 

3 

MIN 

12 

26 

27 

34 

3  5 

38 

32 

38 

3  1 

37 

31 

36 

43 

28 

29 

25 

30 

30 

28 

38 

40 

30 

26 

29 

30 

33 

32 

36 

38 

33 

30 

31 

8 

NORWOOD 

MAX 

59 

67 

74 

75 

76 

78 

74 

76 

77 

79 

80 

75 

66 

62 

59 

34 

48 

66 

76 

68 

58 

61 

72 

70 

66 

64 

54 

57 

63 

69 

67 

67 

4 

MIN 

23 

31 

36 

43 

37 

4  1 

42 

44 

41 

38 

50 

52 

30 

37 

28 

24 

32 

33 

34 

35 

40 

26 

35 

30 

30 

27 

38 

31 

36 

33 

40 

35 

5 

OURAY 

MAX 

55 

62 

66 

69 

66 

73 

71 

72 

73 

73 

73 

70 

68 

56 

55 

53 

45 

60 

69 

68 

60 

54 

67 

66 

62 

66 

55 

48 

59 

67 

64 

63 

6 

MIN 

23 

32 

37 

41 

40 

42 

42 

46 

42 

42 

46 

52 

34 

38 

41 

28 

35 

33 

38 

42 

35 

30 

35 

41 

48 

35 

35 

31 

36 

36 

40 

38 

0 

PAGOSA  SPR INGS 

MAX 

61 

70 

72 

75 

75 

78 

75 

74 

75 

72 

78 

72 

70 

62 

62 

66 

74 

67 

64 

66 

73 

69 

67 

66 

60 

54 

65 

69 

o 

MIN 

13 

30 

30 

27 

36 

30 

29 

42 

29 

34 

32 

47 

27 

23 

17 

30 

25 

41 

28 

22 

26 

26 

28 

26 

33 

3  1 

26 

27 

38 

29 

5 

PALISADE  1  S 

MAX 

67 

75 

81 

84 

86 

87 

64 

85 

86 

86 

67 

85 

75 

71 

69 

66 

62 

72 

84 

79 

72 

70 

80 

77 

73 

76 

71 

60 

73 

77 

78 

76 

7 

MIN 

42 

46 

50 

52 

55 

54 

55 

52 

52 

58 

61 

4  0 

51 

40 

38 

42 

44 

46 

51 

46 

45 

46 

52 

93 

42 

50 

40 

41 

47 

33 

49 

48 

2 

PAONIA 

MAX 

61 

70 

75 

79 

81 

83 

79 

81 

62 

83 

83 

80 

76 

67 

64 

58 

60 

69 

81 

75 

67 

58 

76 

75 

71 

74 

67 

58 

68 

75 

76 

72 

6 

MIN 

29 

36 

41 

44 

43 

46 

46 

47 

4  6 

43 

48 

53 

36 

33 

38 

38 

42 

39 

40 

40 

39 

34 

39 

37 

47 

34 

39 

37 

42 

41 

51 

40 

9 

PARADOX 

MAX 

69 

7  7 

84 

85 

84 

85 

82 

84 

84 

86 

85 

82 

70 

68 

63 

65 

63 

75 

83 

76 

68 

69 

78 

75 

73 

69 

67 

61 

73 

78 

77 

75 

4 

MIN 

23 

29 

36 

38 

38 

38 

40 

43 

37 

37 

4  9 

58 

34 

44 

38 

28 

35 

35 

33 

45 

39 

34 

34 

44 

34 

42 

41 

36 

36 

37 

47 

38 

2 

PARKER  9  E 

MAX 

63 

69 

74 

80 

78 

80 

81 

78 

86 

87 

89 

85 

79 

72 

78 

72 

71 

6  9 

76 

77 

67 

64 

70 

75 

72 

70 

68 

59 

68 

73 

72 

74 

3 

MIN 

27 

29 

37 

43 

40 

46 

4  1 

40 

49 

48 

4  2 

52 

50 

30 

37 

38 

38 

43 

38 

34 

34 

37 

46 

42 

44 

4  1 

44 

37 

4  1 

39 

6 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

65 

73 

79 

84 

86 

87 

8  9 

81 

8  9 

91 

95 

95 

84 

81 

85 

57 

82 

78 

83 

84 

74 

73 

77 

87 

85 

78 

76 

67 

79 

81 

75 

80 

MIN 

27 

35 

39 

42 

46 

45 

44 

54 

47 

50 

4  7 

54 

52 

44 

4  3 

41 

42 

46 

42 

44 

45 

47 

43 

49 

57 

47 

52 

45 

40 

42 

5  1 

45 

2 

RANGELY 

MAX 

65 

7  1 

78 

81 

82 

82 

83 

83 

85 

84 

83 

82 

78 

68 

62 

65 

63 

71 

81 

76 

70 

67 

77 

75 

65 

73 

69 

64 

70 

76 

76 

74 

4 

MIN 

29 

35 

40 

42 

43 

42 

43 

44 

40 

38 

49 

49 

33 

47 

36 

30 

40 

34 

39 

37 

39 

39 

38 

38 

44 

31 

41 

37 

40 

38 

45 

39 

4 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

MAX 

55 

6  1 

66 

72 

71 

73 

74 

67 

77 

76 

70 

74 

70 

58 

64 

59 

52 

57 

68 

67 

59 

56 

57 

64 

57 

60 

54 

57 

66 

68 

62 

64 

2 

MIN 

29 

29 

35 

35 

37 

>7 

45 

36 

36 

42 

40 

35 

47 

34 

25 

35 

32 

35 

29 

34 

32 

35 

36 

36 

37 

32 

36 

29 

37 

31 

35 

35 

0 

R  1  CO 

MAX 

59 

64 

67 

67 

68 

:o 

68 

68 

71 

69 

59 

65 

57 

57 

51 

49 

45 

57 

64 

60 

54 

54 

63 

57 

60 

46 

44 

58 

63 

66 

67 

60 

2 

MIN 

14 

22 

25 

27 

2  8 

.7  9 

28 

37 

29 

28 

26 

32 

23 

36 

2  8 

20 

26 

26 

29 

29 

37 

36 

35 

34 

35 

33 

29 

31 

28 

33 

34 

29 

3 

RIFLE  2  EN E 

MAX 

61 

70 

75 

79 

77 

82 

79 

79 

79 

80 

81 

eo 

76 

64 

64 

63 

59 

66 

79 

76 

70 

59 

73 

73 

70 

74 

69 

39 

63 

73 

73 

71 

8 

MIN 

23 

28 

33 

33 

3  4 

34 

36 

39 

30 

31 

51 

53 

33 

34 

3  3 

22 

29 

39 

27 

47 

45 

37 

32 

42 

46 

29 

44 

30 

39 

31 

44 

33 

7 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

67 

75 

80 

86 

89 

°0 

91 

88 

92 

92 

92 

93 

87 

82 

85 

80 

78 

79 

85 

63 

75 

73 

81 

88 

88 

85 

85 

82 

79 

83 

81 

83 

7 

MIN 

29 

34 

40 

40 

46 

46 

47 

48 

4  8 

56 

44 

5  1 

61 

38 

39 

48 

43 

44 

45 

56 

42 

43 

42 

45 

46 

46 

54 

48 

41 

39 

55 

43 

4 

RUSH  2  NNE 

MAX 

61 

70 

76 

82 

35 

8  2 

88 

75 

87 

88 

89 

87 

78 

77 

61 

63 

70 

73 

76 

78 

70 

67 

73 

79 

77 

70 

69 

61 

67 

73 

71 

73 

5 

MIN 

22 

3  0 

36 

40 

41 

40 

44 

5C 

4  1 

50 

43 

54 

52 

43 

38 

40 

39 

41 

39 

43 

43 

38 

41 

42 

46 

44 

43 

37 

38 

38 

41 

41 

2 

RUXTON  PARK 

MAX 

50 

55 

60 

65 

66 

6  6 

68 

62 

71 

70 

71 

71 

64 

56 

62 

46 

58 

56 

67 

62 

93 

56 

59 

66 

65 

60 

57 

46 

58 

60 

60 

60 

9 

MIN 

6 

21 

29 

34 

33 

34 

37 

35 

3  8 

45 

45 

44 

41 

2  8 

3  7 

27 

33 

30 

29 

35 

34 

29 

25 

26 

35 

37 

32 

32 

31 

29 

37 

32 

5 

RYE 

MAX 

56 

65 

66 

73 

76 

75 

79 

78 

80 

80 

85 

82 

74 

68 

73 

69 

75 

75 

78 

75 

72 

68 

72 

76 

76 

74 

72 

66 

70 

72 

70 

73 

4 

MIN 

19 

33 

38 

39 

41 

4  0 

50 

47 

41 

47 

54 

43 

37 

38 

4  7 

43 

28 

37 

39 

34 

46 

34 

33 

39 

40 

40 

39 

38 

37 

38 

41 

39 

2 

SAGUACHE 

MAX 

7  2 

72 

76 

77 

76 

76 

73 

62 

65 

65 

69 

65 

75 

71 

69 

58 

70 

73 

70 

69 

65 

68 

62 

68 

67 

69 

2 

MIN 

22 

32 

3  6 

33 

31 

38 

33 

44 

3  1 

32 

34 

39 

36 

25 

25 

28 

23 

34 

31 

34 

40 

32 

30 

27 

29 

31 

32 

33 

40 

32 

42 

32 

5 

SAL  IDA 

MAX 

61 

67 

73 

76 

76 

76 

77 

77 

79 

78 

79 

7  9 

77 

70 

69 

67 

71 

72 

77 

72 

70 

62 

69 

79 

74 

72 

71 

61 

65 

73 

70 

72 

1 

MIN 

18 

26 

28 

30 

31 

3  3 

32 

39 

32 

33 

34 

42 

43 

28 

36 

31 

35 

39 

33 

34 

40 

38 

29 

30 

36 

35 

40 

36 

42 

33 

46 

34 

3 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

70 

76 

80 

86 

86 

7  9 

90 

77 

92 

93 

95 

92 

88 

85 

82 

77 

72 

66 

78 

78 

71 

61 

69 

73 

65 

60 

63 

66 

68 

77 

75 

77 

1 

MIN 

33 

42 

49 

46 

54 

4  2 

50 

42 

4  9 

54 

55 

57 

55 

52 

3  8 

45 

45 

50 

45 

5-4 

45 

43 

43 

45 

50 

45 

50 

50 

48 

48 

55 

47 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  72  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

r  1962 

■ 

o> 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  J  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver, 

S 1 LVERTON 

MAX 
MIN 

10 

66 
14 

23 

25 

24 

25 

66 

24 

65 

33 

64 

27 

67 
30 

67 

29 

61 

28 

57 

25 

50 
26 

50 

33 

52 
25 

45 

30 

52 

33 

55 

35 

62 

28 

52 

30 

55 
27 

60 

25 

58 

22 

55 
28 

56 

33 

53 

33 

43 

20 

48 
28 

45 
30 

43 
29 

57«  1 
26.8 

SP  1  CER 

MIN 

47 
17 

27 

29 

34 

37 

37 

69 
32 

68 
32 

69 
33 

69 

33 

71 
40 

70 
41 

64 
26 

57 
24 

54 

20 

50 
30 

51 

31 

66 
36 

52 
32 

42 
30 

46 

30 

60 

33 

61 
34 

58 
28 

61 

29 

57 

34 

47 

27 

47 
33 

62 
33 

58 
31 

58*9 
31.1 

SPRINGFIELD   7  W5W 

MIN 

31 

32 

43 

45 

51 

47 

91 
46 

82 

56 

89 

46 

90 

52 

94 
53 

95 
52 

90 
52 

87 

37 

85 
36 

74 
45 

71 

37 

73 
45 

82 
45 

82 
59 

79 
48 

71 
38 

74 
41 

85 
43 

85 
48 

82 
51 

85 
41 

81 
40 

75 
44 

79 
45 

79 
54 

81.8 
45.3 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 
MIN 

68 
31 

74 

30 

80 
39 

42 

91 
49 

85 

50 

42 

92 
55 

95 
46 

96 
55 

86 
51 

84 
51 

72 
36 

75 
36 

78 

40 

82 
44 

75 

43 

86 

44 

87 
49 

86 
41 

76 
41 

61 
41 

79 
45 

83.0 

43.6 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MIN 

18 

25 

31 

29 

30 

30 

73 

32 

73 

32 

28 

76 

27 

77 
41 

77 
40 

70 
29 

62 

29 

61 

25 

62 
20 

55 

35 

59 

32 

73 
27 

70 
34 

56 
38 

50 
31 

65 

35 

68 

30 

65 
34 

66 

26 

61 

38 

51 

31 

52 
39 

60 

30 

66 

31 

30.9 

M  1  N 

30 

38 

42 

39 

86 
47 

8  4 

42 

85 
46 

89 
48 

8  1 

50 

93 
47 

94 
46 

95 

80 

92 
49 

83 
39 

ei 
34 

85 
47 

56 
42 

75 

49 

61 
40 

79 
50 

70 
47 

67 

41 

62 

42 

67 
46 

75 
52 

59 
43 

69 
49 

64 
48 

67 
47 

67 
46 

77 
57 

75.8 
44.9 

STRATTON   3  NE 

MIN 

28 

36 

32 

45 

46 

40 

91 
45 

81 
46 

46 

93 
50 

96 
50 

96 
54 

86 

60 

e  6 

4  8 

84 
36 

71 
45 

74 
42 

67 

47 

72 
46 

77 
58 

76 
62 

68 
56 

75 
41 

82 
42 

8  0 
47 

74 

49 

75 

48 

68 
51 

71 
45 

60 
43 

81 
54 

46.5 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MIN 

-  3 

16 

19 

22 

22 

55 
24 

56 

25 

56 
26 

57 

22 

58 

23 

60 

26 

8  7 
31 

54 

29 

45 
19 

46 
20 

48 
19 

47 
18 

47 

27 

55 

22 

52 

25 

40 

23 

36 
22 

52 
22 

55 
23 

52 
23 

54 

25 

48 

30 

43 
19 

40 
26 

52 
27 

53 
31 

51.0 
22.7 

COL  TACOMA 

MIN 

20 

25 

30 

35 

35 

37 

75 
37 

75 
45 

75 
37 

76 
36 

76 
43 

75 
45 

69 
27 

6  1 
30 

57 

29 

56 
24 

57 
29 

63 
30 

72 
31 

70 

32 

67 
30 

62 

25 

68 
30 

6  7 

30 

65 
40 

65 
29 

60 

35 

51 
30 

63 
35 

70 
31 

69 
34 

67.4 

32.5 

TACONY  7  SE 

MIN 

64 

25 

34 

46 

8  6 
44 

89 
42 

86 

53 

89 

45 

90 
49 

94 

45 

96 
50 

63 
54 

8; 

44 

8  6 

36 

70 
41 

78 
38 

76 
43 

80 
42 

81 

52 

72 
44 

74 
36 

75 
37 

85 
49 

83 
48 

77 
47 

76 

52 

67 

42 

76 
38 

80 
42 

79 
53 

43.8 

TAYLOR  PARK 

MIN 

9 

18 

20 

21 

22 

22 

63 

25 

62 
28 

64 

25 

63 

25 

64 

28 

64 

34 

67 

29 

52 
24 

51 

26 

53 
23 

53 

22 

50 
30 

63 
25 

59 
32 

43 
31 

45 

26 

59 
26 

59 
26 

59 

30 

58 
27 

54 

32 

42 

26 

47 
31 

57 
30 

57 
36 

26.  1 

TELLUR 1 DE 

MIN 

13 

22 

2  9 

29 

28 

70 
29 

70 

29 

70 
32 

72 

30 

72 
28 

74 
37 

68 
47 

64 
28 

56 
36 

54 

32 

47 

20 

45 
29 

62 

30 

47 
31 

62 
34 

55 
30 

55 
26 

64 

25 

64 

3  2 

56 

3  9 

63 
31 

46 

33 

46 

24 

54 
32 

62 
38 

68 
35 

30.3 

TR 1 N 1  DAD 

MIN 

23 

33 

41 

44 

45 

43 

83 

49 

78 

50 

83 

4  1 

83 
45 

8  7 
45 

87 
56 

81 

46 

78 
44 

78 

48 

75 
45 

78 
29 

75 
35 

83 
41 

79 
51 

75 
42 

73 
39 

76 
38 

81 
43 

80 
43 

78 
43 

78 
41 

74 
49 

75 
44 

76 
40 

76 
48 

42.7 

TRINIDAD   FAA  AP 

MIN 

26 

35 

42 

81 
41 

83 

50 

4  6 

82 

53 

81 
48 

8  7 
54 

87 

53 

90 

48 

89 
53 

84 
48 

80 
44 

80 

56 

61 
44 

75 
41 

77 

40 

84 

43 

80 

54 

72 
44 

72 
41 

76 

39 

85 

48 

85 

45 

81 

41 

81 

40 

65 
41 

76 
41 

79 
39 

73 
46 

44.6 

MIN 

66 
29 

32 

80 
40 

43 

89 
51 

84 

43 

92 
50 

81 

51 

91 
50 

92 
67 

95 
43 

98 
53 

92 
52 

88 
60 

84 
68 

69 
51 

71 

43 

75 

49 

80 
46 

83 
59 

81 
60 

70 
43 

76 
42 

86 
47 

67 
47 

80 

49 

88 
5  0 

74 
51 

78 
46 

80 

43 

83 
54 

48.8 

t  IP  A  WAN 

MAX 
MIN 

70 
30 

7  8 
36 

80 
38 

86 
41 

86 
44 

89 
45 

85 

46 

87 

43 

88 
43 

88 
44 

88 
54 

86 
58 

76 

43 

70 

51 

68 

44 

68 
35 

63 
39 

75 
42 

84 
39 

84 

74 

48 

73 
40 

81 
41 

79 
49 

77 
54 

76 

52 

77 
32 

65 
40 

73 
40 

80 
43 

78 
52 

43!5 

MIN 

59 
17 

6  5 
27 

70 

34 

73 

33 

72 

32 

7  5 
35 

72 

35 

73 
43 

74 

34 

75 
34 

75 
38 

71 
45 

69 
26 

59 
29 

57 
26 

55 

26 

60 

30 

62 
1  8 

70 

29 

67 

38 

61 

30 

63 
24 

66 
28 

t8 

29 

65 
36 

65 

28 

53 
35 

50 
30 

62 
29 

67 
31 

64 

" 

31.1 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MIN 

5  7 
10 

19 

60 

23 

66 
24 

67 

23 

6  8 
25 

70 

23 

32 

69 
23 

71 

23 

71 

26 

35 

28 

68 

20 

24 

68 
17 

25 

2  9 

60 

22 

32 

63 
36 

62 
20 

60 
20 

68 

21 

32 

29 

63 

32 

61 
27 

61 

30 

23 

73 

35 

25.4 

WALDEN 

MIN 

22 

24 

3  1 

32 

29 

70 

30 

68 

28 

69 

27 

71 

2  9 

72 
27 

73 
35 

74 

37 

60 
32 

58 

33 

59 
29 

54 
22 

48 
32 

53 
32 

69 
27 

68 

33 

54 
31 

48 

32 

60 

33 

65 
31 

60 

29 

63 
30 

55 

35 

50 

26 

52 
34 

62 
33 

65 

33 

30.3 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MIN 

25 

33 

76 
in 

77 
42 

83 
43 

8  0 
42 

83 
45 

80 

49 

64 
1.2 

86 

50 

87 
49 

as 

51 

79 
54 

76 
42 

78 

38 

74 

40 

75 
37 

74 

39 

84 

43 

80 

45 

75 

41 

71 
37 

60 
35 

80 

43 

81 

48 

78 

8  0 

75 

40 

69 
40 

73 
45 

79 
39 

74 

4  2 

7  7.9 
42.2 

WATERDALE 

MIN 

65 

25 

72 
35 

42 

72 
44 

73 
40 

41 

82 

42 

82 
44 

7  8 
46 

82 
43 

86 
41 

8  8 
40 

70 
37 

68 
39 

72 

32 

60 
31 

68 
36 

78 

34 

80 

35 

70 

41 

61 

42 

68 
41 

71 

39 

61 

45 

72 
43 

74 
46 

58 
4  2 

70 
40 

71 
37 

76 
35 

74 

41 

72.9 
39.3 

WESTCL IFFE 

MIN 

9 

22 

70 
28 

28 

73 
24 

7  4 

25 

75 
25 

73 
32 

75 
28 

78 
32 

75 
34 

77 

4  2 

63 
40 

63 
27 

66 

3  3 

59 
25 

70 
32 

63 

2  7 

75 

28 

66 

42 

58 
43 

61 
27 

69 
24 

70 

2  8 

70 
43 

69 
40 

68 

32 

59 
32 

70 
25 

60 
40 

66.3 
30.6 

WETMORE  2  S 

MIN 

63 
23 

66 
37 

73 
41 

76 

44 

79 
48 

78 

48 

82 
48 

75 
51 

83 

41 

83 

52 

86 
41 

84 
51 

76 
56 

71 
39 

76 

37 

69 

40 

77 
34 

74 

39 

79 

42 

76 
44 

71 
41 

69 
43 

75 
37 

80 

39 

73 
44 

76 

38 

76 

4  2 

60 
42 

73 
40 

73 
41 

70 
45 

42.1 

Ulr.r.iHc    7  Cu 
w 1 I  no  / 

MAX 
MIN 

67 

26 

72 

32 

76 

39 

83 
38 

83 

43 

e  6 
44 

86 
41 

81 
46 

8  9 
44 

91 
40 

92 
42 

93 
47 

86 
41 

77 
36 

85 
34 

74 

36 

76 
34 

6  9 
44 

80 

39 

77 
46 

69 
41 

66 

36 

71 

39 

79 

41 

71 

52 

74 
48 

67 

49 

66 

44 

71 
45 

75 
40 

75 

51 

77.6 
41.2 

WOLF  CREEK   PASS  1  E 

MAX 
MIN 

42 
10 

4  7 
21 

53 
27 

54 

30 

53 
28 

86 

30 

55 
31 

53 
33 

56 
30 

56 
30 

55 

32 

51 

40 

46 

26 

42 
25 

40 

24 

42 
21 

45 

20 

40 

2  2 

54 

27 

51 

34 

44 

26 

42 
17 

49 
24 

48 

32 

47 

33 

47 

29 

4  3 

29 

32 
19 

48 

25 

52 
26 

49 
28 

48.  1 
26.7 

MAX 
MIN 

73 

32 

79 
40 

83 
42 

91 

39 

88 

49 

83 

41 

92 
57 

76 
51 

94 

48 

97 
51 

96 

56 

96 

54 

89 

64 

86 
47 

86 

37 

80 
48 

78 
45 

66 

50 

80 

43 

81 

54 

81 

5  0 

67 
46 

74 
46 

7  8 
44 

71 

53 

74 
47 

73 
5  1 

70 
50 

71 
43 

82 
46 

81 

55 

81.2 
47.8 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

76 
84 

63 

29 

62 
4  3 

56 

3  2 

58 
29 

58 

33 

62 
3  1 

55 

3  6 

60 

27 

72 

36 

7  2 
36 

65 
47 

67 

35 

54 
4  1 

50 
31 

65 
34 

70 
39 

68 
45 

YUMA 

MAX 
MIN 

68 
34 

76 
39 

90 
44 

89 
46 

87 
46 

87 

49 

87 

42 

90 
50 

92 
48 

93 
53 

95 
50 

94 
54 

89 
55 

85 
52 

91 
42 

81 
46 

81 

42 

79 

56 

82 
44 

82 

55 

86 
4  4 

80 
51 

72 
41 

8  6 
47 

72 
52 

73 
47 

72 
48 

70 
48 

72 
46 

80 
46 

78 
49 

82.5 
47.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


uepxn 

in  aoii  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 
IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FORT  COLLI! 

IS 

3  Inches 

7 

00 

A.M. 

43 

49 

53 

56 

56 

54 

56 

57 

58 

61 

61 

62 

63 

62 

54 

56 

53 

55 

53 

58 

56 

52 

54 

57 

62 

59 

59 

52 

54 

61 

56 

56.1 

7 

00 

P.M. 

61 

62 

68 

63 

65 

68 

65 

69 

75 

71 

74 

74 

75 

65 

69 

59 

62 

68 

66 

60 

63 

67 

72 

66 

65 

57 

60 

61 

66 

58 

65.7 

6  Inches 

7 

00 

A.M. 

46 

51 

54 

56 

57 

56 

59 

58 

59 

62 

62 

64 

63 

65 

57 

59 

55 

57 

54 

59 

58 

54 

56 

59 

63 

60 

61 

54 

55 

63 

57 

58.0 

7 

00 

P.M. 

59 

61 

66 

62 

66 

67 

64 

67 

72 

70 

72 

73 

74 

67 

70 

60 

62 

69 

65 

60 

64 

66 

71 

66 

66 

59 

61 

64 

66 

59 

65.6 

12  Inches 

7 

00 

A.M. 

51 

54 

55 

58 

58 

59 

60 

59 

61 

64 

63 

65 

66 

67 

62 

63 

59 

59 

58 

61 

60 

58 

58 

61 

64 

62 

62 

57 

57 

58 

60 

59.7 

7 

00 

P.M. 

54 

56 

59 

58 

61 

64 

60 

62 

63 

65 

66 

68 

68 

66 

65 

62 

60 

63 

62 

60 

59 

62 

64 

64 

63 

60 

59 

63 

62 

62 

62.0 

24  Inches 

7 

00 

A.M. 

54 

53 

53 

53 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

60 

62 

62 

63 

62 

57 

60 

60 

59 

59 

60 

57 

58 

59 

60 

61 

60 

60 

58 

59 

59 

58.2 

7 

00 

P.M. 

53 

53 

53 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

60 

60 

61 

62 

62 

61 

61 

60 

59 

60 

59 

58 

58 

59 

61 

60 

60 

59 

58 

60 

60 

58.6 

36  Inches 

7 

00 

A.M. 

53 

53 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

58 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

59 

58 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

58 

56.4 

7 

00 

P.M. 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

55 

55 

55 

56 

57 

57 

58 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

56.6 

72  Inches 

7 

00 

A.M. 

47 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

49.9 

7 

00 

P.M. 

47 

48 

49 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

50 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

50.1 

6  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.     SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N .     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS 
WITH  WOOD  HOUSING. 

See  Reference  Note.  Following  Station  Index 


-  73  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
MAY  1962 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Total 
or 
|  Avg. 

ALAMOSA  WB  AP  (a) 

EVAP 

28 

27 

37 

.  27 

.35 

.32 

.42 

.  50 

.  49 

.  44 

.43 

.40 

.  43 

.  3 1 

.  35 

.  43 

.43 

.  26 

26 

43 

43 

10.5 

WIND 

36 

54 

,8 

57 

."4 

63 

66 

55 

76 

60 

87 

160 

1  711 

132 

155 

129 

139 

113 

79 

161 

161 

98 

93 

111 

159 

123 

1  16 

122 

82 

64 

6  7 

3100 

MAX 

68 

73 

72 

70 

74 

74 

74 

73 

75 

79 

72 

76 

68 

65 

68 

75 

67 

73 

76 

67 

66 

70 

70 

69 

67 

69 

67 

62 

68 

69 

66 

70. 

MIN 

32 

32 

42 

41 

39 

41 

40 

45 

37 

37 

43 

42 

39 

35 

32 

35 

34 

34 

37 

50 

37 

32 

35 

37 

39 

36 

42 

37 

37 

33 

45 

38 . ' 

ARBOLES  (b) 

EVAP 

26 

29 

21 

50 

.32 

.  20 

.  49 

.  27 

.25 

.  30 

.29 

.  30 

.  26 

.25 

.37 

.  15 

.  16 

.11 

.38 

29 

.  41 

.16 

35 

47 

27 

8.3: 

WIND 

52 

63 

46 

82 

'56 

76 

71 

55 

69 

63 

'68 

71 

46 

'81 

'59 

86 

* 

lb  3 

85 

68 

56 

53 

51 

78 

79 

49 

73 

58 

73 

60 

'75 

206 

MAX 

73 

78 

81 

72 

79 

84 

80 

81 

84 

81 

79 

71 

78 

73 

73 

67 

75 

79 

80 

79 

69 

79 

78 

79 

74 

76 

69 

69 

76 

80 

80 

76.. 

MIN 

34 

33 

41 

42 

42 

44 

43 

49 

41 

43 

46 

51 

41 

38 

37 

33 

34 

38 

45 

50 

44 

33 

41 

39 

41 

41 

46 

38 

39 

41 

47 

41  . 

BONNY  DAM  (c) 

EVAP 

.  46 

34 

.34 

.  43 

.  38 

1 40 

.44 

.  35 

.46 

.  47 

.  57 

.72 

.61 

.  47 

.  59 

.  54 

.  22 

.  35 

.  43 

.  62 

27 

32 

34 

28 

B12  3< 

WIND 

83 

106 

73 

64 

92 

*75 

136 

90 

111 

98 

68 

90 

268 

1  1  2 

185 

436 

196 

208 

100 

129 

239 

200 

145 

66 

151 

113 

106 

128 

114 

133 

75 

4191 

MAX 

65 

71 

76 

79 

80 

83 

80 

80 

82 

87 

87 

88 

79 

82 

72 

77 

62 

77 

73 

81 

74 

70 

69 

83 

80 

78 

77 

72 

75 

72 

82 

77.: 

MIN 

3  2 

36 

42 

46 

49 

51 

51 

52 

52 

54 

55 

52 

56 

47 

43 

38 

45 

49 

50 

55 

53 

49 

46 

48 

51 

53 

53 

53 

48 

49 

50 

48 .1: 

FORT  COLL INS   ( d ) 

EVAP 

35 

15 

12 

16 

17 

.  04 

.  13 

.  22 

.  20 

.  24 

.  19 

.27 

.24 

.07 

.25 

.  53 

.05 

.  17 

.  17 

.15 

.  14 

.  13 

1  2 

.  03 

.  12 

.  23 

.  1  iH 

17 

B  5.  , 

WIND 

MAX 

44 

65 

69 

63 

69 

72 

63 

68 

73 

69 

72 

75 

72 

69 

72 

60 

71 

65 

74 

70 

65 

64 

69 

74 

67 

64 

60 

70 

68 

73 

72 

68. ( 

MIN 

33 

51 

- 

55 

55 

56 

57 

56 

58 

59 

60 

59 

60 

61 

59 

58 

- 

57 

57 

60 

59 

56 

56 

58 

62 

59 

58 

55 

56 

58 

60 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

EVAP 

15 

38 

20 

.  36 

34 

.  45 

.  47 

.  27 

.  62 

.  50 

.  48 

.  69 

.  48 

.33 

.  52 

.  30 

.  22 

21 

52 

.63 

42 

.  18 

33 

60 

38 

11.51 

67 

69 

lin 

68 

8] 

68 

7£ 

89 

83 

110 

109 

164 

164 

108 

155 

112 

84 

71 

134 

149 

157 

57 

89 

154 

142 

81 

152 

63 

55 

60 

82 

3  1  l: 

MAX 

44 

79 

95 

84 

82 

85 

81 

82 

82 

81 

79 

76 

73 

72 

68 

66 

61 

81 

78 

80 

75 

76 

77 

76 

74 

7  5 

70 

71 

70 

79 

86 

76.1 

MIN 

1  | 

42 

46 

50 

50 

51 

49 

52 

52 

51 

54 

55 

42 

46 

41 

42 

45 

47 

44.: 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.17 

.25 

.02 

.26 

.12 

.25 

.16 

.13 

.08 

.13 

.14 

.21 

-  11 

WIND 

7  8 

7  5 

72 

104 

HI, 

100 

L03 

114 

114 

103 

131 

135 

220 

135 

123 

152 

123 

|  0  8 

44 

1481 

62 

62 

62 

52 

59 

66 

63 

66 

6  3 

54 

52 

6  5 

65 

MTM 
MIN 

60 

33 

36 

32 

35 

31 

31 

32 

38 

32 

36 

32 

40 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.  17 

.19 

.09 

.12 

.  19 

.21 

.21 

.13 

.14 

.24 

.22 

.14 

.14 

.03 

.07 

.11 

.15 

-  1 

WIND 

74 

76 

77 

90 

HI 

74 

73 

47 

146 

102 

114 

106 

144 

89 

60 

* 

152 

40 

35 

52 

77 

52 

53 

67 

42 

40 

17 

56 

34 

33 

210: 

JOHN  MARTIN  DAM  (b) 

.13 

.21 

.30 

.24 

.37 

.36 

.52 

.35 

.26 

.57 

.38 

.58 

.54 

.57 

.68 

.29 

.13 

.37 

.30 

.41 

.46 

.41 

.31 

.37 

.41 

.36 

.4.8 

.40 

.30 

.28 

.50 

I 

WIND 

84 

55 

32 

36 

64 

56 

1 1  5 

81 

69 

97 

74 

110 

184 

123 

218 

215 

96 

140 

59 

147 

1 0  5 

104 

40 

94 

65 

85 

MONTROSE  NO  1  (e) 

EVAP 

.17 

.18 

.21 

.29 

.26 

.25 

.37 

.31 

.39 

.33 

.43 

.52 

.32 

.30 

.28 

.17 

.11 

.14 

.37 

.34 

.44 

.13 

.21 

.29 

.32 

.24 

.11 

.06 

.13 

.18 

.25 

8.11. 

19 

22 

21 

31 

32 

38 

49 

47 

54 

53 

75 

103 

19 

132 

89 

49 

27 

35 

50 

69 

139 

28 

32 

75 

78 

32 

53 

33 

29 

24 

40 

157, 

PUEBLO  CITY  RES  (b) 

EVAP 

.09 

.20 

.  2  4 

.27 

.20 

.  29 

.29 

.  40 

.  27 

.45 

.39 

.44 

.  43 

.  46 

.  47 

.  48 

.  13 

.38 

.  33 

.  34 

45 

.  52 

35 

.  36 

.  36 

42 

39 

08 

10 

21 

10.2C 

60 

100 

60 

60 

70 

90 

711 

100 

80 

100 

80 

110 

1  50 

110 

140 

150 

120 

200 

110 

120 

ioo 

260 

120 

120 

70 

120 

loo 

100 

80 

130 

60 

MAX 

50 

71 

77 

80 

73 

81 

85 

80 

81 

82 

82 

88 

88 

83 

74 

79 

56 

75 

74 

85 

84 

70 

73 

77 

86 

80 

84 

- 

68 

76 

77 

77.3 

MIN 

34 

38 

40 

43 

48 

48 

46 

48 

50 

50 

48 

51 

50 

43 

44 

43 

41 

47 

43 

47 

48 

41 

41 

47 

49 

47 

54 

46 

45.4' 

SPRINGFIELD  7    WSW  (f) 

FVAP 

.22 

.34 

.32 

.44 

-  4  1 

.34 

.45 

.49 

.35 

.59 

.57 

.66 

.70 

.65 

.54 

.19 

.27 

.62 

.  43 

.56 

.60 

.  37 

.38 

.44 

.  SO 

.39 

.52 

.47 

.32 

.40 

.37 

WIND 

103 

95 

52 

75 

80 

92 

B6 

160 

79 

114 

88 

1 56 

245 

225 

208 

20,3 

1  2  5 

4198 

MAX 

72 

77 

81 

82 

82 

84 

85 

82 

86 

84 

88 

79 

8  1 

76 

77 

78 

70 

77 

82 

78 

7  5 

73 

79 

81 

80 

80 

78 

72 

78 

83 

73 

79.1 

MIN 

32 

40 

47 

41 

51 

49 

51 

51 

51 

52 

51 

54 

55 

48 

44 

54 

41 

47 

47 

55 

52 

41 

48 

48 

47 

5  2 

44 

49 

45 

48 

54 

48.6 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.21 

.19 

.16 

.25 

.20 

.22 

.22 

.20 

.28 

.24 

.25 

.19 

.20 

.19 

.20 

.09 

.10 

.16 

.  2  5 

.28 

.25 

.12 

.23 

.26 

.17 

.16 

.06 

.04 

.15 

.17 

.14 

5.83! 

WIND 

32 

10 

19 

28 

17 

10 

33 

25 

34 

40 

16 

23 

23 

24 

66 

19 

15 

17 

13 

40 

6  5 

33 

15 

28 

26 

18 

5 

12 

8 

34 

6 

7  54 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

WIND 

76 

59 

59 

38 

84 

53 

78 

70 

68 

71 

66 

100 

157 

100 

37 

111 

84 

98 

76 

99 

143 

112 

70 

70 

135 

135 

74 

56 

95 

89 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.06 

.33 

.31 

.30 

.39 

.25 

.25 

.28 

.45 

.41 

.46 

.35 

.39 

.28 

.46 

.04 

.28 

.39 

.  3  5 

.13 

.27 

.  23 

.  19 

.28 

.38 

.23 

.18 

.19 

.31 

.25 

.  19 

8.86 

WIND 

27 

39 

45 

58 

62 

56 

54 

27 

67 

47 

63 

69 

76 

52 

83 

32 

66 

83 

8  5 

25 

81 

93 

50 

25 

30 

44 

63 

75 

99 

36 

25 

1737 

MAX 

82 

68 

86 

82 

90 

90 

82 

84 

90 

90 

90 

91 

81, 

80 

84 

6  1 

78 

76 

82 

82 

77 

70 

84 

88 

82.1 

MIN 

26 

38 

44 

44 

46 

46 

44 

42 

50 

48 

42 

40 

4'. 

42 

40 

42 

38 

14 

44 

42 

48 

44 

44 

40 

42.6 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(d)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,    PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(e)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(f)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

9  h. 

Relah 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00A  MST 

11:00A  MST 

5:  OOP  MST 

1 100P  MST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66  -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

0 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

0 

66 

24 

21 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

4.6 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

12 

10.8 

tt35 

WSW 

14 

54 

23 

26 

47 

4 

5 

3 

0 

0 

0 

12 

5.0 

DENVER  WB  AIRPORT 

SSW 

21 

9.8 

38 

SW 

12 

62 

29 

29 

53 

8 

6 

2 

0 

0 

0 

16 

71 

6.1 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

20 

8.2 

46 

SW 

12 

42 

23 

18 

30 

8 

1 

1 

0 

0 

0 

10 

69 

6.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

WSW 

14 

11.5 

50 

SE 

17 

60 

25 

22 

41 

6 

1 

2 

0 

0 

0 

9 

80 

4.4 

tt  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MAY  1962 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

1M 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALAMOSA  WBAP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

COCHETOP  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

3.0 

DURANGO 

SNOWFALL 
S")  ON  GND 

0.5 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

3 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

T 

3.5 
1 

T 

1.5 

1.5 

T 

1.5 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

26 

24 

22 

21 

18 

16 

15 

12 

10 

9 

7 

6 

T 
T 

T 
1 

1 

T 

T 

2 

T 

T 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.7 

SUGAR  LOAF  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

2 

WAGON  WHEEL  GAP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2 

T 

3 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  75  - 


J 


MAY  1962 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

B 
| 

£ 

SPECIAL 

0101 

WASHINGTON 

40  09 

103  09 

4538 

c 

«Y     AN     FIELD  sT A 

AKRON   FAA  AIRPORT 

Oil* 

WASHINGTON 

H  1 1 

FEO  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA  MB  AIRPORT 

ALAMOSA 

9 

37  27 

105  52 

7536 

- ;  [ 

SP 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLENSPARK 

BOULDER 

40  12 

105  32 

8500 

5P 

5P 

H  LESTER  COATS 

AL  TEN8ERN 

GARF IELD 

39  30 

108  23 

5690 

5P 

SP 

OP.VILLE  C  ALTENBERN 

SAN  MIGUEL 

i 

107  55 

8701 

SP 

WEST  COLO  POWER  CO 

LINCOLN 

103  39 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

39  00 

105  53 

8932 

5P 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMH 

ARAPAHOE 

104 

CHEYENNE 

: 

39  51 

102  11 

4013 

JOSEPH  H  PFOST 

ARaoi.es 

0307 

ARCHULETA 

2 

37  01 

107  25 

6175 

5P 

5P 

it 

MRS  BETTY  M  SE I  BEL 

A ROTA  9  NNE 

0343 

C  H£  Y  E  N  N  E 

1 

38  59 

103  06 

4900 

CLARK  MR 1GHT 

ART  E  S 1  A  6  E 

0354 

W  E  GAOO 

ASPEN 

2 

39  11 

106  50 

7913 

6F 

:  H 

RICHARD  CAR-SKADEN 

AYER  RANCH 

Q  431 

EL  PASO 

39  01 

104  36 

7232 

8A 

RALPH    J  AYER 

39  24 

105  29 

7  7  3  3 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIC  SPRINGS  RANCH 

0  7  1. 

EL  PASO 

3B  52 

104  19 

6035 

ARTHUR  H  NUTT 

BLANC A 

0776 

5 

37  26 

105  31 

7749 

bp 

5P 

LINDEL  J  HUDSON 

08  ll 

EAGLE 

i 

39  53 

106  42 

6700 

4P 

4P 

AGENT  0*R  G  W  RT 

80NNY  DAM 

C J  H 

39  38 

102  11 

3647 

7A 

u  s  bur  reclamation 

BOULDER  2 

0643 

BOULDER 

40  01 

105  16 

5400 

c 

THOMAS  L    PL A  T  T 

BOULDER 

BOULDER 

4 

40  01 

105  17 

5335 

bf 

CITY  OF  BOULDER 

BRANDON 

K  IOWA 

8  A 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

0891 

LAS  ANIMAS 

37  01 

103  53 

6292 

SP 

SP 

CHARLES  5  MITCHELL 

BRECrENRlOGE 

SUMMIT 

2 

106  02 

9559 

5P 

MRS  ELVA  J  ENYEART 

BR  1 GGSDALE  2  NW 

j 

WELD 

00  39 

104  20 

tHh 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

8UENA  VISTA 

1071 

CHAFFEE 

38  51 

106  08 

tl 

LLOYD  R  SMEOHiN 

BURL INGTON 

1121 

KIT  CARSON 

3 

39  16 

102  16 

5P 

RALPH  C  &1NARD 

BURLINGTON  12  NNE 

.  1  26 

KIT  CARSON 

39  28 

102  09 

4230 

c 

SHIRLEY  M  JAMES 

BUTLER  RANCH 

L157 

PUEBLO 

38  02 

104  28 

MRS  WINIFRED  OPR 

BVERS 

1 1 79 

ARAPAHOE 

4 

39  43 

104  13 

5207 

6h 

6P 

HARRY    W  NEWTON 

37  03 

102  45 

4329 

6P 

JESS  L  PERKINS 

CANON  CITY 

1294 

FREMONT 

5P 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

:  )*4 

SAN  JUAN 

3 

37  40 

107  48 

8853 

5F 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROCK 

DOUGLAS 

4 

39  22 

104  52 

6205 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEDAREDGE 

DELTA 

2 

38  54 

107  56 

6175 

SP 

cp 

C  M 

PHILIP  R  AUST 

CENTER 

1*51 

SAGUACHE 

! 

37  45 

106  0  7 

7668 

BF 

8P 

WILLIAM  B  SUTLEY 

CHEESMAN 

r-  i  ■* 

JEFFERSON 

39  13 

105  17 

6875 

BOARD  OF  WATER  COMM 

C  HE  RAW 

OTERO 

] 

38  06 

103  30 

4072 

C 

SIMON  t)  SCHULT2 

CHERRY  CREEK  OAM 

1547 

ARAPAHOE 

* 

39  39 

10O  51 

5649 

4P 

C0RP5  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

CHEYENNE 

38  49 

102  21 

4250 

CARL  A  LOVELL 

157C 

ARCHULETA 

37  12 

107  18 

6550 

51 

MISS  MOLLY  J  RATHER 

C 1 M ARWQN  3  SE 

1609 

MONTROSE 

UP 

CARL  E  MC  MlLLEN 

CLIFF  LAKES 

166C 

r io  Blanco 

; 

39  SO 

107  33 

9250 

41 

s, 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLIMAX  2  NW 

EAGLE 

2 

39  23 

106  12 

1 1300 

OP 

4P 

c 

HIGH  ALT 1TUDE  08S 

1*93  FOEMONt 

1 

38  23 

105  47 

6525 

c 

R  L    BANT  A 

COCHETOPA  CREEK 

1711 

GUNN I  SON 

2 

38  26 

106  46 

8-100 

C  H 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN 

MESA 

2 

39  14 

107  58 

6137 

w 

5P 

TED  A  SMITH 

COLORADO  NAT  MON 

MESA 

2 

39  06 

5790 

5P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRINGS  W8  AP 

177a  el  paso 

1 

38  49 

104  42 

6173 

-i 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1792 

ROUTT 

2 

(.0  51 

106  58 

8699 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

; 

ll  i! 

108  34 

6177 

5P 
IIP 

SP 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

craic-2 

L9Z( 

MOFFAT 

40  31 

HP 

<: 

GLENN  F  JORDAN 

CRESTED  8UTTE 

GUNN I  SON 

; 

38  52 

106  68 

8855 

5P 

MRS   MARY   A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

197( 

TELLER 

38  52 

105  18 

8600 

c 

WILLIAM  W  SNARE 

204C 

HUERFANO 

37  40 

104  36 

5995 

ARCHER  8  CRISP 

CUMBRES 

37  01 

106  27 

10018 

s 

DEEP  TRAIL 

S3 

ARAPAHOE 

39  37 

104  03 

5183 

EVERITT  L  DAVIS 

OELHI 

2178 

L A 3  ANIMAS 

37  38 

104  01 

5090 

5P 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

OEL  NORTE 

2184 

RIO  GRANDE 

5 

37  40 

106  21 

7884 

CP 

DELTA  1  E 

», 

DELTA 

2 

38  45 

108  03 

5125 

6P 

6P 

W  0  PRESTON 

222( 

D£»V£B 

39  46 

104  53 

5292 

MID 

MIO 

C  HJ 

S  WEATHER  BUR  AU 

•DENVER  W6  CITY 

2229 

MIO 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DILLON 

2;ei 

; 

39  37 

106  04 

8790 

4P 

4P 

BOARO  OF  WATER  COMM 

DOHEPTY  RANCH 

2312 

LAS  ANIMAS 

37  23 

103  53 

5130 

5P 

MRS  M  A  CROWOER 

DOLORES 

2326 

MONTEZUMA 

: 

37  28 

108  30 

6940 

9t 

LLOYO  C  PTLE 

DuflANGO 

LA  PLATA 

2 

37  17 

107  53 

6550 

C  H 

MALCOLM  R  DAyTON 

EADS 

2446 

K  IOWA 

l 

38  29 

102  47 

4258 

WlLLARD  C  R0BER1S 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

245i 

EAGLE 

2 

39  39 

106  55 

Mil 

F£0  AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE  1  NNW 

Z494 

EL  PASO 

39  05 

104  34 

7250 

6A 

CARL    R  GUY 

EASTONVILLE  2  NNE 

2496 

El  paso 

39  05 

10*  33 

7270 

HUGH  T  KELLY 

EASTONVILLE    3  NW 

249T 

EL  PASO 

39  06 

104  36 

7000 

c 

RA  PH  H  EVANS 

EASTONVILLE   6  WSW 

2535 

EL  PASO 

1 0  A 

DARWIN  0  WOOLLEY 

ECKLEV 

YUMA 

■ 

40  07 

102  29 

3900 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

EOGEwATER 

25571 

JEFFERSON 

39  A5 

105  05 

5450 

5F 

5  P 

AMC  OF  DENVER 

Z59! 

ELBERT 

39  14 

104  35 

7025 

51 

FRANK    R  KELLY 

ELBERT  3  SE 

ELBERT 

39  12 

6750 

EARL  RAMEY 

ELBERT  4  SSW 

25  91 

ELBERT 

104  34 

7220 

ELBERT  6  SSE 

26  OC 

ELBERT 

39  OS 

104  32 

7210 

c 

LELAND  P  OLKJER 

ELBERT  5  SW 

2601  ELBERT 

3?  10 

104  36 

6925 

6P 

CHARLES  A  MEL BURN 

ELBERT  8  SW 

ELBERT 

3'/  07 

104  37 

7240 

C  M  COLE 

2624 

LA  PLATA 

2 

37  33 

107  48 

8398 

Elk  creek 

JEFFERSON 

39  29 

SAMUEL    J  HARGIS 

ESTES  PARK 

275S 

LARIMER 

40  23 

105  31 

7525 

u  s  bur  reclamat ion 

EVERGREEN 

2  .'  ) 

JEFFERSON 

39  38 

105  19 

7000 

3P 

3P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

EVERGPEEN  2  SW 

2795 

JEFFERSON 

105  21 

c 

RAY  S  FLEMING 

E VERSOLL  RANCH 

2803 

BACA 

1 

37  02 

102  05 

6P 

6P 

J  C  E VERSOLL 

FA  IRPLAY 

39  14 

106  00 

10000 

5f 

U  S  FORES!  SERVICE 

FLAGLER  2  NW 

KIT  CARSON 

; 

39  19 

103  05 

4975 

5P 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

1  -■  u  1, 

LOGAN 

40  40 

102  50 

4250 

JOHN  G  MORI  SON 

FORDER  8  S 

2997 

L INCOLN 

38  33 

103  41 

0739 

c 

MELVlN  B  SAVAGE 

FORT  COLL  INS 

)0i  7 

LARIMER 

40  35 

105  05 

5004 

FORT  LEWIS 

3016 

LA  PLATA 

2 

37  14 

5P 

5P 

SAN   JUAN   BASIN   E*    ST A 

FORT  LUPTON  1  N 

10  27 

HELD 

104  09 

488B 

5P 

it 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038 

40  15 

0321 

GT  WEST   SUGAR  CO 

3062 

EL  PASO 

38  41 

104  42 

ARTHUR  E  ORCUTT 

FOWLER 

OTERO 

1    38  08 

104  02 

4338 

US  SOIL  CON  SERVICE 

31 1; 

2 

39  57 

105  50 

8560 

RONALD  R  TUCKER 

FRU1TA  2  N 

3146 

MESA 

39  11 

108  44 

4518 

6F 

■  ' 

S  STEELE  BURG  1 N 

GARDNER 

3222 

HUERFANO 

37  46 

105  11 

6970 

6P 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY   I  SW 

3246 

MESA 

; 

108  59 

4562 

Y-' 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

3258 

LINCOLN 

39  17 

103  30 

5599 

6  p 

GEORGETOWN 

3261 

CLEAR  CREEK 

39  02 

5P 

PuBLI^SERVICE  CO 

GLENWOOD    SPRINGS    1  N 

3359 

GARF  IELD 

; 

107  20 

5823 

5  PI 

RADIO  STAT  ION  KGLN 

GORE  PASS  RANCH 

342  31  GRAND 

40  09 

106  28 

7602 

5P 

5P 

MRS   J  M  HOHNHOLZ 

GRANADA 

347 

PROWERS 

38  04 

102  19 

3464 

L 

CLYDE  6  KENNEDY 

GRAND  JUNCT ION  wS  AP 

3488 

MESA 

2  39  07 

4809 

MIC 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND  LAKE   1  WNW 

3«.96 

40  16 

105  50 

8576 

IP 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND   LAKE   6  SSW 

3501 

GRANO 

2  40  11 

105  52 

8283 

SP 

5  PC 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

GREAT  DIVIDE   12  SE 

3539 

MOFFAT 

2  oo  42 

107  39 

6912 

;: 

c 

FRANK    A  80CHMANN 

great  sand  dunes  nm 

3541 

ALAMOSA 

3 

37  43 

105  32 

8120 

5P 

3546 

WELO 

«  40  26 

104  41 

4608 

8A 

8. 

c 

GT  WEST   SUGAR  CO 

GREENLAND  8  SE 

3579 

EL  PASO 

4  39  08 

c 

FRANK    A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

3584 

DOUGLAS 

104  04 

6725 

c 

KELSE  Y  POTTENGER  JR 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

(59; 

SUMMIT 

39  53 

106  20 

7740 

4P 

Of 

u  s  bur  reclamat ion 

GREYSTONE 

MOFFAT 

| 

40  37 

108  40 

5P 

51 

MRS   ANN  M  OUCEY 

GROvER  10  W 

WELD 

40  S2 

104  25 

5076 

6f> 

6P 

guffet  io  se 

FREMONT 

38  41 

105  23 

8200 

mrs  Clara  g  nash 

GUNNISON 

366, 

GUNNISON 

38  32 

106  56 

5F 

5F 

t 

CITY  OF  GUNNISON 

3738 

MOFFAT 

40  22 

107  37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JOR0AN 

MAR  L 

3811 

39  02 

105  48 

8866 

C  H 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

HA SWELL 

3828 

KlOwA 

38  27 

103  10 

4535 

ARTHUR  F  BAILOR 

HAWTHORNE 

385C 

BOULDER 

39  56 

105  17 

5923 

MRS  LAuRA  E  CHESEBRO 

MAY DEN 

3867 

ROUTT 

^0  30 

107  15 

6337 

6P 

6P 

A   RAY  GOREE 

HERMIT  T  ESE 

3951 

MINERAL 

37  46 

107  08 

9001 

MRS  MABEL  WRIGHT 

HOEHNE 

4047 

LAS  AN  1  MAS 

37  17 

c 

EUGENE   S  PHILP0TT 

HOLLY 

4076 

PROWERS 

38  03 

102  07 

3393 

W  R  DAVIS 

HOL  YOKE 

0 

PH ILL  IPS 

40  35 

102  IB 

6P 

F    ti  FLANAGAN 

HOT   SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

GRAND 

40  03 

106  09 

7800 

c 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

41 5f 

MORGAN 

-.995 

c 

MRS  BERTHA  w  METER 

HUGO 

4  i  i 

■9  08 

103  28 

5034 

BARBARA   L   MATT  I X 

IDAHO  SPRINGS 

42  Ji 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  33 

7569 

5F 

5F 

U  S  FOREST  SERVICE 

IGNACIO  1  N 

42*3 

102  17 

3961 

6F 

THEODORE    W  CLARK 

425C 

37  08 

107  38 

6420 

5t 

5F 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

427C 

39  05 

106  37 

i  0  5  5  0 

JOES 

43B( 

39  39 

1  02  o  i 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MARTIN  DAM 

438 

BENT 

38  05 

102  57 

3814 

4f 

- 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  £ 

639 

CLEAR  CREEK 

39  46 

105  51 

10324 

5f 

'■i 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

0  4  1 

SEDGWICK 

41  00 

102  15 

3469 

SP 

'MUNICIPAL  PwR  PLANT 

KARVAL 

LINCOLN 

38  40 

103  32 

5130 

11 

EmanuEl  s  inness 

STATION 


KASSLER 
KAUFFMAN  4  S 
KIM  15  NNE 
KlOwA  1  W 
KIOWA  5  SE 
KiOWA  4  SW 
IOWA  5  SSE 


;it 


SSE 


LAKE  CITY 
LAKE  I 
LAKE  I 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 

LEADVILLE 

LEADVILLE    10  WNW 

LEROY  7  WSW 

LIME  3  SE 

L  I  MON  10  SSW 

LI  MON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 
LONGMONT    6  NW 
LONGS  PEAK 

los  pinos  pass  1  se 

MANASSA 
MANCOS 

MANITOU  SPRINGS 
MARV  |NE 

MAY8ELL 
MEEKER 

MESA   VERDE    NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSE    NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
M0RP1SON  1  SW 
|  MUL,E   SHOE  LODGE    1  SSE 

NEW  RAY^ER 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 
!  NORWOOD 
NUNN 
ORDWAY 
OTIS   11  NE 


PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAOLl 

PAONIA 


PARKER  9  I 
PAR  SHALL 

PENROSE  3 


PLEASANT  VIEW  2  W 
PUESLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 


RABBIT  EARS  PASS  6  WSI 
RANGCLY 

RED  FEATHER  LAKES  6  SI 
RICO 

RIFLE   2  ENE 

R 10  GRANDE  RESERVOIR 
RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
PTE 


SANTA  MAR  I  A  RESERVOIR 

SAPINERO  8  E 
SAPGENTS 
SEDALIA  (.  SSE 
SEDGWICK   5  S 
SE  I  BERT 
SHAW  6  SSE 
SHOSHONE 
SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUI 
SlLVERTON 

SIMLA 

spiceo 

SPRINGFIELD 
SPRlNGF IELD  7  WSW 
SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERL ING 
STON I NGTON 
STRAITON  3  NE 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 


ACONY  7  SE 
AY  LOR  PARK 
ELLURIOE 
ERCIO  4  NW 
R1NIDA0 

R  IN  I  DAD  FAA  AIRPORT 
?OUT  LAKE 
ROY  1  SE 

WIN  LAKES  RESERVOIR 
WO  SUTTES  1  NW 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALOEN 

WALSENBURG  POwER  PLANT 

WATEROALE 

WESTCL I FFE 

WET MORE  2  S 

WHITE  ROCK 

WIGGINS  7  SW 

WILCOX  RANCH 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 


NEW  STATIONS 
LITTLE  DOLORES  2 
GRAND  JUNCTION  2  WSW 
ELBERT 

WLLOW  JACKET  1  NW 


|      1  ARKANSAS,      2  COLORADO,      3  KANSAS,     4  PLATTE.     5  RIO  GRANDE. 


INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

PRECIP 

$ 

SPECIAL 

JEFFERSON 

4 

105  06 

5495 

ss 

ss 

DENVER  WATER  COM 

OO  50 

103  56 

5250 

MISS  THYRA  M  NELSON 

4538 

37  27 

103  19 

5240 

ROBERT  L  PLATT 

US  SOI L  CON  SERv I CE 

CLARENCE  WHEELER 

MERLE  E  HENRY 

E  M  LAWRENCE 

CHE  YENNE 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

L 1 NCOLN 

JAMES  R  P1CKENPAUGH 

FED  AVIATION  AGENCY 

HINSDALE 

MRS  EMMA   L  L1SKA 

4742 

PARK 

38  55 

105  29 

8500 

5P 

8A 

CHARLES  J  DAVIS 

4750 

38  09 

105  01 

10265 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

PROWERS 

CHAS  E  MC  PmERSON  JR  1 

103  13 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

(  n 

GILBERT  LINDSTROM 

PUEBLO 

S  G  PETERSON 

LINCOLN 

MRS  OOROTMY  A  BELL 

5  of 

RIO  BLANCO 

2 

40  00 

108  12 

61 '.8 

6F 

6P 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 

5116 

BOULDER 

4 

40  10 

4950 

0A 

8A 

GT  WEST   SUGAR  CO 

5121 

BOUL  DER 

40  15 

: 

JOHN  L  NELSON 

5141 

LAP  1 MER 

i 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGUACHE 

2 

U    S  WEATHER  BUREAU 

h  ! 

MANASSA  HIGH  SCHOOL 

MONTEZUMA 

fiDGAR  A  NOLAND 

: 

rio  Blanco 

2 

40  00 

GUY  M  STEALEY 

MOFFAT 

2 

40  31 

JOHN  P  WlESE 

548* 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107  54 

6202 

s; 

SS 

C  H 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

5  5  31 

MONTEZUMA 

; 

37  12 

108  29 

7070 

5P 

5P 

C 

PARK  SUPERINTENDENT 

38  30 

RIO  GRANDE 

! 

37  35 

5P 

5P 

5P 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MONTROSE 

2 

36  29 

5P 

COLO   WATER   CON  BOARD 

MONTROSE 

2 

36  29 

UNCOMPAHGRE    V  W  U  A 

1 

39  05 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

JEFFER  SON 

C 

RAYMOND  P  BUCKLES 

HUERFANO 

37  35 

c 

JOHN  A  ZEM&ER 

WELD 

40  36 

c 

RACHEL  E  BARKER 

5971 

DOLORES 

; 

37  49 

109  01 

6693 

5P 

MRS   1    F  SHUTT 

37  13 

105  03 

8  800 

; 

38  08 

40  42 

c 

CROWLE  Y 

: 

38  13 

4300 

TWIN  LAKES  R  *  C  CO 

6192 

WASH  1 NGTON 

3.  40  16 

102  51 

426  3 

E  E   L  1 NDGREN 

2 

38  01 

5P 

C  H 

FRANCIS  J.  COUGHLIN 

ARCHULE  t  A 

2 

37  16 

107  01 

7238 

GLEN  0  EDMONDS 

2 

39  06 

5P 

5P, 

DONALD  R  PATTON 

6271 

HI NSDALE 

^  37  30 

107  10 

SP 

5P' 

JOHN  W  TAYLOR 

6299 

PHILLIPS 

3 

40  37 

102  28 

3898 

LEE  W  SCHNIEDER 

6306 

2 

38  52 

107  35 

5685 

5P 

5P 

TED  S  CRAwFORO 

MONTROSE 

2 

38  22 

7P 

7P 

CHALMEP  M  GARbER 

39  31 

5P 

5P 

C  H 

LOUIS  0  RuGGLES 

; 

39  55 

FREMONT 

38  27 

BEAvER  PARK  CO 

651! 

GUNN I  SON 

3 

38  36 

6( 

ROBERT  A  RAY 

6624 

SAN  MIGUEL 

2 

38  02 

MRS  MARY   F    MC  CLUER 

5,  37  21 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

6591 

MONTEZUMA 

2 

37  35 

c 

DON  W  CLEVER 

674C 

PUEBLO 

38  17 

104  31 

4639 

MID  MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO 

: 

)8  17 

104  39 

4687 

7A 

COL  WTR  CONT  BOARD 

676! 

PUEBLO 

38  16 

MRS  OPAL  J  WATERS 

6791 

ROUTT 

; 

40  14 

RALPH  0  WINTER 

6811 

ROUTT 

2 

40  22 

s 

683i 

ft  l.j    bl  >'N'  n 

3 

40  05 

SP 

5P 

TOWN  OF  RAN&ELY 

5P  5P 

70T 

DOLORES 

3 

37  41 

6P  6P 

Charles  m  engel 

7031 

GARF  IELD 

2 

39  33 

SP 

5P 

c 

MRS   L   M  THOMPSON 

705C 

HINSDALE 

37  43 

I 

ROLL  1 N  LUNTEY 

CONEJOS 

! 

37  05 

106  16 

8562 

U  S  FOREST  SERVICE 

7167  OTERO 

38  02 

103  42 

4178 

5P 

5P 

7287 

EL  PASO 

38  S2 

6P  MiC 

EL  PASO 

38  51 

COLO  SPGS  WlR  WORKS 

'3  IS 

PUEBLO 

37  55 

5P  SP 

7331 

SAGUACHE 

38  05 

C  M 

CL  ARENCE  R    ICKE  s 

7370  CHAFFEE 

38  32 

SP 

5P 

COST ILLA 

! 

37  12 

c 

MRS  NEA  G  GALLEGOS 

7050  MINERAL 

! 

37  49 

WINDSOR  KUCHLER 

745' 

38  29 

107  11 

7720 

5P 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 

7460  SAGUACHE 

38  24 

106  26 

8465 

6P 

BERNARD  IRBY 

7510  DOUGLAS 

39  23 

104  58 

6175 

■'  5  i 

SEDGWICK 

5P 

SP 

KIT  CARSON 

39  18 

c 

7567  LINCOLN 

39  27 

c 

CmaRLE  S  E  SCHOONOVER 

,  761i 

GARFIELD 

39  34 

6P 

public  service  co 

BOULDER 

4  40  02 

i  7650  CONEJOS 

5  37  23 

SAN  JUAN 

37  48 

SP 

ROBERT  K  WYMAN 

ELBERT 

39  09 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

4  40  27 

106  2  8 

8379 

SP 

MRS  M  A  MC  NAMARA 

786, 

BACA 

37  24 

102  36 

4395 

HERBERT    0  MANN 

BACA 

37  23 

5F 

5P 

5P 

7867  BACA 

37  17 

5P  5P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

7936  ROUTT 

SS 

7950  LOGAN 

4  40  37 

•A 

GT  WEST    SUGAR  CO 

7993 

BACA 

37  17 

SP 

MRS  ARMILDA  SURHENN 

KIT  CARSON 

39  20 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

8064.  LAKE 

39  15 

6P  bf 

'  809* 

RIO  GRANDE 

37  26 

U  S  WEATHER  BUREAU 

,  315' 

LA  PLATA 

3  7  31 

107  47 

7  300 

3P 

1  VAN  A  AMBROSIER 

815" 

PUEBLO 

38  25 

104  07 

5000 

5P 

SP 

JOHN  M  WATSON 

818* 

GUNNISON 

38  49 

5F 

5P 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

1  820' 

SAN  MIGUEL 

37  57 

6P  6F 

C 

HARRY  0  WRIGHT 

1  822 

LAS  ANIMAS 

37  05 

c 

JUAN  1 T A  G  TORRES 

8425 

LAS  ANIMAS 

l!  37  10 

5P  5P 

CITY  OF  TRINIDAD 

ao  i 

LAS  ANIMAS 

37  15 

Ml  0  MIC 

FEO  AVIATION  AGENCY 

845' 

SAN  MIGUEL 

2  37  50 

S  WEST  COLO  POWER  CO 

B46 

LAS  ANIMAS 

37  08 

CECIL  SHANNON 

850 

LAKE 

39  05 

7/ 

TWIN  LAKE  R  ♦  C  CO 

851 

BACA 

37  34 

102  24 

0075 

6P  6F 

LINCOLN  R  NUTT 

85  t. 

MONTROSE 

38  22 

108  44 

5015 

5Pl  5F 

UNION  CARBIDE  CORP 

858 

LA  PLATA 

37  22 

U  S  BUR  RECLAMATION 

672, 

KIT  CARSON 

39  18 

102  44 

7i 

874 

MINERAL 

37  48 

106  SO 

8500 

7* 

GEORGE  A  wINTZ 

875( 

JACK  SON 

40  44 

106  16 

bt- 

5P 

D  M  DONOHOE 

878 

HUERFANO 

37  37 

104  43 

6221 

if 

if 

WALSENBURG  UTILITIES 

863 

LARIMER 

40  25 

105  12 

5200 

if 

51 

P  H  BOOTHPOYD 

893 

CUSTER 

38  06 

105  29 

■>>- 

M  0  RANK  IN 

898* 

CUSTER 

38  13 

6575 

it 

5P 

MRS  NE T T IE   R  BREECE 

899 

PUEBLO 

37  52 

104  07 

4725 

c 

WILLIAM  f  KREIDER 

902 

WELD 

40  09 

it 

W 

Sf 

EDWARD  H  EPPLE 

9  >4 

DELTA 

38  55 

L  07    3  1 

5960 

c 

RALPH  M.  CL  1  NE 

914" 

WELO 

40  29 

%t 

&T  WE  SI    SUGAR  CO 

91  7 

GRAND 

39  54 

105  46 

9058 

Bt 

H  L  MC  PETERS 

918 

MINERAL 

37  29 

106  47 

106  02 

bf 

Bt 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

918 

MINERAL 

37  29 

106  52 

9425 

Bf 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

921 

TELLER 

39  06 

I  )5  0  5 

7  f60 

E 

U  S  FOREST  SERVICE 

924 

YUMA 

102  13 

3  b  '  b 

5F 

it 

HARLAN   A    Z ION 

926 

ROUTT 

40  09 

106  54 

SF 

CHARLES  R  SIMON 

92  9 

YUMA 

40  07 

102  44 

4120 

of 

4f 

YUMA  POL  ICE  DEPT 

504 

MESA 

2 

38  59 

108  53 

64  50 

CLOSED  12/31/61 

34  8  = 

MESA 

2 

39  04 

108  35 

4620 

5  f 

5P 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

259 

ELBERT 

39  13 

104  33 

6785 

5P 

HANS  LARSEN 

9  27. 

1  MON  7  a  "MA 

3 

37  35 

10*  44 

6856 

JF 

V 

CHARLES  0.  WOOD 
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REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1962 

Idditional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Jox  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

•"igures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
)elayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Jonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
parried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
ithis  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
novement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Iidormals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
jSamples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
.["Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later     in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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Temperature 

Precipitation 

Station 

o  £ 

o  1 

?  3 

<  £ 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

o 
° 

* 

® 

0 

Degree  Days 

No.  of  Days 

■5 

a 

o 

£ 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

o 

a 

Total 

Max.  Depth 

| 

6 
° 

o 
0 

Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  • 

5  t 

o  * 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 

BUENA  VISTA 

74.9 

39.5 

57.2 

- 

1.7 

84 

27+ 

32 

1 

2  2  7 

0 

0 

1 

0 

.25 

- 

.31 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANON  CITY 

81.9 

53.6 

67.8 

- 

2.3 

95 

2  8 

44 

9 

37 

5 

0 

0 

0 

.37 

- 

.75 

.20 

21 

.0 

o 

2 

0 

0 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

76.3 

49.4 

62.9 

- 

1.3 

92 

28 

39 

9 

96 

1 

0 

0 

0 

3.36 

1.77 

1.19 

29 

.0 

0 

7 

2 

1 

OELH  1 

84.9 

50.6 

67.8 

98 

28 

44 

9 

39 

1  1 

0 

0 

0 

.  79 

.27 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

EADS 

82.4 

54.1 

68.3 

93 

16 

45 

10+ 

39 

7 

0 

0 

0 

4.50 

2.58 

2.40 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

EVERSOLL  RANCH 

86.5 

58.0 

72.3 

98 

23 

49 

26+ 

21 

1  5 

0 

0 

0 

7.66 

4.92 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

FORDER  8  S 

83.5 

50.7 

67.1 

a  6 

28 

42 

12 

44 

8 

0 

0 

1.84 

.78 

30 

•  0 

0 

3 

2 

0 

HOLLY 

84.8 

55.1 

70.0 

97 

29 

45 

5+ 

40 

1  0 

0 

0 

0 

2.14 

.53 

1 

.0 

0 

7 

1 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

86.2 

56.3 

71.3 

Q7 

29+ 

49 

0+ 

18 

L2 

0 

0 

0 

2.74 

.66 

8 

.0 

0 

7 

1 

0 

K  |  T  CARSON 

8  2.4M 

53. 5M 

68. OM 

95 

23 

42 

12 

46 

0 

0 

0 

2.48 

.0 

0 

0 

LA  JUNTA   FAA  AP 

85.7 

56.6 

71.2 

98 

28 

51 

11  + 

23 

14 

0 

n 

0 

467 

.27 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAMAR 

85.3 

57.1 

71.2 

- 

2.3 

98 

28 

48 

3 

32 

]  b 

0 

0 

0 

1.97 

- 

.10 

.67 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

LAS  ANIMAS 

86.5 

55.0 

70.8 

- 

3.8 

100 

28 

48 

16  + 

16 

1  6 

0 

0 

0 

1  •  56 

.11 

.27 

18 

.0 

0 

8 

0 

0 

LEADV 1 LLE 

64.6 

34.6 

49.6 

- 

1.8 

74 

29 

26 

17+ 

457 

0 

0 

1  ! 

0 

.26 

- 

.87 

.13 

30 

1 

0 

0 

LIMON   10  SSW 

79.5 

49.5 

64.5 

- 

1.2 

96 

28 

39 

9 

70 

1 

0 

0 

0 

2.48 

.69 

.57 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

LIMON 

78.4 

50.1 

64.3 

95 

28 

36 

9 

79 

2 

0 

0 

0 

2.51 

.84 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

MONUMENT   2  WSW 

73.4 

28 

33 

9  + 

0 

0 

0 

0 

2.21 

.56 

.60 

8 

.0 

0 

j 

1 

o 

NORTH  LAKE 

69.1 

36.8 

53.0 

78 

28  + 

29 

3 

351 

0 

0 

4 

0 

1.03 

- 

.35 

.23 

1 

0 

5 

0 

0 

PUEBLO  WB  AP  //R 

84.5 

5  3.3 

68.9 

2.2 

9  7 

28 

44 

9 

28 

10 

0 

0 

0 

.78 

- 

.44 

•  35 

30 

•  0 

0 

3 

o 

o 

ROCKY  FORD  2  ESE 

86.7 

52.4 

69.6 

- 

2.3 

99 

28 

43 

16 

13 

13 

0 

0 

0 

1.17 

- 

.09 

.90 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

RUSH  2  NNE 

78.4 

9  1 

28 

39 

9 

95 

1 

0 

0 

0 

2.05 

.35 

.81 

29 

.0 

0 

5 

2 

RUXTON  PARK 

63.7 

36.1 

49.9 

77 

28 

28 

17+ 

445 

0 

0 

8 

0 

2.34 

.78 

3 

.0 

0 

8 

1 

0 

RYE 

77.0 

45.2 

61.1 

89 

26 

34 

3 

131 

0 

0 

0 

0 

.92 

.30 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAL  1  DA 

78.4 

40.8 

59.6 

86 

28 

35 

16+ 

159 

0 

0 

0 

0 

.49 

.28 

.27 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

52.3 

67.2 

93 

20 

46 

1 7+ 

37 

3 

0 

0 

0 

2.51 

1.01 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

SPRINGFIELD  8  S 

82.  6M 

51. 6M 

67. 1M 

94 

21 

37 

5 

46 

0 

0 

0 

3.64 

.98 

1 

.0 

0 

7 

3 

0 

curie     l  f\  A  C  DP<PD\/rtlD 

61.6 

30.2 

45.9 

70 

27+ 

22 

17 

565 

0 

0 

23 

0 

•  06 

.03 

17 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TACONY  7  SE 

85.0 

51.0 

68.0 

97 

28+ 

41 

9 

23 

10 

0 

0 

0 

2.44 

1.35 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

TRINIDAD 

79.8 

50.8 

65.3 

90 

28 

39 

4 

61 

1 

0 

0 

0 

1.50 

.42 

9 

.0 

0 

7 

0 

0 

TRINIDAD  FAA  AP 

81.4 

51.3 

66.4 

94 

28 

40 

3 

59 

4 

0 

0 

0 

.81 

.30 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

83.6 

55.1 

69.4 

98 

21 

46 

2 

32 

9 

0 

0 

0 

4.20 

2.25 

1.80 

26 

•  0 

0 

5 

3 

1 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

82.0 

47.6 

64.8 

93 

28 

37 

3 

67 

5 

0 

0 

0 

.57 

.19 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

WESTCL IFFE 

76.3 

35.9 

56.1 

86 

28 

28 

16+ 

260 

0 

0 

9 

0 

.41 

.12 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

WETMORE  2  S 

80  .6M 

46.6M 

63. 6M 

99 

28 

38 

3 

91 

5 

0 

0 

0 

.53 

.14 

12+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

64.2 

- 

1.9 

1  .86 

.37 

.0 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 

ALTENBERN 

83.4 

41.6 

62.5 

93 

27+ 

30 

9 

106 

9 

0 

2 

0 

.49 

.49 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

ARBOLES 

83.1 

42.8 

63.0 

92 

25 

35 

3+ 

103 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASPEN 

73.2 

37.7 

55.5 

82 

26+ 

28 

17+ 

282 

0 

0 

6 

0 

.33 

.15 

16 

T 

0 

1 

0 

0 

BOND 

78.7 

39.0 

58.9 

89 

29+ 

32 

18+ 

180 

0 

0 

4 

0 

1.07 

.57 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

CEDAREDGE 

81.  1 

47.6 

64.4 

- 

1.1 

90 

25+ 

36 

17 

83 

2 

0 

0 

0 

.58 

- 

.16 

.58 

30 

•  0 

0 

1 

1 

0 

CHIMNEY  ROCK 

83.0 

35.6 

59.3 

90 

21 

26 

2 

165 

1 

0 

1 1 

0 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

CIMARRON  3  SE 

91.3 

42.8 

67.1 

96 

16 

38 

11  + 

6 

23 

0 

0 

0 

.50 

.50 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

CLIMAX  2  NW 

56.0 

32.6 

44.3 

65 

29+ 

22 

17 

615 

0 

0 

14 

0 

.53 

.35 

25 

.9 

16 

1 

2 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

75.7 

33.0 

54.4 

84 

30+ 

23 

8 

313 

0 

0 

14 

0 

.05 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLLBRAN 

8  2.9M 

46. 8M 

64. 9M 

1.7 

93 

26+ 

36 

17 

80 

5 

0 

0 

0 

1.05 

.31 

.65 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

COLORADO  NM 

87.5 

57.5 

72.5 

98 

27+ 

42 

9+ 

18 

13 

0 

0 

0 

.45 

.43 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORTEZ 

82.9 

46.1 

64.5 

- 

0.2 

92 

26+ 

34 

8 

78 

8 

0 

0 

0 

.14 

- 

.40 

.06 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRA  1  G 

77.1 

44.3 

60.7 

88 

26 

30 

16 

148 

0 

0 

1 

0 

.33 

.16 

30 

1 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

69.4 

33.7 

51.6 

- 

0.7 

78 

28+ 

27 

17  + 

396 

0 

0 

1  3 

0 

.31 

- 

1.12 

.21 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DELTA   1  E 

87.0 

48.5 

67.8 

- 

1.0 

97 

26+ 

39 

17 

32 

1  4 

0 

0 

0 

.31 

- 

.21 

.30 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DILLON 

70.8 

34.0 

52.4 

2.7 

80 

28+ 

26 

9 

371 

0 

0 

12 

0 

.63 

- 

.57 

.31 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

DURANGO 

81.7 

40.0 

60.9 

0.3 

91 

22 

32 

9+ 

134 

3 

0 

2 

0 

.54 

- 

.31 

.44 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

EAGLE  FAA  AP 

78.7 

37.4 

58.1 

88 

27 

29 

1  7+ 

208 

0 

0 

6 

0 

.35 

.17 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  LEWIS 

75.7 

41.8 

58.8 

1.6 

84 

25+ 

29 

8 

190 

0 

0 

2 

0 

•  62 

- 

•  28 

.30 

29 

T 

0 

2 

0 

0 

FRASER 

67.8 

28.5 

48.2 

- 

1.5 

77 

28 

22 

17 

500 

0 

0 

26 

0 

1.20 

- 

•  21 

.38 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

FRUITA  2  N 

87.0 

51.0 

69.0 

- 

0.4 

97 

27+ 

37 

17 

28 

14 

0 

0 

0 

.40 

- 

.04 

.21 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

88.5 

53.2 

70.9 

98 

25 

42 

17 

13 

15 

0 

0 

0 

.66 

.63 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

82.4 

44.5 

63.5 

- 

0.8 

92 

27 

36 

Q 

86 

5 

0 

0 

0 

.79 

- 

.40 

.29 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

GORE   PASS  RANCH 

71.0M 

34. 5M 

52. 8M 

80 

26 

26 

9 

361 

0 

0 

9 

0 

.95 

.54 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  / /R 

86.0 

56.6 

71.3 

0.0 

98 

2  7+ 

45 

17 

18 

13 

0 

0 

0 

.30 

- 

.12 

.20 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAND  JUNCT ION  2  WSW 

88.0 

56.3 

72.2 

100 

27 

45 

16+ 

12 

15 

0 

0 

0 

.28 

.23 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

67.9 

30.0 

49.0 

78 

30+ 

22 

8 

475 

0 

0 

22 

0 

2«26 

.85 

7 

•  0 

0 

7 

1 

0 

GRAND  LAKE   6  SSW 

66.1 

36.0 

51.1 

76 

27 

29 

9 

415 

0 

0 

8 

0 

1.69 

.49 

8 

T 

0 

6 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

74.2 

37.5 

55.9 

84 

27+ 

27 

9 

270 

0 

0 

5 

0 

.96 

.71 

e 

.0 

0 

: 

1 

0 

GUNN  1  SON 

74.9 

33.4 

54.2 

- 

2.4 

83 

27 

26 

8 

316 

0 

0 

18 

0 

.38 

- 

.40 

.17 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAYDEN 

77.1 

41.0 

59. 1 

89 

27 

32 

16+ 

181 

0 

0 

2 

0 

.63 

- 

.58 

.35 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

71.2 

36.3 

53.8 

82 

28 

27 

17 

329 

0 

0 

5 

0 

1.6« 

.41 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

IGNACIO   1  N 

83.0 

40.3 

61.7 

- 

0.1 

91 

23 

32 

<5 

121 

1 

0 

1 

0 

.07 

- 

.65 

.06 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  CITY 

72.3 

36.2 

54.3 

83 

25 

22 

8 

314 

0 

0 

]  0 

0 

.60 

.60 

29 

.0 

0 

1 

1 

0 

LITTLE  HILLS 

79. 6M 

38. 6M 

59. 1M 

90 

28+ 

26 

5 

192 

4 

0 

0 

.46 

.25 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARV 1 NE 

74,0 

37,0 

55.5 

88 

27 

27 

9 

279 

0 

0 

S 

0 

.95 

.87 

30 

2.2 

0 

1 

0 

MAYBELL 

80.4 

40.2 

60.3 

91 

28+ 

30 

16+ 

156 

4 

0 

4 

0 

.56 

.42 

30 

•  0 

0 

0 

0 

MEEKER 

78.8 

41.8 

60.3 

90 

27+ 

31 

9 

155 

2 

c 

2 

0 

.75 

.33 

30 

.0 

0 

0 

0 

MESA  VERDE  NP 

81.6 

51.1 

66.4 

1.0 

90 

26+ 

41 

18+ 

<> 

c 

0 

0 

.16 

- 

30 

0 

q 

MONTROSE  NO  2 

81.6 

49.2 

65.4 

1.9 

91 

27+ 

37 

8 

69 

' 

0 

0 

0 

.10 

- 

.39 

.10 

30 

.0 

0 

0 

0 

NORTHDALE 

81.2 

40.0 

60.6 

0.1 

91 

25 

32 

15+ 

154 

3 

0 

3 

0 

.18 

- 

.40 

.18 

30 

.0 

0 

0 

0 

NORWOOD 

78.8 

43.0 

60.9 

89 

20 

28 

8 

137 

13 

0 

1 

0 

.54 

- 

•  30 

.30 

29 

.0 

0 

0 

0 

OURAY 

72.7 

44.7 

58.7 

82 

22 

34 

8 

181 

0 

0 

0 

0 

.40 

.16 

30 

.0 

0 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

7  9.  5M 

36. 2M 

57. 9M 

85 

23  + 

28 

9 

177 

0 

0 

0 

.04 

.02 

29+ 

•  0 

0 

0 

0 

PALISADE   1  S 

86.8 

57.1 

72.0 

98 

27 

46 

16 

13 

1  i 

0 

0 

0 

.40 

- 

•  11 

.33 

30 

.0 

o 

0 

0 

PAON  IA 

83.1 

47.8 

65.5 

92 

24 

38 

5 

66 

t 

0 

0 

0 

.19 

•  07 

3  0+ 

.0 

0 

0 

0 

PARADOX 

87.2 

46.5 

66.9 

98 

2  6 

'\  A 

1  7+ 

40 

1  5 

0 

0 

0 

.47 

.36 

3  0 

.0 

0 

0 

0 

RANGELY 

84.3 

47.7 

66.0 

96 

27  + 

36 

8 

69 

9 

0 

0 

0 

.41 

.35 

30 

.0 

0 

0 

0 

RICO 

70.4 

31.3 

50.9 

80 

20 

25 

8 

415 

0 

0 

20 

0 

1.45 

•  26 

.50 

29 

•  0 

0 

1 

0 

RIFLE  2  ENE 

81.9 

40.3 

61.1 

3.4 

90 

28  + 

29 

9 

130 

2 

0 

0 

•  16 

•  53 

.15 

30 

0 

0 

S 1 LVERTON 

67.6 

31.1 

49.4 

0.3 

75 

20 

28 

ie+ 

463 

0 

0 

19 

0 

.56 

•  85 

.33 

30 

T 

0 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

74.1 

34.6 

54.4 

1.1 

86 

28  + 

26 

16 

312 

0 

0 

12 

0 

.87 

.69 

.23 

17 

.0 

0 

0 

0 

TACOMA 

76.5 

38.6 

57.6 

85 

27+ 

31 

1 

219 

0 

0 

? 

0 

.37 

.24 

30 

.0 

0 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

66.2 

33.5 

49.9 

75 

26 

26 

9 

448 

0 

0 

14 

0 

.15 

.10 

30 

.0 

0 

0 

0 

TELLURIDE 

72.5 

33.8 

53.2 

0.2 

81 

24+ 

25 

9  + 

349 

0 

0 

15 

0 

.44 

.78 

.16 

30 

T 

0 

3 

0 

0 

URAVAN 

8  9.4M 

48. 8M 

69.  1M 

100 

26+ 

40 

30 

18 

0 

0 

0 

.44 

.41 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


COLORADO 
JUNE  1962 


Temperature 


Stall 

c 

o  | 
o  J 

<  s 

Minimum 

« 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

1 

Date 

Degree  Day. 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

I 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

- 

Max.  Depth  1 

tj 

2 
c 
° 

Date 

.10  or  More  | 

S 

o 

1.00  or  More 

%  { 

h  J 

\ 

0 

ALLEC 1  TO  D*M                   / / 

76  •  0 

38.3 

57.2 

85 

27  + 

9  + 

230 

0 

0 

6 

0 

.13 

.06 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELLOW  JACK  ET   1  N W 

79.6 

46.4 

63.0 

88 

28+ 

36 

8 

108 

0 

0 

0 

0 

.16 

.10 

1 7 

.0 

0 

a 

IMl/  I  C  1  i"iM 

D 1 V 1 b 1  UN 

59.8 

-  0.3 

.54 

-  ,39 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

KRON  FAA  AP 

7B.3 

52.1 

65.2 

94 

28 

43 

9+ 

84 

2 

0 

0 

0 

4.24 

1.58 

7 

.  0 

9 

1 

ONNY  DAM 

79,9 

53.8 

66.9 

92 

29 

41 

9 

56 

2 

0 

0 

0 

5.88 

1.65 

8 

.0 

0 

10 

5 
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Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     100°  on  the  28th  at  Las  Animas;   27th  at  Grand  Junction  2,   and  Uravan  on  the  24th  and  26th. 

Lowest  Temperature:     21°  on  the  8th,  and  the  18th  at  Hermit  7  ESE. 

Greatest  Total  Precipitation:     10.95  inches  at  Wray. 

Least  Total  Precipitation:     Trace  at  Chimney  Rock  and  Hermit  7  ESE. 

Greatest  One-day  Precipitation:     4.92  inches  on  the  26th  at  Eversoll  Ranch. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     2.2  inches  at  Uarvine. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     16  Inches  on  the  1st  at  Climax  2  NW. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T 

.11 

.02 

.17 

.38 

.02 

T 

T 

.03 

.03 

.03 

.01 

.07 

T 

.33 

T 

FRUITA  2  N 

.40 

.08 

T 

•  1 1 

•2; 

GARDNER 

.16 

T 

.07 

.0 

•  01 

.01 

.15 

GATEWAY   1  SW 

.66 

T 

.02 

.01 

T 

GENOA 

5.36 

.45 

.35 

.35 

.20 

•  13 

.  1 1 

.17 

.75 

2.4C 

GEORGETOWN 

.70 

.08 

.05 

.01 

T 

.12 

.15 

T 

.09 

.12 

.01 

.01 

.05 

.01 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

•  7S 

.03 

.19 

T 

.12 

T 

•  08 

•  08 

.2' 

GORE  PASS  RANCH 

T 

.11 

.11 

.54 

•  12 

T 

•  04 

GRAND  JUNCT ION  WB  AP 

//R 

.30 

j 

T 

T 

T 

T 

.10 

■  2( 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

.28 

•  03 

.2: 

GRAND  LAKE   1  WNW 

2.26 

.85 

T 

.10 

.10 

T 

.05 

T 

.01 

.40  .45 

T 

.13 

.03 

•  14 

GRAND  LAKE  6  SSW 

1.61 

.25 

.11 

.06 

.49 

.02 

.01 

.13 

.06 

•  02 

.01 

.0! 

.02 

.05 

•  03 

.22 

.01 

.02 

•  1< 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

•  03 

.  14 

.25 

.01 

•01 

•  02 

T 

.08 

•  0! 

GREELEY 

3.99 

.20 

.07 

.03 

.56 

.29 

T 

.05 

•  Of 

.02 

.03 

2.6f 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

.96 

.03 

.01 

.71 

.02 

•  02 

.01 

.01 

.03 

.It 

GROVER   10  W 

4.69 

•  09 

.33 

.33 

.55 

1.03 

.02 

.21 

.Of 

2.05 

GUFFEY   10  SE 

.4< 

•  05 

T 

•  06 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

,13 

.06 

T 

•  1' 

GUNNI SON 

T 

,01 

.14 

.17 

T 

HAMILTON 

.60 

T 

T 

.  1 1 

.12 

,3" 

HARTSEL 

1.35 

T 

.13 

.24 

.14 

.22 

T 

T 

T 

.17 

•  0! 

.30 

.It 

HASWELL 

2.59 

.06 

.60 

.68 

.02 

.6] 

.01 

.02 

.0' 

•  0< 

.12 

.13 

.05 

.0' 

HAWTHORNE 

.'..24 

T 

.15 

T 

T 

1.00 

.49 

.08 

T 

.45 

T 

.02 

T 

T 

.07 

T 

•  9< 

HAYDEN 

.63 

.03 

T 

.  0< 

•  07 

•  35 

•  It 

HERMIT   7  ESE 

// 

T 

- 

T 

HOLLY 

2.14 

.53 

.25 

.10 

.Ofl 

.30 

•  06 

.  1 

.07 

•  20 

.0 

.29 

HOL YOKE 

6.12 

.  14 

.3! 

.74 

1.21 

T 

.07 

.97 

.  1 

.18 

2.2 

HOT  SUL  PHUR  SPR  2  SW 

1  .68 

.09 

.35 

.41 

T 

T 

.10 

.05 

.32 

.  16 

.18 

IDAHO  SPRINGS 

1.78 

•  15 

•  02 

.41 

.29 

•  20 

•  04 

01 

* 

.05 

•  0 

.0 

1  DAL  1 A 

3.75 

.34 

T 

.04 

.12 

.02 

.38 

1.36 

.08 

T 

.34 

.71 

0' 

•  11 

.03 

•  0* 

IGNACIO   1  N 

.07 

.01 

JOHN  MARTIN  DAM 

2.74 

.17 

.48 

.66 

.4: 

•2< 

•  33 

.34 

.05 

JONES  PASS  2  E 

2.03 

.61 

.56 

T 

.09 

.05 

.0' 

.09 

.  .03 

.05 

T 

.0" 

.09 

.13 

.2. 

JULESBURG 

6.23 

.10 

T 

1  .2 

1.04 

.43 

.02 

2.2( 

KARVAL 

1.01 

.10 

.60 

.1 

KASSLER 

1.97 

•  02 

.85 

•  2' 

04 

.2 

KAUFFMAN  4  SSE 

.64 

.06 

.20 

.5" 

.52 

T 

.61 

T 

T 

.05 

1.80 

!37 

.4 

- 

KIOWA  5  SE 

1.6C 

.21 

.55 

.38 

.0 

.26 

.1 

KIOWA  A  SW 

1.69 

T 

.20 

.70 

.66 

•  3 

KIT  CARSON 

2.4E 

.05 

T 

T 

.48 

.32 

.57 

T 

.1C 

T 

.0 

.32 

.20 

.39 

LA  JUNTA  FAA  AP 

.6" 

.01 

.07 

.11 

.27 

T 

T 

.2 

T 

T 

LAKE  CITY 

.6C 

.60 

LAKE  GEORGE  8  SW 

.92 

.03 

.35 

•  1C 

.05 

.10 

.05 

.01 

.01 

.0 

T 

.04 

.0 

.01 

•  0 

LAKE  MORAINE 

1.4* 

.  10 

•  6] 

■  03 

.16 

.04 

.03 

.1 

.0 

.02 

.02 

.0 

.02 

.05 

•  0 

.05 

.0 

tea  rollo»i«kf  I 
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DAILY  PRECIPITATION 

mtinued  


Station 

~a 

Day  of  Month 

o 
H 

1  : 

2  | 

3 

4      5  6 

7  | 

8 

9 

10  1  11  1 

12 

13  j  14  15 

16 

17 

18 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AMAR 

AS  ANIMAS 
EADV I  LI E 
EROY  7  WSW 
1 1  ME  3  SE 

1.97 
1.56 

3.72 
.98 

.25 

.06 
T 

.03 
T 

.01 

T 

.01 

T 

T 

.02 

•  14 

•  30 

.67 

T 

T 

.95 
.55 

.06 
.22 
.09 
.96 

.03 

.  1* 

.05 
T 

.02 
.27 

.12 

.27 

.14 

.02 

.  34 
.27 

.05 
.11 
.01 

.24 

T 

T 

.12 
.10 

.21 

.19 

T 

.02 

.15 

.35 

.13 
.31 
.10 

IMON   10  SSW 
IMON 

1  T  TL  E  DOLORE  S  5NE 
.  ITTLE  HILLS 
ONGMONT   2  ESE 

2.48 
2.51 

.tit, 
2.09 

.09 

.70 

.03 
.01 

T 

T 
T 

.33 
.48 

.01 
.50 

.36 
.09 

.12 
.46 

.01 

.03 
.  13 

.24 

.08 

.07 

T 
T 

.32 

.46 
.27 

T 
T 

.03 
.02 

T 
T 

T 

.01 

T 

•  02 

.02 
.13 

•  32 
.15 
T 

.57 
.84 
.07 
.07 

T 

.30 
.26 
.25 

T 

ANAS5A 
ANCOS 

AYBELL 
;EEKER 

.32 

•  AO 

•  95 

•  56 
.75 

.  15 
.19 

T 

.17 
.02 

■  01 

T 

.07 

•  04 

T 

.08 
T 

.01 

.07 

.03 

.10 

T 

.01 

T 

.09 

•  32 
.67 
.42 
.33 

;esa  VEROE  HP 
ONTE  VISTA 
3NTR0SE  NO  1 
ONTROSE  NO  2 
ONUHENT   2  WSW 

.16 
.39 
.35 
.10 
2.21 

T 

.36 

.26 
.15 

.05 
•  13 

T 

.06 

.04 

.60 

T 

T  .03 

T 

.01 

T  T 
.01 

T 

T 

T 
T 

T 

.23 

.21 

.01 

T 

.06 

T 

.03 
T 

T 
T 

•  13 
T 

.35 
.10 
.35 

ORTHOAL  E 
lORTH  LAKE 
lORWOOD 

RDWAY 

It  i  s  n  ne 

.18 
1.03 

.54 
1.62 
6.00 

.23 

.14 

.02 

,04 

T 

T 

T 

.06 
.05 

.32 

T 

.12 

T 

1.28 

.10 
•  81 

.41 

T  .05 

.11 

.23  .12 

.17 

.25 

T 

.06 

.04 

.20 
.01 

.08 
.15 

.14 

T 

.02 

T 

.30 
.27 

.  ie 
.21 

.19 

.20 
2.52 

MAY 

AGOSA  SPRINGS 
AL 1 SAOE   1  S 
>LISA0E  LAKE  2  SSE 
AON  1  A 

.40 
.04 
•  40 
.18 
.19 

.09 
T 

.05 

.07 

.02 

T 

.06 
.07 

.02 
.06 

.12 

.02 

.05 
.02 

.16 

T 

.33 
.07 

ARADOX 
lARKER  9  E 
ARSHALL    10  SSE 
ENROSE    3  NNW 
ITK  IN 

.47 
2.82 
1.35 
2.22 

.20 

T 

.06 

T 
T 

.05 

1.12 

T 

.10 

1.50 
T 

.53 
.35 
.10 

.31 
.50 

.09 

T 

.20 
T 

.25 

T 

.08 
.10 

T 

.05 

.02 

.05 
.05 

.06 
.07 
.40 

•  36 

T 

.20 

LACERV 1 LLE 

lUEBLO  wb  AP  //R 

ueblo  city  res 
jueblo  ordnance  depot 

.72 
.78 

1.21 
.75 

.10 
.03 
.40 

.01 
.02 
.15 

.05 

.09 

T 

.03 
.06 

.24 

.12 

T 

.04 

T 

T 

!o4 

.05 

.  10 

T 

.01 

.04 

.11 
.19 

.03 

T 

■  22 

.01 
.17 

.10 

.23 
T 

.20 
.01 

.42 

.18 
.35 

.03 

.06 

ANGEL Y 

lEO  FEATHER  LAKES   6  SE 

(IFLE  2   E NE 
iOCKY  FORD  2  ESE 

.41 
2.00 

.16 
1.17 

.38 
T 

.03 

.  14  T 

.01 
.05 

.39 
T 

.12 
T 

.09 

.c  1 

.02 

.06 

.30 
.07 

T 

.08 

.04 

.05 

T 

T 

.02 

T 

T 

.05 

.07 

.03 

.48 

T 

.36 
.50 
.01 

.35 
.15 
.20 
.15 
.90 

; 

USH  2  NNE 

uxton  park 

AGUACHE 

Sal  i  da 

2.05 
2.34 

.53 
.49 

T 

.20 
.30 

.04 

.04 
.16 
.05 
.13 

.17 
.78 
.12 

T 

.16 

.73 

.10 
.06 
.03 

.02 

T 

.16 
.10 

.23 
.03 

T 

.03 

.22 
.04 

T 

.15 

.02 

.07 
T 

.24 
.01 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

.61 

.05 

.16 
.05 
.48 
.27 

AP 1  NERO  8  E 
ARGENTS 

EDGWlCK    5  S 
HOSHONE 

.54 
•  76 

5.82 

1.14 

.04 

.95 
.04 

.05 
.03 

T 

.01 
.15 

.03 
.70 
.91 
.01 

1.03 
1.41 
T 

■  01 
.25 

.35 

.27 
.12 

.02 

T 

.15 

T 

T 

.07 

.04 

.19 
.65 

.35 
.60 
.53 
1.64 
.32 

ILVERTON 
PICER 

PR INGF 1  ELD  7  WSW  // 
PR  1 NGF 1  ELD  8  S 

.56 
2.34 

2.51 

.  12 

.45 

.65 
.98 

.05 
.50 
.10 
.10 

T 

.01 
.01 

.03 
.01 

.40 

.11 

.10 
.02 
.  16 
.04 

T 

.08 

T 

•           .  16 

.06 

.10 
.33 

.03 
T 

.20 
.15 

.10 

T 

.69 
.25 
.43 

.50 

.44 
.03 
.76 

1.15 
1.01 
.95 

.10 
.32 

.33 
.11 

.02 

'j  TE  AMBOA  T  SPRINGS 
TERL ING 

TRATTON    3  NE 

UGAR  LOAF   RE  SERVO  IR 

.87 

3,73 

3.92 
.06 

.06 
1.12 
1.07 

.27 

.06 
.02 
T 

.02 

.02 

.04 
.06 

.13 
.28 

.59 

.89 

.07 
.68 

T 

.17 
.31 

.02 

.20 

.09 

.23 
.02 

.03 

.68 

.01 
.52 

.42 
.05 

.04 

•  49 

.33 
.36 

1.26 

T 

.18 

.72 

.08 
.41 

.02 
.01 

: 

;  ACOMA 
|ACONY   7  SE 

ELLURIDE 
R  1  N  1  DAD 

.37 
2.44 

.44 

1.50 

.06 

.12 

.14 

.12 

T 

.05 

T 

.28 
.40 

.42 

T 

T 

.03 

T 

.13 

.04 
T 

.15 

j 

.16 

.40 

.  IC 

T 

.04 

T 
T 

.13 

T 

T 
T 
T 

T 

.15 

.24 
1.35 
.10 
.16 
.13 

; 
. 

i  R IN  1  DAD  FA A  AP 
ROY  1  SE 

|WO  BUTT  ES   1  NW 
RAVAN 

.61 
3.65 

4.2C 

.30 
1.03 

.88 
.03 

.09 

T 
T 

.15 
1.34 

.01 
.26 

T 

.34  .02 

T 

T 

.37 

.01 

.02 
.17 

.01 
.02 

.35 

•  01 

.17 
.02 
.01 
.71 

.14 
T 

1.80 

T 

T 
T 

T 
T 

.14 
.51 

.41 

\  ALLEC 1  TO  DAM  // 
ONA 

AGON  WHEEL  GAP  3  N 
ALDEN 

ALSENBURG  POWER  PLANT 

.13 
1.97 

1.94 
.57 

.14 
.05 
.61 
.19 

.03 
T 

.03 
.07 

T 
T 

.05 
.29 

.92 

T 

.12 

.04 

.02 
.03 

T 

.16 

.03 

.02 
T 

T 

.32 

.02 

T 

.02 

.16 

.06 

.02 
.24 

T 

.01 
T 

T 

T 
T 

.06 
T 

.48 
T 

.02 
.16 

.22 
.05 

; 

|i  ATERDALE 
>  ESTCL 1 FFE 
ETMORE   2  S 
IGGINS   7  SW 
INDSOR 

2.25 
.41 

3W0 
1.2* 

.50 

.09 
T 

.05 
.12 
.14 

.01 

.02 

.41 
.18 

.25 

.10 
.35 
.26 

T 

.76 
.31 

.11 

.  13 

.01 
.14 

T 
T 

.30 
.03 

,1! 

.06 

T 

.01 

T 

.08 

.06 
.14 

.10 
T 

.01 

.11 

.04 

T 

.13 

.90 
.03 
.06 
.36 
,  10 

INTER  PARK 

OLF  CREEK   PASS   1  E 

OLF  CREEK    PASS  4  W 

RAY 

AMP1 

.3: 
.29 
10.95 
1.45 

T 

.42 
.12 

.20 

T 
T 
T 

T 

T  " 
.02 

.12 

.04 

.  70 

.01 

1.05 
.06 

.52 

1.73 
.01 

.32 

.71 

1.84 

.  34 
.06 

.36 

.05 

T 

.03 
.10 

.02 
.16 

.10 

.10 
T 

.07 

.01 

.70 

.03 
.12 
T 

T 

.08 

T 

.09 
.18 

.05 
.05 

.33 

.13 

.03 
3.2C 
•  40 

: 

(IELLOW  JACKET  1NW 

.16 

7.70 

.03 

1.62 

.31 

3.11 

.03 

.10 
.12 

.56 

.18 

.06 

.12 

T 

.06 
1.56 

! 
: 

B««  ref.r.nc.  not**  following  Station  lo<!*i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


IS 

16 

— — 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  7 

'« 

87 

82 

81 

82 

90 

84 

77 

80 

88 

94 

85 

82 

55 

49 

45 

55 

53 

53 

56 

59 

53 

54 

54 

59 

59 

58 

57 

67 

72 

77 

82 

79 

80 

66 

62 

11 

31 

36 

44 

41 

41 

5C 

42 

42 

45 

44 

46 

42 

49 

61 

54 

65 

71 

79 

79 

78 

35 

39 

36 

3S 

38 

36 

36 

40 

4  9 

40 

41 

38 

43 

42 

41 

42 

78 

66 

86 

92 

93 

92 

86 

49 

35 

31 

36 

40 

42 

45 

49 

40 

48 

40 

42 

43 

53 

58 

54 

6  7 

79 

78 

79 

75 

25 

29 

27 

28 

31 

30 

33 

31 

31 

31 

32 

31 

35 

34 

43 

48 

73 

70 

74 

90 

92 

88 

89 

90 

86 

41 

40 

44 

38 

43 

47 

45 

46 

44 

45 

52 

52 

49 

51 

49 

57 

68 

?3 

8  0 

62 

82 

6  1 

61 

81 

44 

33 

28 

32 

37 

38 

40 

40 

41 

42 

43 

40 

42 

46 

50 

50 

75 

72 

78 

84 

84 

31 

32 

27 

30 

35 

34 

3  8 

37 

40 

37 

36 

34 

40 

47 

72 

75 

75 

76 

82 

85 

85 

87 

64 

44 

26 

30 

40 

42 

41 

51 

40 

39 

40 

43 

40 

42 

44 

40 

50 

75 

66 

7  9 

89 

85 

69 

40 

38 

32 

32 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

42 

44 

44 

44 

44 

87 

85 

79 

81 

80 

76 

82 

92 

88 

60 

53 

46 

52 

51 

56 

53 

55 

59 

56 

55 

57 

60 

62 

63 

59 

80 

78 

75 

81 

5^ 

92 

85 

60 

59 

43 

45 

50 

59 

5  6 

59 

62 

61 

58 

55 

S3 

60 

62 

60 

76 

65 

81 

84 

84 

82 

81 

78 

JO 

34 

17 

40 

42 

42 

44 

42 

43 

43 

48 

40 

44 

46 

SO 

44 

76 

80 

85 

94 

96 

85 

-7 

46 

38 

44 

49 

51 

51 

54 

55 

52 

51 

53 

56 

55 

53 

51 

81 

78 

79 

80 

80 

81 

90 

95 

90 

85 

50 

50 

46 

53 

54 

53 

57 

57 

57 

55 

57 

54 

55 

63 

64 

61 

7  V 

75 

77 

79 

85 

87 

92 

84 

81 

30 

40 

34 

35 

44 

44 

46 

46 

47 

43 

50 

49 

31 

48 

55 

57 

7  6 

67 

73 

B  0 

87 

90 

89 

86 

77 

47 

41 

36 

41 

48 

52 

50 

54 

52 

55 

54 

53 

56 

54 

56 

54 

6  0 

66 

72 

77 

78 

74 

41 

30 

35 

43 

40 

41 

44 

40 

40 

41 

39 

40 

4  0 

43 

49 

S3 

76 

70 

70 

77 

88 

87 

83 

84 

38 

37 

33 

38 

39 

41 

45 

44 

46 

44 

44 

41 

44 

44 

53 

52 

85 

78 

74 

8  1 

96 

44 

47 

37 

42 

45 

49 

48 

51 

5  1 

4  9 

53 

52 

55 

56 

55 

57 

89 

90 

88 

79 

78 

84 

94 

93 

87 

57 

49 

55 

55 

56 

53 

i  4 

55 

57 

56 

52 

58 

56 

60 

60 

61 

88 

78 

74 

79 

86 

89 

81 

83 

33 

41 

32 

35 

39 

41 

43 

.40 

33 

39 

39 

41 

39 

41 

48 

47 

95 

96 

92 

93 

89 

89 

90 

95 

90 

90 

95 

42 

41 

40 

93 

40 

41 

40 

45 

40 

44 

40 

42 

43 

40 

42 

44 

5  5 

47 

47 

56 

62 

6  3 

60 

33 

28 

22 

28 

33 

37 

36 

35 

35 

38 

36 

32 

42 

41 

41 

42 

7  7 

64 

67 

68 

76 

81 

84 

83 

84 

37 

27 

28 

30 

34 

33 

35 

39 

37 

3  6 

36 

37 

36 

38 

40 

47 

84 

86 

89 

87 

87 

90 

74 

36 

49 

47 

50 

52 

52 

54 

54 

52 

54 

59 

59 

54 

dy 

73 

76 

86 

96 

93 

86 

60 

48 

45 

54 

59 

59 

64 

62 

62 

68 

64 

66 

66 

72 

69 

55 

80 

71 

75 

76 

86 

92 

86 

6 1 

3  0 

47 

42 

51 

50 

50 

52 

50 

51 

51 

53 

52 

55 

56 

60 

59 

75 

70 

75 

84 

88 

90 

90 

90 

85 

82 

54 

38 

43 

39 

44 

47 

46 

49 

45 

51 

51 

62 

59 

55 

58 

57 

7  J 

63 

67 

79 

87 

81 

72 

<.5 

30 

42 

4  3 

43 

45 

41 

49 

46 

52 

48 

52 

52 

55 

55 

55 

76 

78 

76 

78 

76 

33 

29 

27 

30 

34 

35 

37 

35 

38 

35 

38 

35 

36 

40 

44 

48 

00 

80 

80 

90 

95 

98 

94 

46 

46 

45 

50 

50 

50 

58 

49 

48 

53 

55 

49 

55 

58 

64 

62 

60 

62 

69 

73 

77 

80 

77 

74 

41 

33 

34 

39 

43 

43 

4  i 

45 

43 

47 

45 

46 

41 

46 

51 

52 

70 

69 

79 

85 

92 

81 

53 

43 

39 

42 

48 

49 

51 

54 

52 

52 

51 

54 

53 

55 

60 

59 

0  5 

7 1 

76 

82 

87 

88 

94 

95 

68 

84 

49 

47 

42 

46 

51 

53 

51 

53 

54 

52 

55 

52 

56 

61 

57 

59 

0  J 

65 

72 

79 

92 

92 

84 

79 

54 

51 

45 

52 

57 

57 

56 

60 

61 

59 

60 

58 

62 

68 

63 

61 

70 

64 

60 

71 

76 

75 

75 

73 

77 

79 

76 

78 

80 

80 

74 

74 

3^ 

30 

28 

29 

33 

34 

36 

36 

34 

36 

36 

35 

39 

40 

44 

46 

70 

66 

75 

85 

87 

89 

89 

91 

90 

89 

86 

85 

90 

87 

es 

83 

45 

39 

39 

36 

44 

42 

42 

44 

42 

4  5 

A5 

45 

42 

45 

51 

54 

90 

93 

90 

88 

85 

85 

90 

85 

85 

90 

88 

85 

75 

85 

92 

85 

60 

65 

S3 

50 

58 

52 

57 

55 

55 

57 

60 

56 

56 

60 

57 

62 

AKRON   FAA  AP 

ALAMOSA  WB  AP 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

ANTERO  RESERVOIR 

ARBOLES 

ASPEN 

BA I  LEY 

8LANCA 

BONO 

BONNY  DAM 
BOULDER 
BUENA  VISTA 
BYERS 

CANON  CITY 
CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 
CENTER 
CHESSMAN 

CHERRY   CREEK  DAM 

CHEYENNE  WELLS 

CHIMNEY  ROCK 

CIMARRON   3  SE 

CLIMAX   2  NW 

COCHETOPA  CREEK 

COLL8RAN 

COLORADO  NM 

COLO  SPR INGS  WB  AP 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

DELH  I 

DEL  NORTE 


DENVER  WB  AP 

DENVER   WB  CITY 

DILLON 

DURANGO 

EADS 


55  60  71 
49     48  46 


67  67  71 
41      36  32 


54  53 
37  32 


77  78  80 
35      39  35 


61  62  67 
31      32  28 


35      39  35 


67  68  71 
35      38  33 


59  66  66 
38      37  35 


63  66  72 
39      31  30 


72  72  77 
37     37  35 


81  53  53 
52     46  47 


59  68  72 
32     38  35 


67  65  8C 
47     47  3^ 


65  65  78 
51     46  47 


64  61  75 
47      36  37 


74  77  79 
37      47  44 


68  70  67 
38      37  34 


70  66  78 
49      44  41 


55  60  69 
45      45  45 


73      71  84 

31      26  29 


83  90  91 
39     42  40 


49  49  52 
29     29  26 


65  70  72 
29     30  37 


75  76  80 
40      43  41 


80  84  82 
51      52  53 


57  62  70 
48     44  45 


77  79  80 
36      41  45 


72  70  75 
38      37  41 


60  62  65 
32      32  29 


67  66  67 
38      37  34 


80  81  85 
41      46  44 


.67  65  81 
50      48  43 


65  63  79 
51      49  48 


63  62  68 
37      33  30 


77  75 
36      35  35 


84      71  68 

50     45  52 


72  73  74 
36      35  36 


66  57  56 
31      39  34 


77  77  72 
50     34  42 


77  77  77 
37      36  37 


67  67  68 
42     37  31 


65  67  68 
35      36  37 


72  72  70 
31     35  34 


73  73  73 
36      39  39 


69  87 
49  51 


82  77  73 
50     48  48 


70  70  71 
37      34  35 


85  75  70 
46     42  49 


82  79  78 
54     55  54 


80  77  71 
44     35  46 


76  75 
48  46 


71  73 
37  35 


76  74  71 
46      36  40 


81  81 
52  41 


87  84 

50  52 


80  75  76 
38     29  29 


89  92  90 
40     43  38 


50  56  52 
32     33  32 


72  73  70 
27     29  27 


71  75 
37      38  40 


83  80  80 
53  48 


79  72 
48  47 


76  76  77 
55     44  38 


68  70  67 
47      36  45 


62      63  63 


69  70  71 
40      36  37 


81  61  84 
54     48  43 


85  76 
56  45 


84  73  69 
61      48  52 


68  67  66 
37     32  28 


76  77  77 
44     33  33 


65  58  70 
52      48  45 


90  85  80 
50      52  52 


63  58  74 
4  3  44  4  3 

75  73  76 

30  37  31 

46  48  62 

38  30  31 

70  73  82 
44  34  30 

61  56  66 

26  32  24 

78  76  80 

36  36  36 

65  60  68 

30  28  28 

64  60  70 
34  29  26 

71  72  75 

31  30  25 

68  60  75 

40  37  33 

75  78  62 

51  49  41 

67  61  80 

47  43  40 

65  63  71 


67  56  77 
44      40  40 


60      56  72 


72  68  77 
44      40  39 


71  71  75 
35     34  31 


59     57  73 


71  58  75 

46  41  41 

72  71  75 

47  42  53 

71  80  89 

28  35  31 

92  89  90 

40  41  42 


49  39  51 

25  23  25 

65  64  72 

24  23  27 

72  70  78 

42  39  39 

80  74  84 

50  42  42 


44  42 
75  75 


71 
39 

80 

39      34  36 

61      65  76 

39      40  39 

61      56  64 

30      26  27 


71  72 
35  35 


54     57  76 


55  57  77 
44      44  44 


63      54  65 

29     32  26 


75  72 
50  48 


84     8  5 

53  57 


78  80  74 
35      42  48 


69     68  66 


33     40  41 


85  86 
41  45 


76  76 

33  38 


76  75  75 
37      36  35 


80  82  82 
36     40  39 


81  82  64 
32      32  41 


79     88  86 

52      57  55 


77  76  75 

37  38  40 

85  65  60 
50  56  49 

67  85  81 

54  57  54 

81  77  73 

41  46  44 

83  85  85 

45  49  46 

79  ao  77 

39  37  41 

81  76  76 

36  40  43 

84  83  80 

46  54  46 

84  84  81 

54  5  7  5  7 

86  88  66 

33  35  30 

90 


95  89 
39  36 


57  57  59 
30     32  33 


30  32  39 
85      88  85 


81      80  76 


85  84  85 
41      44  41 


82  83  83 
38      44  45 


74      73  74 

30      34  34 


47  49  47 

76  75  75 

39  42  41 

90  93  92 

42  47  45 

84  83  62 
50  55  50 

83  79  74 

56  63  56 

70  72  74 

29  32  37 

85  85  85 
38  40  38 

75  85  85 

45  48  55 


>  wHbi  following  1 


alloo  Iod«l. 


-  86  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Monlh 


iTTBTllTn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  J 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

Aver, 

AGLE  faa  ap 

MAX 

66 

73 

76 

74 

74 

7J 

65 

63 

76 

63 

84 

84 

85 

80 

59 

69 

BO 

85 

87 

85 

61 

61 

87 

85 

67 

86 

86 

87 

82 

78.7 

40 

37 

32 

33 

35 

35 

35 

35 

3  5 

30 

29 

3  1 

37 

39 

41 

42 

41 

38 

36 

39 

41 

46 

51 

52 

37.4 

LBERT 

MAX 

59 

68 

70 

71 

70 

67 

64 

56 

70 

78 

76 

78 

79 

76 

79 

79 

70 

75 

63 

85 

77 

76 

83 

84 

75 

76 

86 

82 

82 

79 

75.2 

M  1  N 

44 

36 

40 

41 

45 

49 

40 

33 

29 

36 

40 

40 

43 

44 

46 

4  1 

48 

50 

49 

52 

49 

54 

41.8 

■STES  PARK 

MAX 

59 

58 

68 

69 

68 

62 

61 

46 

66 

72 

7a 

70 

77 

70 

75 

68 

62 

71 

75 

75 

72 

74 

76 

78 

75 

75 

83 

62 

78 

73 

70.4 

42 

" 

40 

40 

36 

40 

35 

38 

37 

36 

3  7 

38 

3  B 

38 

52 

40 

43 

41 

39 

42 

45 

53 

.6 

VERGREEN 

MAX 

66 

66 

70 

83 

71 

71 

60 

61 

61 

82 

83 

73 

88 

67 

85 

74 

76 

84 

84 

84 

82 

78 

75 

74 

72 

87 

92 

82 

77 

83 

77.1 

43 

34 

41 

39 

46 

40 

36 

35 

30 

34 

38 

42 

42 

39 

42 

41 

44 

39 

40 

41 

49 

52 

9.0 

iVERSOLL  RANCH 

MAX 

62 

56 

75 

92 

88 

90 

81 

75 

81 

90 

86 

85 

86 

69 

94 

94 

91 

85 

92 

96 

92 

95 

98 

94 

90 

80 

63 

92 

93 

89 

86.5 

55 

66 

54 

59 

67 

62 

67 

54 

59 

53 

58 

64 

58 

65 

64 

60 

49 

60 

64 

65 

66 

LAGLER   2  NH 

MAX 

59 

56 

74 

85 

76 

74 

69 

59 

75 

85 

84 

78 

84 

67 

87 

86 

80 

76 

89 

84 

79 

84 

89 

88 

79 

78 

86 

94 

88 

84 

80.0 

M  1  N 

49 

39 

47 

52 

66 

57 

48 

44 

49 

49 

5  3 

5  1 

57 

52 

5  3 

5  4 

51 

55 

56 

57 

58 

50.5 

ORDER  8  S 

MAX 

65 

64 

87 

76 

78 

72 

66 

67 

76 

87 

65 

82 

87 

89 

90 

89 

84 

60 

88 

92 

85 

88 

95 

90 

86 

84 

92 

96 

93 

90 

83.5 

46 

49 

* 

53 

5  7 

53 

46 

47 

54 

47 

52 

54 

49 

52 

57 

57 

43 

55 

53 

63 

59 

50.7 

ORT  COLLINS 

MAX 

65 

65 

73 

81 

70 

Ob 

54 

60 

73 

82 

83 

75 

82 

62 

79 

69 

72 

79 

80 

79 

81 

83 

84 

83 

77 

84 

87 

91 

83 

82 

76.8 

41 

42 

53 

5U 

50 

54 

5 1 

49 

40 

43 

50 

53 

49 

52 

50 

53 

5  1 

53 

52 

55 

55 

59 

ORT  LEWIS 

MAX 

69 

69 

72 

69 

68 

70 

68 

67 

73 

78 

78 

76 

76 

72 

OB 

69 

68 

78 

81 

83 

64 

83 

83 

82 

64 

82 

63 

82 

80 

75 

* 

42 

34 

32 

35 

29 

34 

39 

40 

41 

41 

4  1 

41 

35 

36 

38 

45 

4  7 

46 

4  7 

44 

46 

46 

54 

52 

48 

53 

52 

ll'.l 

|0RT  LUPTON  1  N 

MAX 

68 

68 

80 

86 

82 

7  2 

57 

59 

79 

86 

68 

86 

90 

90 

o3 

75 

78 

83 

90 

84 

86 

65 

90 

92 

85 

89 

96 

95 

87 

66 

82.6 

M  1  N 

48 

48 

4  1 

44 

48 

53 

48 

* 

5 1 

49 

5  3 

5  3 

53 

5  5 

58 

5  1 

ORT  MORGAN 

MAX 

74 

61 

64 

72 

84 

74 

72 

60 

62 

79 

85 

00 

79 

87 

89 

88 

77 

78 

83 

87 

86 

65 

84 

89 

89 

84 

83 

92 

96 

67 

80.6 

50 

55 

51 

45 

48 

53 

56 

55 

54 

53 

56 

56 

60 

6  6 

59 

59 

52.0 

BASER 

MAX 

63 

62 

66 

66 

63 

66 

59 

45 

63 

71 

69 

oy 

73 

69 

68 

61 

56 

66 

72 

71 

71 

68 

73 

75 

74 

76 

76 

77 

74 

70 

67.8 

32 

2  7 

23 

25 

2  7 

24 

22 

28 

29 

2 

30 

29 

36 

28 

31 

32 

37 

* 

28.5 

,RUITA  2  N 

MAX 

82 

84 

87 

83 

83 

S3 

77 

76 

85 

90 

91 

92 

91 

87 

80 

70 

79 

87 

91 

96 

91 

92 

95 

97 

96 

93 

97 

93 

66 

76 

87.0 

47 

40 

51 

56 

54 

56 

51 

62 

05 

64 

51.0 

ATEWAY    1  SW 

MAX 

84 

65 

84 

83 

83 

8b 

79 

79 

87 

92 

93 

94 

90 

86 

BO 

72 

83 

91 

95 

97 

95 

96 

94 

97 

98 

97 

97 

95 

65 

80 

88.5 

M  1  N 

45 

47 

50 

54 

47 

■+  7 

52 

43 

42 

46 

51 

5 

57 

59 

58 

58 

56 

61 

66 

67 

64 

60 

53.2 

EORGETOWN 

MAX 

58 

60 

70 

67 

70 

72 

60 

57 

65 

70 

73 

68 

77 

73 

68 

61 

66 

68 

77 

78 

77 

71 

75 

73 

74 

78 

80 

79 

76 

78 

70.6 

40 

36 

40 

41 

44 

44 

38 

36 

36 

30 

4  1 

42 

40 

44 

45 

47 

45 

39 

40 

50 

46 

48 

40.  1 

LENWOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 

75 

78 

61 

76 

74 

75 

71 

69 

79 

86 

89 

68 

67 

83 

7a 

68 

74 

86 

89 

90 

87 

85 

88 

89 

91 

91 

92 

91 

66 

77 

82.4 

45 

* 

43 

41 

37 

44 

3  9 

48 

44 

4  7 

48 

47 

49 

48 

47 

48 

53 

5  7 

5  3 

44  •  5 

ORE   PASS  RANCH 

MAX 

64 

67 

70 

67 

66 

68 

62 

53 

o7 

74 

73 

73 

77 

73 

71 

61 

59 

73 

76 

79 

77 

73 

79 

80 

79 

76 

76 

73 

71.0 

2 

38 

35 

3  1 

27 

2 

34 

35 

41 

39 

34 

39 

41 

41 

48 

34.5 

RANO  JUNCTION  MB  AP 

MAX 

80 

81 

84 

62 

60 

82 

74 

73 

B3 

89 

90 

90 

91 

do 

75 

67 

77 

86 

92 

96 

92 

92 

93 

95 

97 

98 

96 

94 

86 

76 

86.0 

49 

47 

45 

56 

57 

61 

61 

* 

63 

61 

66 

67 

69 

63 

60 

56.6 

RAND  JUNCTION  2  WSW 

MAX 

81 

83 

66 

83 

81 

83 

82 

75 

84 

90 

92 

91 

91 

90 

83 

76 

79 

es 

93 

96 

94 

94 

95 

97 

97 

97 

100 

97 

67 

75 

66.0 

53 

53 

59 

52 

54 

59 

6 

55 

63 

58 

45 

46 

57 

59 

58 

62 

63 

60 

66 

70 

68 

65 

56.3 

RAND  LAKE    1  WNW 

MAX 

60 

62 

66 

65 

64 

65 

61 

56 

62 

69 

69 

73 

73 

69 

66 

62 

52 

68 

71 

71 

70 

68 

73 

70 

71 

77 

78 

73 

74 

78 

67.9 

30 

26 

33 

26 

24 

31 

34 

29 

32 

27 

26 

28 

6 

28 

32 

30 

31 

30 

34 

34 

30 

34 

34 

36 

45 

30.0 

RAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

57 

58 

64 

63 

62 

62 

61 

46 

06 

69 

68 

7u 

72 

72 

67 

64 

52 

65 

69 

71 

68 

67 

71 

67 

68 

74 

76 

74 

71 

69 

66.  1 

M 

41 

36 

39 

33 

32 

31 

29 

31 

36 

42 

34 

39 

* 

32 

32 

35 

3 

36.0 

REAT   SAND  DUNES  NM 

MAX 

60 

64 

70 

70 

72 

73 

73 

70 

75 

79 

60 

77 

77 

76 

75 

68 

70 

77 

81 

75 

82 

84 

83 

84 

82 

75 

83 

85 

77 

75 

75.7 

MIN 

34 

31 

38 

37 

37 

40 

45 

37 

32 

44 

45 

45 

50 

48 

6 

49 

46 

44 

43 

49 

52 

50 

42.5 

REELEY 

MAX 

76 

68 

84 

79 

84 

73 

73 

58 

58 

77 

85 

84 

60 

88 

87 

86 

72 

76 

82 

86 

83 

84 

64 

85 

89 

79 

88 

94 

95 

86 

60.8 

MIN 

51 

* 

46 

45 

49 

49 

42 

* 

42 

42 

51 

53 

46 

50 

50 

50 

50.4 

|  REEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

65 

67 

71 

71 

66 

70 

70 

55 

oy 

76 

76 

7b 

79 

79 

76 

68 

62 

74 

80 

81 

79 

76 

77 

76 

77 

84 

84 

81 

60 

77 

74.2 

MIN 

6 

35 

32 

43 

41 

34 

35 

33 

27 

32 

6 

40 

34 

3  7 

29 

32 

38 

39 

39 

37 

38 

4 

37.5 

ROVER   10  > 

MAX 

61 

60 

72 

81 

69 

67 

66 

59 

73 

82 

82 

77 

82 

84 

81 

75 

71 

76 

79 

81 

80 

82 

B2 

86 

77 

82 

90 

90 

82 

60 

77.0 

MIN 

49 

47 

* 

48 

40 

46 

44 

36 

37 

* 

54 

47 

50 

51 

48 

41 

42 

51 

50 

47.9 

UNN 1  SON 

MAX 

67 

70 

71 

72 

71 

71 

67 

64 

7/ 

77 

77 

79 

76 

74 

70 

63 

66 

75 

81 

82 

80 

82 

82 

76 

81 

81 

83 

62 

75 

74 

74.  9 

M  1  N 

30 

32 

30 

39 

26 

'  ' 

29 

27 

28 

31 

37 

35 

31 

33 

28 

28 

30 

33 

33 

35 

37 

36 

36 

40 

33.4 

AYDEN 

MAX 

70 

71 

77 

71 

71 

66 

61 

63 

75 

81 

82 

62 

84 

7S 

73 

65 

66 

79 

65 

80 

82 

82 

83 

83 

85 

87 

89 

86 

60 

73 

77.1 

MIN 

35 

35 

40 

47 

32 

40 

39 

33 

3 

38 

41 

40 

42 

40 

32 

45 

45 

5  \ 

50 

55 

41.0 

PERMIT   7  £SE 

MAX 

65 

64 

64 

64 

65 

66 

63 

67 

69 

73 

69 

70 

65 

65 

60 

51 

60 

69 

73 

73 

72 

73 

74 

73 

70 

70 

70 

73 

74 

70 

67.8 

M  1  N 

26 

29 

23 

30 

23 

25 

23 

21 

2 

26 

27 

2 

25 

25 

42 

30 

26 

30 

28.6 

IOLLY 

MAX 

83 

58 

55 

70 

89 

78 

63 

77 

67 

84 

92 

aj 

88 

67 

89 

92 

92 

8  9 

82 

92 

90 

06 

92 

91 

90 

89 

89 

86 

97 

95 

M  1  N 

54 

46 

45 

52 

45 

55 

55 

52 

47 

49 

54 

55 

59 

60 

61 

57 

55 

59 

63 

65 

55.1 

lOLYOKE 

MAX 

56 

60 

63 

81 

77 

73 

66 

64 

78 

86 

86 

Su 

80 

86 

90 

62 

78 

6'. 

86 

83 

64 

87 

88 

68 

79 

81 

87 

94 

85 

79 

M  1  N 

50 

55 

47 

50 

45 

54 

50 

46 

40 

50 

53 

54 

52 

56 

58 

6  1 

58 

53.3 

IOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

MAX 

64 

66 

69 

67 

67 

66 

59 

49 

67 

75 

76 

75 

76 

73 

70 

58 

60 

73 

76 

76 

76 

74 

75 

77 

79 

80 

60 

82 

79 

73 

71.2 

M  1  N 

35 

38 

33 

42 

38 

2  9 

3  3 

34 

29 

31 

36 

37 

36 

* 

35 

36 

39 

4  1 

36 

35 

41 

42 

45 

48 

36.3 

DAHO  SPRINGS 

MAX 

75 

65 

61 

56 

56 

72 

75 

76 

68 

82 

81 

77 

69 

67 

7  3 

79 

82 

74 

78 

82 

83 

69 

75 

68 

84 

73 

73 

73.8 

M  1  N 

39 

33 

32 

38 

32 

25 

33 

36 

3 

34 

40 

* 

33 

26 

35 

42 

45 

45 

36.0 

GNACIO  1  N 

MAX 

76 

74 

80 

76 

82 

78 

76 

75 

BO 

85 

65 

85 

64 

84 

78 

73 

75 

84 

86 

89 

89 

89 

91 

89 

89 

87 

89 

88 

69 

54 

83.0 

MIN 

34 

36 

36 

43 

34 

33 

35 

33 

32 

35 

41 

38 

38 

36 

40 

40 

40 

4  7 

5 1 

40.3 

IOHN   MARTIN  DAM 

MAX 

70 

59 

75 

90 

86 

82 

75 

75 

82 

87 

88 

B9 

90 

90 

91 

92 

90 

83 

69 

94 

95 

88 

91 

91 

69 

85 

87 

97 

97 

89 

MIN 

55 

51 

50 

49 

55 

54 

53 

49 

49 

57 

57 

54 

59 

61 

0  7 

53 

50 

52 

59 

61 

56.3 

'ONES  PASS   2  E 

MAX 

50 

56 

59 

59 

53 

57 

50 

48 

55 

60 

62 

65 

58 

56 

60 

54 

58 

61 

59 

63 

57 

52 

55 

62 

66 

67 

64 

55 

53 

55 

57.6 

MIN 

32 

35 

36 

28 

26 

25 

25 

27 

30 

34 

31 

35 

30 

28 

31 

26 

33 

35 

39 

36 

30 

3 1 

32 

31.3 

IULESBURG 

MAX 

63 

79 

80 

71 

71 

60 

76 

83 

81 

78 

63 

OC 

86 

75 

83 

87 

81 

61 

83 

80 

85 

62 

81 

86 

93 

91 

81 

80.3 

MIN 

49 

46 

46 

**0 

52 

48 

42 

49 

3  5 

56 

60 

57 

5  5 

56 

60 

58 

63 

67 

59 

53.9 

ASSLER 

MAX 

67 

65 

75 

85 

80 

77 

69 

58 

76 

83 

79 

82 

85 

87 

82 

76 

76 

BO 

85 

65 

84 

79 

85 

84 

75 

87 

93 

90 

87 

83 

80.0 

MIN 

48 

42 

41 

52 

43 

47 

46 

43 

53 

53 

-6 

48 

51 

52 

49 

39 

59 

50.4 

AUfFMAN  4  SSE 

MAX 

56 

63 

70 

82 

70 

70 

57 

60 

73 

84 

81 

75 

62 

84 

64 

72 

78 

78 

81 

60 

80 

64 

83 

82 

88 

53 

88 

50 

90 

80 

80 
55 

77.3 

MIN 

48 

46 

43 

42 

40 

45 

41 

37 

38 

46 

51 

43 

49 

52 

»7 

42 

41 

41 

48 

48 

47 

49 

54 

46 

46 

48 

52 

46.4 

IT  CARSON 

MAX 

59 

57 

72 

89 

80 

75 

73 

69 

85 

86 

89 

87 

88 

84 

79 

90 

90 

9  3 

87 

95 

87 

84 

94 

91 

87 

82.4 

MIN 

49 

48 

43 

51 

53 

56 

52 

50 

42 

58 

60 

58 

48 

49 

55 

51 

58 

55 

53 

53 

55 

59 

58 

63 

61 

53.5 

S«*  reference  notes  following  Station  lnd*i. 
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DAILY  TEMPERATURES  COLORADO 

Co-"mied  JPNE  1982| 

Day  Of  Month  g, 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LA   JUNTA   FAA  AP 

64 

62 

79 

90 

79 

31 

76 

59 

03 

88 

91 

86 

92 

91 

92 

82 

95 

98 

97 

92 

85. V 

M  1  N 

53 

52 

52 

54 

54 

57 

54 

52 

51 

51 

51 

55 

56 

62 

63 

53 

52 

59 

53 

60 

61 

56 

59 

60 

58 

56 

60 

61 

69 

65 

56. ( 

LAKE  CITY 

64 

66 

68 

66 

68 

69 

64 

03 

70 

74 

70 

76 

72 

69 

65 

57 

76 

79 

8 1 

78 

80 

79 

77 

75 

72. 1 

M  1  N 

32 

34 

32 

38 

35 

31 

29 

22 

29 

29 

38 

39 

37 

28 

42 

30 

28 

33 

39 

43 

42 

41 

35 

40 

42 

38 

48 

46 

44 

43 

36.2 

LAKE   GEORGE   8  SW 

59 

57 

69 

67 

65 

67 

59 

55 

68 

73 

71 

69 

79 

7  1 

70 

63 

66 

7  3 

77 

74 

80 

78 

76 

79 

76 

81 

76 

75 

70  e 

M  1  N 

3 

39 

35 

36 

34 

36 

42 

35 

33 

34 

39 

41 

39 

39 

36 

32 

32 

38 

39 

39 

42 

41 

39 

40 

42 

39 

44 

42 

49 

48 

38.  T 

LAMAR 

60 

58 

73 

91 

78 

81 

75 

64 

82 

90 

90 

86 

90 

92 

93 

92 

86 

78 

96 

97 

88 

9  1 

93 

92 

92 

80 

87 

96 

94 

92 

85.3 

M  1  N 

53 

50 

48 

49 

50 

56 

51 

53 

50 

60 

56 

59 

62 

63 

66 

63 

53 

56 

52 

61 

61 

56 

58 

64 

57 

57 

60 

60 

63 

65 

57.1 

LAS  AN  1  MAS 

70 

63 

7  6 

90 

8  1 

83 

76 

68 

83 

89 

91 

06 

93 

92 

93 

92 

86 

90 

95 

89 

90 

94 

95 

90 

82 

91 

100 

92 

9 1 

M  IN 

54 

52 

5  0 

48 

49 

54 

53 

52 

50 

53 

54 

36 

55 

63 

64 

48 

49 

55 

49 

58 

60 

57 

56 

59 

56 

53 

58 

57 

62 

65 

55!c 

LE ADV  1  LLE 

56 

60 

63 

58 

59 

59 

55 

50 

59 

66 

65 

68 

67 

65 

59 

54 

56 

66 

70 

71 

69 

67 

72 

70 

70 

73 

73 

71 

74 

M  1  N 

31 

32 

29 

33 

33 

31 

29 

26 

28 

32 

35 

36 

36 

36 

35 

30 

26 

30 

36 

39 

39 

36 

38 

37 

39 

34 

39 

42 

44 

47 

34.1 

L 1 MON    10   S  SW 

60 

59 

71 

82 

75 

72 

72 

65 

74 

83 

62 

77 

83 

85 

05 

80 

77 

78 

87 

85 

78 

81 

88 

88 

87 

78 

83 

96 

87 

86 

79 

M  IN 

46 

46 

46 

48 

46 

52 

49 

42 

39 

47 

49 

49 

52 

54 

54 

46 

45 

45 

50 

51 

52 

52 

56 

52 

51 

51 

57 

51 

50 

54 

49.5 

LIMON 

61 

59 

72 

81 

73 

71 

68 

56 

74 

84 

82 

76 

82 

85 

85 

77 

76 

78 

86 

85 

81 

83 

90 

85 

77 

76 

85 

95 

86 

M  1  N 

46 

47 

46 

51 

47 

50 

45 

4  1 

36 

45 

49 

54 

53 

55 

34 

48 

47 

48 

48 

53 

52 

54 

52 

53 

50 

53 

58 

51 

56 

58 

50*1 

LITTLE  HILLS 

73 

73 

78 

71 

74 

72 

67 

66 

76 

84 

84 

83 

80 

/4 

65 

73 

80 

86 

85 

83 

83 

85 

90 

86 

90 

90 

90 

81 

81 

79.6 

M  IN 

30 

32 

34 

42 

26 

43 

36 

32 

32 

31 

38 

33 

31 

46 

32 

32 

34 

34 

39 

40 

44 

43 

44 

40 

37 

48 

55 

56 

54 

38.6 

LONGMONT    2  ESE 

76 

67 

67 

77 

85 

74 

74 

61 

61 

80 

85 

84 

77 

87 

87 

6  3 

72 

76 

81 

86 

79 

84 

84 

89 

80 

77 

86 

94 

94 

87 

80  1 

M  1  N 

52 

50 

43 

48 

44 

50 

50 

41 

42 

46 

51 

51 

-9 

51 

48 

48 

44 

45 

50 

53 

48 

50 

49 

52 

55 

52 

50 

53 

56 

59 

49.3 

MA  N  A  S  SA 

67 

63 

68 

70 

72 

72 

70 

74 

72 

77 

79 

77 

77 

76 

7  3 

66 

70 

74 

61 

63 

84 

84 

84 

80 

61 

80 

77 

63 

81 

78 

75.6 

M  1  N 

37 

33 

39 

38 

35 

32 

29 

36 

36 

42 

45 

50 

49 

45 

32 

30 

38 

37 

45 

40 

38 

38 

42 

43 

46 

44 

50 

48 

53 

46 

40.5 

MA  R  V  1  NE 

66 

67 

61 

63 

60 

61 

67 

51 

7  3 

72 

78 

81 

80 

76 

75 

58 

66 

76 

81 

84 

82 

85 

86 

66 

83 

87 

88 

86 

77 

74  .C 

MIN 

36 

34 

32 

3  0 

34 

41 

40 

32 

27 

36 

36 

40 

42 

34 

33 

30 

28 

36 

38 

36 

37 

36 

36 

41 

39 

41 

44 

41 

46 

51 

37. c 

M  A  Y8E  LL 

74 

74 

80 

69 

73 

73 

63 

69 

84 

84 

85 

33 

86 

62 

7b 

67 

72 

82 

86 

82 

85 

84 

87 

90 

8  7 

91 

90 

91 

86 

73 

60 

M  1  N 

35 

32 

30 

40 

33 

40 

39 

33 

31 

35 

37 

45 

37 

39 

42 

30 

42 

40 

38 

42 

36 

45 

43 

49 

45 

44 

48 

51 

50 

54 

40.2 

73 

73 

77 

69 

71 

72 

66 

64 

77 

83 

63 

84 

83 

79 

72 

65 

71 

80 

86 

85 

84 

82 

86 

90 

87 

88 

90 

0  7 

82 

73 

78.6 

M  1  N 

33 

35 

36 

43 

32 

44 

41 

37 

31 

38 

40 

39 

38 

44 

43 

34 

36 

41 

42 

43 

42 

46 

48 

48 

44 

45 

48 

54 

53 

55 

4i. a' 

MESA  VERDE  N  P 

74 

76 

78 

75 

75 

77 

75 

73 

79 

85 

85 

85 

83 

80 

72 

05 

73 

86 

87 

89 

90 

90 

90 

89 

87 

90 

86 

88 

64 

80 

81  6 

MIN 

46 

48 

48 

50 

45 

46 

49 

45 

40 

47 

53 

51 

51 

48 

4  9 

41 

42 

41 

48 

55 

59 

59 

56 

59 

60 

62 

59 

56 

59 

54 

51.1 

MONTE  VISTA 

MAX 

67 

67 

68 

69 

71 

72 

71 

03 

73 

77 

77 

73 

7b 

73 

71 

65 

67 

74 

77 

81 

78 

79 

81 

79 

78 

80 

77 

61 

60 

74 

74.1 

MIN 

38 

34 

31 

35 

31 

30 

28 

33 

29 

33 

36 

34 

35 

34 

-1 

27 

34 

37 

35 

35 

40 

39 

36 

37 

36 

39 

38 

44 

47 

54 

36.0 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

73 

75 

77 

B  1 

76 

74 

78 

71 

09 

79 

84 

86 

66 

85 

61 

73 

67 

61 

88 

90 

87 

89 

90 

91 

91 

91 

90 

88 

80 

61  6 

MIN 

42 

46 

40 

53 

51 

43 

45 

37 

41 

45 

47 

46 

47 

46 

58 

44 

40 

43 

48 

59 

54 

54 

51 

52 

53 

53 

55 

59 

60 

57 

49.2 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

78 

3  9 

65 

74 

68 

65 

59 

53 

66 

77 

7  3 

72 

76 

7  9 

75 

70 

70 

78 

80 

81 

73 

75 

80 

78 

74 

74 

82 

89 

80 

80 

73.4 

M  1  N 

43 

35 

39 

41 

-0 

41 

41 

33 

33 

42 

43 

42 

41 

44 

43 

45 

36 

37 

45 

45 

46 

44 

49 

47 

46 

46 

52 

54 

52 

47 

43.1 

NORTHDALE 

MAX 

76 

77 

74 

76 

75 

74 

71 

74 

84 

83 

83 

63 

7  7 

72 

70 

77 

68 

89 

87 

87 

90 

91 

90 

89 

88 

86 

79 

81.2 

MIN 

37 

37 

34 

44 

38 

32 

41 

34 

32 

34 

39 

33 

33 

42 

32 

34 

34 

38 

40 

38 

47 

40 

40 

45 

47 

42 

54 

54 

54 

52 

40. 0 

NORTH  LAKE 

MAX 

5 1 

54 

66 

67 

69 

69 

59 

56 

70 

72 

09 

6* 

72 

70 

67 

65 

69 

68 

74 

78 

76 

78 

78 

73 

71 

69 

76 

7  8 

76 

70 

69.1 

MIN 

38 

33 

29 

34 

3  ! 

35 

34 

35 

32 

35 

36 

36 

35 

36 

34 

30 

30 

37 

40 

39 

44 

38 

43 

40 

36 

35 

35 

45 

49 

47 

36.8 

NORWOOD 

MAX 

72 

74 

76 

72 

72 

73 

69 

69 

77 

79 

82 

82 

80 

78 

7  o 

69 

71 

8 1 

85 

89 

83 

3  6 

86 

86 

86 

83 

88 

6  3 

78 

76 

78.8. 

MIN 

36 

37 

42 

45 

4  6 

40 

37 

28 

35 

40 

47 

42 

45 

38 

43 

35 

35 

37 

47 

47 

45 

48 

45 

48 

48 

53 

46 

51 

50 

54 

43.0 

OURAY 

MAX 

67 

68 

70 

68 

70 

63 

61 

72 

74 

7b 

75 

74 

71 

68 

59 

65 

73 

78 

8  1 

77 

82 

79 

80 

80 

79 

77 

78 

72 

76 

72. 7i 

MIN 

39 

40 

41 

51 

42 

41 

40 

34 

37 

42 

45 

45 

46 

43 

49 

3  9 

38 

41 

46 

46 

46 

46 

47 

50 

49 

51 

52 

53 

52 

49 

44.71 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

80 

81 

81 

78 

76 

6  9 

70 

69 

79 

81 

85 

84 

84 

85 

80 

83 

78 

81 

84 

63 

78 

79.5 

M  1  N 

30 

38 

29 

30 

30 

29 

28 

30 

34 

29 

36 

36 

42 

37 

38 

30 

35 

38 

37 

39 

35 

42 

-0 

43 

40 

42 

51 

51 

36.2 

PALISADE   1  S 

"AX 

83 

82 

84 

80 

60 

80 

75 

75 

3  3 

86 

91 

91 

91 

86 

80 

72 

79 

88 

93 

94 

93 

93 

95 

97 

96 

98 

95 

87 

78 

06.8 

MIN 

54 

51 

58 

51 

54 

53 

47 

48 

53 

58 

55 

57 

60 

57 

49 

46 

52 

58 

69 

62 

64 

62 

65 

63 

62 

64 

67 

66 

59 

57 

57.  l' 

PAON IA 

MAX 

80 

76 

76 

73 

75 

72 

80 

86 

87 

8  7 

86 

82 

74 

7  0 

76 

84 

89 

90 

88 

8  7 

90 

92 

91 

89 

90 

90 

88 

83 

83.1 

MIN 

43 

47 

43 

47 

38 

44 

46 

42 

41 

45 

45 

54 

48 

39 

47 

40 

39 

43 

49 

50 

53 

54 

50 

53 

53 

55 

54 

56 

59 

56 

47.8 

PARADOX 

MAX 

82 

85 

85 

81 

80 

32 

75 

78 

85 

90 

90 

91 

87 

86 

74 

7  3 

8  1 

90 

95 

94 

94 

94 

95 

9  7 

96 

96 

95 

92 

90 

80 

87.2 

MIN 

38 

47 

40 

55 

42 

40 

47 

43 

38 

39 

42 

38 

48 

45 

58 

3  = 

38 

39 

43 

45 

52 

48 

53 

50 

46 

50 

54 

59 

56 

58 

46.51 

PARKER   9  E 

MAX 

63 

b  1 

75 

73 

69 

59 

56 

62 

79 

80 

74 

Bl 

81 

78 

73 

73 

77 

83 

63 

60 

78 

84 

67 

75 

82 

91 

89 

91 

85 

64 

76.9 

MIN 

46 

-1 

39 

33 

45 

44 

38 

41 

47 

49 

48 

50 

53 

41 

48 

3  4 

39 

47 

46 

49 

50 

52 

47 

52 

52 

55 

56 

50 

54 

55 

46.7 

PUEBLO  W6  AP 

MAX 

66 

3  3 

75 

71 

63 

80 

91 

89 

84 

68 

92 

90 

65 

82 

82 

90 

94 

86 

88 

93 

89 

8  1 

85 

94 

9  7 

93 

91 

84  } 

MIN 

53 

50 

-.9 

48 

56 

55 

52 

50 

51 

52 

51 

52 

54 

47 

48 

53 

55 

50 

56 

58 

52 

54 

57 

53 

54 

57 

60 

65 

63 

53.  3 

RANGE  LY 

MAX 

79 

83 

75 

75 

77 

70 

72 

6  1 

87 

90 

89 

89 

85 

82 

69 

78 

85 

90 

90 

88 

87 

92 

94 

94 

96 

96 

95 

88 

84  3 

MIN 

41 

43 

41 

45 

39 

45 

42 

36 

42 

44 

46 

54 

52 

43 

41 

3  6 

47 

47 

44 

55 

47 

57 

47 

52 

55 

55 

57 

57 

61 

57 

47.7 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

MAX 

58 

64 

69 

64 

62 

54 

48 

67 

74 

72 

66 

74 

77 

68 

67 

64 

74 

74 

76 

72 

76 

74 

77 

66 

79 

83 

65 

74 

74 

69  8 

MIN 

33 

38 

30 

41 

31 

34 

40 

30 

31 

37 

39 

36 

35 

39 

36 

35 

34 

34 

37 

39 

39 

40 

47 

49 

49 

40 

40 

44 

44 

52 

38.4 

RICO 

MAX 

6  7 

66 

63 

64 

63 

63 

07 

71 

72 

74 

74 

72 

66 

61 

54 

64 

77 

76 

60 

78 

77 

79 

77 

71 

73 

79 

75 

73 

69 

?  ^ 

MIN 

28 

30 

28 

38 

29 

28 

29 

25 

26 

29 

30 

29 

29 

28 

28 

26 

27 

28 

32 

33 

34 

34 

32 

33 

32 

36 

36 

38 

41 

40 

31.3 

RIFLE   2  ENE 

MAX 

76 

80 

76 

73 

7  5 

70 

79 

85 

86 

87 

87 

83 

78 

69 

73 

82 

88 

86 

86 

84 

66 

89 

89 

90 

89 

90 

84 

75 

81.9 

MIN 

36 

38 

3  2 

53 

36 

36 

40 

41 

29 

33 

36 

35 

37 

41 

43 

31 

31 

35 

38 

40 

43 

46 

45 

47 

44 

42 

43 

51 

53 

54 

40.3 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

81 

76 

7  3 

6  2 

90 

90 

86 

93 

88 

68 

86 

83 

83 

90 

95 

92 

93 

94 

93 

86 

84 

96 

99 

97 

91 

86.7 

M  1  N 

53 

50 

5  0 

47 

48 

55 

54 

51 

47 

46 

47 

53 

52 

57 

61 

43 

44 

52 

46 

56 

58 

51 

54 

57 

54 

50 

56 

56 

65 

60 

52.4 

RUSH  2  NNE 

MAX 

7  1 

71 

81 

82 

7b 

83 

86 

86 

7  1 

79 

78 

83 

89 

81 

86 

89 

85 

61 

79 

86 

9  1 

85 

81 

78.4 

M  IN 

46 

43 

43 

45 

46 

51 

43 

40 

39 

45 

48 

49 

46 

47 

47 

45 

46 

45 

46 

49 

49 

49 

50 

53 

50 

49 

64 

50 

57 

54 

47.8 

RUXTON  PARK 

MAX 

6  1 

62 

54 

46 

56 

6  7 

65 

o  7 

71 

70 

06 

62 

59 

63 

63 

75 

66 

65 

69 

71 

62 

63 

73 

7  7 

70 

67 

63.7 

MIN 

35 

3  1 

26 

34 

29 

3  2 

36 

30 

28 

31 

37 

41 

39 

41 

30 

37 

28 

34 

34 

36 

36 

37 

38 

40 

39 

36 

38 

44 

50 

46 

36.1 

RYE 

MAX 

75 

79 

60 

77 

79 

82 

80 

75 

75 

76 

84 

88 

79 

81 

84 

83 

74 

80 

87 

89 

85 

78 

77.0 

MIN 

46 

3  9 

34 

48 

43 

4  0 

44 

4  i 

37 

45 

45 

45 

44 

51 

52 

4  2 

36 

48 

•45 

45 

52 

44 

46 

50 

45 

42 

46 

52 

52 

56 

45.2 

SAGUACHE 

MAX 

71 

69 

6  6 

72 

73 

73 

73 

69 

74 

78 

78 

77 

77 

77 

71 

66 

68 

78 

60 

84 

80 

80 

82 

80 

81 

81 

82 

84 

81 

75 

76.1 

MIN 

43 

36 

34 

38 

33 

3  4 

34 

33 

34 

41 

41 

4  1 

40 

38 

34 

31 

40 

41 

42 

4  1 

45 

41 

43 

46 

44 

43 

41 

4  7 

50 

55 

40.1 

SAL  1  DA 

MAX 

70 

71 

75 

76 

75 

74 

75 

67 

75 

80 

78 

77 

60 

78 

76 

70 

71 

79 

84 

85 

84 

83 

84 

80 

83 

84 

85 

86 

85 

81 

78.4 

M  IN 

40 

40 

38 

45 

35 

3  7 

39 

37 

39 

35 

4  0 

40 

40 

41 

J9 

35 

36 

36 

41 

41 

44 

44 

42 

45 

45 

42 

43 

45 

45 

56 

40.8 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

59 

56 

66 

78 

75 

72 

62 

62 

73 

82 

83 

76 

80 

83 

88 

82 

76 

83 

83 

82 

81 

84 

85 

86 

'  76 

83 

86 

95 

86 

60 

78.3 

MIN 

50 

45 

47 

50 

45 

5  3 

53 

47 

42 

52 

52 

54 

56 

59 

37 

50 

45 

51 

54 

56 

52 

57 

57 

56 

55 

59 

59 

60 

61 

59 

53.1 

S*ts  reference  notes  following  Stmt loo  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Monlh 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Averc 

SILVERTON 

MAX 

62 

60 

59 

62 

63 

89 

70 

65 

70 

69 

66 

60 

o  1 

61 



72 

73 

75 

72 

74 

72 

73 

72 

73 

72 

74 

70 

M  1  N 

28 

29 

28 

35 

29 

29 

32 

28 

30 

28 

28 

2  8 

29 

26 

29 

2  8 

29 

28 

30 

32 

34 

35 

34 

33 

35 

36 

35 

36 

34 

35 

31.1 

5P  KER 

MAX 

59 

6  1 

66 

64 

62 

3  5 

53 

47 

70 

71 

74 

77 

78 

7b 

76 

74 

M  IN 

34 

32 

33 

44 

30 

29 

34 

31 

33 

33 

34 

3  3 

34 

37 

35 

28 

28 

33 

34 

34 

35 

35 

38 

3b 

34 

45 

46 

43 

47 

35.2 

SPRINGFIELD  7  NSW 

MAX 

66 

53 

73 

84 

82 

78 

73 

70 

80 

90 

89 

66 

77 

82 

91 

89 

82.1 

M  IN 

SI 

46 

46 

48 

46 

5  1 

51 

49 

49 

51 

49 

50 

53 

60 

58 

55 

46 

49 

52 

54 

'  6 

53 

53 

56 

51 

54 

5  4 

58 

58 

61 

52.3 

SPRINGFIELD  6  S 

MAX 

58 

59 

85 

86 

8  0 

76 

87 

90 

81 

82 

91 

91 

MIN 

43 

47 

45 

37 

51 

54 

50 

50 

49 

56 

62 

51 

51 

52 

54 

54 

52 

54 

55 

58 

59 

51.6 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

66 

69 

72 

70 

64 

7  4 

8 1 

78 

82 

85 

82 

86 

84 

86 

79 

7  i 

74.1 

MIN 

32 

33 

29 

42 

30 

33 

37 

30 

32 

29 

30 

38 

33 

32 

31 

26 

32 

32 

33 

35 

34 

37 

34 

41 

37 

35 

35 

41 

44 

50 

34.6 

STERL ING 

MAX 

72 

58 

64 

70 

85 

72 

72 

63 

76 

87 

90 

81 

82 

90 

96 

MIN 

49 

50 

48 

49 

46 

51 

51 

46 

39 

49 

56 

32 

57 

59 

53 

49 

44 

47 

49 

54 

51 

54 

54 

5  l 

55 

52 

59 

58 

58 

59 

51-7 

STRATTON   3  NE 

MAX 

62 

52 

72 

8  8 

66 

73 

66 

87 

87 

83 

93 

79 

85 

''4 

92 

MIN 

48 

44 

45 

46 

46 

56 

50 

46 

40 

53 

52 

53 

54 

58 

67 

47 

44 

4? 

50 

54 

53 

56 

57 

50 

52 

52 

57 

57 

57 

56 

51.3 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

57 

58 

59 

56 

57 

56 

53 

48 

-8 

60 

70 

70 

69 

67 

MIN 

31 

29 

29 

29 

27 

28 

28 

25 

23 

27 

30 

31 

31 

32 

29 

25 

22 

24 

29 

33 

33 

30 

33 

31 

31 

30 

34 

38 

39 

44 

30.2 

TACOMA 

MAX 

72 

71 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

75 

77 

8 1 

62 

81 

85 

84 

82 

76 

76  5 

MIN 

31 

33 

32 

39 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

40 

35 

34 

33 

42 

36 

36 

34 

40 

38 

40 

49 

44 

47 

42 

45 

40 

45 

46 

48 

38.6 

'  TACON  Y   7  SE 

MAX 

66 

71 

75 

86 

79 

79 

80 

73 

7  8 

69 

90 

85 

90 

80 

8  7 

85  0 

MIN 

50 

50 

52 

50 

53 

51 

54 

45 

41 

48 

49 

48 

49 

54 

4  7 

48 

47 

54 

50 

49 

56 

48 

52 

54 

52 

50 

54 

55 

62 

58 

51.0 

TAYLOR  PARK 

MAX 

59 

59 

62 

62 

63 

62 

58 

56 

59 

7 1 

72 

66 

MIN 

32 

31 

29 

33 

29 

29 

28 

29 

26 

29 

32 

32 

34 

32 

35 

33 

29 

3  1 

33 

34 

37 

35 

36 

36 

40 

35 

37 

41 

42 

46 

33.5 

TELLURIOE 

MAX 

66 

66 

67 

68 

67 

69 

63 

72 

70 

57 

? 

72 

72.5 

MIN 

31 

31 

29 

41 

32 

29 

31 

25 

25 

26 

30 

29 

30 

35 

45 

34 

30 

29 

32 

33 

)5 

35 

33 

36 

34 

37 

3  b 

44 

45 

49 

33.8 

"TR  IN  1  DAD 

MAX 

62 

60 

76 

80 

82 

81 

70 

66 

79 

79 

8  Q 

90 

85 

79.8 

M  1  N 

48 

46 

4  1 

39 

44 

44 

50 

47 

50 

48 

48 

50 

57 

11 

5  2 

48 

44 

49 

50 

60 

58 

52 

50 

58 

55 

50 

54 

55 

56 

57 

50.8 

TRIN IDAD  FAA  AP 

MAX 

60 

61 

76 

84 

82 

8  1 

66 

60 

75 

82 

79 

84 

82 

82 

87 

90 

85 

64 

81.4 

O  1  •  4 

MIN 

49 

45 

40 

52 

46 

45 

48 

48 

47 

49 

49 

52 

55 

39 

5  7 

44 

42 

51 

53 

60 

55 

53 

55 

51 

52 

5  0 

57 

59 

57 

59 

51.3 

TWO  6UTTES   1  NW 

MAX 

70 

54 

72 

86 

76 

86 

66 

83.6 

M  1  N 

50 

46 

49 

48 

48 

83 

52 

53 

57 

53 

56 

57 

54 

62 

61 

62 

50 

60 

58 

56 

62 

57 

56 

49 

48 

55 

58 

60 

59 

63 

55.1 

JRAVAN 

MAX 

83 

8  5 

86 

83 

82 

83 

81 

79 

87 

81 

82 

89  4 

MIN 

44 

49 

4b 

58 

47 

48 

50 

43 

43 

45 

46 

47 

48 

53 

3  9 

43 

45 

46 

51 

55 

50 

54 

56 

54 

5b 

54 

43 

43 

40 

48.8 

'VALLECITO  DAM 

MAX 

70 

69 

7^ 

69 

66 

70 

74 

80 

85 

6  1 

83 

77 

76  0 

MIN 

32 

34 

32 

40 

32 

32 

34 

31 

31 

34 

38 

!  7 

36 

it 

43 

37 

34 

34 

39 

39 

41 

45 

40 

45 

43 

43 

42 

44 

50 

51 

38.3 

'WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 

M  1  N 

28 

29 

25 

30 

24 

24 

23 

22 

23 

25 

26 

31 

37 

25 

22 

24 

27 

29 

29 

30 

30 

30 

29 

33 

35 

30 

34 

36 

44 

45 

29.3 

'WALDEN 

MAX 

61 

63 

6  7 

65 

62 

69 

69.5 

M  IN 

37 

35 

31 

40 

32 

3  2 

35 

29 

33 

31 

3b 

36 

35 

3o 

33 

30 

30 

32 

36 

38 

36 

38 

37 

3b 

39 

35 

3  9 

41 

41 

49 

35.7 

'WALSEN6URG  POWER  PLANT 

MAX 

65 

79 

80 

74 

7  9 

78 

8  0 

87 

83 

82.0 

MIN 

48 

44 

37 

51 

42 

43 

45 

43 

J9 

46 

49 

49 

46 

58 

4b 

42 

42 

4  7 

48 

47 

5  1 

49 

48 

49 

48 

43 

50 

60 

56 

60 

47.6 

'WATERDALE 

MAX 

71 

61 

75 

84 

73 

65 

7b 

72 

73 

8  1 

66 

8 

82 

79 

64 

79.2 

MIN 

47 

48 

39 

45 

41 

45 

45 

40 

37 

45 

49 

46 

43 

46 

45 

45 

37 

4  0 

46 

46 

60 

49 

49 

48 

45 

'51 

bO 

53 

49 

46 

46.2 

WESTCL IFFE 

MAX 

68 

74 

77 

70 

76 

80 

76.  3 

MIN 

38 

33 

2  8 

42 

28 

32 

33 

39 

30 

32 

34 

3^ 

33 

41 

4U 

28 

34 

3  9 

37 

32 

3  9 

32 

33 

41 

36 

38 

3  8 

41 

44 

51 

35.9 

WETMORE   2  S 

MAX 

63 

60 

7b 

79 

76 

76 

79 

78 

89 

83 

82 

85 

90 

91 

81 

81 

80.6 

MIN 

47 

39 

38 

47 

43 

43 

43 

43 

39 

47 

49 

4. 

46 

49 

44 

40 

49 

50 

46 

51 

51 

50 

4  7 

50 

52 

57 

56 

46.6 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

78 

85 

81 

80.8 

MIN 

49 

49 

48 

49 

42 

49 

47 

44 

37 

46 

55 

49 

50 

35 

4^ 

46 

40 

42 

46 

52 

4  8 

49 

49 

5  0 

52 

54 

59 

52 

54 

58 

49.0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

50 

55 

57.7 

MIN 

29 

30 

26 

28 

30 

29 

30 

30 

28 

32 

35 

34 

35 

42 

36 

28 

29 

30 

34 

37 

3  7 

38 

36 

3  9 

41 

39 

3  7 

37 

40 

39 

33.9 

WRAY 

MAX 

58 

59 

68 

89 

89 

74 

74 

66 

81 

91 

91 

90 

61 

87 

91 

84 

81 

87 

89 

86 

83 

87 

91 

89 

67 

81 

88 

96 

93 

84 

83.2 

MIN 

51 

53 

48 

52 

49 

54 

52 

46 

40 

59 

55 

55 

53 

61 

61 

49 

48 

4  9 

50 

57 

55 

57 

56 

54 

57 

59 

57 

62 

63 

57 

54.  1 

YELLOW  JACKET  1NW 

MAX 

74 

76 

77 

73 

73 

73 

73 

70 

76 

82 

81 

83 

81 

77 

67 

63 

72 

81 

85 

88 

87 

87 

9  7 

88 

88 

87 

88 

86 

84 

78 

79.6 

MIN 

39 

40 

43 

47 

45 

41 

42 

36 

37 

44 

46 

4b 

45 

44 

4b 

37 

41 

4  i 

49 

52 

51 

52 

47 

53 

52 

58 

52 

54 

54 

54 

46.4 

YUMA 

MAX 

55 

61 

71 

87 

89 

75 

75 

66 

77 

89 

89 

81 

85 

92 

92 

92 

87 

86 

90 

92 

84 

86 

92 

88 

89 

80 

90 

97 

96 

88 

84.0 

MIN 

50 

48 

48 

50 

46 

49 

51 

47 

41 

57 

56 

54 

56 

60 

59 

52 

48 

51 

53 

50 

45 

55 

59 

55 

55 

56 

60 

60 

61 

59 

53.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

.8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7:00 
7:00 

A.M. 
P.U. 

58 
66 

58 
64 

57 
68 

58 
71 

56 
65 

57 
63 

56 
56 

53 
61 

52 
67 

57 
71 

60 
68 

60 
71 

59 
76 

62 
74 

60 
72 

59 
63 

55 
70 

59 
77 

64 
74 

62 
71 

62 
78 

66 
76 

63 
72 

63 
73 

64 
73 

64 
77 

65 
79 

68 
80 

68 
77 

68 
76 

60.4 
70.9 

6 

Inches' 

7:00 
7  :00 

A.M. 
P.U. 

59 
66 

59 
65 

58 
68 

59 
70 

58 
66 

59 
64 

58 
58 

54 

61 

54 
66 

57 
72 

61 
69 

60 
71 

61 
79 

64 
74 

63 
73 

61 
65 

56 
70 

59 
76 

64 
74 

64 
73 

63 
78 

67 
76 

65 
73 

64 
73 

65 
74 

66 
78 

67 
80 

69 
80 

69 
77 

69 
78 

61.7 
71.5 

12 

Inches 

7:00 
7:00 

A.U. 
P.H. 

62 
63 

61 
63 

60 
63 

62 
65 

62 
64 

62 
63 

61 
60 

57 
59 

57 
62 

60 
65 

63 
66 

63 
66 

64 
68 

67 
76 

66 
69 

65 
66 

61 
65 

63 
66 

66 
70 

67 
66 

66 
66 

69 
67 

68 
67 

68 
69 

67 
71 

68 
73 

70 
76 

71 
77 

76 
77 

71 
77 

64.7 
67.5 

24 

Inches 

7:00 
7:00 

A.M. 
P.U. 

60 
60 

60 
60 

61 
60 

61 
61 

61 
61 

62 
62 

61 
62 

60 
59 

60 
59 

60 
60 

61 
61 

62 
62 

62 

62 

62 
63 

64 
64 

64 
64 

63 
63 

63 
63 

64 

63 

65 
65 

64 

65 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

67 
67 

68 
68 

68 
69 

69 
69 

63.4 
63.4 

36 

Inches 

7:00 
7:00 

A.U. 
P.U. 

58 

59 

58 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

60 
60 

60 
60 

59 
59 

59 
59 

59 
58 

59 
59 

59 
60 

60 
60 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

62 
62 

62 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

66 
65 

65 
65 

65 
66 

61.1 
61.3 

72 

Inches 

7:00 
7:00 

A.M. 
P.M. 

53 
52 

52 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
56 

54 

55 

55 
55 

55 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

55 
56 

56 
57 

57 
57 

57 
57 

54.3 
54.5 

6  UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRRIGATKD  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.   SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.   DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL  THERMOMETERS 
WITH  WOOD  HOUSING. 


|f«  refrreoc  not* a  following  Station  Inonx. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHEESMAN 

SILVEHTON 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

COLORADO 
JUNE  1962 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

L8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ALAMOSA  W3  AP  (a) 

EVAP 

.  0  ' 

.16 

.  1  4 

.38 

.  3  6 

.36 

.46 

.29 

.36 

.30 

.35 

.  3  8 

.37 

.53 

.44 

.41 

.31 

.35 

.49 

.70 

.36 

.38 

.48 

K 

.  70 

.80 

.41 

.41 

.32 

11.42 

WIND 

2 

87 

H  4 

123 

97 

78 

9  6 

105 

50 

44 

54 

96 

128 

148 

150 

106 

68 

68 

53 

39 

67 

•4 

6  3 

;e 

* 

148 

64 

68 

75 

91 

2384 

MAX 

72 

73 

75 

7  1 

7  3 

75 

74 

73 

77 

16 

78 

77 

7  6 

73 

70 

68 

72 

81 

83 

86 

85 

,•6 

8  3 

82 

- 

83 

83 

86 

82 

74 

77.3 

MI  N 

41 

45 

4  2 

44 

41 

42 

5  8 

43 

43 

4  7 

48 

47 

4  7 

48 

46 

4  1 

46 

46 

49 

49 

55 

45 

49 

52 

5  0 

46 

53 

50 

5  7 

46.6 

ARBOLES  (b) 

EVAP 

.IS 

* 

.92 

.17 

.  4  5 

.35 

.  3  3 

.4! 

.30 

.25 

.42 

.5  7 

.3! 

.18 

.53 

.50 

.28 

.34 

.39 

.16 

.31 

.'  6 

.33 

.25 

.58 

.31 

.15 

.41 

.43 

.29 

10.37 

WIND 

V* 

200 

27 

52 

56 

6 

61 

49 

6  0 

69 

63 

81 

71 

75 

31' 

46 

43 

49 

76 

121 

81 

30 

90 

73 

63 

6  3 

66 

50 

1869 

MAX 

6  6 

86 

9  7 

81 

a  i 

84 

8  1 

81 

85 

86 

89 

87 

B( 

30 

77 

72 

8  3 

8  8 

89 

89 

89 

89 

85 

85 

86 

87 

88 

66 

86 

83 

84.7 

Ml  N 

42 

42 

4  3 

64 

45 

44 

4  5 

43 

42 

43 

4  7 

46 

45 

45 

45 

4' 

47 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

51 

5  3 

53 

54 

59 

59 

47.6 

BONNY  DAM  (c) 

EVAP 

.  2  1 

.04 

.  0 1 

.22 

.48 

.21 

.27 

.58 

.  1! 

.  i  6 

.39 

.'it 

.36 

.42 

.51 

.66 

.41 

.  '.<> 

.28 

.45 

.36 

.33 

.31 

.52 

.36 

.30 

.34 

.64 

.37 

.49 

10  .59 

WIND 

13  1 

62 

43 

108 

l-'4 

115 

i  16 

120 

159 

94 

117 

18  7 

325 

378 

285 

102 

40 

46 

81 

109 

76 

74 

92 

94 

56 

181 

347 

84 

131 

4034 

MAX 

76 

52 

56 

76 

81 

70 

6  5 

79 

88 

85 

80 

83 

8  5i 

83 

80 

80 

82 

87 

85 

90 

86 

68 

87 

91 

91 

87 

82 

77 

94 

69 

80 .9 

MIN 

53 

48 

4  2 

50 

5  2 

51 

53 

46 

46 

48 

57 

58 

58 

59 

59 

55 

51 

52 

56 

58 

57 

58 

5  9 

59 

58 

60 

61 

63 

63 

62 

55.3 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.20 

.22 

.25 

.25 

.14 

.10 

.12 

.22 

.25 

.24 

.11 

.15 

.11 

.07 

.19 

.21 

.21 

.10 

.10 

W  I  ND 

44 

4  6 

43 

60 

43 

39 

21 

32 

47 

41 

39 

26 

33 

30 

37 

38 

31 

34 

38 

MAX 

67 

72 

66 

67 

65 

60 

66 

70 

69 

67 

66 

62 

60 

58 

73 

71 

71 

68 

68 

MIN 

36 

38 

36 

34 

34 

32 

33 

37 

39 

40 

39 

32 

38 

35 

34 

41 

43 

44 

46 

_ 

ESTES  PARK 

EVAP 

_ 

.37 

.16 

.09 

.25 

.16 

.02 

.03 

.23 

.14 

.21 

.24 

.20 

.18 

.24 

.18 

.20 

.13 

.14 

.27 

.28 

.32 

.03 

WIND 

51 

42 

44 

76 

72 

49 

4  8 

3 

18 

26 

39 

48 

42 

49 

42 

49 

84 

47 

36 

33 

41 

53 

64 

38 

44 

33 

36 

44 

46 

2 

1299 

FORT  COLLINS  (d) 

EVAP 

.06 

.  13 

.10 

.20 

.23 

.08 

.08 

.12 

.14 

.18 

.19 

.17 

.19 

.21 

.20 

.15 

.16 

.12 

.12 

.18 

.22 

.22 

.17 

.17 

.20 

.  18 

.21 

.23 

.21 

.12 

MAX 

72 

70 

75 

75 

72 

71 

62 

67 

75 

79 

79 

75 

79 

80 

78 

71 

75 

80 

85 

77 

79 

76 

76 

75 

77 

79 

80 

78 

75.6 

MIN 

60 

65 

60 

61 

61 

62 

5  5 

5  7 

56 

60 

62 

62 

6  2 

64 

63 

62 

58 

61 

64 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

67 

68 

68 

68 

69 

62.9 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

EVAP 

.34 

.49 

.58 

.52 

.40 

.42 

.58 

.28 

.45 

.47 

.45 

.58 

.54 

.75 

.55 

.36 

.29 

.38 

.49 

.51 

.50 

.44 

.43 

.52 

.51 

.51 

.63 

.51 

.32 

.08 

13.88 

WIND 

71 

87 

148 

'5  2 

69 

86 

114 

101 

86 

82 

72 

94 

10'. 

155 

141 

87 

73 

57 

63 

72 

82 

53 

65 

62 

62 

59 

81 

68 

71 

69 

2596 

MAX 

86 

85 

82 

80 

78 

82 

8  0 

83 

84 

87 

87 

86 

8  3 

82 

85 

74 

84 

89 

89 

90 

88 

89 

85 

87 

91 

91 

92 

92 

83 

80 

85.1 

MIN 

51 

53 

51 

52 

5  0 

50 

50 

44 

49 

50 

53 

52 

52 

52 

52 

47 

46 

52 

55 

55 

56 

59 

58 

58 

57 

61 

60 

62 

61 

61 

53.6- 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.15 

.  19 

6.63 

WIND 

116 

'83 

88 

119 

9 

99 

104 

101 

'84 

°63 

104 

99 

-74 

'97 

108 

123 

'78 

62 

67 

100 

102 

84 

95 

'60 

'70 

59 

'so 

°81 

'95 

83 

2677 

MAX 

6  3 

62 

68 

68 

65 

63 

63 

51 

63 

7  8 

78 

80 

75 

76 

60 

62 

55 

71 

74 

71 

71 

71 

70 

66 

64 

78 

71 

73 

67 

72 

68.3 

MIN 

41 

39 

33 

42 

36 

34 

39 

34 

32 

36 

42 

41 

39 

43 

39 

34 

34 

33 

41 

42 

40 

42 

39 

41 

43 

40 

45 

45 

47 

50 

39.5 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.13 

.17 

.25 

.33 

.22 

.25 

.21 

.12 

.23 

.25 

.24 

.28 

.28 

.31 

.21 

.06 

.15 

.22 

.30 

.24 

.23 

.17 

.17 

.20 

.21 

.28 

.20 

.17 

.15 

B  6.44 

WIND 

46 

38 

38 

71 

39 

45 

49 

25 

19 

37 

34 

35 

41 

30 

56 

40 

32 

32 

28 

48 

31 

40 

32 

29 

30 

27 

27 

28 

36 

32 

1095 

JOHN  MARTIN  DAM  (b) 

EVAP 

.14 

.06 

.16 

.32 

.30 

.30 

.34 

.19 

.16 

.31 

.38 

.55 

.42 

.52 

.64 

.64 

.39 

.26 

.21 

.41 

.43 

.33 

.29 

.54 

.39 

.37 

.35 

.40 

.40 

.35 

10.55 

WIND 

74 

65 

53 

61 

54 

96 

84 

65 

35 

72 

63 

99 

119 

123 

371 

140 

81 

50 

37 

73 

66 

64 

4J 

86 

73 

62 

103 

89 

47 

90 

2535 

MONTROSE  NO  1  (e) 

EVAP 

.22 

.30 

.33 

.45 

.39 

.35 

.26 

.22 

.26 

.33 

.26 

.40 

.35 

.44 

.46 

.31 

.13 

.30 

.35 

.33 

.32 

.33 

.33 

.32 

.36 

.37 

.34 

.32 

.15 

.18 

9  .46 

WIND 

35 

34 

43 

104 

66 

44 

34 

34 

26 

25 

23 

43 

42 

71 

95 

57 

28 

28 

26 

31 

34 

33 

3  1 

28 

30 

32 

17 

41 

26 

35 

1196 

PUEBLO  CITY  RES  (b) 

EVAP 

.31 

.11 

.11 

.29 

.45 

.30 

.31 

.30 

.08 

.34 

.33 

.35 

.24 

.40 

.52 

.58 

.51 

.19 

.27 

.39 

.42 

.37 

.31 

.37 

.30 

.26 

.32 

.40 

.42 

,35 

9  .90 

WIND 

1  10 

80 

80 

90 

1  ?  0 

110 

100 

150 

80 

70 

80 

80 

100 

90 

100 

120 

120 

6  0 

40 

90 

90 

90 

60 

80 

70 

7  0 

110 

60 

90 

100 

2700 

MAX 

71 

72 

■  71 

81 

79 

80 

79 

77 

72 

8,1 

91 

85 

86 

87 

84 

80 

82 

87 

66 

87 

89 

87 

83 

92 

66 

83 

86 

88 

91 

91 

82.5 

MIN 

55 

52 

51 

51 

50 

56 

5  2 

49 

47 

53 

53 

5  4 

•-  6 

54 

50 

49 

49 

52 

53 

54 

55 

5  4 

55 

57 

46 

55 

57 

59 

64 

6  3 

53.5 

SPRINGFIELD  7  WSW  (f) 

EVAP 

.06 

.04 

.23 

.44 

.34 

.33 

.21 

.19 

.25 

.36 

.35 

.38 

.45 

.47 

.63 

.68 

.37 

.39 

.41 

.64 

.45 

.43 

.40 

.50 

.42 

.60 

.37 

.55 

.52 

.43 

11.89 

WIND 

162 

166 

94 

202 

54 

144 

140 

75 

96 

140 

98 

8  6 

161 

258 

292 

205 

79 

88 

60 

128 

108 

127 

75 

133 

106 

153 

193 

176 

132 

140 

4074 

MAX 

67 

64 

73 

80 

84 

83 

77 

72 

81 

8  7 

86 

83 

85 

82 

81 

80 

86 

81 

90 

87 

89 

87 

89 

88 

86 

82 

82 

90 

89 

86 

76.7 

MIN 

5  2 

49 

5  2 

51 

5  0 

54 

5  7 

53 

51 

5  2 

52 

3  5 

56 

60 

60 

5  8 

47 

5  6 

53 

57 

58 

55 

56 

56 

55 

5  4 

5  6 

6  2 

60 

63 

56.8 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

.0 

.13 

.20 

.44 

.31 

.08 

.08 

.07 

.03 

.26 

.27 

,15 

.22 

.14 

.21 

WIND 

52 

35 

48 

74 

70 

66 

6  5 

64 

49 

4B 

36 

5  4 

;.4 

79 

77 

48 

53 

23 

47 

56 

23 

'  3 

22 

40 

35 

37 

43 

44 

32 

44 

1471 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.  1'-' 

.25 

.15 

.25 

.22 

.26 

.  2  1 

.25 

.26 

.28 

.24 

.26 

.26 

.30 

.27 

.  16 

.15 

.19 

.30 

.25 

.26 

.29 

.28 

.26 

.22 

.21 

.24 

.20 

.20 

.16 

7.06 

WIND 

27 

23 

20 

20 

3  2 

23 

25 

24 

16 

30 

12 

2 

28 

28 

28 

13 

5 

11 

17 

10 

25 

9 

6 

23 

7 

9 

17 

7 

9 

12 

518 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.13 

.10 

.23 

.33 

.25 

.20 

.11 

.02 

.29 

.28 

.  16 

.37 

.40 

.32 

.58 

.  1 1 

.3  7 

.27 

.28 

.37 

.38 

.25 

.34 

.42 

.29 

.32 

.34 

.43 

.48 

.15 

8.59 

WIND 

It 

16 

44 

66 

3  8 

54 

:  9 

36 

21 

37 

6  0 

85 

'1 

106 

106 

58 

73 

29 

12 

5  1 

5  2 

31 

47 

26 

28 

70 

111 

27 

67 

67 

1560 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 

(d)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,    PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(e)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(f)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


See  reference  notes  folloeluj  Btetlon  letfer. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

|  Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Trace 

01-09 

.10-49 

Oi 
O) 

i 

cn 

100-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

72 

27 

26 

- 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

3.6 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

S 

12 

9.5 

++29 

SW 

14 

79 

43 

39 

66 

5 

7 

5 

1 

1 

0 

19 

5.1 

DENVER  WB  AIRPORT 

ssw 

19 

9.2 

32 

w 

22 

71 

39 

33 

57 

7 

6 

3 

1 

0 

0 

17 

69 

5.3 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

17 

7.1 

35 

E 

22 

35 

19 

12 

24 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

7 

87 

3.4 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

ESE 

17 

11.0 

40 

W 

24 

73 

39 

33 

57 

6 

7 

3 

0 

0 

0 

16 

76 

4.6 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


CORRECTED  DATA 


Dally  Precipitation 

Monthly  Extremes 
Daily  Precipitation 

Dally  Precipitation 

Daily  Precipitation 

Monthly  Extremes 
Daily  Precipitation 


Hermit  7  ESE 
Vona 

Jones  Pass  2  E 
Jones  Pass  2  E 


Chimney  Rock 

Elbert   5  SW 

Grand  Junction  2  WSW 

Idalla 


Precipitation  on  31st  and  monthly  total  should  be  (*) 
accumulated. 

Lowest  temperature  20e  on  the  3rd. 

Precipitation  on  1st  should  be  3.40  and  monthly  total; 
6.40. 

Precipitation  for  period  28th  thru  31st  and  monthly  total 
should  be  (*)  accumulated. 

Precipitation  on  1st  is  an  accumulated  amount  from  October 
and  monthly  total  should  be  V2.24. 

Lowest  Temperature  should  be  -3°  on  the  1st  at  Sugar  Loaf  Reservoir. 

Total  precipitation  printed  in  error.     Totals  should  show  miss- 
ing (-),   since  daily  values  are  Indicated  as  missing. 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 

Station 

Toti 

1   |   2   [  3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  |  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1961 

FORT  COLLINS 

.24 

.02 

.  09 

.04 

.02 

.03 

.04 

MANASSA 

.20 

.04 

.  13 

.03 

JANUARY  1962 

BURL I NGTON 

.70 

.  08 

.  41 

.06 

T 

.02 

.07 

CIMARRON  3  SE 

.72 

T 

.10 

.50 

.12 

FAIRPLAY 

2.23 

.02 

1 .06 

.  14 

T 

.03 

.22 

.45 

.31 

GENOA 

.43 

T 

T 

.43 

T 

T 

T 

T         T  T 

T 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

1 .28 

.05 

.  12 

.22 

.25 

.  02 

T 

.08 

T 

.19 

.15 

.20 

LAKE  MORAINE 

2.12 

.  15 

.04 

.16 

.05 

.52 

* 

* 

1 .20 

PARSHALL  10  SSE 

1.67 

• 

» 

* 

* 

* 

.92 

* 

« 

* 

.75 

RUXTON  PARK 

1.23 

.05 

.20 

T 

.21 

.28 

.28 

T  .07 

.06 

.08 

SPRINGFIELD  8  S 

.45 

.10 

.10 

.25 

rZBRUART  1962 

una 

3.18 

BURLINGTON 

.22 

.02 

.09  .02 

.02 

.07 

ELBERT  2  WNW 

.  47 

.25 

.22 

MANASSA 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

SEDALIA  4  SSE 

.39 

.06 

• 

.33 

SPRIKGFIELD  8  S 

.20 

.20 

MARCH  1962 

CIMARRON  3  SE 

D.60 

D.30 

D.10 

GUTVTONE 

.97 

T 

.03 

.08 

.25 

.10 

T 

.28  .23 

APRIL  1962 

mtjncx 

T 

.05 

T 

.25 

.25 

.30 

CIHBON  3  SE 

.00 

t IHTKR  PARK 

4.03 

.10 

.38 

.25 

.25 

.20 

.27 

.03 

.07 

.83 

1 . 15 

.50 

MAY  1962 

UBS 

2.48 

.08 

.07 

.23 

T 

T 

1.31 

08 

.53 

.03 

.15 

SEDALIA  4  SSE 

.75 

L— 

T 

.08 

.26 

T 

T 

T 

.38 

.03 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1961 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 
T 

1.0 

1 

0.4 

1 

0.1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

0.2 
T 

T 

1.0 

'  1 

T 

JANUARY  1962 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2.0 

5  . 0 

1.0 

0.5 

2.0 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

1.0 
4 

4.0 
8 

T 

6 

5.0 
10 

6.0 
16 

3.0 
19 

18 

17 

15 

T 

13 

1.0 
11 

9 

9 

9 

8 

0.5 
8 

4 

4 

1.0 
4 

4 

3 

3 

3 

3 

S 

1 

FEBRUARY  1962 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

SPRINGFIELD  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 
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CUMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


Ten 

iperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

No.  o(  Days 

Station 

_  E 

_  c 

«  E 

a 

M 

M:n. 

•  I 

o 

1 

Averagt 
Maximu 

Minlmui 

Averagt 

Departui 
From  No 

Highest 

a 

Lowest 

e 

a 

a 

«J 

'%! 

o  S 

0 

1  1 

1  § 
o  £ 

6 

Q 

a  o 
«■  a 

1  o 

□ 

1 
o 

1 
1 

o 
o 

DECEMBER  1961 

FORT  COLLINS  " 
MANASSA 

—3.3 
—6 . 1 

56 
52 

21 
4+ 

-14 
-28 

13+ 

1535 

0 
0 

10 
15 

31 
31 

5 

20 

.24 
.20 

-.18 
-.08 

.09 
.13 

9 
10 

2.9 

l 

26+ 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

.J  AjV  U  Aft  I  liJOj; 

oUhXlnul  UW 

40. 1 

9 . 4 

24.8 

-4.9 

68 

31 

-14 

20+ 

1240 

0 

10 

Jo 

9 

.70 

.28 

.41 

8 

12.0 

1 

0 

0 

CIMARRON  3  SE 

31.9 

-7.8 

12. 1 

38 

8 

-18 

14 

1634 

0 

19 

31 

27 

.72 

.50 

20 

10.0 

0 

0 

hul    o  U  Lit  IS  L  ft    of  ft  1  IiU  o 

17  .3 

-12.2 

2.6 

36 

8 

-42 

1 1 

1937 

0 

27 

31 

2-1 

1.28 

.25 

7 

25.5 

6 

0 

0 

□  TTVTAW  DARE 

35.6 

5.9 

20.8 

55 

29 

-31 

1364 

0 

13 

31 

8 

1.23 

.28 

9  + 

21.5 

4 

0 

0 

r LHHUAK I  l?Dt 

mraT  t  Wf  TAW 

oil  hX  1 W  Ij  1  \Jli 

51.0 

19.4 

35.2 

2.2 

82 

11 

-16 

28 

829 

0 

5 

23 

3 

.22 

-.26 

.09 

22 

2 

22 

0 

0 

0 

MANAS SA 

46.2 

15.8 

31.1 

6.2 

62 

11 

-11 

28 

888 

0 

0 

2K 

1 

.05 

-.18 

.02 

25 

0 

0 

0 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

58.0 

23.1 

41.0 

83 

11 

-10 

28 

47f 

0 

3 

21 

2 

.20 

-.26 

.20 

27 

.5 

1 

0 

0 

MARCH  1962 

CIMARRON  3  SE 

43.1 

9.0 

26.1 

65 

27 

-15 

14 

1 19£ 

0 

4 

31 

8 

.60 

.30 

21 

6.0 

0 

3 

0 

0 

GREYSTONE 

40.4 

16.6 

28.5 

54 

27 

-  1 

4 

1123 

0 

5 

31 

2 

.97 

.28 

22 

14.5 

15 

3+ 

4 

0 

0 

APRIL  1962 

BRANSON 

64.9 

38.2 

51.6 

82 

19 

20 

1 

404 

0 

0 

9 

a 

.85 

.30 

30 

1.0 

1 

30 

3 

0 

0 

CIMARRON  3  SE 

68.4 

27.4 

47.9 

75 

16 

15 

1 

50  a 

0 

0 

28 

0 

.00 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

> 
< 

DECEMBER  1961 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

50 
28 

48 
24 

55 
24 

46 
24 

50 
21 

48 

19 

28 
15 

27 
13 

21 
5 

7 
-  1 

9 

-  6 

12 
-14 

22 
-11 

29 

0 

34 
2 

38 
14 

35 
22 

35 
26 

3  ti 
8 

55 
19 

56 
32 

47 
27 

46 

17 

54 
14 

54 

23 

42 

25 

30 
15 

31 
7 

49 

23 

48 
27 

i', 

22 

38.3 
14.9 

MANASSA 

MAX 
MIN 

50 
25 

52 
30 

45 
7 

52 
3 

44 

3 

44 

3 

40 
3 

37 
4 

30 
10 

26 
9 

31 

5 

14 
-28 

15 
-28 

22 
0 

19 
-  1 

38 
-10 

27 
-  9 

25 
-13 

31 
-10 

28 
-  8 

31 
-  6 

36 
-10 

35 
-13 

27 
-13 

28 
-  8 

38 
-  7 

31 
-  8 

34 
-  2 

38 
-  5 

40 

-  5 

33 
-12 

33.6 
-3.0 

JANUARY  1962 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

55 
17 

65 
23 

63 
24 

45 
26 

35 
18 

47 

10 

35 
21 

30 
8 

8 

-  7 

23 
-14 

37 
-13 

39 
10 

39 
7 

28 
10 

36 

5 

39 
-  1 

21 
4 

5 

-  1 

4 
-  5 

23 
-14 

27 
-  6 

30 

-  5 

49 

5 

54 
13 

44 

15 

51 
25 

63 
19 

57 
8 

.61 
28 

63 
27 

68 
34 

40.1 
9.4 

CIMARRON  3  SE 

MAX 
MIN 

32 
-10 

36 
-13 

33 
-12 

33 
-14 

32 
-12 

33 
-10 

33 
10 

38 
24 

32 
12 

30 
-14 

28 
-15 

32 
-10 

33 
10 

28 
-18 

32 
-16 

30 
-10 

30 
-  5 

29 
-15 

31 
-10 

28 
-15 

31 
-10 

30 
-10 

30 
-10 

30 
-10 

30 
-15 

30 
-16 

34 
-  5 

34 
-  5 

34 
-  5 

35 
0 

37 
6 

31.9 
-7.8 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 
MIN 

18 
-15 

17 
-17 

19 
-17 

27 
-  9 

29 
5 

29 
11 

33 
17 

36 
16 

18 
-21 

-11 
-37 

-  8 
-42 

-  1 

-37 

21 
-19 

16 
-12 

23 
-13 

23 
-16 

15 
-20 

13 
-17 

20 
8 

34 
13 

35 
14 

24 
-  4 

5 
-21 

4 

-27 

8 

-25 

18 
-20 

1  0 
-17 

12 
-16 

12 
-10 

15 
-16 

17 
-15 

17.3 
-12.2 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

44 
8 

51 
13 

47 

15 

26 
15 

23 
5 

38 

9 

36 
11 

32 
9 

10 
-22 

7 

-31 

39 
-17 

44 
4 

32 
}0 

22 
-13 

33 
-  3 

32 
-  4 

30 
5 

28 
-  2 

25 
2 

36 
21 

30 
-  1 

30 
8 

41 
14 

44 
21 

41 
16 

35 
16 

44 
1  2 

45 

10 

55 
15 

51 
18 

52 
19 

35.6 
5.9 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 
MIN 

50 
7 

31 
23 

25 
-13 

33 
-14 

54 
6 

32 
13 

48 

5 

38 
10 

31 
11 

15 
2 

8 

-  3 

58 
23 

42 
27 

43 
24 

53 
21 

57 
27 

61 
27 

66 
28 

66 
27 

FEBRUARY  1962 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

62 
15 

70 
35 

74 
29 

60 
37 

48 

15 

40 

9 

54 
22 

60 
27 

65 
28 

76 
30 

82 
30 

76 
38 

62 
32 

55 
33 

60 
32 

65 
27 

47 
18 

38 
10 

51 
17 

57 
35 

37 
20 

50 
14 

38 
8 

30 
1 

20 
8 

20 
-  6 

11 
-  5 

19 
-16 

51.0 
19.4 

MANASSA 

MAX 
MIN 

52 
8 

51 
9 

54 
10 

50 
6 

53 

57 

49 
23 

48 

23 

51 
23 

58 

22 

62 
23 

57 
23 

55 
31 

52 
30 

49 

16 

47 

31 

38 
8 

39 
10 

42 
7 

41 
21 

33 
18 

4D 

17 

36 
15 

43 
1 1 

36 
12 

35 
14 

33 
1 1 

33 
-11 

46.2 
15.8 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 
MIN 

62 
33 

68 
31 

73 
32 

66 
33 

47 
20 

44 

11 

62 

26 

66 
26 

78 
34 

83 
39 

79 
39 

69 
50 

55 
37 

58 
27 

71 
23 

64 
15 

60 
32 

56 
16 

39 
10 

37 

3 

15 
-  1 

25 
-10 

58.0 
23.9 

MARCH  1962 

CIMARRON  3  SE 

MAX 
MIN 

32 
0 

28 
-  5 

30 

19 

41 
-10 

40 
0 

44 

5 

42 
10 

45 
8 

35 
18 

35 
16 

30 
15 

33 
-10 

33 
0 

33 
-15 

42 
-10 

42 
-  5 

45 
10 

48 
4 

52 
16 

46 
19 

48 

20 

46 
10 

40 
16 

44 

16 

55 
10 

54 
10 

65 
15 

55 
30 

56 
30 

47 
24 

49 
14 

43.1 
9.0 

GREYSTONE 

MAX 
MIN 

33 
4 

34 

5 

30 
8 

37 
-  1 

44 
14 

48 

25 

44 
29 

40 

25 

39 
21 

37 
20 

29 
11 

24 

5 

28 
0 

29 
3 

35 
10 

40 
13 

47 
18 

45 
18 

47 
20 

46 
21 

41 
16 

40 
14 

35 
26 

44 

12 

48 

29 

52 
28 

54 
32 

53 
30 

40 

17 

42 
18 

46 
24 

40.4 
16.6 

APRIL  1962 

BRANSON 

MAX 
MIN 

47 
20 

62 
24 

62 
38 

52 
35 

56 
32 

50 
28 

63 
30 

55 
24 

62 
24 

50 
35 

57 
35 

63 
32 

74 
38 

72 
47 

80 
47 

75 
44 

70 
40 

70 
47 

82 

55 

80 
57 

74 
44 

55 
35 

67 
36 

66 
34 

78 

52 

72 
44 

68 

55 

75 
45 

70 
40 

40 

30 

64.9 
38.2 

CIMARRON  3  SE 

MAX 
MIN 

60 
15 

65 
20 

63 
22 

65 
18 

64 
22 

70 
24 

72 
25 

69 
22 

68 
24 

70 
25 

69 
26 

70 
29 

72 
30 

70 
30 

74 
30 

75 
32 

70 
31 

69 
30 

70 
31 

72 
32 

70 
33 

69 
32 

68 
31 

70 
32 

72 
34 

69 
31 

68 
30 

65 
30 

64 
28 

60 
22 

68.4 
27.4 

See  Reference  Notet  Following  Stotion  Index 
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JUNE  1962 


JUNE  1962 


STATION  INDEX 


AKRON  *  E 

AKRON  FAA  AIRPORT 

ALAMOSA   we  AIRPORT 

allEnspark 

al TENBERN 
AMES 

ANTERO  RESERVOIR 


ARBOLES 

AROYA     6  MC 
AftTESIA   2  E 
ASPEN 
ArER  ranch 
BAILEy 

BIG  5PR 1 NG$  R 

BLANCA 

BOND 

BONNY  DAM 
BOULDER  2 

BOULDER 
BRANDON 
BRANSON 
BRECKENRJOGE 


6UENA  VISTA 


BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
;  8YERS 

'  CAMPO   11  WSW 

CANON  C IT Y 

CASCADE 
'  CASTLE  ROCK 

CEDAOEOGE 

CENTER 

ChEESMAN 

CHERAW 

ChERRt  CREEK  Dam 
CHEYENNE  WELLS 

Chimney  ROCK 

cimarron  3  se 
cliff  lakes 
Climax  2  nw 
coaldale  1  nw 
cochetopa  creek 
collbran 
colorado  nat  mon 
colorado  springs  wb  i 
columbine 

1  CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  Nw 
CUCHARAS  DAM 

DEER TRAIL 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 

DENVER  WB  AIRPORT 
^DENVER  WB  CITY 
DILLON 

DOHERTY  RANCH 
DOLORES 


0]  3C 
0183 

i;  14 

0228 
02*2 
'.  i  6  3 
■0<+ 

0307 


EAOS 


EAST QNV 1 LL F   3  NW 
EASTONVlLLE  6  WSW 
ECKLEY 
EDGEWATER 
ELBERT  2  WNW 
ELBERT   3  SE 
ELBERT  "  SSw 
ELBERT   6  SSE 
ELBERT  5  SW 

Elbert  8  sw 

electra  lake 
Elk  creek 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 

evergreen  2  sw 
eversoll  ranch 
fairplay 
flaglep  2  nw 
Fleming  1  s 
forder  8  s 

FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPT3N  1  N 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 
F PA SEP 
FRUITA  2  N 
GARDNER 
GATEWAY   1  SW 

GENOA 
GEORGETOWN 
GLENWOOD  SPRINGS  1 
GORE  PASS  RANCH 
GRANADA 

GRAND  JUNCT ION  WB  A 
GRAND  I  AKE   1  WNW 
GRAND  LAKE  fa  SSW 
GREAT  DIVIDE    12  SE 
GREAT   SANO  DUNES  NM 

j  GREELEY 

GREENLAND  8  SE 
.  GREENLANO  9  NE 

GREEN  MOUNTA IN  OAM 

GREYSTONE 

GROVE R  10  W 


HAMILTON 

HARTSEL 

HASWELL 

HAWTHORNE 

HAyDEN 

HERMIT   7  E  SE 

HOEHNE 

HOLLY 

HOL YOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 
HOYT 


IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I A 
IGNACIO  1  N 
INDEPENDENCE  PAS 
JOES 

JOHN   MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 
KARVAL 


WASHINGTON 
WASHINGTON 
ALAMOSA 
BOULDER 
GARFIELD 
SAN  MIGUEL 
L I NCOLN 
PARK 

CHEYENNE 
ARCHULETA 


03*3j  CHEYENNE 

0351.  noFFil 

Q3?d  PITKIN 

0*37  EL  PASO 

OAS*)  PARK 

EL  PASO 

07761  COSTILLA 

08 1C  EAGLE 

08 3*  YUMA 
08*3 


BOULDER 
1  0895)  KIOWA 
'  08981  LAS  ANIMAS 
0909j  SUMMIT 
09*5  WELD 
,  1071  CHAFFEE 

'  KIT  CARSON 

  KIT  CARSON 

11571  PUEBLO 
11 7$  ARAPAHOE 


138*  SAN  JUAN 
140V  DOUGLAS 
1440  DELTA 
1<.58  SAGUACHE 
1528  JEFFERSON 
1539  OTERO 
15*7  ARAPAHOE 
156*  CHEYENNE 

1570,  ARCHULETA 
1699  MONTROSE 
16**  R 10  BLANCO 
1660  EAGLE 
1693  FREMONT 
1713  GUNNISON 
MESA 
MESA 


03  09 
03  10 
05  52 


*0  01 
1    38  27 

1  37  01 

2  39  29 
*j  *0  39 
l!  38  51 

3  39  18 
3  39  26 
1  38  02 
«  39  A3 


05  31 

06  *2 
02  11 
05  16 

05  17 

02  2  7 

03  53 

06  02 


1778 

EL  PASO 

38 

10* 

6173 

MID 

1 

ROUTT 

2 

*o 

106 

8699 

L886 

2 

37 

21 

i  8 

3* 

6177 

5P 

5P 

MOFFAT^* 

\ll 

"p 

\H\ 

GUNN 1  SON 

2 

38 

52 

58 

88S6 

3P 

20*0 

HUERFANO 

1 

37 

44 

10* 

\l 

5995 

c 

CONEJOS 

5 

106 

27 

0018 

2162 

ARAPAHOE 

37 

10* 

03 

c 

217B 

LAS  ANIMAS 

37 

S090 

5P 

5P 

. 

RIO  GRANDE 

5 

106 

21 

788* 

61 

6P 

2192 

DELTA 

2 

45 

[OB 

03 

t>e 

2220 

DENVER 

39 

S3 

5292 

M|D 

c 

2225 

DENVER 

39 

45 

[■■'■ 

00 

5221 

M|0 

fc 

2281 

SUMMIT 

2 

106 

0* 

879* 

*P 

tl 

3* 

23 

232b 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

:  iB 

30 

69*0 

9A 

24321 

2, 

37 

107 

53 

6550 

6P 

K  IOWA 

38 

29 

102 

*25B 

5P 

c 

2*5* 

EAGLE 

2 

39 

39 

1  06 

55 

6*97 

u  i  , 

EL  PASO 

39 

05 

7250 

2*96 

El  paso 

39 

OS 

7270 

2497 

El  paso 

39 

36 

7000 

c 

2501 

EL  PASO 

02 

10* 

7600 

25351 

07 

i  12 

29 

3900 

C 

25571 

JEFFERSON 

105 

05 

5P 

2595 

ELSERT 

104 

35 

7025 

2597 

ELBERT 

12 

30 

6750 

259fl 

ELBERT 

: 

1: 

i 

3* 

7220 

ELBE  rt 

■  , 

08 

32 

7210 

c 

2601 

ELBERT 

39 

10 

36 

6925 

2603. 

ELBERT 

39 

07 

i 

37 

72*0 

5P 

262* 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

*8 

839B 

JEFFFR  son 

29 

105 

22 

8**0 

c 

2759 

LARIMER 

*0 

23 

L05 

31 

7525 

2790 

JEFFERSON 

39 

<8 

105 

7000 

3P 

3P 

2795 

JEFFERSON 

21 

7300 

2803 

BACA 

02 

102 

05 

bf 

201* 

1* 

106 

10000 

2932 

KIT  CARSON 

3 

}■-■> 

L  D  3 

05 

*97S 

5P 

29** 

LOGAN 

40 

102 

4250 

2997 

L I NCOLN 

1 

38 

33 

.  .'■ 

*739 

6P 

6P 

c 

LARIMER 

35 

105 

05 

5004 

3016 

LA  PLATA 

2 

37 

1* 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

WELD 

IP 

5P 

3036 

MORGAN 

*0 

15 

4321 

EL  PASO 

1 

38 

*1 

10* 

7A 

c 

3079 

OTERO 

38 

08 

02 

4333 

3113 

2 

39 

57 

[  .  ■■> 

50 

8560 

6P 

31  *e 

MESA 

2 

IC  B 

4518 

6P 

HUERFANO 

i  .  ■ 

6970 

MESA 

2 

38 

59 

*562 

SP 

5P 

325S 

L  1  NCOLN 

3 

39 

17 

5  ■  9 

3261 

CLEAR  CREEK 

42 

105 

49 

8570 

5P 

5P 

3359 

GARF 1ELD 

1 

39 

■iu 

107 

5823 

5P 

5P 

3*23 

GRAND 

2 

*0 

7602 

5P 

5P 

3*77 

PROWERS 

i  :. 

3*>8* 

<c 

3*96 

MESA 

2 

07 

Loa 

32 

4849 

MID 

MID 

c 

2 

16 

105 

50 

8576 

3P 

3P 

350C 

GRAND 

105 

52 

8288 

SP 

5P 

a  5 1  s 

MOFFAT 

1 

*2 

107 

9 

6912 

35*1 

ALAMOSA 

9 

37 

*3 

105 

32 

3120 

5P 

5P 

35*6 

WELD 

26 

L04 

46*8 

8A 

8aI 

3579 

EL  PASO 

08 

44 

7350 

c 

358* 

DOUGLAS 

6725 

3592 

SUMMIT 

39 

106 

20 

77*0 

3609 

MOFFAT 

108 

6  800 

5P 

s 

36  St 

WELD 

40 

» 

5076 

6P 

FREMONT 

38 

*1 

8200 

3662 

GUNNISON 

Z 

38 

32 

.  16 

56 

766* 

5P 

< 

373t 

MOFFAT 

I 

22 

107 

37 

6230 

6A 

sail 

* 

39 

u.' 

105 

*8 

8666 

38 

10 

4535 

385( 

BOULDER 

39 

56 

" 

5923 

3867 

r  m 

3 

30 

107 

15 

6337 

6P 

3951 

5 

37 

107 

18 

9001 

5P 

5P 

c 

17 

10* 

23 

5720 

*07( 

PROWERS 

03 

.  )2 

07 

3393 

*082 

PHILLIPS 

35  102 

18 

37*6 

6P 

*129 

GRAND 

03 

■; 

7800 

6P 

e 

-1-5 

MORGAN 

t 

00 

*995 

c 

*172 

LINCOLN 

08 

103 

28 

503* 

c 

*23* 

CLEAR  CREEK 

)9 

*5 

105 

7569 

*2*2 

39 

42 

102 

17 

3961 

6P 

*25C 

LA  PLATA 

107 

38 

6*2* 

5P 

*27C 

PITKIN 

39 

05 

L06 

37 

«  18 

39 

39 

102 

4200 

c 

*38E 

BENT 

05 

102 

57 

361* 

*P 

PC 

4397 

CLEAR  CREEK 

39 

105 

51 

1032* 

5P 

5P 

4  4  i 

SEDGWICK 

00 

102 

15 

3*69 

5P 

5P 

LINCOLN 

■  H 

103 

32 

5130 

7A 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


*536 

MIL 

7536  MID 
8500 
5690 
8701 
5*20 
8932 
*013 
6175 

4787 

5921 
7913 
7232 
7733 
6035 
77*9 
6700 
3647 
5*00 

5385 
3925 
6292 
9559 

I  795*  l 
4171 
*230 
*850 
5207 

i  *329  { 
53*3 
8853 
6205 
6175 


i  3f 


02  21  4250 

07  18  6550 

07  31  7096 

07  33  9250 

06  12  11300 


IIP  IIP 


DRY  LAND  FIELO  ST  A 
FED  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  AL  TENSERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF   WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MRS  BETTY  M  SE I  BEL 


MERRILL  I 

U . S .NAT " L . PARK  SERVICE 
\  RICHARD  CAR-SK ADEN 

U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR  H  NUTT 
1  LINDEL  J  HUDSON 
AGENT  0*P  CURT 

|  u  s  Bur  peclamai ion 
thomas  l  platt 

city  of  boulder 
mrs  Elsie  e  white 
charles  s  mitchell 
mrs  elva  j  enyeart 
u  s  forest  service 

LLOYD  R  SWEDHlN 
RALPH  C  BINARO 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORR 


jess  l  perk  ins 
waroen  penitentiary 
s  west  colo  power  co 
us  soil  con  service 
philip  r  aust 
willi  am  b  sutley 
board  of  water  comm 
simon  6  schul i 2 
corps  of  engineers 
carl  a  lovell 

miss  molly  j. rather 
Carl  e  mC  millEn 
s  u  s  weat  her  bureau 
high  alt  i tude  08s 

R  L  SANTA 
HAROLO  F  KREUGER 
TED  A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  MON 
JUS  WEATHER  BUREAU 
f  BUREAU 


MONTEZUMA  VAL  IRRIG 
GLENN  F  JORDAN 
MRS  MARY   A  YELENICK 
WILLIAM  w  SNARE 
ARCHER  B  CRISP 

EVER  1 T  T   L  DAVIS 
CHARLES   F  SHAfFER 
LYNN  K  WOODS 
W  0  PRESTON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MRS  M  A  CROWDER 
LLOYD  C  PYLE 
MALCOLM  R  DAY  TON 
wlLLARO  C  ROBERTS 

fed  aviation  agenc  y 
carl  r  guy 
hugh  t  kelly 

Ralph  m  Evans 
OARWIN  D  wOOLLEY 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
AMC  OF  DENVER 
FRANK    R  KELLY 
EARL  RAMEY 
HUGH  MUNDY 
LELAND  P  OLKJER 
CHARLES  A  MEL8URN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

SAMUEL  J  HAPGIS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

Chamber  OF  COMMERCE 

RAY   S  FLEMING 

J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  E  GAINES  JR 

JOHN  G  MOR I  SON 

MELVIN  8  SAVAGE 

COLORADO  STATE  UN1V 

SAN   JUAN  BASIN   EX    ST A 

LEON  MOODY 

GT  WEST   SUGAR  CO 

ARTHUR  £  ORCUTT 

US  SOIL  CON  SERVICE 

RONALD  R  TUCKER 

S  STEELE  SURG  1 N 

FRED  G  WAGGONER 

MRS  M  S  HUBBARD 

A  0  MILEY 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KGLN 
MRS  J  M  HOHNHOLZ 

Clyde  a  kennedy 
u  s  weather  bureau 

US  NAT   PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
FRANK   A  80CHMANN 
GREAT   SAND  DUNES  NM 

GT  WEST   SUGAR  CO 
FRANK    A  ROGERS 
KELSEY  POTTENGER  JR 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
MRS  ANN  M  OUCEY 


.  mrs  bessie  c  hanlin 
arthur  f  8a1l0r 
mrs  laura  £  chesebro 

|  a  ray  goree 
mrs  mabel  wright 

;  Eugene  s  philpott 

W  R  DAVIS 

f  8  Flanagan 

colo  game  ♦  fish  oep 

mrs  bertha  ■  meyer 

'  barbara  l  mat t i  x 
u  s  forest  service 
Theodore  w  clark 
cons.ol  ute  agency 
Twin  lakes  ft  +  C  CO 
mrs  Ruth  e  snyder 
corps  of  engineers 
board  of  water  comm 
municipal  pwr  plant 
Emanuel  s  inness 


KIM  15  NNE 
KIOWA  1  W 
K IOWA  5  SE 
K  IOWA  4  SW 
KIOWA  5  SSE 
KIT  CARSON 
KUTCH  6  SSE 
LA    JUNTA   FAA  All 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SI 

LAKE  MORAINE 

LAS   AN  I  MAS 
LEA0V1LLE 
LEADV1LLE    10  WNl 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 
LlMON   10  SSW 

L  I  MON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  E  $E 
LONGMONT  6  NW 

LOS  PINOS  PASS 


MANCOS 

MANITOU  SPRINGS 
M Aft V  I  NE 

MAYSELL 
MEEKER 

ME 5 A  VERDE  NAT  P 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 


MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
MORRISON  1  SW 
MUL.E   SHOE  LODGE    1  SSE 

N£M  RATTED 
NORTHOALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

OPOWAY 
OTIS  11  NF 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISAOE    1  S 

PALISAOE  LAKE  2  SSE 


PARADOX 
PARKER  9 
PARSHALL 
PENROSE  3 


PLEASANT  VIEW  2  W 
PUEBLO  wB  AIRPORT 
PUEBLO  cir 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 


RAB8II  EARS  PASS  6 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  < 
RICO 

RIFLE  2  E NE 


RIO  GRANDE  RESERVOIR 
RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  E SE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 


RYE 


SANTA  MARIA  RESERVOIR 

SAPlNERO  8  E 
SARGENT  S 
SEDALIA  4  SSE 
SEDGw ICK  5  S 
SE  I8ERT 
5HAW  6  SSE 
SHOSHONF 
SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CLl 
S  IL VERT ON 

SIMLA 

SPICER 

SPftlNGF 1EL0 

SPftlNGF IELD  7  WSW 

SPRINGFIELD  8  S 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERL ING 

STONINGTON 

STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SUMMITvlLLE 
TACOMA 
TACONY  7  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLURIOE 
TERCIO  4  NW 
T  ft  I N I  DAD 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 
HOUT  LAKE 
1  TROY  1  SE 


VALLEC I  TO  DAM 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALOEN 

WAL  SENBURG  POwEP  PLANT 

WATEROALE 

WESTCL 1 FFE 

WETMORE  2  S 
WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SW 
WILCOX  RANCH 
W  INDSOR 
WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  1 
WOLF  CREEK  PASS  l 
WOODLAND  PARK    8  I 


NEW  STATIONS 
LITTLE  DOLORES   5  NE 
GRAND  JUNCTION  2  NSW 
ELBERT 

YELLOW  JACKET  1  NW 


JEFFERSON 


EL8ERT 

*58fcj  ELBERT 

*<,85  ELBERT 

*587  ELBERT 

46031  CHEYENNE 

4666  LINCOLN 

472C  OTERO 

473*  HINSDALE 
47*2  PARK 
*750  EL  PASO 
4770  PROWERS 

BENT 
488*1  LAKE 
*886  LAKE 
£,945  10'  AN 
■■■  '.'l  PUEBLO 
50151  ELBERT 

LINCOLN 

50*el  rio  Blanco 

5116  B0UL0ER 
I  51211  BOULDER 
51*1'  LARIMER 
5160  SAGUACHE 
5322  CONEJOS 
5327  MONTEZUMA 
53521  EL  PASO 
5*08*  RIO  BLANCO 

5*46  MOFFAT 
5464  RIO  BLANCO 
5531  MONTEZUMA 
5695;  CHAFFEE 
5706  RIO  GRANDE 
5717  MONTROSE 
5722  MONTROSE 
5730  EL  PASO 
5765  JEFFERSON 
5819  HUERFANO 


5922  WELD 
5970  OOLORES 
5990   LAS  ANIMAS 
6012   SAN  MIGUEL 
6023  WELD 
6131  CROWLEY 
6192  WASHINGTON 
6203  OURAY 
6258  ARCHULETA 
6266  MESA 

6271  HINSDALE 
6299  PHILLIPS 
6306  OELTA 
6315  MONTROSE 
6326  ELBERT 
6  3*2  GRANO 
6410  FREMONT 

6513  Gunnison 
652*  san  miguel 


8931  CUSTER 


9986 
8997 
902  5 
9  j*5. 
91*7 
9175 
Jl  81 
9183 
92  10 
52*3 


PUEBLO 

WELD 

DELTA 

WELD 

GRANO 

MINERAL 

MINERAL 

TELLER 


5041 
3*89 
2  59  3 
•273 


MESA 
MESA 
ELBERT 
MOMTEZUKA 


6591  MONTEZUMA 
6740  PUEBLO 
67*3  PUEBLO 
6763  PUEBLO 
6797  ROUTT 
6811  ROUTT 
6832  RIO  BLANCO 
6930  LARIMER 
7017  OOLORES 
70  31  GARFIELO 

7050  HINSDALE 
709*  CONEJOS 
7167  OTERO 
7287  EL  PASO 
7  309  EL  PASO 
7315  PUEBLO 
7337  SAGUACHE 
7370  CHAFFEE 
7426  COSTILLA 
7450  MINERAL 

7*55  GUNNISON 

7460  SAGUACHE 

7510  DOUGLAS 

7515  SEDGWICK 

7519  KIT  CARSON 

7557  LINCOLN 

7618  GARFIELD 

76*8  BOULDER 

7650  CONEJOS 

7656  SAN  JUAN 

766*  ELBERT 

78*6  JACKSON 

7862  BACA 

7866  BACA 

7367  BACA 

79  36  ROUTT 

7950  LOGAN 

7992  BACA 

eooa  kit  carson 

806*  LAKE 

8092  RIO  GRANDE 

815*  LA  PLATA 

8157  PUEBLO 

818*  GUNNISON 

820*  SAN  MIGUEL 

8220  LAS  ANIMAS 

8*29  LAS  ANIMAS 

8*3*  LAS  ANIMAS 

845*  SAN  MIGUEL 

8*66  LAS  ANIMAS 

'  85 Oil  LAKE 
8510  BACA 
8560  MONTROSE 

1  8582,  LA  PLATA 
8722  KIT  CARSON 
87*2j  MINERAL 
H7^h  iirnnii 


2  38  03 
J  38  55 

li  38  *9 


ll  39  17 
3j  *0  29 
I   38  07 


2  38  22 
2  39  55 


1  38  32 
5  37  12 
5  37  *9 


*0  51 
39  27 


2  38  49 

2  37  57 

1  37  05 

1  37  10 

1  37  15 

2  37  50 
1  37  08 


1 


05 


2!  39  5* 

5  37  29 

2  3  7  29 

4,  39  06 


39  03 
39  0* 
39  13 


05  06 
03  56 
03  19 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8500 
10265 
3635 
3892 

10177  1 
11000  . 
*390  1 


46 

41  5360 
6148 
4950 
51*5 
9000 

06  57  10205 

05  56  7676 
08  18  701B 
0*  56  6606 

07  35  '  7200 

06  05  5920 

07  5*  6242 
OB  29  7070 


07  53 

04  55 

05  14 
05  10 

03  51 
09  01 
05  03 


02  28 

07  35 

08  58 


08  *8 
04  31 
0*  39 


5830 
5830 
7400 
6000 
8800 

4783 
6693 
6600 
7017 
5185 
*300 
4263 
77*0 
7236 

7721 
3898 
5665 
5309 
6300 
8270 
5501 
9200 
7322 
9887 


4639 
*687 
4680 


06  16 

03  42 
0*  05 


06  00 
05  27 

07  07 


02  ! 


*178 
6006 
9050 
6790 
7697 
7060 
7965 
9706 

7720 
6*65 
6175 
3990 


5157 
5923 

05  35  10200 

06  24  9300 

07  40  9322 

0*  05  6020 

06  28  8379 

02  36  4395 

02  *2  *575 

02  37  4500 
06  50  6770 

03  12  3939 
02  11  3801 
02  33  4334 
06  22  10000 

06  36  11350 

07  *7  7300 

04  07  5000 

06  37  9206 

07  49  8756 

05  03  80*0 


7650 
4500 
8500 
8099 
6221 
5200 
7860 


'  4710 
1  5960 
I  4696  I 
!  9050  I 
106*2  1 
I  9*25 
7760 
3575 


108  35 
10*  33 

109  44 


63  75 
*620 
6785 
0136 


07  44     5319       5P  5P 


5P     SP  5P 


SP     5P  5P 


DENVER  WATER  COM 
MISS  THYRA  M  NELSON 
ROBERT  L  PLAIT 
US  SOIL  CON  SEftVlCE 

j  clarence  wheeler 

MERLE  E  HENRY 
E  M  LAWRENCE 
JOSEPH  J  Z  IMMERMAN 
JAMES  R  P1CKENPAUGH 
FED  AVIATION  AGENCY 

MRS  EMMA  L  L I SKA 
CHARLES  J  DAVIS 
COLO  SPGS  WTR  WORKS 
CHAS  E  MC  PHERSON  JR 


GILBERT  LINDSTROM 
MRS  MARY  WYATT 
S  G  PETERSON 

MRS  DOROTHY  A  BELL 
COLO  GAME  +  FISH 
GT  WEST    SUGAR  CO 
JOHN  L  NELSON 
>  U  S  WEATHER  BUREAU 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 
MANASSA   HIGH  SCHOOL 
FOGAR  A  NOLAND 
HARRY  KLIEWER 
GUY  M  STEALEY 


DEP 


.  EARL 

u  s  bur  reclamat ion 
Colo  water  Con  hoaro 
uncompahgre  v  w  u  a 
u  s  forest  service 
Raymond  p  buckles 
john  a  zember 

rachel  e  barker 


GLEN  C  COEN 
JOSEPH 
LLOYD  A  GIFF 


E  E   L  I NDGREN 
FRANCIS  J.  COUGHLIN 
GLEN  D  EDMONOS 
OONALO  ft  PATTON 

john  w  taylor 
lee  w  schnieoer 
teo  s  crawford 

louis  0  ruggles 
jonas  a  Russell 
beaver  park  co 
robert  a  ray 
mrs  mary  f  mc  cluer 
i  u  s  bur  reclamat ion 

don  w  clever 

U  S  WEATHER  BUREAU 
COL  WTR   CONT  aOARD 
MRS  OPAL    J  WATERS 
RALPH  0  WINTER 
,  U  S  WEATHER  bUREAu 

town  of  rangely 
mrs  b  m  mc  carthy 
Charles  m  engel 
mrs  l  m  Thompson 


S  ROLL  IN  LUNTEY 
S  U  S  FOREST 

COLO  EXP  jT  AT  ION 

robert  b  rapp 
1     colo  spgs  wtr  works 
i      james  mc  farlano 
i     clarence  r  ickes 
i     chamber  of  commerce 

mrs  nea  g  gallegos 
s  windsor  kuchler 

colo  game  ♦  fish  dep 

bernard  1r8y 

mrs  gwendolyn  nichols 

1     layton  d  munson 
fosha  s  gorton  jr 
Charles  e  schoonover 
public  service  co 
s  city  of  b0ul3er 
ssl  trout  club 

i     robert  k  wyman 


SOIL 


SERVICE 


MRS  M  A  MC  NAMARA 
HERBERT  0  MANN 
SE  COLO  BRCh  Exp  MA 
U  S  FOREST  SERVICE 
R  WAYNE  LIGHT 
GT  WEST    SUGAR  CO 
MRS   ARM  I LDA  BURHENN 
ARTHUR  PAUTLER 
JOHN  SODIC 

,  u  S  WEATHER  BUREAU 
I  VAN  A  AMBROSIER 
JOHN  M  wATSON 
UNCOMPAHGRE  V  w  U  A 
HARRY   B  WRIGHT 
JUAN1IA  G  TORRES 
CITY  OF  TRINIDAD 
FED  AVIATION  AGENCY 

,  WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  : 


TWIN  LAKE  R  +  C  CO 
LINCOLN  R  NUIT 
UNION  CARBIDE  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
RAY  L  FORD 
GEORGE  A  wINTZ 
DM  OONOHOE 
WALSENBURG  UTILITIES 
P  H  BOOTHROYD 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipi tation. f or  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be    included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  '"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later    in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

»    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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67*4 

— 

0  •  9 

94 

11 

38 

17 

•  71 

•  69 

.38 

2  5 

.0 

3 

0 

0 

LAKE   C 1 TY 

40*8 

58*1 

82 

11+ 

31 

7% 

?nA 
206 

z, 

1.24 

•  40 

6 

.0 

z, 

4 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

85*4 

43  •  7 

64*6 

93 

1 1 

33 

15 

4  5 

z, 

z. 

•  11 

•  05 

1  8 

•  0 

0 

0 

0 

MAR V 1 NE 

80.7 

38.9 

59.8 

9  1 

1 1 

32 

16  + 

161 

r 

z, 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

MAYBELL 

M 

9  3 

1 1 

* 

z, 

•  05 

•  02 

8 

•  0 

0 

0 

0 

MEEKER 

8  5.0 

46.5 

93 

1 1 

38 

2 

0 

0 

t 

•  26 

•  1  3 

31 

.0 

z, 

1 

0 

0 

MESA   VERDE  NP 

8  7.0 

57.6 

72.3 

0*6 

93 

21  + 

5  1 

_ 

C 

.37 

-  1,31 

•  11 

12 

•  0 

z, 

1 

0 

0 

MONTROSE  NO  2 

54.0 

3 . 1 

93 

12 

46 

i 

0 

0 

•  60 

•  10 

•  30 

1 

.0 

c 

2 

o 

o 

NORTHDALE 

47.1 

AA*  A 

- 

:  .4 

92 

21+ 

40 

7 

.20 

-  .91 

•  08 

24 

•  0 

0 

0 

0 

NORWOOD 

* 

47. 8M 

Aa'oM 

89 

11 

42 

7fl 

' 

•  82 

-  .77 

•  22 

12 

.0 

4 

0 

0 

OURAY 

49.  1 

62.5 

83 

11 

41 

1  A 
14 

BP 

80 

c 

0 

c 

c 

2.16 

•  33 

30 

.0 

8 

0 

0 

PAGOSA   SPR 1 NGS 

8  1.9 

44.1 

63.0 

89 

11 

33 

15  + 

71 

0 

0 

0 

0 

.93 

•  18 

21 

.0 

z, 

4 

0 

0 

PALISADE   1  S 

61.1 

^7*0 

99 

9 

48 

1 3 

C 

28 

0 

0 

0 

•  15 

-  .50 

.13 

26 

.0 

c 

1 

0 

0 

PAL  1 SADE   LAKE   2  SSE 

77*n 

38.8 

85 

22  + 

30 

13 

213 

0 

0 

1 

0 

2*00 

.55 

24 

.0 

0 

8 

l 

0 

PAON 1  A 

87*8 

52.7 

7A  X 

93 

22+ 

44 

1  £ 

6 

1 1 

0 

0 

0 

1.27 

.61 

26 

.0 

0 

4 

l 

0 

PARADOX 

9  2.1 

51.5 

71  "  ft 

99 

22 

43 

2* 

0 

0 

0 

.33 

.11 

23+ 

•  0 

0 

2 

0 

0 

RANGELY 

52.0 

71*5 

99 

11 

43 

1 4 

2 

2C 

0 

c 

0 

T 

31  + 

•  r: 

0 

0 

0 

0 

R  1  CO 

75.0 

37.7 

56.4 

83 

21 

30 

15+ 

260 

0 

0 

2 

0 

1.50 

-  .89 

.45 

30 

.0 

0 

7 

0 

0 

RIFLE  2  ENE 

87.4 

44.5 

66.0 

5.0 

94 

11 

36 

15 

21 

11 

c 

c 

0 

•  23 

-  *75 

•  12 

13 

•  0 

0 

1 

0 

0 

S  1  LVERTON 

71.9 

35.3 

53.6 

1.5 

75 

28  + 

28 

14 

346 

0 

0 

3 

0 

1.46 

-  1.01 

.61 

30 

•  0 

0 

4 

1 

0 

STEAMBOAT    SPR 1 NGS 

8  1.4 

37.0 

59.2 

2.8 

89 

11 

30 

]  5 

171 

0 

0 

4 

0 

.28 

-  1.12 

.11 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

70.6 

39.3 

55.0 

79 

11 

31 

15 

304 

0 

0 

1 

0 

1.73 

.53 

24 

•  0 

0 

6 

2 

0 

TELLUR 1 DE 

76.1 

38.6 

57.4 

1*2 

84 

11  + 

30 

15+ 

229 

0 

0 

2 

0 

1.35 

-  .96 

.24 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

URAVAN 

94. 9M 

55. 5M 

75.  2  M 

102 

11 

49 

15 

0 

0 

c 

0 

.42 

.42 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALLFC 1  TO   DAM  // 

8  1.9 

45.5 

63.7 

00 

21 

37 

14 

56 

1 

c 

0 

0 

1.22 

.40 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

YELLOW   JACKET    1  NW 

8  5  •  9M 

52.  6M 

69. 3M 

92 

21 

43 

14 

4 

3 

0 

0 

0 

.15 

.13 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

64.6 

1.8 

.72 

-  ,66 

•  0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


3NTINUED 


COLORADO 
JULY  1962 


Temperature 


Station 

f  J 

®  0 

<  s 

a  8 

o  c 

<  i 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

D 
O 

ro 
a 

No.  of  Days 

Total 

From  Normol 

Greatest  Day 

0 

g 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

_ 

Max.  Depth 

-1 

% 
J 
g 

.10  Or  More  | 

s 
1 

5 
g 

1 .00  or  More 

gj 

5  r. 

0  ji 

<ANSAS   DRAINAGE  BASIN 

• 

<RON   FA A  AP 

85.9 

57.7 

71.8 

»5 

7 

50 

15 

1 

11 

0 

0 

0 

3.78 

1.45 

26 

.0 

0 

9 

1 

DNNY  DAM 

86.4 

59.9 

74.2 

97 

22 

53 

17 

0 

13 

0 

0 

0 

2.00 

.64 

29 

.0 

0 

2 

0 

JRL INGTON 

91.1 

57.1 

74.1 

1  «  4 

98 

7+ 

40 

1  5 

3 

20 

0 

0 

0 

2.01 

-  .56 

.93 

27 

.0 

0 

2 

0 

HEYENNE  WELLS 

89.5 

59.2 

74.4 

1 

100 

7 

52 

16 

0 

18 

0 

0 

0 

3.88 

1.45 

1.25 

24 

.0 

0 

7 

2 

2 

_AGLER   2  NW 

p6*o 

71.1 

96 

7 

45 

1  5 

2 

S 

0 

0 

0 

5.17 

1.10 

2  7 

.0 

0 

10 

4 

2 

OLYOKE 

* 

72.2 

* 

•  4 

98 

21 

48 

1  6 

0 

8 

0 

0 

3.61 

1.15 

.90 

31 

.0 

0 

10 

3 

0 

TRATTON  3  NE 

ftft  q 
• 

73.6 

99 

7 

51 

17 

15 

0 

0 

0 

1.93 

.45 

2  1 

.0 

0 

6 

0 

0 

RAY 

on  I 

74.2 

1  .  1 

99 

21 

52 

25 

0 

1  3 

0 

0 

0 

7.01 

4.33 

2.13 

31 

.0 

0 

6 

4 

3 

JMA 

90.6 

Sft  7 

74.5 

99 

7+ 

45 

10+ 

0 

18 

0 

0 

0 

3.53 

.90 

1.30 

1  + 

.0 

0 

6 

3 

1 

nu/l  c  IDM 

73.3 

'  .  B 

3.66 

1.16 

.0 

PLATTt    UKA  I  NAut  BAollN 

ilensp ark 

58.6 

62 

21 

33 

15 

193 

0 

0 

0 

0 

1.38 

.88 

23 

•  0 

0 

3 

1 

0 

N  1  t  KU  HtbtKVUlK 

74*9 

77  ft 

56.4 

83 

1 1 

30 

21  + 

262 

0 

0 

6 

0 

.89 

.36 

2  3 

.0 

0 

3 

0 

0 

8  1  .  2N 

4n#nM 

60. 6M 

88 

10 

32 

14 

128 

0 

0 

1 

0 

1  . 77 

.85 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

OULDE  R 

86.3 

&7B 

57,8 

72.1 

1  *  c 

94 

7+ 

51 

29 

8 

0 

0 

0 

2.16 

.75 

.70 

30 

•  0 

0 

7 

2 

0 

YERS 

88.5 

71.5 

2.2 

96 

7+ 

48 

15+ 

1 

16 

0 

0 

0 

•  81 

-  1.20 

.27 

1  5 

.0 

0 

3 

0 

0 

A5TLE  ROCK 

8  5.7 

07 

49.2 

67.5 

93 

6 

39 

16 

1  2 

6 

0 

0 

0 

1.54 

•  46 

6 

•  0 

0 

4 

0 

0 

HEE5MAN 

8  3.6 

47.  1 

65.4 

]  .  7 

92 

10 

4  1 

14 

28 

3 

0 

0 

0 

2.31 

•  02 

.66 

23 

.0 

0 

7 

1 

0 

HERRY  creek  DAM 

8  8.9 

w°\ 

70.9 

96 

6 

48 

29+ 

1  7 

0 

0 

0 

•  75 

•  23 

3 1 

.0 

0 

4 

0 

0 

ENVER   W8   AP  //R 

8  9.2 

56.5 

72.9 

0.5 

97 

6 

50 

15 

I  5 

0 

0 

0 

.54 

•  99 

•  25 

2  3 

.0 

0 

2 

0 

0 

ENVER  WB  C 1 TY  R 

8  5.9 

61.2 

73.6 

0 « 8 

94 

10+ 

55 

29+ 

0 

1  0 

0 

0 

0 

•  41 

•  81 

.14 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

'^"^ 

81.8 

49.5 

65.7 

89 

10 

42 

20+ 

26 

0 

0 

0 

0 

2.31 

.38 

1  5 

.0 

0 

8 

0 

0 

5TES  PARK 

7-6  .  6 

4  2.5 

59.6 

2.6 

84 

2  1 

36 

15 

163 

0 

0 

0 

0 

1  .38 

.75 

.35 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

VERGREEN 

86.8 

43.2 

65.0 

95 

10+ 

36 

14 

32 

7 

0 

0 

0 

1  .34 

.59 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

ORT  COLL  1 NS 

8  2.8 

54.4 

68.6 

2.4 

92 

21 

49 

15 

6 

3 

0 

0 

0 

2.07 

.92 

.68 

2  3 

.0 

0 

6 

1 

0 

ORT  LUPTON    1  N 

^7*q 

70  .7 

97 

7 

45 

1  5 

1 

15 

0 

0 

0 

1.17 

.08 

.37 

2  3 

.0 

0 

5 

0 

0 

DRT  MORGAN 

ft  7*S 

87.5 

72.7 

]  .  2 

98 

8 

51 

28+ 

1  3 

0 

0 

0 

3.56 

1.80 

1.26 

7  £ 

.0 

0 

6 

3 

1 

EORGE  TOWN 

7  6.2 

fl  4 

62.3 

84 

10 

37 

15 

0 

0 

0 

0 

1.42 

.36 

.0 

0 

6 

0 

0 

REELEY 

8  7.  2N 

z .  Z 

56 .  6M 

71. 9M 

1  .8 

98 

8 

51 

16 

1 

1  2 

0 

0 

0 

1.10 

-  .01 

.43 

1 

•  0 

0 

4 

0 

0 

ROVER   10  W 

83.4 

53.0 

68.2 

- 

3t4 

Q8 

22 

47 

13 

9 

5 

0 

0 

0 

3.88 

1.80 

1.25 

t! 

.0 

0 

8 

2 

1 

DAHO   SPR 1 NGS 

80.1 

40.0 

60.1 

2.7 

87 

21 

33 

15+ 

147 

0 

0 

0 

0 

1.79 

-  .40 

.61 

•  0 

0 

6 

1 

0 

DNES  PASS  2  E 

69.3 

3  5.5 

52.4 

74 

29+ 

30 

14 

383 

0 

0 

6 

0 

1.79 

.52 

.0 

0 

5 

1 

0 

JLESBURG 

86  >4N 

59  .  2M 

72.  8  M 

3.6 

96 

7 

50 

26 

0 

0 

0 

0 

2.58 

.36 

1.58 

1  3 

.0 

0 

6 

1 

1 

ASSLER 

86.6 

55.2 

70.9 

• 

?  .  1 

95 

11 

47 

14 

1 

10 

0 

0 

0 

.94 

.48 

.31 

3  0 

.0 

0 

4 

0 

0 

AUFFMAN  4  SSE 

82.9 

51.0 

67.0 

92 

7 

46 

29+ 

16 

3 

0 

0 

0 

5 . 86 

1.32 

30 

•  0 

0 

12 

3 

1 

AKE  GEORGE   8  SW 

76.1 

44.9 

60.5 

82 

22+ 

36 

14 

132 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.41 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

DNGMONT  2  ESE 

86.7 

53.4 

70.1 

- 

1.5 

95 

3 

49 

14 

0 

11 

0 

0 

0 

1.61 

.52 

.88 

24 

•  0 

0 

4 

1 

0 

4RKER  9  E 

86.5 

53.0 

69.8 

100 

7 

45 

29 

4 

12 

0 

0 

0 

1.15 

.71 

.72 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

ED  FEATHER  LAKES  6  SE 

77.3 

41.2 

59.3 

85 

10+ 

35 

15+ 

171 

0 

0 

0 

0 

3.72 

.80 

1 

•  0 

0 

7 

4 

0 

EDGWICK   5  S 

84.4 

58.2 

71.3 

93 

21 

53 

18 

0 

5 

0 

0 

0 

5.24 

1  .44 

31 

.0 

0 

8 

4 

2 

P 1 CER 

74.4M 

38.5M 

56. 5M 

80 

1 1 

29 

15 

259 

0 

0 

1 

0 

1.17 

.16 

•  50 

2  3 

.0 

0 

3 

1 

0 

TERL 1 NG 

87.3 

56.8 

72.  1 

1.8 

101 

12 

48 

10 

1 

11 

0 

0 

0 

7.90 

6.06 

2.00 

•  0 

0 

8 

5 

4 

ALDEN 

76.  1 

37.1 

56.6 

84 

11 

30 

29+ 

253 

0 

0 

6 

0 

.12 

.08 

w 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ATERDALE 

85.6 

50.3 

68.0 

2.5 

9  5 

2 

44 

1 5 

1 2 

9 

0 

0 

0 

3.80 

2.45 

1.02 

.0 

0 

® 

3 

* 

IG6INS   7  SW 

88.2 

55.0 

71.6 

97 

7 

48 

15 

15 

0 

0 

0 

2.31 

1.02 

8 

•  0 

0 

4 

2 

1 

D  1  V 1 S 1  ON 

66.3 

3.1 

2.12 

.35 

•  0 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

LAMOSA   WB   AP  R 

80.0 

46.0 

63.0 

1  .a 

87 

1  1 

37 

14 

67 

0 

0 

0 

0 

.49 

-  .58 

.22 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

LANC  A 

81.5 

43.8 

62.7 

90 

11 

35 

14 

80 

1 

0 

0 

0 

.94 

.37 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

ENTER 

77.7 

45.6 

61.7 

85 

11  + 

39 

20+ 

98 

0 

0 

0 

0 

1  .06 

.38 

.0 

0 

4 

0 

0 

EL  NORTE 

75.9 

46.4 

61.2 

2.4 

83 

11 

37 

14 

112 

0 

0 

0 

0 

1.87 

.68 

.45 

24 

.0 

0 

6 

0 

0 

REAT  SAND  DUNES  NM 

80.0 

47.3 

63.7 

89 

11 

39 

14 

63 

0 

0 

0 

0 

1.38 

.48 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

ERMIT   7  ESE  // 

70.4 

35.3 

52.9 

3.5 

79 

10 

26 

15 

368 

0 

0 

8 

0 

2.05 

.15 

.55 

25 

.0 

0 

9 

1 

0 

ANASSA 

77.4 

44.7 

61.1 

2.4 

89 

1 1 

33 

13 

124 

0 

0 

0 

0 

1.78 

.95 

.85 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

AGUACHE 

78.8 

46.7 

62.8 

88 

11 

42 

15  + 

71 

0 

0 

0 

0 

.84 

-  .52 

.18 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

AGON  WHEEL   GAP   3  N 

76.  7M 

37. OM 

56. 9M 

84 

17  + 

27 

16 

245 

0 

0 

0 

1.15 

.48 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

OLF  CREEK   PASS   1  E 

62.1 

38.1 

50.1 

70 

11 

32 

15 

455 

0 

0 

1 

0 

1.92 

.27 

24 

.0 

0 

8 

0 

0 

DIVISION 

59.6 

0.9 

1  .34 

-  .10 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     105°  on  the  7th  at  Eads. 

Lowest  Temperature:     25°  at   Sugar  Loaf  Reservoir 
on  the  15th;   Fraser  on  the 
15th  and  21st. 

Greatest  Total  Precipitation:     7.90  inches  at 

Sterling. 


Least  Total  Precipitation:     Trace  at  Malvine  and 
Rangely . 

Greatest  One-day  Precipitation:     3.35  inches  on  the 

8th  at  Rye. 


See  reference  notee  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


AKRON  FAA  AP 
ALAMOSA  WB  AP 
ALLENSPARK 
ALTENBERN 
AMES 

AMY 

ANTERO  RESERVOIR 
ARB OLE  S 
AROYA  9  NNE 
ASPEN 

AYER  RANCH 
BAILEY 
BLANCA 
BOND 

BONNY  DAM 

BOULDER 
8RECKENR I OGE 
BUENA  VISTA 
BURLINGTON 
BUTLER  RANCH 

BYERS 

CAMPO  11  WSW 
CANON  CITY 
CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 

CENTER 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
CLIMAX   2  NW 

COCHETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

COLORADO  NM 

COLO  SPR INGS  WB  AP 

CORTEZ 

CRAtG 

CRESTED  BUTTE 

DELHI 

DEL  NORTE 

DELTA  1  E 

DENVER  WB  AP 
DENVER  WB  CITY 
D  I  LLON 

DOHERTY  RANCH 
DOLORES 

OURANGO 
EADS 

EAGLE  FAA  AP 
EASTONV I LLE    1  NNW 
EASTONV I LLE  2  NNE 


WSW 


EASTONV I LLE 
ELBERT 

ELBERT  2  WNW 
ELBERT  3  SE 
ELBERT  4  SSW 

ELBERT  5  SW 
ELBERT  8  SW 

ELECTRA  LAKE  //R 

ESTES  PARK 

EVERGREEN 

E VERSOLL  RANCH 
FLAGLER  2  NW 
FLEMING   1  S 
FORDER  6  S 
FORT  COLLINS 

FORT  LEW  IS 
FORT  LUPTON   1  N 
FORT  MORGAN 
FOWLER 
FRASER 

FRUITA  2  N 
GARDNER 
GATEWAY  1  SW 
GEORGETOWN 

GLENWOOD  SPR  INGS    1  N 

GORE  PASS  RANCH 

GRAND  JUNCTION  WB  AP  //R 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

GRAND  LAKE   1  WNW 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GREAT  5AND  DUNES  NM 
GREELEY 

GREEN  MOUNTA IN  DAM 
GROVER   10  W 
GUFFEY   10  SE 

GUNNI SON 
HAM ILTON 
HARTSEL 
HASWELL 
HAWTHORNE 

HAYDEN 

HERMIT   7  ESE  // 

HOLLY 

HOL  YOKE 

HOT   SULPHUR  SPR   2  SW 

IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I A 
IGNACIO  1  N 
JOHN  MART  IN  OAM 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KARVAL 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIOWA  5  SE 

KIOWA  4  SW 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SW 

LAKE  MORA INE 
LAKEWOOD 
LAS  AN  I  MAS 


Day  of  Month 


Tot; 

1 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

y 

1 

1 

13  | 

14  j 

15 

16  j 

17  j 

18 

19  j 

20 

21 

22  j 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29  | 

31 

.01 

.02 

.01 

T 

.10 

■  24 

.05 

.27 

.16 

.02 

.40 

.21 

1.45 

T 

.55 

.03 

•  24 

3*^c 

•  01 

■  0  1 

T 

.02 

T 

•  02 

•  02 

•  22 

•  15 

"l 

•  01 

•  01 

•  01 

T 

1.38 

*88 

.26 

* 

T 

.36 

.  i  - 

16 

* 

09 

27 

*  _jj 

10 

18 

*41 

03 

•  46 

* 

08 

.66 

.62 

.07 

.14 

.10 

.45 

.06 

.56 

.06 

.25 

.03 

1.01 

•  05 

•  8C. 

T 

01 

06 

T 

.73 

.  0 

* 

4.31 

.17 

*  n 

•  06 

* 

■  i.. , 

a  ] 

.37 
* 

.11 
* 

,  7 

•  03 

*09 

l  55 

•  08 

•  ia 

•  63 

•  63 

01 

*03 

.05 

•  0  ' 

*04 

•  13 

.04 

•  05 

°  j  I 

•  01 

4.13 

.72 

.15 

T 

T 

.20 

.02 

.  38 

.07 

T 

.34 

.02 

•  06 

•  08 

.12 

.02 

■  15 

T 

•  15 

.12 

1*38 

•  15 

1  ,77 

•  07 

.13 

.21 

.26 

.0  ' 

.94 

' 

* 

•  14 

.16 

07 

.30 

, 

0  1 

•  02 

.06 

2.00 

.52 

.03 

2.16 

.11 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  11 

.01 

T 

.17 

.29 

.51 

T 

.06 

•  70 

•  17 

.55 

.05 

1.54 

•  02 

* 

* 

* 

•  05 

2.01 

27 

- 

62 

93 

09 

2  .  16 

.12 

.30 

•  81 

.02 

.04 

T 

•  21 

I  !7 

.05 

.11 

.06 

.01 

T 

3.09 

01 

.43 

.04 

T 

* 

1.54 

T 

.48 

* 

_ 

05 

•  35 
* 

•  07 
* 

07 

* 

*06 
* 

1  .31 

1  n  '' 

07 

_ 

60 

J ,-,  j 

55 

1  .06 

.  2  0 

.17 

.  3  E 

T 

T 

.08 

.18 

T 

•  05 

T 

T 

T 

2.31 

•  06 

•  03 

* 12 

* 

08 

* 

.66 

30 

•  16 

.75 

*  ii 

14 

*09 

•  0' 

3.68 

•  36 

1.65 

.3 

T 

26 

* 

*08 

1 : ; 

01 

•  03 

*  02 

- 

03 

- 

•  14 

•  13 

.04 

•  06 

1.44 

.16 

.08 

.22 

.09 

.15 

•  10 

.36 

.21 

•03 

.57 
.48 

15 

* 

•  0 

i  02 

10 

•  02 

•  30 

1.60 

.  06 

.01 

.06 

ft 

* 
* 

3  1 

•  1  3 

_ 

T 

•  15 

- 

•  01 

_ 

•  17 

14 

_ 

•  12 

04 

•  04 

.11 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.08 

T 

1.14 

T  .  . 

T 

.  04 

•  04 

* 

27 

* 

3.00 

•  0 

•  0 

•  35 

•  16 

•  04 
* 

* 

1  .67 

•  03 

•  03 

"  "Je; 

* 

41 

0" 

•  13 

•  09 

.05 

•  4* 

•  05 

.11 

•  OE 

•  1C 

* 

.28 

01 

•  02 

!o^ 

•  02 

•  1  6 

.54 

T 

T 

T 

.03 

T 

.22 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.25 

.01 

T 

T 

T 

•  03 

.41 

1  '-■ ' 

T 

T 

I 

.96 

_ 

*oi 

•  06 

2  1 

!  1  3 

'in 

2*68 

.37 

* 

• 

•  21 

•  26 

07 

0  3 

"  o' 

*0< 

.53 

.01 

.01 

T 

T 

T 

.01 

T 

.02 

T 

.02 

•  03 

.23 

.11 

T 

T 

.09 

3*60 

T 

.65 

1 

* 

.20 

•  35 

i  6f. 

.20 

•  oz 

A- 

* 

* 

•  05 

2.16 

' 

•  07 

*  °* 

•  03 

ft 

_ 

*  a 
* 

12 

* 

_ 

* 

* 

* 

.86 

'  1 

53 

15 

2*43 

.21 

.14 

.17 

•  42 

.16 

•  05 

.14 

•  17 

.12 

T 

T 

•  43 

■42 

2.31 

.  09 

'  l  r 

18 

•  11 

T 

02 

* 

18 
*,  , 

2.44 

,  m 

*55 
* 

*  i  * 
* 

*22 
* 

*  c 
* 

*  18 
* 

'  1  0 

* 

- 

* 

25 

•  1  7 

21 

'  0* 

07 

•  37 

1.90 

02 

05 

'  !j  , 

06 

•  16 

*  16 

•  1" 

•  13 

•  27 

•  10 

•  70 

3.53 

.05 

.13 

.30 

T 

•  12 

.71 

.10 

.07 

•  13 

•  40 

.54 

•  33 

•03 

3.33 

.07 

07 
•  0 

•  43 

05 

* 

09 

* 

•  07 

1  »35 

.16 

•  09 

.57 

* 

'  j  . 
'  *  ■ 

lo2 

•  05 

*. ; 

•  03 

a  1  ' 
* 

* 

03 

* 

*03 

*. ; 

•  02 

02 

09 

13 

* 

01 

1.34 

"  12 

*59 

•  03 

01 

•  04 

#06 

•  1  4 

09 

•04 

5.29 

.06 

.07 

U57 

•  0* 

1.0( 

2*04 

•  13 

.38 

5.17 

l.oi 

39 

16 

.17 

•  12 

4.18 

* 

* 

* 

* 

* 

t 

_ 

85 

* 

*  03 

* 

_ 

•  07 

* 

25 

* 

32 

*03 

54 

*0  1 

40 

!  io 

I  7  i 

1.40 

2.07 

13 

0 ' 

- 

•  06 

*  I  J 

•  01 

•  03 

•  68 

•  08 

*  U 

.13 

•  01 

.07 

.73 

.19 

.  Q  - 

•  06 

T 

T 

T 

T 

T 

.07 

T 

.21 

•  12 

.04 

1.17 

15 

•  02 

.37 

3.56 

•  03 

•  04 

.06 

•  15 

•  26 

1.26 

.82 

•  31 

•  59 

•  04 

.  ;t  f 

•  7J 

.02 

•  56 

fl  B  fJ 

•  17 

2.10 

.12 

.22 

,0( 

T 

.02 

■  OS 

.08 

•  03 

2.64 

.65 

* 

* 

T  ^  ' 

01 

* 

01 

* 

10 

.10 

•  16 

.07 

"  n  1 

*02 

*0' 

.02 

•  03 

•  13 

09 

,  . 

" .  J 

Q  i 

"  23 

•  36 

04 

T 

02 

.29 

•  64 

T 

.04 

.02 

.06 

.04 

.04 

T 

.03 

.05 

•  12 

.  14 

•  04 

T 

•  04 

.08 

T 

!  ° 

T  . 

T 

•  01 

.02 

T 

T 

.23 

01 

* 

10 

* 

* 

' : . 

0 

* 

•  0 

Oft 

* 

*  1  A 

.12 

* 

.66 

07 

04 

*03 
* 

*  10 
* 

03 

05 

T 

*0( 

'  14 

1C 

°  0  ' 

1.36 

.  h 

T 

.06 

.05 

■  G  9 

T 

•  48 

T 

T 

T 

.04 

.02 

T 

.11 

.30 

.04 

•  01 

•  01 

•  13 

1.10 

43 

.05 

.10 

.07 

.79 

.01 

.01 

'  0 

T06 

01 

* 

03 

06 

* 

' 

*  1  ■ 

* 

1 1  ■ 
* 

*  □ ' 
* 

•  11 

•  14 

T 

•  32 

24 

* 

•  81 

*08 
* 

.3 

•  0 

_ 

* 

* 

•  58 

T 

T 

•  19 

.01 

.05 

*09 

*03 

•  01 

•20 

.75 

.05 

.08 

.07 

T 

.04 

T 

.17 

.01 

.12 

T 

.10 

•  06 

•  05 

.28 

.23 

T 

.70 

T 

.08 

.11 

T 

T 

- 

.  05 

T 

06 

T 

T 

.03 

.10 

•  14 

1*14 

T 

T 

.13 

T 

.05 

.04 

.01 

T 

T 

T 

•  03 

2.05 

.25 

.15 

05 

* 

•  35 

•  05 

* 

■  10 

2.11 

T 

.02 

_ 

27 

.38 

* 

.50 

•  02 

•  11 

.16 

• 

1  .80 

.15 

.23 

20 

26 

26 

29 

* 

32 

* 

1.79 

.09 

T 

T 

.61 

.01 

•  14 

•  34 

T 

.27 

.21 

T 

•  10 

•02 

4. 42 

1.16 

.71 

.03 

* 

•  49 

.03 

.04 

.67 

•  29 

.  1  1 

[•6. 

•  21 

.15 

1.79 

.02 

•  04 

35 

06 

.52 

.32 

.21 

.04 

' 

2.58 

T 

1.58 

.25 

.17 

•  11 

T 

■  22 

•  25 

T 

4.44 

.05 

.08 

.85 

.30 

.60 

.07 

.50 

•  07 

.14 

•  77 

•  92 

.06 

•  08 

.94 

.21 

.02 

•  06 

T 

•  02 

T 

.10 

•  03 

.02 

T 

•  31 

.12 

5.86 

T 

.11 

.07 

.03 

.29 

.37 

•  10 

.08 

.35 

.  37 

.23 

.79 

.42 

.05 

.40 

•  34 

•  68 

.09 

1*32 

.07 

2.02 

.48 

.23 

.17 

.33 

•  20 

.11 

.34 

.16 

1.45 

.  09 

.29 

.02 

•  05 

2.53 

T 

.14 

.10 

.06 

.43 

.07 

.26 

T 

.14 

.03 

.55 

T 

•  16 

•  12 

.01 

T 

•  06 

.01 

.54 

•  04 

.02 
.08 

.14 

•  01 

•  95 

.49 

•  03 

•  05 

.01 

.05 

T 

1.24 

.03 

.15 

.40 

.15 

T 

.35 

T 

.08 

T 

1.20 

T 

•  14 

.06 

T 

.01 

.15 

•  04 

.01 

.06 

.03 

•41 

.29 

2.63 

.60 

•  37 

.11 

.55 

.04 

.23 

.16 

.05 

.09 

•  03 

.10 

•  02 

•  26 

•  02 

T 

3.31 

T 

.02 

•  45 

.02 

T 

T 

•  60 

.03 

■  61 

.02 

.82 

•  52 

.16 

•  04 

s  follow] 
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DAILY  PRECIPITATION 


■  ttle  hills 

IftQHONT  2  ESE 
.  [  .NA5SA 

5.VBELL 
E<EP 
ff-SA  VERDE  NP 
DNTBOSE  NO  1 
.  INTROSE  NO  2 

j)NUMENT  2  WSW 
JtRTHOALE 
*)RTH  LAKE 
)RWOOD 
llDtfAY 

IS  11  N£ 

|R  AT 

UGOSA  SPRINGS 

iUlisade  1  S 

[TtkLISADE  LAKE  2  SSE 
lON  I  A 

Imadox 

MRKER  9  E 
QiRSHALL    10  SSE 
PENROSE  3  NNW 


.ACERVILLE 

-JEBLO  WB  AP  // 
I  JEBLO  C  I  TV  RES 
l*NGELY 

||:D  FEATHER  LAKES  6  SE 
CO 

IfjlFLE  2  ENE 

)CRY  FORO  2  ESE 
RJSH  2  NNE 

JjXTON  PARK 
'E 

fjvGUACHE 

Klida 
vpinero  b  e 

VRGENTS 
rOGWICK    5  S 
■K3SH0NE 
)  I  LVERTON 
'ICER 

j'RINGFIELO 

■  JR I NGF I  ELD  7  WSW  // 
I'RtNGFIELO  8  S 

[teamboat  springs 

iTERL  ING 

IrON  I NGTON 
ifrRATTON  3  NE 
,JGAR  LOAF  RESERVOIR 
i*COMA 
'*.C0NY  7  SE 

IftYLOR  PARK 
j:LLURIDE 
UlNIDAD 
91  N I  DAD  FAA  AP 

Iroy  1  SE 

litlN  LAKES  RES 
■UVAH 

ALLEC I  TO  DAM  // 

ON  A 

I  AGON  WHEEL  GAP  3  N 
ALDEN 

UlSENBURG  POWER  PLANT 
ATERDALE 
ESTCLIFFE 
ETMORE  2  S 

[IGGINS  7  SW 

INDSOR 

INTER  PARK 
(OLF  CREEK  PASS   1  E 

OL f  creek  PASS  4  W 


2.99 
3*46 


2.00 
1.27 


3.72 
1.50 
.23 
3.66 
1  .82 


5.24 
1.05 
1  .46 
1.17 


2.45 
1.93 
1  .42 


1.73 
1.35 
2.47 
2.40 


1.22 
3.87 
1.15 


Dray 


2.15 
7.01 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4  1 

i 

5  1 

6 

7  | 

8  | 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17  | 

1  fl 

1Q  1 

1 

on 
£U 

21 

1 

2.2 

1 

23 

24 

1 

25 

1 

26  | 

27 

I 

28  | 

1 

29 

30 

.03 

T 

.03 

•  06 

.37 

.04 

.14 

•  41 

.02 

.02 

T 

•  28 

.47 

.08 

T 

•  38 

•  48 

•  60 

.48 

.14 

.01 

.07 

.22 

1.50 

.  0  1 

*2< 

*o? 

.  B( 

.  14 

T 

T 

■  12 

•  05 

.85 

.61 

.  27 

•  70 

•  20 

* 

.0 

.05 

•  05 

T 

•  22 

T 

•  02 

•  11 

T 

•  02 

T 

•  OS 

.01 

.01 

T 

•  26 

.  hh 

.01 

•  01 

•  85 

.  20 

•  15 

.31 

.  17 

T 

T 

j 

T 

* 

T 

■  25 

j 

_ 

.02 

.01 

.01 

.01 

T 

.03 

T 

.  o: 

T 

"ft  c 

•  01 

•  03 

•  02 

•  05 

•  01 

•  06 

■  06 

.30 

T 

1 

.01 

•  18 

•  02 

.07 

.03 

.02 

.02 

T 

.41 

T 

.04 

•  06 

.37 

•  01 

•  05 

.06 

.17 

•  23 

T 

.02 

.07 

.18 

•  02 

.03 

.15 

•  08 

.0^ 

.08 

.07 

.  10 

.  6  ( 

•  52 

•  64 

■  48 

•  07 

.01 

T 

•  25 

.03 

.03 

■  34 

•  35 

.21 

.03 

.02 

.56 

•  02 

.18 

.10 

L.37 

.07 

T 

•  33 

.09 

i  B 

•  06 

•  07 

.0: 

.  10 

.13 

T 

.  1  4 

•  0 

T 

T 

* iJ ' 

.13 

•  03 

.31 

_ 

T 

10 

.03 

.25 

.23 

.55 

.15 

.15 

•  20 

.01 

.16 

.06 

■  11 

T 

.31 

.61 

■  01 

.0'. 

j 

.15 

•  72 

T 

.04 

* 

T 

* '  ' 

T 

•  15 

T 

•  1 

•  20 

•  50 

.10 

.10 

•  10 

.  1  0 

•  10 

.25 

•  40 

.45 

.10 

.40 

T 

.12 

■ 

T 

•  14 

1 1  p 

.17 

T 

T 

T 

T 

_ 

•  01 

13 

_ 

•  4,' 

T 

•  32 

•  15 

* 

•  1  2 

•  15 

•  47 

.02 

•  02 

.02 

.  ?  t» 

T 

.80 

.01 

■  01 

.01 

.02 

.56 

.32 

.62 

.05 

T 

T 

T 

T 

.66 

•  03 

•  01 

.19 

•  03 

•  30 

.03 

.OS 

05 

* 

10 

.10 

.05 

.05 

"l  3 

.10 

•  28 

»  07 

•  15 

T 

T  ' 

T 

.4S 

•  0  1 

.  -■ 

* 

* 

•  0 

•  01 

■  15 

.03 

1  ^7 

•  20 

L«41 

.06 

45 

*  14 

13 

* 

.1 

,06 

•  30 

•  21 

.  0  v 

1.32 

.19 

.01 

T 

.03 

T 

•  22 

.08 

.44 

.02 

.04 

.54 

.15 

•  03 

.08 

.12 

.15 

.06 

.  C6 

*  J 

•  05 

•  35 

1  t2* 

•  04 

•  10 

■  09 

j 

18 

* 

* 

* 

*  ' 

•  6 

•  12 

.C=> 

T 

•  02 

_ 

.03 

*05 

.01 

•  03 

■  04 

•  05 

T 

02 

09 

08 

* 

•  6 

T 

T 

T 

T 

•  19 

.09 

.05 

.02 

.37 

•  75 

•  09 

.01 

*  w 

1*  11 

•  55 

•  40 

•  43 

•  20 

•  08 

•  34 

•  04 

I 

* 

* 

•  28 

*  6  1 

27 

50 

.40 

T 

T 

.79 

•  06 

1.17 

.12 

.05 

T 

.07 

.55 

•  07 

.04 

L«04 

•  78 

•  31 

T 

•  04 

T 

• 0  1 

•  02 

T 

1 0  '"J 

] .  oe 

* 

•  30 

.03 

.  ■>  ] 

•  01 

1.77 

.03 

•  04 

1  15 

*47 

19 
.4 

.  6 

.41 

•  04 

.01 

.33 

c,  07 

.06 

.61 

T 

1  .66 

.18 

.05 

.04 

•  52 

T 

•?? 

.  14 

*  ''S 

.  ie 

_ 

•  20 

J 1 

*,  7 

■  01 

*no 

•  09 

*  * 

*05 

.08 

* 1  * 

* 

•  21 

•  05 

.  0 

•  SC 

T 

•  o  3 

22 

50 

>  o 

.05 

.45 

.50 

.10 

T 

T 

.05 

.10 

•  25 

.15 

T 

T 

T 

.50 

.53 

T 

01 

* 

•  0 

*  i  c 

* 

_ 

01 

f 

•  01 

*  * 

•  07 

*  55 

15 

03 

5  8 

T 

T 

03 

* 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

■  01 

•  02 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

19 

* 

■  05 

"  ■  ? 

•  06 

.  0  * 

1 

* 

_ 

•  6 

•  22 

•  20 

•  06 

•  06 

•  26 

•  05 

02 

T 

02 

05 

_ 

10 

_ 

06 

06 

* 

08 

* 

2 

.12 

48 
.4 

.0 

T 

.02 

.04 

.08 

•  02 

• 

•  11 

•  22 

•  39 

.  75 

02 

14 

14 

04 

1  *96 

03 

*  01 

*13 

.38 

T 

.20 

i4C 

.06 

•  02 

1.22 

•  12 

.05 

.65 

1. 18 

•  07 

•  91 

.02 

•  01 

.31 

•  54 

.08 

.04 

.20 

.06 

.10 

■  15 

.  1  1 

.07 

.05 

.06 

.06 

T 

.12 

•  21 

.24 

.24 

.27 

.23 

.17 

T 

.06 

.09 

T 

T 

T 

•  09 

•  23 

.07 

.53 

T 

•  41 

.30 

.15 

.  15 

.02 

T 

T 

1.68 

.50 

T 

.03 

.03 

.06 

.16 

.05 

T 

T 

•  06 

T 

T 

1.84 

.05 

T 

.09 

.08 

•  04 

.02 

T 

.01 

.15 

.02 

T 

.01 

T 

.13 

.01 

1.30 

.04 

.02 

.04 

.18 

T 

T 

T 

T 

.22 

.42 

.05 

.65 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 

Season  of  1961  -  1962  i  I 
 COLORADO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

TOTAL 
SNOW- 
FALL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

AKRON  FAA  AP 
ALAMOSA   WB  AP 
ALLENSPARK 
ALTENBERN 
AMES 

4.2 
17.0 

6.0 

T 

13.3 
12.0 
.  5 
15.0 

2.0 
6.4 
26.0 

42.0 

3.1 
8.8 
29.0 

20.0 

10.2 
1.6 
32.0 

17.0 

4.5 
4.7 
30.0 

73.0 

2.8 
16.1 
15.0 

29.0 

T 
T 

22.0 
2.5 
2.0 

T 
T 

5.0 

22.6 
55.1 

183.0 
89.6 

209.0 

19.55 
9.25 
22.27 

28.61 

AMY 

ANTERO  RESERVOIR 
ARBOLES 
AROYA   6  NE 
ASPEN 

27.0 

8.0 
16.0 

5.0 

5.0 
26.5 

6.5 

3.0 

29.5 

11.0 
4.5 

8.0 
25.0 

2.0 
6.5 

39.0 

5.0 
6.5 
16.0 

7.0 
19.5 

2.5 

T 

201.0 

10.22 
11.27 
E  12.37 
E  10.79 
27.31 

AYER  RANCH 
BAILEY 
SLANCA 
BOND 

BONNY  DAM 

3.5 

6.5 
3.0 

9.9 
7.5 

4.4 
14.0 
8.3 

15.3 
19.3 
T 

5.5 

6.7 
4.8 
3.0 
5.5 
3.5 

12.7 
9.5 
1.0 
1.5 
T 

8.6 
26.0 

1.0 

67.6 
24.8 

18.58 
E  20.45 
8.78 
19.15 
20.60 

BOULDER 
BRANDON 
BRANSON 
BRECKENR 1 DGE 
BUENA  VISTA 

T 

53.0 

ia.o 

10.7 
T 

22.0 
31.0 

13.7 
6.1 
10.0 
18.5 
7.5 

6.6 
3.8 
10.0 
5.2 
3.6 

25.1 
3.4 
14.5 
20.0 
11.0 

12.5 
T 

11.0 
1.0 

6.6 
3.6 

4.0 
1.0 

4.3 

1.0 
27.3 
4.0 

T 

81.5 
16.9 

161.0 
77.0 

20.03 
19.22 
E  13.47 
22.66 
13.18 

BURL INGTON 
BUTLER  RANCH 
BYERS 

CAMPO   11  WSW 
CANON  CITY 

.5 

3.5 

5.9 

5.8 
10.0 
7.6 

11.5 

12.0 
6.5 

13.2 
3.0 
7.5 

19.5 
11.1 
T 
6.0 

2.0 
12.0 
6.9 

5.0 

9.5 
9.0 

- 

58.2 

9.21 
19.55 
24.54 
12.66 

CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 
CENTER 
CHEESMAN 

CHERRY   CREEK  DAM 

- 

- 

4.0 
5.0 

3.0 
13.5 

4.0 

1.4 
9.5 

10.0 

14.3 
2.5 

4.0 

9.0 
.4 

14.5 

9.0 
2.0 

11.1 

9.0 
6.0 

4.4 

4.5 
T 

11.3 

T 

50.2 
37.9 

64.3 

13.87 
9.66 
18.05 
17.21 

CHEYENNE  WELLS 
CHIMNEY  ROCK 
CIMARRON   3  SE 
CL 1  MAX   2  NW 
COCHETOPA  CREEK 

- 

2*0 

- 

62.3 
5.0 

T 
9.2 

22.1 
4.5 

T 

10.0 
35.7 
11.0 

6.0 
16.0 
9.0 

10.0 

7.2 
68.4 
13.5 

2.0 

10.0 
40  .  3 
17.5 

T 

6.0 
24.8 
6.0 

53.2 
6.0 

20.0 
T 

.  9 

383.0 
72.5 

16.74 

E  10.25 
30.61 
10.11 

COLLBRAN 

COLORADO  NM 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

C0RTE2 

CRAIG 

4.2 

4.0 
.5 
5.1 

7.0 
3.0 
5.0 

15.5 
8.0 
7.1 

13.5 
6.0 
6.4 
7.8 

19.0 
9.0 
3.7 

10.5 

6.5 
2.0 
8.8 
11.0 

8.0 
5.0 
2.0 

73.5 
33.5 
42.3 
46  ■  0 

16.67 
11.31 
14.23 
11.17 
12.80 

CRESTED  BUTTE 

DELHI 

DEL  NORTE 

DELTA  1  E 

DENVER  WB  AP 

1.0 
5.8 

16.0 
20.0 
6.2 

34.5 
16.0 
13.5 

11.4 

26.0 
6.0 
5.0 

3.8 

66.5 
11.0 
2.0 
2.5 
17.2 

70.5 
7.5 

•  6 

11.3 

33.0 
10.0 
10.0 
2.0 
6.8 

20.0 
8.0 

T 

10.0 

5.0 
T 

58.5 

10.4 
72.5 

29.37 
10.56 
11.68 
8.68 
15.84 

DENVER   WB  CITY 
DILLON 

DOHERTY  RANCH 

DOLORES 

DURANGO 

3.0 

T 
T 

6.0 
3.0 

5.0 

11.7 

7.0 
7.0 
4.0 

4.6 

13.0 
21.5 

19.6 

14.0 
10.0 

12.0 

2.0 
30.0 
14.5 

7.8 

13.5 
8.5 

8.1 

2.0 
T 

- 

72.8 
63.5 

16.66 
18.94 
9.65 
1 5  .87 
18.03 

EADS 

EAGLE   FAA  AP 
EASTONV 1 LLE   1  NNW 
EASTONVILLE   2  NNE 
EASTONV 1 LLE   6  WSW 

5.0 
12.0 

11.0 

1.7 
8.5 

6.0 

6.0 
7.0 
9.2 

6.0 

5.6 
4.0 

2.0 

11.9 
15.8 
14.0 
12.0 

15.7 
7.5 
4.0 
6.0 

4.0 
3.1 
6.3 
7.0 
6.5 

6.4 
7.8 
2.0 
11.5 

.2 

T 

56.4 
71.3 
61.0 
61.0 

E  17.63 
13.30 
15.46 
12.48 
16.14 

EDGEWATER 
ELBERT 

ELBERT    2  WNW 
ELBERT   3  SE 
ELBERT  4  SSW 

- 

- 

T 

20.0 
11.0 

9.3 

t'.O 

4.0 
6.0 

20.1 

18.0 
22.0 

8.7 

10.0 
7.0 

T 

7.0 
7.0 

10.0 
8.0 

- 

- 

74.0 
79.3 

E  14.90 

20.47 
15.16 
17.26 

ELBERT    5  SW 
ELBERT    8  SW 
ELECTPA  LAKE 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 

28.0 

28.0 
3.5 

22.0 
14.0 

49.0 
14.0 

6.2 
9.0 
31  .0 

6.0 
6.0 

14.37 
24.89 
20.07 
E  18.08 

EVERSOLL  RANCH 
FA  t  RPLAY 
FLAGLER    2  NW 
FLEMING    1  S 
FORDER   8  S 

T 

21.0 

T 

22.5 

T 

T 

5.5 
13.0 

6.0 
6.0 

1.0 
9.5 

3.5 
2.5 

29.0 
12.5 

7.5 

10.5 

5.5 
4.5 

5.8 

6.0 

14.5 

T 

T 

- 
T 

j 

26.5 

E  22.02 
E  17.31 
16.46 

12.22 

FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT   LUPTON    1  N 
FORT  MORGAN 
FOUNTA 1 N 

T 

6.0 
1.0 
6.0 
3.0 
1.3 

6.2 
5.5 

3.0 
2.7 

2.9 
17.3 

5.8 

17.3 
13.9 

5.3 

10.4 
25.6 
9.3 

3.3 

12.1 
11.8 

4.5 
T 

2.5 
1.9 

.4 

T 

76.8 
32.1 

22.21 
16.09 
12.05 

14.30 

FOWLER 
FRASER 
FRUITA  2  N 
y  Art  UrJ  C  n 
GATEWAY    1  SW 

- 

T 

3.0 
T 

6.0 

3.3 
27.0 
4.0 

6.5 
3.5 
3.8 

4.5 
8.0 
.5 

3.0 

T 
4.0 

1.0 
T 

- 

13.02 
26.00 
6.63 

11.38 

GENOA 

GEORGETOWN 
GLENWOOD   SPRINGS    1  N 
GORE   PASS  RANCH 
GRAND   JUNCTION   WB  AP 

12.0 
T 

19.0 

2.0 
T 

5.0 
17.5 
4.0 

1.1 

5.0 

19.3 
22.0 
8.1 

10.0 

27.0 
30.5 
4.6 

7.0 
24.8 
28.0 

6.1 

8.1 
8.5 
6.0 
3.0 

4.5 
11.0 

1.7 

T 
2.0 

1.0 

- 

24.6 

18.61 
19.62 
20.97 
E  15.92 
9.07 

GRAND   JUNCTION   2  WSW 
GRAND   LAKE    1  WNW 
GRAND  LAKE   6  SSW 
GREAT    SAND   DUNES  NM 
GREELEY 

24.8 
38.0 
2.0 

1.1 
.2 

3.0 

25.5 
10.1 

" 

35.3 

15.4 

16.0 

54.8 
26.2 
2.0 

42.0 
28.4 
8.0 

13.8 
10.9 

21.5 
13.7 

10.0 
4.0 

T 

228.8 
146.9 

28.23 
20.34 

16.82 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 
GRE  YSTONE 
6R0VER    10  W 
GUFFEY   10  SE 
GUNNI SON 

T 

10.0 

16.3 
2.0 
10.0 

5.0 
13.0 
14.5 

6.5 
7.0 

23.5 
20.5 
11.0 
17.5 

39.0 

7.1 
24.5 

14.5 
2.5 
8.0 
5.1 

T 

16.2 
7.5 

T 

T 

- 

81.8 

21.43 

16.07 
11.79 

HAMILTON 

HARTSEL 

HASWELL 

8.0 
3.0 

9.2 
4.2 

36.1 
5.3 

3.3 

10.0 
2.5 

18.3 

E  17.07 
13.22 
13.77 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 

ITINUED  Season  of   1961  -  1962  COLORADO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

TOTAL 
SNOW- 
FALL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

HAWTHORNE 
HAYDEN 

HERMIT  7  ESE 
HOLLY 
•HOLTOKE 

1.0 
8.1 
T 

14.0 
22.0 

18.3 
12.0 
13.0 

4.0 
3.0 

11.0 

30.0 

6.0 
5.0 
3.U 

34.0 
26.0 
10.0 
7.5 
6.3 

17.  b 
41  .0 
16.0 
1.0 
4  .0 

7.0 
5.0 
13.0 

8.5 

7.0 
6.0 

T 

109. B 
128.1 
82.0 

23.6 

22.82 
18.05 
17.50 
19.78 
22.79 

HOT   SULPHUR   SPR   2  SW 
IDAHO  SPRINGS 
1  DAL  1  A 
I6NACIO    1  N 
JOHN  MART  IN  DAM 

16.0 
8.8 

8.9 

13.0 
14.2 

19.5 
4.6 

25.5 
18.7 
4.5 
10.0 

23.8 
8.5 
3.8 

14.0 

13.5 
7.8 

9.0 

6.5 
22.1 

T 

93.6 

19.08 
19.81 
18.26 
12.42 
17.82 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KARVAL 

kassler 

kauffman  *  sse 

- 

- 

T 

7.0 
1.0 

25.5 

5.0 
14.0 
5.0 

26.0 

6.0 
4.5 

34.0 

26.5 
12.0 

17.0 

18.0 
3.5 

10.0 
11.0 

20.0 
19.0 

T 

2.0 

101.5 
26.0 

21.79 
9.62 
20.36 
18.11 

KIOWA   5  SE 

K IOWA  A  SW 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA   FAA  AP 

LAKE  CITY 

10.0 
12.0 

11.0 

6.0 
6.0 

T 

33.0 

10.0 

2.3 
14.0 

4.5 
3.1 
4.5 
9.0 

18.0 
6.5 
5.2 

11.5 

10.0 
1.6 
.5 
9.0 

7.0 
5.5 
2.6 

T 

11.0 

7.0 
T 

13.0 

T 

73.0 

12.5 
111.5 

19.37 
19.61 
14.88 
11.00 
15.43 

LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKE  MORAINE 
LAMAR 

LAS  AN  1  MAS 
LEADVILLE 

12.0 

8.0 

T 

13.0 

5.0 
.5 

4.3 

4.6 
6.  7 

12.5 

8.9 
5.8 

1.0 

1.5 
1  .  1 

6.4 
5.8 

10.5 

.1 

T 

4.0 

71.7 
19.9 

14.18 
24.22 
15.47 
E  12.97 
22.13 

LEROY  7  WSW 
LIME  I  SI 
LIMON  10  SSW 
LIMON 

LITTLE  DOLORES  5NE 

T 

T 

T 
T 

6.5 
9.0 
4.5 

6.0 

7.5 
13.0 
5.5 

6.0 
8.0 
6.0 

5.5 
11.5 
1.5 
1.7 

7.8 
10.7 
5.0 
6.1 

6.0 

T 
3.4 

T 
T 

33.3 
58.2 
22.5 

21.34 
11.59 
12.43 
16.22 

"LITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 

- MANASSA 
MANCOS 
MAR VINE 

" 

18.0 

5.0 

.7 
2.4 

8.0 
10.3 

4.0 
12.6 

13.0 
18.0 

9.6 
41.8 

: 

74.9 

4.0 
3.0 

17.5 
22.3 

3.0 
T 

10.0 

1.9 

2.2 

- 

16.56 
13.51 

15.97 
26.  14 

MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 

.5 

8.0 
2.0 
.5 

5.5 
12.5 
12.1 

3.0 

11.2 
15.0 
16.8 
4.0 

14.7 
21.5 
11.7 

27.2 
35.7 
23.4 

T 

8.2 
8.0 
17.4 

1.5 
2.0 

76.8 
81.9 

12.62 
20.04 
16.94 
6.95 
9.  73 

MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 

•NORTHDALE 

1  NORTH  LAKE 
NORWOOD 

9.5 
T 

T 

13.0 
4.5 

T 

17.4 
13.4 

8.8 
7.0 
6.0 

16.6 

.5 
25.5 

9.3 

T 
9.7 

T 

16.1 
10.0 

7.1 

28.5 

1.5 

T 

9.3 
128.2 

9.73 
26.79 
13.51 
22.40 
15.55 

1 ORDWAY 
OTIS  11  NE 
i OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE  1  S 

1.0 

T 

11.0 
31.0 

3.0 
35.0 
3.1 

3.0 
24.0 
52.0 

6.0 
34.0 
25.0 

2.5 
25.0 
27.0 

2.5 
18.0 
25.0 

3.0 

T 

17.0 
151.0 
163.1 

13.31 
19.95 
2  3.98 
20.21 
11.22 

PALISADE  LAKE  2  SSE 
|  PAON  1  A 
PARADOX 
PARKER  9  E 
PARSHALL  10  SSE 

T 

2.0 
61.0 

18.0 
6.0 

3.0 
3.0 

T 

9.0 
22.0 

24.0 
23.6 
16.6 
4.0 

14.0 
12.0 
4.3 
17.0 

26.0 
12.6 
2.1 
10.0 

19.5 
1.0 

T 
6.0 

1.5 
2.5 

14.0 

2.0 

108.0 
54.7 
23.0 
68.0 

18.99 
16.18 
13.07 
14.85 
23.24 

| PENROSE  3  NNW 

[  P 1  TK  1 N 
PLACERV 1 LLE 
PUEBLO  WB  AP 
PUEBLO  CITY  RES 

12.0 

8.0 
12.0 
5.0 
.7 

20.0 
16.0 
9.2 
5.0 

15.0 
20.0 
8.0 
12.4 

6.0 
49.0 
3.0 
7.6 

5.0 
29.0 
14.5 

8.1 

4.0 
16.0 

3.5 
11.9 

13.0 
17.0 

2.8 
4.0 

5.0 

180.0 
50.0 
52.7 

17.56 
19.70 
13.71 
12.06 
12.34 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

PYRAMID 
■  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  6  S 
1  RICO 

51.0 

20.0 
4.0 

18.0 
.8 

10.0 

16.0 
2.2 
11.6 

6.9 
22.0 
7.6 
9.3 
16.0 

1.0 
52.0 
10.0 
18.5 
23.0 

2.2 
73.0 

7.5 
12.5 
43.0 

7.8 
28.0 

1.5 
14.5 
18.5 

4.9 
26.0 

10.0 
13.0 

.5 

286.0 
107.1 

E  10.85 
25.10 
12.26 
19.80 
25.93 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

19.0 
4.0 

23.0 
7.0 

1.0 
2.5 
19.0 
26.0 

6.0 
4.5 
7.0 
31.0 

5.0 

21.5 
30.5 

1.0 
2.0 
9.0 
8.5 

7.5 
3.3 
16.7 
14.1 

T 
2.5 
25.3 
10.0 

2.0 
T 

22.5 

142.5 
131.1 

11.75 
9.89 
14.52 
22.73 
26.27 

SAGUACHE 
'■  SAL  IDA 
SAP  1  NERO  8  E 
SARGENTS 
SEDALIA   4  SSE 

1.5 
15.2 
6.0 
8.0 
8.0 

15.3 
49.0 

15.0 
7.0 

5.4 
11.2 

14.0 

6.3 
7.9 

15.0 
4.0 

3.8 
2.9 

32.0 

3.5 
2.3 

21.0 

3.8 
1.3 

4.0 
12.0 

2.6 

12.0 
12.8 

T 

3.0 

T 

38.6 
92.4 

124.0 

6.61 
13.80 
12.69 
12.70 
15.76 

SEDGWICK  5  S 
:  SHOSHONE 
SILVERTON 
SPICER 
SPRINGFIELD 

T 

34.0 

5.0 
T 

5.0 
4.0 
14.0 
13.8 
13.0 

4.0 
16.0 

6.0 
47.0 

2.3 

5.0 
25.5 
21.0 
44.0 

8.3 

6.5 
18.0 
31.0 
74.0 
.9 

1  1  .0 
6.0 
6.0 

17.0 
5.8 

.5 

4.0 
34.0 
.  5 

T 
2.0 

T 
T 

34.0 
69.5 

270.8 
30.6 

19.70 
26.51 
26.11 
20.65 
17,04 

SPRINGFIELD   7  WSW 
SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
>  STERL 1 NG 
STONINGTON 

19.6 

5.1 

14.1 
26.6 
6.0 

3.1 

T 

44.3 
2.0 

8.1 
31.0 
2.0 

1.2 
.5 
50.8 

.5 

4.0 
14.1 
1.0 

11.5 

T 
T 

1.7 

T 

30.5 
203.7 
13.5 

15.76 
18.27 
26.83 
17.35 
16.35 

STRATTON  3  NE 
SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
TACOMA 
:  TACONY   7  SE 
TAYLOR  PARK 

10.5 

T 

11.0 

22.5 
3.0 
25.5 

6.0 

26.0 
7.6 
16.0 

10.5 

16.5 
2.5 
81.0 

35.0 
2.0 
46.5 

25.5 
9.0 
7.5 

T 

2.0 
19.5 

T 

1.0 

136.0 
26.1 

15.37 
23.40 
21.25 
11.40 
20.71 

TELLURIDE 
TRINIDAD 
'  TRINIDAD   FAA  AP 
TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RES 

5.0 
T 

8.5 
1.0 
3.7 
1.0 

29.5 
14.0 
8.3 
11.0 

10.5 

6.8 
1.5 

14.0 
10.0 
5.6 
10.5 

34.0 

1.0 

T 

26.5 

15.0 
8.0 
1.5 
2.0 
5.0 

7.0 
T 

2.0 

3.5 
T 

T 

127.0 
28.0 

24.61 
E  13.39 

17.20 
12.24 

TWO  8UTTES  1  NW 
URAVAN 

VALLEC 1  TO  DAM 

T 

T 

10.5 

10.3 

11.7 
33.1 

24.9 

T 

35.5 

22.0 

T 

T 

136.3 

17.77 
13.34 
25.85 

See  reference  notes  following  Station  Index 

MONTHLY  SNOWFALL;  SEASONAL  SNOWFALL  AND  PRECIPITATION 


Slation 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

TOTAL 
SNOW- 

TOTAL 
PRBCIP- 

VONA 

WAGON  WHEEL   GAP   3  N 
WALDEN 

WALSENBURG   POWER  PLANT 
WATEROALE 

_ 
T 

3.5 
5.0 
4.0 

9.0 
12.0 

8.3 
11.5 

6.5 

5.0 
8.0 
5.0 
17.5 
7.5 

11.0 

7.5 
16.0 
15.5 

2.5 

13.5 
6.0 
11.0 

7.0 
9.0 
2.0 
16.5 
5.5 

T 

8.5 
6.0 
6.0 

T 
T 

T 

34.5 

69.8 
78.5 
56.0 

16.40 
12.55 
14.23 
14.43 
18.73 

WESTCL IFFE 
WETMORE  2  S 
WIGGINS  7  SW 
WINDSOR 

16.0 
4.5 

18.0 
7.0 
4.0 

6.0 
3.0 

17.0 

5.5 

3.0 
10.0 

e.o 

12.5 
14.8 

T 

88.0 

14.60 
20.16 
17.59 
15.29 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WOLF   CREEK   PASS  4  W 

WRAY 

YAMPA 

9*0 
46.0 

19.0 
71.0 

7.9 

30.5 
59.0 

4.1 
12.6 

45.5 
103.0 

4.0 
19.9 

50.5 
70.0 

25.3 

50.5 
150.0 

2.5 
37.5 

27.0 
98.0 

2.5 
12.0 

42.0 
9.0 

28.2 

5.0 
11.0 

T 

5.3 

580.0 
194.7 

34.40 
42.93 
43.01 
27.08 
22.3,3 

YELLOW   JACKET  INK 
YUMA 

6.0 

22.43 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JULY  1962 


Day  Of  Month 


s 

© 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 2 

95 

80 

91 

93 

91 

92 

87 

79 

78 

82 

88 

9  0 

86 

91 

94 

89 

75 

79 

83 

82 

82 

79 

60 

79 

89 

85.9 

MIN 

57 

59 

65 

59 

56 

60 

64 

61 

59 

59 

60 

01 

58 

53 

50 

55 

53 

57 

61 

56 

6  4 

59 

58 

58 

53 

57 

56 

55 

54 

55 

56 

57.7 

83 

79 

77 

83 

85 

82 

83 

85 

87 

83 

77 

77 

a  1 

81 

80 

6  1 

81 

83 

63 

82 

76 

7  1 

74 

78 

78 

79 

60 

76 

76 

80.0 

M  1  N 

46 

46 

52 

46 

52 

45 

45 

48 

50 

43 

45 

55 

46 

37 

39 

42 

42 

42 

50 

44 

60 

51 

56 

47 

41 

47 

41 

43 

43 

51 

42 

6.0 

77 

74 

76 

79 

81 

79 

79 

81 

80 

77 

7t 

69 

70 

70 

7  6 

79 

80 

80 

62 

76 

68 

68 

69 

66 

69 

72 

72 

71 

69 

74.6 

M  1  N 

44 

43 

9  7 

48 

42 

95 

41 

41 

41 

48 

46 

45 

49 

37 

33 

38 

43 

45 

44 

46 

43 

45 

40 

40 

40 

43 

41 

40 

30 

40 

42 

90 

48 

89 

92 

91 

92 

93 

92 

94 

96 

05 

64 

81 

87 

87 

92 

9  0 

89 

93 

95 

96 

81 

65 

84 

08 

6  9 

69 

90 

92 

87 

89.3 

MIN 

46 

45 

46 

44 

46 

50 

50 

44 

40 

44 

57 

47 

38 

40 

45 

41 

43 

44 

42 

44 

52 

54 

52 

44 

41 

44 

40 

44 

52 

78 

76 

74 

79 

82 

83 

77 

70 

66 

00 

73 

78 

77 

74 

77 

80 

80 

70 

66 

70 

7  3 

73 

75 

75 

73 

69 

74.9 

MIN 

38 

37 

46 

40 

35 

39 

36 

39 

43 

34 

40 

92 

44 

31 

32 

37 

33 

42 

37 

30 

30 

40 

99 

46 

42 

37 

32 

35 

32 

41 

37 

3  7.8 

B  b 

88 

87 

3b 

91 

92 

89 

91 

93 

86 

82 

81 

85 

69 

87 

88 

88 

89 

91 

87 

83 

6  6 

68 

89 

88 

89 

87 

86 

83 

67.3 

MIN 

49 

53 

56 

53 

55 

52 

52 

54 

56 

49 

52 

61 

53 

41 

'.5 

51 

51 

52 

57 

49 

55 

55 

59 

53 

51 

51 

48 

50 

51 

37 

4  b 

51.6 

MAX 

77 

80 

79 

77 

82 

81 

80 

79 

82 

84 

88 

77 

71 

68 

73 

77 

61 

80 

77 

80 

81 

84 

76 

69 

74 

75 

75 

75 

79 

78 

72 

77.8 

MIN 

39 

42 

46 

45 

41 

46 

42 

45 

48 

40 

43 

58 

45 

36 

35 

38 

3  8 

47 

42 

39 

39 

42 

49 

49 

43 

39 

37 

38 

36 

42 

43 

MAX 

70 

85 

B6 

78 

83 

83 

84 

78 

67 

88 

85 

B  3 

83 

7o 

78 

80 

83 

83 

83 

64 

8  7 

A3 

78 

78 

81 

80 

79 

79 

7  5 

61.2 

M  1  N 

39 

40 

41 

41 

40 

42 

41 

90 

45 

39 

42 

46 

44 

32 

35 

38 

41 

37 

34 

3S 

45 

41 

37 

38 

39 

41 

4  1 

40.0 

MAX 

82 

85 

tu 

84 

80 

84 

84 

83 

79 

86 

9o 

0  3 

78 

77 

SO 

78 

8  3 

83 

80 

64 

87 

85 

77 

79 

74 

79 

81 

81 

83 

78 

80 

81.5 

MIN 

46 

46 

56 

41 

49 

42 

42 

46 

47 

42 

45 

51 

48 

35 

37 

43 

44 

38 

43 

39 

46 

45 

51 

47 

38 

9  1 

38 

40 

41 

50 

38 

MAX 

80 

82 

B5 

86 

90 

09 

86 

86 

94 

88 

94 

66 

77 

76 

83 

85 

90 

99, 

3  2 

67 

90 

92 

8  7 

64 

84 

66 

83 

82 

85 

85 

86 

85.9 

MIN 

43 

44 

45 

44 

43 

43 

43 

43 

42 

91 

42 

41 

41 

3  0 

36 

39 

37 

3  2 

42 

42 

42 

41 

41 

4  1 

42 

46 

42 

41 

40 

41 

40 

41.9 

MAX 

86 

84 

92 

93 

84 

88 

91 

96 

82 

93 

93 

90 

93 

89 

85 

82 

87 

8  8 

95 

91 

91 

97 

92 

62 

84 

67 

63 

86 

84 

66 

64 

88.4 

MIN 

61 

62 

65 

61 

63 

64 

63 

63 

63 

63 

60 

64 

59 

55 

57 

86 

53 

55 

64 

59 

61 

59 

63 

59 

59 

56 

61 

58 

55 

57 

56 

59,9 

MAX 

84 

92 

89 

86 

91 

94 

94 

83 

92 

93 

89 

03 

64 

82 

78 

82 

87 

6  7 

89 

89 

92 

91 

83 

8  2 

84 

81 

85 

81 

81 

B8 

80 

86.3 

MIN 

58 

56 

67 

62 

57 

56 

63 

59 

57 

62 

64 

61 

57 

55 

53 

54 

54 

56 

59 

55 

6» 

62 

58 

54 

59 

56 

58 

54 

51 

56 

55 

57.8 

MAX 

78 

83 

6  3 

81 

82 

79 

81 

82 

84 

87 

87 

60 

74 

73 

7b 

77 

5  3 

83 

79 

79 

85 

85 

76 

64 

74 

77 

78 

80 

61 

78 

69 

79.4 

MIN 

47 

46 

6  0 

47 

46 

49 

47 

48 

9  7 

46 

51 

.6 

47 

40 

46 

47 

44 

80 

49 

4  1 

46 

52 

50 

50 

47 

44 

47 

46 

44 

46 

47 

47.1 

MAX 

86 

95 

9  b 

98 

92 

95 

98 

82 

95 

95 

91 

95 

95 

93 

04 

90 

8  8 

91 

95 

9  6 

9  2 

91 

86 

95 

88 

82 

85 

91 

87 

86 

8  9 

91.1 

MIN 

61 

61 

63 

63 

60 

62 

62 

64 

60 

63 

61 

01 

62 

52 

4C 

54 

5  9 

59 

55 

54 

55 

55 

55 

64 

57 

56 

55 

54 

53 

51 

53 

57.1 

MAX 

85 

92 

90 

87 

91 

96 

96 

82 

94 

95 

93 

90 

90 

85 

80 

85 

93 

92 

92 

91 

95 

91 

82 

83 

66 

86 

88 

82 

85 

63 

85 

88.5 

MIN 

53 

54 

60 

56 

57 

57 

60 

60 

52 

59 

61 

55 

65 

48 

48 

4  9 

55 

56 

56 

57 

60 

59 

54 

53 

50 

54 

50 

49 

51 

50 

51 

54.  5 

MAX 

87 

92 

92 

89 

85 

90 

93 

69 

91 

96 

97 

90 

66 

86 

81 

63 

91 

90 

85 

91 

94 

92 

81 

8o 

87 

85 

67 

81 

66 

80 

79 

87.6 

M  1  N 

57 

59 

64 

62 

61 

57 

64 

61 

58 

64 

64 

61 

64 

53 

55 

55 

5  6 

59 

65 

61 

58 

64 

63 

52 

55 

56 

56 

59 

56 

54 

58 

59.1 

MAX 

82 

89 

87 

87 

66 

93 

91 

84 

6  9 

91 

90 

89 

87 

83 

78 

81 

68 

86 

86 

91 

92 

88 

78 

79 

8  2 

83 

66 

83 

84 

80 

81 

85.7 

M  1  N 

52 

49 

53 

49 

52 

52 

53 

51 

39 

52 

55 

53 

51 

43 

43 

39 

48 

46 

48 

45 

48 

51 

51 

8  S 

47 

52 

46 

47 

46 

46 

48 

49.2 

MAX 

82 

86 

86 

85 

88 

38 

67 

89 

89 

89 

93 

67 

75 

77 

84 

86 

89 

66 

86 

87 

69 

90 

78 

77 

84 

81 

84 

83 

65 

86 

8  1 

85.1 

M  IN 

50 

54 

55 

58 

54 

59 

53 

56 

59 

51 

53 

65 

52 

43 

48 

51 

50 

59 

55 

51 

50 

56 

57 

54 

52 

50 

53 

52 

48 

54 

54 

53.4 

MAX 

79 

S3 

5  0 

78 

76 

76 

85 

83 

78 

83 

65 

60 

72 

76 

77 

80 

73 

77 

76 

82 

84 

77 

73 

72 

72 

77 

71 

75 

79 

76 

73 

77.7 

MIN 

46 

46 

50 

46 

46 

47 

46 

48 

52 

45 

45 

50 

45 

39 

9U 

40 

40 

46 

49 

3  9 

47 

48 

52 

51 

43 

45 

44 

42 

9l 

48 

45 

45.6 

MAX 

82 

87 

88 

88 

86 

67 

84 

62 

90 

92 

89 

65 

77 

80 

78 

82 

87 

8  3 

82 

8  6 

91 

87 

6  6 

75 

77 

61 

61 

61 

84 

79 

76 

83.6 

M  1  N 

51 

45 

52 

46 

45 

47 

47 

48 

52 

46 

48 

53 

50 

41 

43 

44 

44 

47 

57 

42 

48 

48 

48 

50 

44 

46 

43 

45 

45 

48 

47 

47.1 

MAX 

85 

90 

93 

90 

93 

96 

95 

66 

92 

94 

91 

92 

89 

05 

81 

85 

91 

90 

92 

92 

95 

91 

90 

83 

65 

68 

83 

85 

60 

83 

o5 

88.9 

MIN 

53 

54 

58 

53 

55 

55 

55 

57 

55 

55 

57 

58 

53 

48 

48 

49 

51 

50 

5  2 

50 

59 

55 

54 

55 

48 

52 

50 

48 

48 

50 

52 

52.8 

MAX 

88 

95 

96 

93 

89 

92 

100 

93 

93 

97 

91 

90 

92 

95 

90 

84 

8  8 

94 

93 

90 

94 

96 

79 

79 

65 

84 

65 

61 

69 

82 

84 

89.5 

M  1  N 

60 

59 

59 

55 

64 

62 

59 

61 

64 

61 

60 

58 

60 

59 

5  7 

52 

58 

60 

6  0 

5  9 

63 

62 

59 

58 

55 

56 

56 

59 

61 

61 

58 

59.2 

MA* 

61 

64 

63 

62 

65 

65 

63 

62 

65 

67 

70 

61 

58 

56 

37 

62 

64 

62 

60 

63 

66 

68 

57 

57 

58 

56 

59 

59 

63 

62 

58 

61.7 

M  1  N 

36 

36 

41 

37 

36 

36 

38 

41 

42 

39 

40 

41 

40 

31 

31 

35 

36 

41 

35 

35 

3  8 

41 

40 

37 

36 

34 

35 

34 

32 

39 

36 

37.  1 

MAX 

75 

80 

82 

81 

63 

82 

84 

65 

82 

61 

62 

87 

78 

72 

60 

78 

81 

80 

79 

78 

81 

8  2 

81 

78 

70 

72 

76 

77 

80 

77 

7t 

79.1 

M  1  N 

40 

38 

43 

39 

40 

42 

37 

40 

39 

34 

36 

50 

41 

30 

31 

3  8 

37 

83 

40 

35 

34 

38 

42 

41 

40 

42 

36 

32 

36 

37 

39 

38.4 

MAX 

84 

88 

86 

68 

90 

89 

90 

91 

91 

93 

95 

92 

93 

84 

05 

89 

92 

87 

88 

90 

94 

95 

81 

8  0 

86 

83 

66 

85 

90 

69 

85 

88.4 

M  1  N 

50 

53 

56 

54 

51 

56 

54 

56 

55 

50 

52 

62 

52 

52 

45 

50 

50 

58 

52 

51 

50 

51 

57 

56 

53 

49 

48 

49 

48 

49 

55 

52.4 

MAX 

87 

93 

91 

92 

93 

95 

95 

96 

98 

98 

98 

98 

96 

oo 

87 

92 

92 

94 

91 

92 

95 

96 

98 

89 

86 

86 

89 

90 

91 

92 

92 

92.6 

M  1  N 

56 

6 1 

66 

6  6 

65 

08 

65 

68 

06 

63 

61 

63 

66 

55 

58 

63 

59 

67 

61 

59 

59 

66 

6  9 

61 

61 

55 

54 

62 

61 

61 

64 

61.6 

MAX 

81 

85 

86 

86 

80 

68 

90 

80 

86 

91 

90 

86 

85 

82 

73 

76 

it 

85 

86 

87 

90 

90 

71 

77 

80 

82 

86 

79 

84 

76 

72 

83.1 

M  1  N 

55 

54 

6  1 

60 

54 

54 

59 

57 

54 

63 

57 

57 

55 

50 

53 

54 

50 

52 

54 

54 

54 

60 

57 

55 

50 

51 

52 

56 

51 

53 

51 

54.7 

MAX 

ee 

86 

e  7 

87 

92 

9  0 

91 

91 

89 

91 

93 

92 

60 

81 

86 

88 

87 

88 

89 

91 

94 

89 

88 

85 

89 

85 

88 

68 

90 

88 

85 

86.1 

M  1  N 

50 

55 

50 

57 

55 

5  6 

53 

54 

54 

48 

50 

62 

54 

43 

45 

53 

50 

58 

60 

53 

6  I 

57 

60 

51 

52 

56 

50 

50 

48 

55 

55 

53.1 

MAX 

81 

86 

83 

83 

87 

86 

88 

86 

87 

89 

90 

80 

75 

73 

79 

81 

86 

62 

84 

84 

87 

88 

83 

83 

85 

78 

82 

78 

81 

83 

82 

83.2 

M  IN 

48 

52 

49 

48 

44 

48 

49 

55 

54 

44 

45 

58 

51 

44 

38 

50 

-5 

49 

49 

43 

45 

43 

4  7 

53 

50 

51 

45 

43 

40 

47 

47 

47.5 

MAX 

74 

76 

74 

75 

78 

76 

77 

79 

80 

79 

84 

75 

67 

66 

72 

7- 

77 

81 

73 

77 

80 

84 

77 

6  6 

69 

69 

69 

71 

74 

73 

70 

74.  7 

M  1  N 

37 

37 

39 

42 

36 

40 

36 

40 

43 

35 

37 

43 

38 

30 

30 

33 

35 

41 

40 

35 

34 

49 

39 

48 

42 

38 

35 

37 

34 

39 

38 

38.  1 

MAX 

89 

95 

96 

93 

90 

96 

97 

92 

94 

96 

96 

94 

95 

93 

84 

84 

88 

93 

93 

92 

97 

95 

08 

74 

64 

59 

3  6 

63 

67 

84 

84 

90.4 

M  1  N 

56 

58 

56 

58 

55 

59 

62 

62 

58 

59 

64 

59 

62 

59 

56 

57 

56 

5  9 

60 

59 

59 

62 

0  0 

3  6 

51 

54 

53 

56 

53 

58 

53 

57.7 

MAX 

76 

78 

6  3 

76 

76 

7  8 

80 

60 

74 

61 

63 

70 

71 

73 

74 

76 

77 

76 

71 

79 

80 

77 

73 

7  2 

70 

75 

75 

71 

77 

72 

75 

75.9 

45 

5  i 

48 

50 

47 

46 

48 

50 

46 

49 

50 

44 

37 

41 

41 

*4 

45 

50 

9h 

49 

50 

52 

5  0 

43 

46 

44 

45 

43 

47 

47 

46.4 

MAX 

89 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

97 

95 

96 

99 

9  1 

84 

64 

90 

92 

95 

92 

90 

93 

95 

96 

6  ' 

83 

90 

07 

90 

88 

90 

90 

89 

91.0 

5 1 

53 

56 

49 

50 

6  5 

54 

46 

95 

48 

49 

59 

64 

51 

49 

51 

55 

55 

52 

53 

51 

49 

49 

50 

55 

52.3 

MAX 

84 

92 

93 

87 

92 

97 

96 

85 

95 

95 

95 

91 

91 

84 

85 

86 

94 

89 

91 

91 

96 

91 

80 

81 

86 

86 

89 

88 

86 

84 

84 

89.2 

56 

56 

b  2 

55 

57 

59 

60 

60 

55 

58 

64 

63 

55 

52 

50 

51 

54 

53 

55 

57 

64 

59 

58 

57 

53 

55 

53 

55 

52 

56 

57 

56.5 

MAX 

83 

92 

92 

84 

90 

93 

94 

81 

92 

94 

88 

69 

90 

61 

83 

82 

90 

87 

89 

89 

93 

87 

75 

79 

63 

81 

64 

62 

81 

81 

8  0 

85.9 

65 

63 

64 

67 

68 

67 

60 

55 

57 

58 

59 

61 

6  2 

58 

65 

65 

58 

58 

59 

60 

58 

57 

55 

59 

56 

61.2 

MAX 

74 

78 

78 

78 

81 

79 

79 

75 

bu 

61 

5  3 

85 

72 

66 

72 

73 

77 

77 

75 

80 

79 

81 

78 

67 

73 

67 

72 

73 

73 

76 

70 

76.0 

37 

3  7 

45 

9  0 

38 

38 

49 

41 

33 

30 

35 

35 

41 

38 

35 

35 

36 

44 

45 

37 

36 

36 

35 

34 

39 

42 

36.8 

MAX 

87 

85 

88 

87 

65 

66 

80 

90 

80 

90 

92 

64 

78 

80 

85 

87 

88 

85 

85 

8  9 

33 

90 

81 

85 

78 

65 

87 

86 

89 

65 

87 

86.2 

M  1  N 

45 

49 

52 

52 

50 

47 

49 

48 

51 

44 

»5 

3  9 

45 

38 

40 

45 

45 

47 

55 

48 

49 

53 

59 

48 

49 

49 

47 

50 

44 

48 

50 

48.4 

MAX 

92 

97 

97 

95 

95 

98 

105 

90 

9  5 

100 

92 

95 

98 

95 

90 

90 

90 

95 

95 

98 

92 

97 

90 

8  0 

84 

85 

84 

80 

85 

85 

92.1 

MIN 

60 

60 

6  0 

60 

60 

63 

65 

63 

58 

60 

62 

60 

60 

62 

30 

56 

55 

58 

62 

60 

60 

60 

62 

60 

55 

6  0 

56 

55 

58 

60 

59.6 

MAX 

84 

85 

83 

86 

88 

86 

85 

87 

90 

89 

92 

82 

73 

76 

83 

85 

87 

86 

84 

88 

9  1.) 

93 

65 

63 

85 

80 

82 

64 

86 

67 

81 

85.0 

MIN 

42 

41 

95 

49 

40 

44 

43 

49 

47 

37 

39 

43 

44 

34 

32 

40 

38 

49 

41 

38 

38 

40 

46 

51 

46 

42 

39 

39 

38 

39 

44 

41.8 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

8. 
01 

> 

1    I  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ELBERT 

MAX 

77 

85 

0  5 

61 

82 

92 

87 

78 

8  6 

89 

87 

84 

85 

79 

71 

75 

84 

8  8 

84 

85 

84 

84 

84 

71 

67 

81 

81 

78 

82 

74 

76 

81, ( 

M  1  N 

50 

49 

52 

52 

49 

51 

46 

53 

55 

48 

52 

56 

51 

42 

40 

51 

52 

45 

49 

42 

55 

49 

49 

59 

47 

52 

45 

45 

49 

46 

47 

49.! 

ESTES  PARK 

MAX 

73 

79 

'9 

78 

80 

83 

83 

79 

80 

83 

82 

81 

75 

71 

71 

72 

76 

79 

76 

80 

84 

83 

60 

71 

70 

72 

76 

77 

76 

72 

73 

76. t 

MIN 

42 

40 

5  0 

42 

42 

43 

51 

46 

45 

39 

41 

47 

47 

38 

36 

41 

40 

45 

46 

39 

37 

39 

45 

43 

39 

44 

40 

44 

41 

43 

42 

42.! 

EVERGREEN 

MAX 

82 

88 

87 

86 

91 

9  5 

92 

04 

94 

95 

89 

S3 

88 

83 

84 

84 

88 

86 

87 

91 

93 

87 

76 

83 

86 

87 

88 

79 

87 

83 

84 

86  1 

M  1  N 

45 

43 

49 

44 

43 

40 

44 

53 

45 

44 

43 

w 

44 

36 

38 

39 

42 

43 

41 

46 

41 

41 

42 

49 

40 

42 

42 

42 

38 

45 

41 

43. 

EVE RSOLL  RANCH 

MAX 

95 

96 

97 

99 

90 

9  3 

99 

93 

89 

98 

94 

92 

98 

96 

90 

91 

94 

97 

98 

104 

86 

78 

90 

87 

88 

88 

87 

82 

84 

92., 

M  1  N 

66 

67 

63 

65 

63 

66 

69 

6  8 

63 

67 

66 

65 

71 

65 

65 

65 

60 

64 

67 

64 

68 

65 

55 

55 

60 

64 

59 

62 

61 

64. ( 

FLAGLER   2  NW 

MAX 

84 

92 

90 

85 

90 

93 

96 

89 

00 

91 

88 

90 

89 

83 

80 

82 

83 

89 

89 

86 

91 

88 

60 

84 

78 

82 

83 

81 

78 

82 

81 

80 

86 

MIN 

58 

57 

60 

57 

55 

61 

58 

SO 

57 

61 

63 

55 

56 

54 

45 

50 

49 

53 

60 

60 

59 

55 

56 

53 

55 

55 

54 

55 

55 

57 

56. 

FORDER  8  S 

MAX 

91 

92 

98 

93 

88 

93 

102 

92 

83 

95 

92 

89 

92 

88 

82 

89 

88 

91 

97 

91 

91 

97 

85 

81 

82 

86 

88 

80 

83 

79 

80 

89. 

M  1  N 

58 

56 

60 

59 

59 

57 

56 

58 

61 

57 

57 

55 

55 

56 

51 

52 

52 

60 

58 

58 

59 

63 

58 

50 

56 

54 

55 

54 

58 

54 

56. 

FORT  COLLINS 

MAX 

82 

88 

B5 

82 

86 

90 

91 

79 

87 

88 

85 

04 

83 

77 

75 

77 

85 

87 

83 

87 

92 

85 

75 

79 

83 

77 

79 

75 

82 

79 

78 

82  • 

M  1  N 

54 

52 

60 

57 

56 

5  0 

55 

59 

5  5 

52 

55 

57 

56 

51 

49 

52 

50 

56 

54 

56 

50 

52 

56 

55 

53 

57 

53 

51 

53 

56 

56 

54. 

FORT  LEWIS 

MAX 

80 

78 

62 

80 

79 

78 

80 

6  0 

04 

84 

86 

80 

71 

75 

80 

80 

83 

80 

79 

83 

85 

84 

76 

78 

76 

77 

80 

81 

83 

78 

80 

80. 

M  1  N 

45 

5  1 

49 

49 

51 

44 

49 

49 

50 

46 

49 

57 

45 

38 

42 

49 

42 

47 

52 

47 

53 

51 

56 

46 

48 

48 

45 

45 

45 

52 

48 

48. 

FORT  LUPTON   1  N 

MAX 

86 

95 

93 

88 

91 

96 

97 

86 

0  4 

94 

90 

90 

89 

85 

82 

85 

93 

91 

90 

91 

96 

96 

86 

82 

87 

S3 

88 

82 

83 

85 

83 

88. 

M  1  N 

52 

61 

55 

4V 

52 

55 

60 

55 

52 

55 

6  0 

52 

47 

45 

50 

50 

53 

49 

48 

56 

49 

53 

55 

51 

53 

50 

52 

49 

52 

55 

52. 

FORT  MORGAN 

MAX 

83 

88 

93 

9  0 

96 

90 

96 

98 

82 

92 

92 

92 

92 

87 

83 

79 

85 

90 

91 

91 

89 

97 

87 

79 

80 

86 

84 

84 

80 

83 

S3 

M  N 

56 

57 

64 

60 

59 

60 

63 

63 

58 

59 

63 

58 

57 

51 

53 

55 

55 

58 

59 

57 

66 

57 

60 

57 

56 

59 

55 

51 

54 

57 

57 

57! 

FRASER 

MAX 

71 

75 

72 

73 

76 

77 

75 

72 

75 

78 

81 

74 

71 

64 

68 

70 

73 

73 

72 

74 

76 

77 

71 

67 

70 

67 

66 

63 

71 

73 

70 

72, 

MIN 

31 

6  0 

36 

32 

33 

32 

38 

33 

28 

29 

33 

34 

27 

25 

27 

29 

32 

30 

28 

25 

27 

34 

36 

30 

32 

29 

29 

26 

31 

31 

31. 

FRUITA  2  N 

MAX 

88 

94 

93 

93 

92 

94 

95 

98 

93 

94 

95 

93 

82 

85 

SO 

93 

94 

90 

91 

95 

97 

99 

91 

89 

91 

90 

92 

91 

93 

93 

90 

92. 

64 

53 

49 

55 

64 

6] 

51 

46 

48 

68 

63 

45 

46 

55 

50 

51 

53 

52 

51 

51 

54 

60 

57 

57 

50 

51 

49 

52 

55 

53. 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

90 

93 

93 

92 

95 

93 

9  7 

96 

98 

99 

93 

88 

84 

90 

95 

67 

91 

97 

100 

99 

88 

83 

94 

93 

92 

93 

94 

91 

93 

92, 

MIN 

ol 

60 

54 

70 

61 

59 

59 

55 

71 

65 

54 

51 

53 

65 

57 

57 

57 

62 

65 

61 

60 

57 

60 

57 

56 

57 

61 

59. 

GEORGETOWN 

MAX 

77 

77 

78 

78 

83 

80 

78 

73 

82 

84 

82 

60 

73 

69 

74 

75 

79 

74 

75 

82 

81 

82 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

77 

72 

72 

76, 

MIN 

48 

49 

51 

49 

47 

52 

56 

60 

49 

49 

54 

52 

50 

42 

37 

42 

49 

52 

49 

50 

49 

50 

50 

46 

47 

45 

48 

46 

48 

44 

49 

48. 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

87 

88 

oe 

89 

92 

89 

89 

91 

91 

94 

94 

86 

75 

78 

84 

63 

90 

85 

83 

89 

92 

95 

87 

86 

85 

82 

84 

84 

87 

90 

86 

87 

MIN 

47 

51 

52 

47 

53 

5  0 

53 

56 

46 

48 

59 

51 

39 

39 

47 

44 

54 

48 

46 

43 

46 

52 

55 

51 

48 

45 

44 

44 

48 

52 

48. 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 

75 

76 

80 

82 

73 

77 

79 

84 

86 

82 

73 

75 

7* 

82 

77 

76 

76 

67 

76 

76 

80 

79 

73 

77, 

46 

36 

39 

38 

40 

39 

35 

35 

46 

44 

30 

35 

33 

41 

44 

37 

39 

35 

35 

31 

35 

37 

37. 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

MAX 

89 

93 

91 

92 

94 

95 

95 

97 

95 

96 

98 

90 

83 

00 

89 

92 

95 

88 

91 

94 

97 

97 

83 

87 

89 

89 

90 

89 

91 

92 

90 

91, 

MIN 

56 

62 

65 

64 

61 

69 

65 

65 

67 

62 

59 

70 

63 

53 

58 

59 

60 

69 

63 

61 

60 

62 

67 

62 

62 

60 

60 

62 

60 

60 

64 

62. 

GRAND   JUNCTION  2  WSW 

MAX 

87 

94 

92 

93 

94 

96 

96 

9  9 

97 

95 

98 

85 

85 

89 

92 

94 

90 

92 

95 

97 

98 

85 

86 

89 

89 

91 

90 

93 

92 

92, 

MIN 

6J 

62 

61 

61 

63 

64 

64 

62 

60 

62 

55 

53 

57 

59 

60 

61 

64 

59 

62 

55 

61 

61 

63 

59 

58 

58 

59 

62 

60. 

GRAND   LAKE    1  WNW 

MAX 

71 

75 

73 

73 

76 

77 

78 

75 

74 

78 

82 

81 

71 

64 

69 

69 

74 

75 

75 

77 

77 

78 

74 

70 

70 

66 

70 

71 

72 

73 

73 

73. 

34 

31 

38 

38 

31 

30 

34 

37 

34 

31 

31 

39 

35 

26 

26 

28 

29 

34 

31 

29 

28 

29 

36 

35 

31 

36 

30 

32 

33 

28 

33 

32. 

GRAND  LAKE   6  SSW 

MAX 

70 

73 

74 

72 

74 

78 

78 

72 

75 

75 

78 

74 

68 

61 

69 

69 

72 

74 

74 

71 

75 

78 

76 

70 

70 

67 

68 

68 

69 

74 

71 

72, 

38 

4  3 

46 

38 

4  3 

41 

44 

41 

38 

39 

39 

44 

36 

33 

35 

36 

40 

38 

36 

35 

36 

42 

42 

38 

41 

40 

38 

35 

41 

40 

39, 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

MAX 

82 

84 

82 

84 

82 

81 

85 

85 

82 

86 

89 

82 

74 

75 

77 

79 

80 

80 

79 

83 

85 

81 

74 

69 

72 

78 

79 

77 

80 

78 

76 

80 

52 

46 

51 

47 

46 

5  4 

61 

46 

51 

51 

46 

39 

43 

47 

50 

44 

46 

43 

52 

54 

51 

50 

41 

45 

42 

45 

46 

47 

44 

47. 

GREELEY 

MAX 

84 

84 

92 

90 

86 

91 

95 

98 

60 

94 

92 

90 

91 

89 

90 

80 

81 

90 

91 

89 

85 

78 

65 

76 

83 

84 

87. 

63 

59 

59 

57 

58 

60 

55 

57 

62 

59 

56 

52 

57 

51 

53 

57 

56 

55 

56 

58 

54 

52 

52 

58 

56. 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

77 

81 

79 

82 

83 

86 

85 

77 

64 

85 

68 

86 

71 

69 

74 

75 

83 

82 

79 

80 

83 

85 

86 

76 

78 

73 

76 

75 

77 

78 

75 

79, 

5  1 

46 

39 

44 

41 

47 

45 

42 

42 

41 

44 

34 

33 

37 

36 

51 

42 

39 

37 

38 

48 

44 

42 

42 

38 

41 

38 

40 

46 

41. 

GROVER    10  W 

MAX 

81 

88 

67 

80 

86 

90 

91 

80 

09 

87 

86 

90 

83 

78 

75 

79 

89 

87 

85 

86 

91 

98 

70 

80 

81 

78 

79 

73 

79 

80 

76 

83, 

56 

54 

6  0 

56 

53 

55 

59 

57 

50 

54 

57 

54 

47 

51 

48 

51 

48 

53 

50 

51 

52 

58 

55 

50 

53 

55 

52 

51 

49 

51 

54 

53. 

GUNNISON 

MAX 

80 

81 

80 

78 

81 

a) 

81 

00 

84 

85 

86 

78 

70 

72 

77 

80 

82 

82 

77 

81 

84 

83 

78 

69 

73 

76 

78 

79 

80 

78 

75 

79, 

44 

40 

38 

43 

37 

40 

46 

34 

37 

49 

39 

31 

30 

36 

33 

39 

44 

36 

34 

39 

45 

50 

43 

39 

37 

37 

32 

41 

40 

39. 

HAYDEN 

MAX 

81 

85 

03 

83 

86 

65 

88 

66 

85 

89 

90 

Bl 

74 

74 

80 

80 

86 

84 

83 

84 

87 

89 

83 

83 

83 

80 

81 

80 

80 

85 

82 

8  3, 

44 

46 

45 

40 

48 

46 

53 

47 

42 

43 

50 

51 

38 

37 

44 

43 

49 

43 

42 

40 

39 

48 

48 

43 

45 

42 

40 

39 

45 

42 

44. 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

73 

72 

7  0 

71 

67 

71 

75 

75 

74 

79 

76 

72 

60 

68 

69 

70 

70 

68 

67 

72 

75 

73 

72 

67 

62 

67 

70 

67 

70 

67 

73 

70 . 

37 

38 

35 

38 

34 

33 

41 

31 

35 

41 

39 

27 

26 

29 

29 

36 

40 

32 

34 

42 

41 

45 

40 

37 

32 

34 

30 

35 

36 

35. 

HOLLY 

MAX 

96 

96 

-02 

100 

96 

90 

96 

103 

85 

96 

100 

94 

96 

100 

91 

87 

90 

93 

96 

99 

99 

100 

102 

81 

77 

87 

86 

86 

90 

89 

87 

93. 

eo 

61 

56 

57 

65 

04 

60 

62 

66 

62 

64 

66 

58 

59 

55 

60 

65 

65 

61 

62 

60 

61 

53 

58 

58 

58 

60 

61 

61 

60. 

HOLYOKE 

MAX 

87 

91 

90 

85 

90 

93 

96 

83 

91 

87 

89 

87 

84 

85 

01 

82 

85 

86 

89 

87 

98 

90 

82 

86 

86 

85 

87 

84 

85 

81 

80 

86 

M  1  N 

59 

64 

60 

62 

62 

60 

57 

58 

59 

60 

60 

61 

55 

55 

48 

53 

56 

62 

59 

60 

57 

59 

55 

54 

54 

56 

56 

54 

52 

55 

57. 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 

MAX 

76 

79 

76 

79 

82 

64 

83 

81 

82 

84 

88 

81 

72 

67 

73 

75 

81 

81 

76 

80 

82 

83 

78 

75 

77 

73 

74 

74 

78 

79 

76 

78, 

48 

43 

37 

40 

39 

40 

41 

37 

37 

45 

46 

32 

33 

34 

33 

43 

37 

35 

33 

34 

45 

47 

40 

39 

37 

45 

34 

42 

41 

39. 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

77 

85 

6  J 

79 

84 

85 

86 

7  J 

66 

85 

64 

85 

83 

78 

70 

73 

83 

81 

80 

81 

87 

80 

72 

71 

73 

81 

82 

83 

80 

75 

78 

80. 

39 

47 

41 

40 

43 

44 

46 

43 

41 

43 

43 

41 

33 

33 

36 

39 

41 

39 

38 

39 

42 

39 

41 

37 

39 

36 

40 

35 

40 

39 

40. 

IGNACIO    1  N 

MAX 

87 

86 

86 

86 

65 

o7 

89 

90 

90 

91 

94 

91 

63 

80 

85 

91 

88 

85 

86 

90 

93 

92 

65 

84 

82 

83 

86 

86 

88 

84 

82 

86. 

45 

52 

51 

51 

49 

48 

47 

52 

43 

45 

57 

41 

36 

39 

44 

45 

48 

54 

46 

51 

51 

57 

50 

48 

50 

45 

47 

45 

49 

46 

47. 

JOHN  MART  IN  DAM 

MAX 

97 

96 

97 

97 

90 

9  7 

99 

99 

99 

99 

97 

95 

95 

95 

92 

86 

96 

97 

95 

92 

93 

94 

94 

78 

82 

87 

85 

85 

85 

84 

85 

92. 

63 

to 

60 

60 

63 

63 

68 

68 

61 

67 

63 

64 

60 

62 

61 

59 

58 

65 

61 

63 

61 

65 

62 

57 

59 

58 

59 

60 

63 

61 

61. 

JONES  PASS   2  E 

MAX 

71 

70 

68 

71 

68 

06 

70 

72 

69 

74 

71 

73 

74 

70 

71 

74 

70 

69 

67 

69 

65 

70 

66 

67 

60 

66 

71 

73 

74 

69 

59 

69 

39 

43 

38 

35 

32 

35 

39 

34 

35 

33 

36 

38 

30 

38 

35 

37 

35 

33 

33 

32 

36 

31 

33 

32 

36 

39 

37 

42 

35 

31 

35. 

JULESBURG 

MAX 

86 

91 

91 

89 

89 

9  3 

96 

86 

9  0 

86 

68 

86 

77 

78 

79 

77 

86 

85 

85 

86 

91 

91 

82 

86. 

59 

0  4 

59 

65 

65 

65 

61 

6  3 

61 

62 

62 

64 

55 

54 

57 

55 

59 

63 

58 

63 

55 

59 

54 

50 

56 

56 

55 

52 

59. 

KASSLER 

MAX 

82 

90 

9  0 

86 

88 

9  3 

91 

81 

92 

94 

95 

89 

88 

82 

79 

82 

90 

89 

89 

91 

92 

88 

81 

80 

83 

82 

85 

84 

86 

85 

78 

86 

M  1  N 

56 

63 

6  0 

53 

56 

6  0 

55 

57 

5  7 

65 

58 

03 

54 

47 

48 

48 

60 

52 

56 

56 

50 

60 

53 

54 

56 

34 

54 

54 

48 

50 

54 

55. 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

84 

88 

68 

78 

87 

8  9 

92 

78 

90 

66 

85 

89 

81 

79 

76 

80 

84 

85 

84 

88 

90 

87 

70 

80 

79 

81 

79 

76 

79 

79 

78 

MIN 

52 

53 

5  3 

54 

53 

52 

55 

53 

46 

50 

60 

52 

49 

46 

46 

49 

49 

50 

51 

49 

54 

53 

53 

48 

49 

54 

49 

50 

46 

51 

53 

51. 

KIT  CARSON 

MAX 

87 

94 

94 

89 

88 

91 

101 

9  4 

9  2 

98 

91 

92 

95 

86 

85 

89 

87 

93 

95 

89 

91 

94 

81 

78 

85 

85 

86 

90. 

M  1  N 

61 

60 

61 

62 

58 

6  5 

60 

62 

oO 

64 

59 

61 

60 

57 

60 

54 

55 

58 

62 

64 

60 

60 

65 

59 

56 

58 

58 

60. 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 

91 

96 

96 

92 

91 

97 

101 

84 

73 

98 

97 

98 

97 

92 

0  J 

90 

95 

97 

99 

93 

95 

97 

74 

79 

85 

90 

87 

82 

86 

85 

85 

91. 

M  1  N 

62 

64 

62 

63 

62 

63 

67 

63 

60 

63 

68 

04 

64 

60 

61 

61 

58 

6  0 

67 

64 

59 

66 

64 

60 

58 

60 

60 

59 

58 

61 

58 

61. 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average  < 

1 

2 

3 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKE  CITY 

MAX 

78 

78 

78 

75 

78 

75 

77 

78 

79 

82 

82 

76 

08 

70 

73 

75 

78 

77 

78 

72 

80 

73 

73 

71 

68 

72 

75 

77 

77 

70 

72 

75.3 

M  1  N 

37 

43 

41 

43 

46 

49 

40 

41 

46 

41 

44 

50 

38 

34 

34 

39 

40 

38 

39 

40 

41 

41 

41 

40 

31 

37 

42 

41 

38 

43 

46 

40  •  8 

LAKE  GEORGE   8  SW 

MAX 

76 

81 

77 

76 

79 

80 

77 

76 

80 

82 

82 

76 

71 

72 

70 

71 

79 

77 

75 

80 

8  0 

62 

74 

64 

73 

75 

76 

76 

78 

72 

71 

76.1 

M  IN 

43 

44 

SI 

44 

43 

47 

46 

46 

50 

43 

46 

4  7 

45 

36 

39 

44 

42 

45 

45 

45 

45 

47 

50 

49 

43 

44 

43 

46 

42 

44 

47 

LAKEWOOD 

MAX 

62 

83 

81 

78 

MIN 

55 

52 

55 

34 

LAS   AN  1  MAS 

MAX 

93 

98 

98 

97 

93 

99 

102 

94 

96 

100 

98 

96 

98 

93 

89 

91 

95 

98 

98 

95 

95 

95 

90 

8  2 

87 

68 

87 

86 

86 

85 

86 

93.2 

MIN 

60 

59 

so 

58 

61 

60 

60 

69 

59 

60 

63 

61 

61 

57 

59 

57 

57 

56 

64 

64 

60 

61 

64 

60 

55 

54 

56 

58 

58 

63 

58 

59.7 

LEADVILLE 

MAX 

69 

70 

74 

7b 

71 

73 

7) 

74 

77 

76 

73 

63 

63 

66 

69 

72 

74 

65 

59 

64 

67 

65 

66 

70 

67 

69.4 

MIN 

47 

40 

38 

39 

4 1 

41 

43 

44 

42 

43 

42 

40 

32 

32 

36 

38 

42 

40 

42 

38 

37 

37 

38 

37 

41 

39.6 

LI  HON   10  SSW 

MAX 

83 

90 

90 

85 

84 

90 

95 

83 

64 

91 

89 

85 

88 

85 

Su 

80 

85 

87 

90 

87 

90 

89 

75 

77 

79 

80 

84 

76 

60 

77 

SO 

84.5 

M  1  N 

56 

55 

52 

56 

55 

54 

59 

" 

54 

59 

58 

55 

56 

57 

51 

51 

49 

52 

58 

55 

57 

62 

55 

55 

52 

53 

53 

52 

59 

54 

50 

54.8 

LITTLE  HILLS 

MAX 

82 

87 

85 

85 

90 

86 

89 

87 

89 

90 

93 

6  7 

01 

77 

81 

83 

88 

87 

84 

87 

90 

91 

S3 

85 

81 

83 

84 

83 

62 

87 

80 

85.4 

M  IN 

44 

45 

54 

50 

37 

45 

50 

50 

4  7 

42 

40 

57 

49 

35 

33 

3  6 

40 

47 

43 

39 

39 

37 

46 

52 

49 

47 

40 

40 

35 

36 

51 

43.7 

LONGHONT   2  ESE 

MAX 

83 

86 

95 

93 

85 

90 

93 

94 

81 

93 

92 

91 

84 

92 

85 

79 

81 

89 

H7 

90 

67 

91 

89 

79 

80 

85 

80 

88 

79 

82 

83 

86.7 

MIN 

54 

51 

61 

56 

55 

55 

54 

58 

34 

51 

54 

58 

63 

49 

52 

50 

51 

55 

51 

54 

50 

51 

53 

55 

51 

55 

51 

53 

50 

54 

57 

53.4 

MANASSA 

MAX 

78 

83 

80 

77 

79 

79 

80 

80 

78 

82 

89 

82 

72 

78 

80 

79 

75 

78 

76 

80 

80 

78 

76 

70 

67 

74 

73 

73 

76 

74 

72 

77.4 

MIN 

43 

50 

44 

50 

44 

46 

48 

50 

40 

45 

52 

46 

33 

36 

42 

48 

42 

46 

40 

48 

48 

52 

5  0 

42 

46 

41 

42 

42 

46 

42 

36 

44  •  7 

HARVINE 

MAX 

78 

83 

82 

84 

83 

80 

76 

77 

6  5 

86 

91 

73 

84 

79 

74 

78 

79 

78 

77 

83 

87 

66 

79 

80 

81 

82 

60 

82 

80 

78 

77 

80.7 

MIN 

40 

42 

41 

43 

39 

39 

38 

37 

43 

37 

46 

4  1 

40 

33 

32 

32 

34 

33 

36 

38 

37 

49 

4  0 

46 

42 

38 

39 

37 

36 

38 

39 

38.9 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

84 

67 

86 

85 

68 

88 

90 

88 

90 

90 

93 

92 

61 

75 

79 

84 

88 

80 

85 

88 

90 

90 

67 

87 

85 

82 

84 

61 

81 

86 

S3 

85.9 

MEEKER 

MAX 

81 

87 

84 

86 

89 

86 

88 

87 

87 

89 

93 

87 

79 

76 

81 

83 

86 

86 

84 

87 

89 

90 

82 

85 

64 

83 

84 

83 

82 

86 

82 

85.0 

MIN 

47 

48 

52 

5  1 

43 

43 

49 

52 

4  ? 

43 

46 

57 

53 

41 

38 

43 

41 

49 

42 

42 

42 

43 

49 

52 

49 

46 

55 

44 

41 

42 

51 

46.  5 

MESA   VEROE  NP 

MAX 

87 

66 

88 

65 

90 

87 

93 

92 

86 

90 

92 

66 

79 

80 

87 

89 

89 

81 

87 

90 

93 

90 

65 

83 

61 

86 

85 

87 

88 

69 

85 

87.0 

MIN 

54 

61 

58 

59 

61 

55 

60 

61 

57 

61 

6  1 

5  7 

59 

60 

54 

60 

57 

56 

57 

5  7 

60 

59 

59 

54 

57 

51 

56 

57 

57 

58 

32 

57.6 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

80 

84 

89 

88 

87 

90 

87 

90 

90 

90 

91 

93 

85 

79 

79 

86 

89 

90 

87 

86 

88 

91 

90 

82 

81 

64 

82 

65 

84 

86 

85 

86.4 

MIN 

51 

54 

56 

59 

53 

61 

52 

55 

62 

55 

54 

67 

56 

49 

46 

50 

50 

62 

57 

51 

52 

57 

58 

54 

51 

50 

52 

52 

49 

50 

49 

54.0 

MONUMENT    2  WSW 

MAX 

81 

84 

82 

82 

77 

86 

88 

86 

85 

88 

89 

78 

81 

81 

70 

73 

85 

83 

81 

85 

87 

88 

70 

74 

76 

77 

82 

77 

81 

74 

79 

81.0 

MIN 

47 

48 

52 

57 

47 

50 

52 

52 

49 

58 

52 

51 

51 

43 

45 

45 

45 

50 

55 

51 

49 

57 

52 

46 

46 

44 

46 

50 

48 

43 

46 

49.3 

NORTHDALE 

MAX 

86 

82 

86 

87 

90 

88 

86 

91 

88 

90 

92 

88 

78 

78 

83 

88 

6  ? 

86 

85 

89 

92 

88 

81 

61 

83 

82 

83 

86 

87 

86 

65 

86.0 

MIN 

46 

44 

41 

44 

45 

47 

44 

49 

46 

43 

44 

60 

56 

45 

4  0 

44 

41 

5  0 

51 

44 

44 

54 

56 

46 

45 

49 

45 

47 

45 

52 

52 

47.  1 

NORTH  LAKE 

MAX 

70 

75 

73 

74 

66 

73 

81 

68 

75 

81 

79 

75 

70 

70 

68 

69 

75 

72 

72 

78 

68 

63 

63 

62 

70 

74 

65 

69 

67 

66 

71.0 

MIN 

39 

40 

45 

48 

46 

43 

41 

45 

49 

47 

47 

46 

50 

36 

3  7 

40 

37 

39* 

51 

38 

26 

44 

40 

41 

40 

40 

50 

40 

44 

42 

42.4 

NORWOOD 

MAX 

81 

81 

83 

86 

8  3 

85 

87 

66 

88 

89 

81 

75 

76 

79 

83 

86 

79 

80 

85 

87 

84 

75 

76 

80 

80 

80 

81 

84 

61 

80 

82.1 

MIN 

46 

48 

47 

50 

40 

50 

50 

4  7 

47 

52 

35 

48 

50 

42 

49 

47 

54 

49 

47 

47 

46 

47 

4  5 

44 

4  7 

46 

46 

46 

47 

46 

47.8 

OURAY 

MAX 

76 

77 

77 

75 

75 

76 

78 

81 

79 

82 

83 

81 

66 

70 

74 

79 

80 

76 

74 

79 

81 

77 

72 

66 

70 

73 

74 

74 

78 

74 

72 

75.8 

MIN 

45 

50 

49 

51 

54 

51 

49 

50 

49 

48 

52 

56 

48 

41 

44 

50 

5  0 

54 

51 

49 

51 

52 

52 

46 

47 

46 

49 

47 

42 

52 

47 

49.  1 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

80 

83 

83 

83 

82 

82 

85 

88 

65 

87 

89 

36 

78 

77 

81 

81 

85 

82 

82 

83 

85 

82 

76 

77 

75 

78 

80 

84 

82 

82 

73 

81.9 

MIN 

41 

42 

51 

45 

46 

46 

43 

42 

46 

37 

42 

56 

46 

33 

33 

38 

40 

45 

64 

4  1 

46 

46 

52 

3  1 

45 

44 

38 

43 

46 

44 

44 

44.1 

PALISADE   1  S 

MAX 

90 

94 

92 

93 

95 

95 

97 

98 

99 

96 

96 

94 

90 

86 

91 

92 

95 

88 

92 

94 

97 

97 

93 

66 

90 

90 

92 

91 

94 

93 

91 

93.1 

MIN 

62 

59 

66 

62 

65 

66 

65 

65 

60 

62 

67 

62 

48 

36 

61 

60 

65 

61 

62 

60 

63 

65 

61 

59 

58 

58 

60 

59 

61 

60 

57 

61.1 

PALISADE   LAKE   2  SSE 

MAX 

78 

79 

80 

81 

80 

77 

80 

80 

80 

84 

85 

78 

77 

76 

75 

79 

80 

78 

78 

81 

62 

85 

71 

70 

70 

69 

71 

69 

69 

68 

77 

77.0 

MIN 

37 

37 

47 

40 

40 

55 

36 

37 

40 

34 

40 

41 

30 

35 

37 

34 

35 

35 

36 

35 

36 

37 

45 

45 

40 

41 

40 

42 

43 

38 

36 

38.8 

PAONIA 

MAX 

89 

90 

8» 

90 

90 

92 

93 

91 

89 

91 

93 

86 

75 

80 

83 

88 

89 

87 

87 

90 

92 

93 

82. 

63 

87 

83 

87 

87 

89 

89 

87 

67.8 

MIN 

52 

53 

54 

57 

53 

57 

53 

57 

59 

50 

53 

64 

46 

44 

46 

50 

5  1 

45 

56 

52 

51 

53 

57 

55 

5  1 

5  1 

51 

52 

54 

50 

56 

52.7 

PARADOX 

MAX 

91 

91 

92 

93 

97 

95 

93 

95 

94 

96 

98 

92 

86 

85 

91 

95 

93 

90 

91 

96 

97 

99 

61 

86 

92 

90 

91 

91 

93 

92 

88 

92.1 

MIN 

51 

52 

51 

54 

50 

65 

51 

52 

49 

46 

46 

6  1 

60 

46 

43 

48 

47 

61 

54 

51 

46 

55 

58 

5  0 

49 

50 

51 

49 

45 

51 

54 

51.5 

PARKER    9  E 

MAX 

81 

90 

90 

83 

90 

93 

100 

85 

90 

95 

96 

90 

85 

60 

7b 

81 

90 

88 

88 

90 

93 

87 

77 

78 

82 

84 

86 

84 

84 

82 

82 

86.  5 

M  1  N 

53 

51 

55 

52 

54 

55 

60 

51 

55 

61 

60 

59 

55 

47 

46 

50 

5  1 

50 

53 

50 

60 

69 

55 

52 

49 

50 

50 

48 

45 

55 

52 

53.0 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

88 

93 

95 

93 

68 

94 

99 

85 

95 

97 

95 

92 

96 

90 

83 

89 

91 

93 

93 

91 

96 

94 

73 

78 

84 

89 

89 

61 

88 

84 

79 

89.4 

MIN 

60 

58 

65 

63 

62 

59 

59 

63 

60 

61 

63 

60 

59 

37 

59 

58 

5  e. 

55 

61 

58 

61 

64 

62 

6  0 

53 

55 

56 

62 

56 

59 

55 

59.4 

RANGELY 

MAX 

88 

93 

91 

90 

93 

92 

95 

93 

94 

96 

99 

93 

82 

82 

66 

89 

94 

90 

90 

92 

96 

97 

88 

92 

86 

89 

90 

89 

88 

91 

88 

90.9 

MIN 

52 

56 

55 

54 

47 

52 

58 

57 

52 

47 

50 

61 

60 

43 

46 

60 

44 

51 

46 

47 

48 

54 

62 

5  9 

57 

48 

47 

50 

45 

45 

58 

52.0 

RED  FEATHER  LAKES  6  S 

MAX 

75 

80 

77 

80 

82 

85 

84 

73 

82 

85 

63 

78 

73 

66 

69 

75 

81 

78 

77 

82 

82 

82 

78 

77 

72 

74 

76 

72 

72 

72 

72 

77.3 

MIN 

44 

41 

50 

46 

40 

42 

48 

48 

43 

40 

40 

39 

35 

36 

35 

39 

41 

4  1 

47 

39 

42 

40 

40 

39 

38 

45 

43 

39 

37 

39 

42 

41.2 

RICO 

MAX 

76 

74 

76 

73 

73 

75 

73 

78 

75 

79 

81 

73 

65 

72 

73 

75 

78 

75 

80 

3. ] 

83 

79 

67 

70 

71 

72 

75 

79 

78 

72 

74 

75.0 

MIN 

36 

38 

37 

41 

39 

39 

38 

38 

38 

34 

35 

41 

38 

30 

30 

34 

38 

40 

44 

37 

35 

42 

44 

39 

40 

39 

37 

37 

33 

39 

39 

37.7 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

86 

89 

87 

87 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

94 

91 

80 

78 

85 

se 

90 

87 

86 

9  0 

92 

92 

90 

82 

84 

81 

83 

84 

87 

88 

67 

87.4 

MIN 

45 

44 

47 

51 

42 

43 

48 

50 

50 

39 

39 

57 

46 

37 

36 

39 

39 

49 

44 

42 

38 

40 

48 

54 

51 

46 

41 

40 

38 

41 

52 

44.5 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

92 

97 

95 

95 

89 

96 

100 

96 

94 

100 

96 

95 

96 

92 

88 

87 

91 

95 

98 

94 

94 

95 

84 

79 

83 

88 

86 

85 

87 

85 

86 

91.5 

MIN 

60 

57 

57 

57 

61 

56 

56 

65 

58 

56 

60 

60 

58 

56 

58 

57 

56 

53 

62 

60 

60 

58 

64 

bO 

52 

55 

55 

57 

53 

59 

54 

57.8 

RUSH  2  NNE 

MAX 

83 

86 

90 

84 

90 

90 

94 

61 

64 

90 

88 

86 

91 

85 

8  0 

82 

86 

88 

88 

86 

93 

90 

74 

75 

78 

80 

86 

78 

82 

78 

80 

84.  7 

MIN 

56 

53 

58 

57 

57 

56 

58 

56 

56 

60 

55 

52 

53 

58 

52 

54 

46 

51 

54 

55 

53 

59 

53 

54 

48 

50 

47 

49 

51 

49 

53.5 

RUXTON  PARK 

MAX 

66 

73 

74 

72 

67 

73 

75 

69 

77 

76 

76 

72 

70 

69 

65 

70 

73 

7 'j 

71 

7  1 

75 

74 

62 

65 

65 

69 

70 

64 

68 

65 

67 

MIN 

42 

40 

-7 

46 

47 

42 

44 

43 

46 

43 

46 

51 

43 

37 

36 

40 

39 

42 

42 

39 

41 

46 

4  7 

45 

35 

4 1 

38 

39 

38 

4 1 

4  Q 

42.1 

RYE 

MAX 

80 

86 

67 

81 

76 

83 

62 

78 

82 

85 

o7 

60 

81 

BO 

78 

80 

34 

83 

80 

84 

6b 

85 

70 

69 

70 

79 

79 

72 

80 

76 

75 

79.9 

MIN 

50 

50 

53 

52 

53 

50 

52 

45 

52 

54 

52 

33 

55 

44 

46 

46 

47 

50 

52 

49 

48 

5  1 

57 

5  2 

45 

47 

46 

53 

47 

50 

* 

50.0 

SAGUACHE 

MAX 

79 

79 

77 

81 

78 

60 

83 

83 

80 

85 

86 

78 

74 

75 

77 

76 

80 

77 

74 

83 

85 

80 

76 

71 

72 

78 

ao 

77 

83 

75 

78 

78.8 

MIN 

46 

48 

53 

50 

49 

46 

44 

47 

48 

47 

51 

49 

44 

42 

42 

43 

44 

46 

50 

44 

48 

5 1 

52 

5 1 

45 

45 

45 

45 

47 

43 

44 

46.7 

SAL  IDA 

MAX 

81 

85 

84 

82 

83 

85 

87 

84 

o5 

87 

90 

85 

77 

75 

80 

80 

84 

84 

85 

83 

86 

85 

77 

74 

78 

79 

83 

83 

83 

79 

76 

82.2 

MIN 

47 

47 

54 

49 

47 

46 

45 

49 

52 

45 

45 

31 

52 

38 

42 

49 

43 

50 

50 

42 

46 

52 

55 

53 

47 

45 

4  1 

44 

46 

44 

46 

47.2 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

85 

90 

88 

86 

89 

91 

91 

82 

90 

85 

87 

65 

77 

82 

78 

80 

82 

84 

86 

85 

93 

89 

60 

82 

82 

83 

81 

79 

83 

60 

84.  4 

MIN 

60 

61 

64 

60 

63 

64 

62 

59 

39 

59 

61 

6  3 

62 

55 

54 

56 

6  1 

55 

58.2 

SILvERTON 

MAX 

74 

72 

7- 

75 

73 

70 

68 

70 

72 

69 

74 

72 

70 

72 

74 

72 

72 

74 

70 

74 

73 

73 

70 

68 

67 

72 

73 

75 

74 

70 

74 

71.9 

MIN 

33 

36 

35 

36 

35 

35 

37 

37 

35 

37 

34 

36 

34 

26 

29 

30 

36 

34 

40 

35 

34 

36 

34 

35 

38 

39 

37 

36 

38 

36 

38 

35.3 

SPICER 

MAX 

72 

74 

79 

74 

77 

79 

77 

76 

79 

78 

80 

78 

67 

63 

69 

74 

76 

75 

75 

75 

77 

76 

73 

71 

73 

72 

72 

72 

73 

75 

74.4 

M  1  N 

39 

41 

45 

40 

35 

44 

48 

40 

39 

35 

39 

42 

41 

34 

29 

34 

36 

m7 

45 

37 

33 

34 

39 

42 

36 

39 

40 

33 

35 

35 

38.5 

5««  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  Colorado 


uonnnnea  

Day  Of  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2.6 

29 

30 

31 

> 
< 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 
MIN 

86 
68 

92 
60 

92 
56 

93 

59 

82 

89 

94 

91 

67 

92 

92 

89 

93 
o5 

91 
57 

84 
55 

85 
52 

89 
53 

90 
55 

93 
54 

90 
63 

92 
62 

96 
61 

91 

63 

74 

64 

84 

82 

31 

86 

80 

85 

68.1 
58.1 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 
MIN 

91 
61 

92 
59 

92 
58 

90 
62 

95 

93 

91 

88 

95 

92 
57 

90 
54 

91 
55 

92 
64 

91 

63 

97 

62 

97 

85 

66 

85 

87 

66 

85 

90.5 
59.4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
38 

82 

36 

79 
40 

31 

3  8 

85 

86 

86 

83 

85 

66 

89 

79 

76 

71 

77 

77 
35 

63 

32 

82 
45 

77 
35 

83 
35 

85 

32 

87 

33 

82 
36 

82 

6  2 

78 

80 

78 

81 

84 

81 

81.4 
37.0 

STERL 1 NG 

MAX 
MIN 

79 

35 
56 

93 

89 

84 

92 

95 

94 

96 

90 

93 

101 

92 
67 

85 
65 

82 
52 

79 
54 

84 

52 

67 
61 

91 
59 

87 
54 

89 
56 

95 
54 

89 
60 

73 

83 

86 

86 

81 

79 

81 

81 

87.3 
56.8 

STRATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

80 

60 

92 

59 

94 

60 

84 
5  8 

90 

94 

9  9 

87 

95 

9  5 

91 

95 

90 

84 

63 

66 

53 

86 
51 

94 
56 

94 
60 

91 
56 

95 
63 

91 
69 

84 

60 

81 

87 
5  5 

86 

56 

85 
56 

83 
54 

86 

55 

63 

57 

85 
57 

88.9 
58.2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

68 

70 

68 

68 

69 

68 

7  0 

67 

67 

72 

73 

66 

61 

35 

59 
27 

63 
25 

66 
31 

69 
30 

65 
38 

65 
32 

69 
31 

70 
32 

70 
34 

62 

33 

57 

64 
35 

63 

64 

62 

67 

67 

35 

63 
38 

66.2 
34.  1 

TACONY   7  SE 

MAX 
MIN 

86 
6  7 

91 
56 

95 

90 

88 

92 

97 

67 

95 

95 

94 

92 

92 

62 
56 

89 
58 

90 
51 

93 
55 

94 
50 

91 
58 

96 

57 

96 
60 

79 
60 

78 

83 
51 

90 
54 

89 
56 

91 

5  2 

85 

55 

60 

53 

79 
53 

89.3 
56.4 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

70 

74 

72 

70 

77 

74 

70 

74 

75 

77 

79 

72 

45 

63 

04 

34 

66 
31 

69 
35 

74 
36 

70 
41 

71 
41 

74 

36 

74 

37 

77 
39 

61 
43 

61 
48 

66 

42 

68 
4 1 

69 

41 

71 

38 

69 

35 

71 
40 

65 
41 

70.6 
39.3 

TELLUR IDE 

MAX 
M  1  N 

6  0 

75 

78 

77 

77 

75 

76 

82 

so 

84 

84 

75 

65 

70 

75 
30 

78 
36 

76 
33 

75 
46 

77 
44 

80 
37 

81 

35 

77 
42 

70 
47 

70 

06 

73 

75 
37 

80 

82 

70 
39 

75 
39 

76.1 
38.6 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

82 

86 

88 

87 

82 

8o 

91 

87 

86 

90 

90 

86 

66 

67 

85 

76 
54 

83 

50 

86 
54 

85 
60 

86 
54 

66 
57 

69 

60 

79 
59 

70 

7  7 

60 

85 

79 

80 

76 

80 
54 

63.8 
56.9 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 
MIN 

83 

90 

88 

86 

84 

87 

94 

82 

90 

93 

6  1 

93 

68 

67 
62 

8  9 

52 

61 
56 

81 
55 

84 

60 

88 
60 

87 
60 

91 

58 

91 

59 

93 
59 

71 

59 

73 

60 

84 

88 

76 

80 

80 

81 

85.3 
57.9 

URAVAN 

MAX 
MIN 

93 

93 

95 

94 

98 

96 

9? 

98 

96 

99 

102 

101 
70 

90 

86 

51 

92 
49 

96 
54 

97 
52 

92 
58 

90 
53 

97 
53 

99 
54 

100 
58 

85 

60 

94 

96 

94 

95 

94 

91 

94.9 
55.5 

VALLEC 1  TO  DAM 

MAX 
MIN 

83 

°8 

84 

84 

82 
48 

82 

S3 
42 

85 
45 

84 

50 

68 
44 

89 
47 

85 
54 

71 
44 

76 

37 

80 
38 

81 
45 

65 

82 
44 

82 
49 

83 
44 

90 
46 

85 
49 

79 
54 

75 

74 

78 

81 

34 

84 

Bl 

77 
45 

81.9 
45.5 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

MAX 
M  IN 

74 

76 

78 

76 

75 
37 

76 

75 
3  5 

78 
35 

81 
44 

77 
32 

84 
36 

81 
43 

74 

39 

74 
27 

84 
31 

79 
39 

73 
40 

74 

38 

82 
33 

80 
41 

80 
41 

70 

75 

72 

73 

75 

71 

78 
38 

76.7 
37.0 

WAL  DEN 

MAX 
MIN 

75 

68 

73 

75 

80 
35 

80 

8  0 
39 

80 

40 

80 

4  3 

81 
37 

34 

37 

82 
44 

80 
40 

63 
35 

71 

30 

73 
33 

79 
32 

76 

46 

75 
37 

76 

32 

80 
31 

82 
31 

77 
45 

76 

74 

72 

72 

70 

73 

78 

75 
35 

76.1 
37.1 

WALSENBURG  POWER  PLAN 

MAX 
M  1  N 

86 

91 

89 

89 

84 

88 

94 

87 

9  3 

93 

92 

88 

69 

8  7 

5  7 

85 

S6 

4  6 

90 

50 

92 
61 

6  3 
59 

89 
54 

89 
56 

88 

62 

76 

62 

70 

78 

46 

69 
5 1 

86 

52 

80 
6  6 

83 

50 

80 
55 

82 
53 

86.6 
55.9 

WATERDALE 

MAX 
MIN 

85 

95 

87 

84 

90 

94 

94 

85 

55 

94 

59 

93 
4  8 

87 
52 

65 

53 

84 

50 

86 

47 

79 

BO 
46 

36 
46 

66 

51 

JO 
50 

85 
52 

94 

47 

90 
52 

78 

52 

61 

85 

84 

63 

64 

82 

81 

78 

85.6 
50.3 

WESTCL IFFE 

MAX 
MIN 

81 

8  2 

62 

81 

SO 

83 

86 

BO 

85 

66 

86 

85 

76 
53 

78 

76 

78 

4  2 

84 
38 

82 
43 

78 

J  9 

82 
37 

86 
42 

8  3 
53 

70 
50 

67 

69 

77 

80 

78 

81 

74 

75 

79.7 
43.5 

WETMORE  2  S 

MAX 
M  IN 

96 

52 

88 

90 
59 

89 

86 

54 

91 
56 

94 

5  6 

83 

56 

94 

g  5 

95 
66 

95 
56 

87 
54 

65 
63 

85 
56 

81 
49 

84 
49 

91 
51 

88 

52 

3  7 
52 

90 
53 

92 
52 

90 
62 

76 

57 

74 

7  6 

85 

66 

6  0 

94 

79 

77 

86.8 
54.0 

WIGGINS  7  SW 

MAX 
M  IN 

86 

93 

90 

87 

92 

96 

97 

83 
58 

92 
56 

91 
57 

91 

92 

67 
54 

83 

61 
48 

84 
54 

92 
5  1 

92 
56 

J  2 
5  4 

92 
52 

96 
64 

93 
51 

84 
56 

62 

36 

84 

86 

Bl 

84 

83 
56 

81 

68.2 
55.0 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
M  1  N 

61 

36 

65 
38 

64 

39 

63 
39 

62 

4  1 

60 
38 

65 
38 

68 
40 

65 
42 

69 

38 

70 
43 

66 
42 

56 
40 

56 
33 

60 
32 

62 

38 

66 
39 

63 

36 

59 
39 

64 

36 

69 
41 

67 

39 

54 
40 

55 

5  3 

53 

60 

61 

61 

62 

63 
35 

62.1 
38.  1 

WRAY 

MAX 
MIN 

85 
60 

92 

61 

92 
66 

87 
63 

69 
64 

92 
65 

98 

62 

94 
63 

93 
58 

92 
6  2 

90 
65 

86 

59 

87 

60 

85 
56 

82 

55 

86 
i< 

87 
5  7 

94 
58 

•'  0 
6  7 

88 

59 

99 
55 

96 

56 

82 

62 

65 
57 

97 

52 

87 

56 

85 
60 

85 
56 

85 

55 

84 
56 

81 

56 

88.9 
59.4 

YELLOW  JACKET   1  NW 

MAX 
MIN 

88 
49 

82 
54 

84 

52 

84 

53 

88 

53 

88 

53 

8  9 
54 

90 

55 

88 

53 

91 

53 

84 
61 

77 
56 

79 

43 

84 
47 

67 

53 

67 
51 

85 

54 

87 

56 

89 
51 

92 
52 

89 

55 

81 

49 

6  3 
55 

85 
51 

87 

5  2 

89 
50 

86 

55 

64 

54 

85.9 
52.6 

YUMA 

MAX 
MIN 

87 
59 

94 
62 

93 
65 

90 
63 

91 
60 

94 
64 

99 
63 

97 

60 

95 
58 

9  6 
45 

88 
56 

91 
69 

36 
60 

89 
55 

83 
52 

81 
57 

90 
51 

96 
56 

9  5 
6  5 

92 
56 

98 
61 

98 

6  0 

92 
61 

84 
54 

86 

55 

88 
55 

87 

57 

o  7 
5  6 

90 
55 

87 
56 

63 
56 

90.6 
56.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

o» 
g 

3 
> 

Us 

8  ®  > 

o 
o> 
■a 

I  6 

25 

§  a 

©  "o  3 

£ 
_  B 

O  ~ 

)A  MST 

H 
W 

o 

IP  MST 

H 
w 
s 

0. 

o 

a 

o 

05 

05 
CD 

05 
O) 

T 

a 

"O  m 

•S  -  o 

8  1  ■§ 

.  |5 

«  8  S 

£ 

£S* 
a.  a  a 

> 
< 

8  B 
u.  B 

fi  25 

Dab 

o 

o 

o 

o 

u 
« 

s 

1 

o 

1 

O 
cn 

8 

Bi 

CM  3 

0 
H 

5>   O  3 

a.  a.  & 

111 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

87 

41 

39 

6 

9 

2 

0 

0 

0 

17 

5.6 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

13 

7.8 

++35 

NW 

1 

76 

37 

45 

66 

10 

4 

7 

0 

0 

0 

21 

5.1 

DENVER  WB  AIRPORT 

ssw 

20 

9.0 

35 

N 

15 

71 

30 

29 

57 

13 

3 

2 

0 

0 

0 

18 

78 

4.7 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

18 

6.7 

48 

NW 

25 

41 

23 

13 

26 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

9 

83 

4.1 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SE 

12 

9.6 

44 

W 

30 

79 

40 

35 

65 

11 

4 

5 

1 

0 

0 

21 

77 

5.3 

++     FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol    1961  -  1962  COLORADO 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

AKRON  FAA  AP 

8 

0 

292 

428 

907 

1216 

1433 

942 

943 

462 

166 

84 

6881 

ALAMOSA  WB  AP 

57 

53 

354 

680 

1080 

1644 

1539 

969 

1178 

614 

452 

182 

8602 

8659 

ALLENSPARK 

190 

209 

571 

723 

1111 

1378 

1340 

1085 

1222 

768 

555 

391 

9543 

ALTENBERN 

0 

0 

326 

536 

917 

1334 

1399 

903 

1010 

455 

367 

106 

7355 

AMTERO  RESERVOIR 

219 

212 

562 

819 

1487 

1694 

1881 

1260 

1414 

777 

646 

431 

11402 

ARBOLES 

2 

9 

208 

498 

828 

1367 

1372 

886 

948 

429 

312 

103 

6962 

ASPEN 

94 

81 

511 

687 

1090 

1432 

1479 

1016 

1192 

664 

553 

282 

9081 

BAILEY 

124 

147 

476 

637 

1033 

1314 

1401 

997 

1105 

669 

474 

304 

8681 

BLANCA 

41 

81 

355 

658 

1075 

1507 

1460 

979 

1134 

613 

490 

209 

8602 

BONO 

42 

28 

420 

593 

1003 

1363 

1574 

985 

1047 

527 

425 

180 

8187 

BONNY  DAM 

1 

0 

223 

408 

905 

1210 

1325 

862 

920 

417 

102 

56 

6429 

BOULDER 

5 

0 

253 

374 

808 

1068 

1224 

842 

860 

371 

145 

60 

6010 

BRANSON 

20 

4 

168 

354 

818 

1058 

1208 

700 

820 

404 

BUENA  VISTA 

48 

80 

415 

594 

1051 

1310 

1271 

907 

1068 

589 

459 

227 

6019 

BURL INGTON 

0 

0 

223 

401 

832 

1146 

1240 

829 

829 

387 

BYERS 

10 

0 

2  72 

441 

862 

1191 

1350 

892 

907 

425 

178 

77 

6605 

CANON  CITY 

4 

0 

160 

332 

681 

971 

1023 

690 

743 

313 

88 

37 

5042 

CASTLE  ROCK 

304 

142 

CEDAREDGE 

0 

3 

260 

470 

872 

1272 

1307 

833 

914 

436 

289 

83 

6739 

CENTER 

82 

75 

3  78 

632 

1184 

1525 

1454 

959 

1101 

570 

425 

220 

8605 

CHEESMAN 

34 

17 

354 

550 

923 

1202 

1394 

968 

1061 

599 

389 

192 

7683 

CHERRY  CREEK  DAM 

12 

1 

244 

40  7 

840 

1129 

1291 

878 

896 

408 

190 

70 

6366 

CHEYENNE  WELLS 

1 

0 

195 

441 

901 

1229 

1302 

828 

856 

394 

72 

51 

6270 

CHIMNEY  ROCK 

288 

574 

958 

165 

CIMARRON  3  SE 

46 

30 

406 

614 

1062 

1524 

1634 

1216 

1199 

505 

538 

6 

8780 

CLIMAX  2  NW 

461 

455 

aoe 

992 

1354 

1691 

1646 

1322 

1547 

1052 

890 

615 

12833 

COCHETOPA  CREEK 

80 

74 

487 

733 

1180 

1631 

1838 

1286 

1484 

720 

564 

313 

10410 

COLLBRAN 

1 

3 

305 

49  7 

884 

1298 

852 

984 

392 

294 

80 

COLORADO  NM 

0 

0 

209 

393 

861 

1260 

1199 

813 

898 

281 

165 

1  8 

6077 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

29 

5 

321 

503 

898 

1246 

1324 

924 

967 

503 

202 

96 

7018 

6254 

CORTE2 

0 

3 

184 

455 

829 

1289 

1235 

835 

926 

414 

296 

78 

6544 

CRAIG 

14 

6 

420 

650 

1051 

1454 

1706 

1115 

1226 

560 

367 

148 

8717 

CRESTED  BUTTE 

202 

183 

574 

750 

1247 

1603 

1750 

1228 

1476 

876 

639 

396 

10924 

0 

135 

365 

1 1 08 

1242 

752 

856 

356 

1  09 

39 

5725 

DEL  NORTE 

90 

91 

371 

596 

1127 

1502 

1370 

951 

1104 

564 

427 

226 

8419 

DELTA  1  E 

0 

2 

224 

426 

852 

1315 

1335 

766 

824 

313 

172 

32 

6261 

DENVER  WB  AP 

14 

0 

273 

459 

902 

1150 

1411 

976 

934 

437 

175 

72 

6803 

6132 

DENVER  WB  CITY 

10 

0 

265 

391 

794 

1051 

1218 

886 

847 

378 

135 

71 

6046 

5673 

255 

217 

595 

779 

1 248 

1525 

1727 

1165 

1409 

807 

624 

371 

10722 

DURANGO 

9 

11 

290 

525 

864 

1278 

1219 

870 

941 

463 

376 

134 

6980 

EADS 

1 

0 

170 

364 

850 

1145 

1316 

754 

793 

330 

53 

39 

5815 

EAGLE  FAA  AP 

31 

17 

438 

640 

1086 

1426 

1617 

1049 

1098 

583 

427 

208 

8620 

EDGEWATER 

4 

0 

212 

383 

835 

1107 

1252 

869 

859 

375 

378 

196 

ESTES  PARK 

138 

114 

456 

626 

1006 

1244 

1310 

979 

1062 

662 

456 

294 

8347 

EVERGREEN 

76 

101 

465 

655 

999 

1276 

1  367 

989 

1032 

585 

388 

208 

6141 

EVERSOLL  RANCH 

0 

0 

76 

245 

776 

971 

25 

21 

FLAGLER  2  NW 

8 

0 

253 

445 

931 

1245 

1376 

870 

925 

443 

150 

70 

6716 

FORDER  B  S 

o 

1  79 

402 

851 

1221 

1341 

794 

865 

391 

111 

44 

6204 

FORT  COLLINS 

9 

2 

307 

517 

92  6 

1183 

1525 

1005 

944 

479 

223 

97 

7217 

FORT  LEWIS 

40 

64 

405 

661 

1004 

1397 

1353 

1052 

1162 

599 

501 

190 

6428 

FORT  LUPTON   1  N 

5 

0 

241 

436 

886 

1196 

1543 

930 

919 

415 

184 

68 

6823 

FORT  MORGAN 

11 

0 

259 

489 

937 

1263 

1624 

991 

941 

431 

1  76 

67 

7169 

316 

730 

902 

1393 

1687 

1857 

1339 

1598 

917 

731 

500 

12324 

FRUITA  2  N 

0 

0 

203 

436 

864 

1310 

1332 

780 

853 

332 

165 

28 

6303 

GATEWAY  1  SW 

0 

1 

151 

357 

717 

1195 

1143 

678 

745 

241 

130 

1  3 

5371 

GEORGETOWN 

115 

120 

466 

597 

997 

1301 

1271 

975 

1158 

655 

489 

283 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

5 

4 

315 

509 

886 

1282 

1402 

911 

9  71 

303 

88 

7116 

GORE  PASS  RANCH 

791 

1163 

1496 

1966 

1260 

1424 

736 

556 

361 

10698 

5796 

GRAND   JUNCTION  WB  AP 

0 

0 

196 

367 

809 

1290 

1295 

752 

819 

286 

148 

18 

5980 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

266 

139 

1  2 

11260 

GRAND  LAKE  1  WNW 

335 

281 

665 

799 

1266 

1582 

1727 

1 1 84 

1417 

858 

671 

475 

GRAND  LAKE  6  SSW 

258 

188 

610 

767 

1178 

1511 

1847 

1254 

1459 

864 

652 

415 

11003 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

1054 

1421 

1376 

999 

1114 

577 

404 

176 

8166 

GREELEY 

9 

0 

299 

517 

977 

1281 

1635 

986 

962 

427 

179 

62 

7334 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

72 

60 

494 

645 

1089 

1410 

1809 

1118 

1283 

652 

497 

270 

9399 

GREYSTONE 

608 

1444 

1011, 

1123 

70  6 

GROVER  10  W 

13 

0 

330 

494 

892 

1155 

1406 

988 

986 

478 

210 

UUHH  1  DUN 

1191 

1629 

1869 

1317 

1512 

717 

567 

316 

8905 

HAYDEN 

31 

10 

462 

673 

1027 

1415 

1697 

1128 

1254 

620 

407 

181 

HERMIT  7  ESE 

290 

265 

591 

832 

1366 

1709 

1698 

1286 

1515 

841 

707 

497 

HOLLY 

0 

0 

187 

404 

866 

1173 

1403 

786 

845 

346 

66 

6116 

HOLYOKE 

0 

0 

232 

406 

867 

1172 

1282 

905 

907 

59 

HOT   SULPHUR   SPR   2  SW 

102 

1505 

1937 

1227 

1388 

726 

549 

329 

10371 

IDAHO  SPRINGS 

123 

134 

492 

637 

1044 

1253 

1335 

993 

1130 

656 

476 

297 

8570 

IGNACIO  1  N 

5 

8 

303 

895 

1371 

1360 

928 

986 

506 

382 

121 

5347 

JOHN  MARTIN  0AM 

0 

0 

106 

299 

775 

1093 

1321 

704 

738 

256 

JONES  PASS  2  E 

686 

1692 

1661 

1267 

1466 

49 

607 

6161 

ii ii  c cm  idt 

374 

831 

1143 

1295 

899 

890 

385 

129 

46 

kassler 

13 

2 

250 

382 

841 

1105 

1265 

882 

868 

391 

182 

66 

6247 

KAUFFMAN  4  5SE 
KIT  CARSON 

17 

0 

2 
0 

323 
189 

505 
357 

934 

1237 
1212 

1431 
1339 

995 
796 

837 

490 
371 

222 
70 

119 
46 

7267 

LA  JUNTA   FAA  AP 

0 

0 

155 

291 

781 

1140 

1272 

735 

770 

295 

50 

23 

5512 

LAKE  CITY 

95 

145 

469 

727 

1684 

1198 

1306 

711 

581 

314 

10037 

LAKE  GEORGE  8  SW 

141 

156 

493 

705 

1215 

1528 

1738 

1096 

1217 

701 

536 

301 

9827 

LAMAR 

0 

0 

153 

337 

826 

1160 

1367 

763 

812 

281 

43 

32 

5774 

LAS  ANIMAS 

0 

115 

331 

789 

1145 

1348 

731 

768 

275 

47 

16 

11190 
6978 
7095 

LEADVILLE 
LIMON  10  SSW 
LI  HON 

296 
15 
16 

279 
1 

1 

680 
289 
323 

861 
48  5 
499 

1242 
929 

1586 
1294 

1522 
1381 
1414 

1215 
893 
898 

1423 
954 
955 

905 
491 
497 

724 
186 

190 

457 
70 
79 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
MANASSA 
MARVINE 
NAYBELL 

15 
12 

127 
12 

5 

0 

203 
7 

412 
281 

650 
420 

652 
470 

809 
696 

1026 
945 
1102 
1144 
1103 

1316 
1202 
1535 
1425 
1429 

1500 
1544 
1468 
1529 
1749 

979 
939 
956 

1050 
1100 

1149 
951 
1141 
1242 
1215 

572 
445 
609 
636 
565 

423 
197 
430 
482 
378 

192 
68 
202 
279 
156 

8241 
7054 

9576 
8830 

MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 

32 
0 

118 

18 
8 

116 

464 
183 
412 

613 
418 
658 

993 
834 
1158 

1315 
1169 
1584 

1537 
1152 
1489 

983 
861 
981 

1137 
938 
1  145 

526 
391 
622 

388 
271 

506 

155 
56 
290 

8161 
6281 
9079 

S»a  mler«nce  not**  f ol l0vln(  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1961 


Station 

July 

A 

ugus 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

MONTROSE   NO  2 

3 



 rri  

 4ft?  

 B74  

12  98 

1317 

785 

937 

397 

256 

69 

6685 

MONUMENT   2  WSW 

40 

389 

553 

974 

1273 

1310 

956 

1020 

636 

328 

205 

7761 

NOR  THOALE 

6 

17 

338 

589 

963 

1388 

1328 

917 

1095 

550 

428 

154 

7773 

NORTH  LAKE 

218 

224 

469 

680 

1017 

1257 

1279 

953 

1154 

721 

518 

351 

8841 

NORWOOD 

23 

38 

375 

613 

979 

1388 

1385 

952 

1066 

535 

137 

79  5 

OURAY 

956 

1236 

907 

1059 

552 

434 

181 

7556 

PAG05A  SPRINGS 

52 

42 

369 

654 

976 

1438 

1426 

1014 

1 145 

593 

486 

1  77 

8  372 

PALISADE    1  S 

0 

0 

147 

303 

751 

1186 

1188 

739 

749 

239 

120 

13 

5435 

PAON  t A 

1 

0 

235 

437 

852 

1262 

1326 

821 

882 

370 

253 

66 

6507 

PARADOX 

* 

205 

440 

796 

1288 

1271 

778 

859 

355 

253 

40 

6288 

PARKER   9  E 

1362 

937 

968 

490 

254 

131 

7160 

PUEBLO  wb  ap 

184 

383 

810 

1230 

1  278 

815 

864 

364 

103 

28 

6063 

5709 

RANGELY 

0 

0 

289 

561 

1012 

1441 

1693 

1139 

1092 

390 

246 

69 

7932 

RED   FEATHER  LAKES   6  SE 

133 

131 

526 

695 

1058 

1298 

1304 

991 

1129 

696 

470 

320 

8751 

R  1  CO 

217 

228 

522 

739 

1118 

1379 

1317 

1101 

1318 

735 

616 

415 

9705 

RIFLE   2  ENE 

o 

32  7 

553 

911 

1  364 

1441 

929 

984 

492 

343 

130 

7476 

ROCKY  FORD  2  6SE 

o 

813 

1190 

1318 

772 

834 

321 

75 

13 

5633 

RUSH  2  NNE 

23 

11 

312 

529 

930 

1277 

1350 

926 

971 

521 

210 

95 

7155 

RUXTON  PARK 

296 

314 

560 

745 

1084 

1372 

1364 

1043 

1239 

803 

557 

445 

9822 

RYE 

53 

31 

291 

509 

880 

1211 

1252 

641 

970 

528 

265 

131 

6962 

SAGUACHE 

4  70 

, 

1  059 

1426 

1347 

972 

1080 

557 

431 

?00 

ft .  ,  , 

21 

297 

580 

1002 

1201 

1210 

822 

959 

468 

358 

159 

7141 

SEDGWICK    5  S 

0 

0 

214 

388 

855 

1155 

1336 

940 

924 

409 

130 

67 

6416 

S 1 LVERTON 

306 

271 

580 

817 

1301 

1524 

1545 

1199 

1447 

788 

707 

463 

10948 

SP 1 CER 

230 

219 

655 

819 

1230 

1527 

1 666 

1  169 

1380 

828 

614 

392 

10729 

SPRINGFIELD    7  WSW 

J. 

853 

1  0?ft 

1165 

739 

789 

381 

96 

37 

SPRINGFIELD  8  S 

874 

637 

726 

46 

STEAMBOAT  SPRINGS 

116 

74 

564 

72  7 

1161 

1534 

1777 

1130 

1299 

691 

513 

312 

9898 

STERLl NG 

5 

0 

264 

482 

923 

1253 

1481 

960 

938 

437 

170 

64 

6977 

STRATTON   3  NE 

* 

240 

413 

907 

1208 

1310 

837 

896 

42  1 

107 

6399 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

70ft 

1  144 

1764 

1330 

1642 

1020 

665 

565 

12537 

460 

219 

TACONY   7  SE 

13 

1 

192 

416 

810 

1231 

1300 

870 

8  79 

406 

123 

23 

6264 

TAYLOR  PARK 

271 

238 

6U3 

807 

1331 

1741 

1910 

1328 

1615 

966 

729 

448 

11967 

TELLUR IDE 

178 

174 

513 

697 

1129 

1406 

1395 

1055 

1261 

696 

583 

9436 

TR 1 N IOAD 

1 2 

0 

122 

349 

798 

1030 

1136 

706 

838 

377 

148 

61 

5577 

TR 1 N 1  DAD   FAA  AP 

o 

177 

371 

816 

1119 

1235 

766 

659 

364 

130 

59 

5906 

TWO  BUTTES    1  NW 

0 

0 

138 

320 

831 

1074 

1202 

763 

781 

371 

75 

32 

5587 

URAVAN 

0 

149 

366 

751 

12  00 

1199 

736 

791 

265 

140 

16 

VALLEC 1  TO  DAM 

59 

1333 

1031 

1191 

616 

506 

2  30 

8  345 

WESTCL 1 FFE 

1 24 

WETMORE  2  S 

20 

6 

246 

460 

837 

1113 

1187 

616 

890 

469 

201 

91 

6336 

WIGGINS   7  SW 

10 

0 

267 

488 

939 

1278 

1646 

985 

973 

443 

175 

73 

7277 

WOLF  CREEK   PASS    1  E 

400 

437 

677 

883 

1286 

11546 

1479 

11295 

1499 

977 

848 

570 

11897 

WR  AY 

0 

0 

191 

380 

847 

1143 

1262 

625 

867 

361 

79 

41 

5996 

YELLOW   JACKET    1  NW 

108 

YUMA 

0 

176 

326 

862 

1139 

1268 

820 

819 

357 

62 

46 

5675 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


JULY  1962 


DEPTH 

Day  of  month 

o 
« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

FORT  COLLINS 

3 

Inches 

7 
7 

00 
00 

A. 
p. 

U. 
M. 

67 
76 

66 
79 

59 
80 

70 
81 

70 
82 

71 
81 

69 
77 

69 
74 

67 
76 

67 

70 
81 

71 

7li 

66 
69 

62 
74 

63 
71 

62 
77 

66 
79 

68 
76 

65 
73 

64 
77 

65 
78 

67 
66 

65 
75 

65 
77 

67 
73 

64 
73 

64 
75 

65' 
77 

66 
73 

65 
71 

66 
76 

2 
0 

6 

Inches 

7 
7 

00 
00 

A. 
p. 

II. 
M. 

68 
76 

67 
81 

71 
82 

71 
83 

74 
84 

72 
83 

70 
77 

71 
75 

68 

76 

68 
78 

71 

80 
BO 

72 

70 

68 
72 

64 
75 

65 
72 

64 
77 

67 
79 

69 
76 

67 
75 

66 
77 

67 
79 

69 
70 

66 
76 

67 
77 

68 
77 

66 
75 

66 
75 

67 
78 

68 
73 

67 
73 

68 
76 

2 
8 

12 

Inches 

7 
7 

00 
00 

A. 
p. 

II. 
M. 

71 
73 

70 
77 

77 
76 

77 
77 

74 
78 

75 
78 

76 
77 

76 
77 

71 
77 

72 
76 

73 
77 

77 
76 

73 
76 

71 
76 

66 
76 

74 
70 

66 
72 

66 
76 

66 
73 

71 
77 

66 
73 

66 
77 

66 
72 

69 
77 

70 
73 

67 
76 

70 
73 

67 
76 

67 
77 

67 
72 

70 
71 

70 
75 

5 
2 

24 

Inches 

7 
7 

00 
00 

A. 
P. 

M. 

II. 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

70 
70 

71 
71 

71 
71 

72 
71 

71 
71 

70 
70 

70 
70 

71 
71 

71 
7  1 

71 
71 

71 
70 

70 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
71 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
70 

69 
69 

70 
70 

69 
69 

9 

36 

Inches 

7 
7 

00 
00 

A. 
P. 

M. 
M. 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

67 
67 

67 
67 

67 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
69 

68 
68 

68 
68 

69 
68 

68 

68 

68 
68 

68 
68 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
b« 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

67 
67 

6 
8 

72 

Inches 

7 
7 

00 
00 

A. 
P. 

U. 
11. 

57 
57 

56 
57 

57 
57 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
60 

59 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

61 
61 

61 
61 

61 

61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

59 
60 

8 
0 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

33  u  0* 
o  o  ► 
H  < 

ALAMOSA  WB  AP  (a) 

EVAP 

.37 

.21 

.32 

.25 

.27 

.21 

.  S3 

.41 

.23 

.34 

.37 

.29 

.36 

.30 

.36 

.34 

.32 

.25 

.30 

.24 

.40 

.26 

.18 

.16 

.20 

.24 

.24 

.24 

.28 

.32 

.23 

8.81 

62 

45 

57 

47 

54 

46 

53 

49 

67 

30 

32 

90 

76 

54 

46 

67 

54 

43 

58 

51 

48 

74 

47 

38 

38 

46 

54 

45 

39 

99 

59 

1668 

MAX 

83 

84 

82 

81 

76 

83 

83 

83 

81 

86 

85 

86 

77 

80 

82 

78 

76 

80 

80 

85 

86 

82 

78 

73 

85 

8( 

78 

80 

83 

78 

78 

81.0 

MIN 

53 

55 

56 

52 

56 

53 

54 

55 

55 

53 

53 

55 

54 

47 

50 

50 

49 

48 

55 

50 

54 

56 

57 

58 

49 

52 

50 

5C 

51 

53 

49 

52.6 

ARBOLES  (b) 

EVAP 

.27 

.41 

.17 

.23 

.50 

.22 

.40 

.41 

.36 

.39 

.44 

.36 

.31 

.41 

.22 

.62 

* 

.46 

.35 

.41 

.27 

.20 

.38 

.15 

.37 

.32 

.32 

.3! 

.59 

.34 

BIO. 57 

WIND 

62 

56 

48 

33 

96 

62 

78 

75 

55 

52 

49 

44 

5E 

53 

51 

120 

22 

85 

55 

68 

70 

56 

35 

44 

88 

70 

72 

73 

66 

136 

B  1993 

MAX 

89 

84 

85 

88 

87 

90 

91 

88 

88 

90 

88 

86 

82 

85 

87 

87 

85 

90 

91 

90 

93 

85 

87 

87 

86 

9  1 

87 

88 

91 

88 

88 

87.8 

MIN 

53 

56 

59 

58 

55 

55 

54 

55 

58 

51 

55 

62 

58 

48 

47 

50 

7.5 

55 

59 

56 

53 

55 

58 

58 

53 

5£ 

51 

52 

51 

56 

54 

54.5 

BONNY  DAM  (c) 

EVAP 

.42 

.21 

.38 

.37 

.31 

.43 

.43 

.49 

.31 

.52 

.37 

.55 

.45 

.35 

.37 

.31 

.31 

.39 

.52 

.42 

.43 

.49 

.46 

.21 

.24 

.36 

.45 

.28 

.32 

.37 

.37 

11.89 

WIND 

188 

MAX 

82 

92 

96 

95 

90 

90 

H» 

95 

85 

89 

91 

88 

87 

91 

89 

87 

84 

86 

89 

90 

96 

95 

KM 

80 

88 

90 

80 

92 

90 

9  0 

66 

89.0 

MIN 

62 

63 

64 

63 

64 

65 

64 

65 

61 

62 

65 

63 

63 

60 

59 

59 

57 

57 

61 

64 

60 

61 

62 

62 

62 

58 

60 

62 

58 

60 

61 

61.5 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.32 

.15 

.26 

.25 

.21 

.20 

.16 

.16 

.24 

.25 

.18 

.15 

.10 

.18 

.22 

.20 

.29 

.21 

.09 

.18 

.24 

.25 

.10 

.06 

.10 

.08 

.14 

.15 

.19 

.23 

.23 

5.77 

WIND 

37 

16 

37 

35 

25 

37 

28 

35 

46 

22 

27 

48 

36 

37 

36 

52 

23 

29 

24 

31 

30 

22 

32 

19 

21 

31 

25 

30 

28 

38 

26 

963 

MAX 

78 

73 

72 

71 

73 

67 

69 

71 

75 

72 

67 

67 

65 

65 

67 

70 

69 

67 

73 

75 

75 

66 

60 

63 

60 

62 

69 

72 

69 

66 

68.9 

MIN 

45 

41 

46 

44 

42 

44 

41 

45 

47 

40 

43 

44 

42 

34 

33 

38 

37 

44 

39 

38 

40 

43 

43 

44 

41 

39 

37 

39 

38 

44 

44 

41  .2 

ESTES  PARK 

EVAP 

.28 

.26 

.27 

.27 

.24 

.32 

.30 

.08 

.35 

.28 

.27 

.28 

.12 

.26 

.22 

.18 

.24 

.17 

.31 

.26 

.17 

.33 

.25 

.12 

.18 

.10 

.35 

.24 

.26 

.20 

.20 

7.36 

WIND 

4 

20 

51 

41 

42 

39 

68 

35 

53 

45 

36 

48 

52 

81 

42 

38 

70 

54 

51 

55 

36 

42 

43 

39 

53 

57 

52 

52 

48 

44 

57 

1448 

FORT  COLLINS  (d) 

EVAP 

.16 

.21 

.23 

.23 

.25 

.25 

.15 

.34 

.19 

.16 

.24 

.09 

.19 

.21 

.27 

.16 

.21 

.08 

.19 

.19 

.25 

.03 

.14 

.20 

.12 

.12 

.15 

.19 

.11 

.12 

B5.61 

WIND 

MAX 

81 

82 

83 

83 

83 

83 

80 

77 

79 

78 

80 

81 

80 

77 

79 

76 

79 

80 

78 

81 

82 

82 

76 

80 

79 

78 

79 

79 

79 

78 

79.7 

MIN 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

68 

58 

68 

67 

68 

69 

68 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

68 

68 

69 

69 

69 

69.1 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

EVAP 

.33 

.42 

.44 

.49 

.49 

.52 

.62 

.49 

.50 

.60 

* 

.96 

.46 

.59 

.41 

.45 

.  4'l 

.47 

.37 

.43 

.67 

.44 

.  26 

.16 

.37 

.37 

.47 

.48 

.48 

.38 

.44 

13.96 

WIND 

64 

81 

76 

61 

68 

53 

)  37 

75 

43 

83 

* 

123 

176 

107 

70 

60 

91 

101 

76 

62 

95 

45 

81 

9 

77 

:  4 

81 

78 

68 

59 

85 

2399 

MAX 

76 

89 

87 

92 

91 

89 

90 

94 

92 

90 

79 

78 

83 

88 

90 

85 

82 

87 

90 

89 

91 

88 

88 

89 

91 

91 

91 

90 

91 

88.0 

MIN 

60 

60 

59 

60 

62 

62 

60 

60 

60 

56 

56 

58 

53 

54 

55 

65 

59 

61 

59 

56 

58 

61 

62 

60 

58 

61 

57 

56 

57 

58.8 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.22 

.28 

.35 

.30 

.25 

.20 

.38 

.16 

.23 

* 

.31 

.36 

.19 

.16 

.20 

.22 

.24 

.22 

.22 

.33 

.28 

.30 

.14 

.28 

.22 

.25 

.20 

.27 

.23 

.08 

7.07 

WIND 

97 

74 

88 

77 

54 

74 

78 

83 

81 

86 

71 

127 

79 

105 

65 

71 

83 

65 

82 

81 

77 

63 

92 

64 

98 

88 

11  I 

105 

107 

80 

76 

2582 

MAX 

75 

75 

76 

74 

82 

78 

81 

82 

83 

83 

83 

78 

72 

64 

68 

69 

69 

77 

74 

73 

75 

76 

66 

77 

75 

7H 

67 

69 

68 

70 

69 

74.1 

MIN 

46 

44 

50 

49 

44 

48 

46 

46 

46 

45 

45 

51 

47 

41 

41 

40 

39 

45 

43 

41 

41 

41 

43 

46 

43 

45 

42 

42 

40 

45 

44 

44.2 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.21 

.26 

.24 

.27 

.28 

.29 

.24 

.15 

.21 

.30 

.30 

.32 

.18 

.16 

.18 

.22 

.20 

.27 

.24 

.16 

.23 

.25 

.25 

.13 

.21 

.51 

.  12 

.21 

.23 

.16 

.14 

6.76 

WIND 

32 

30 

37 

29 

27 

31 

28 

28 

21 

34 

24 

59 

25 

30 

28 

45 

16 

30 

33 

22 

29 

24 

36 

24 

17 

31 

22 

27 

26 

18 

22 

885 

JOHN  MARTIN  DAM  (b) 

EVAP 

.25 

.39 

.38 

.46 

.30 

.36 

.40 

.35 

.31 

.33 

.50 

.39 

.34 

.33 

.35 

.40 

,  32 

.47 

.46 

.32 

.35 

.32 

.28 

.04 

.30 

.  12 

.37 

.35 

.23 

.34 

.28 

10.69 

WIND 

76 

49 

77 

72 

58 

44 

69 

93 

46 

55 

84 

60 

50 

41 

52 

72 

74 

73 

100 

40 

89 

23 

60 

52 

29 

82 

61 

54 

48 

49 

34 

1866 

MONTROSE  NO  1  (e) 

EVAP 

.26 

.26 

.28 

.29 

.32 

.26 

.30 

.29 

.36 

.33 

.36 

.45 

.22 

.37 

.22 

.37 

.  28 

.31 

.24 

.30 

.33 

.37 

.21 

.18 

.20 

.30 

.23 

.25 

.32 

.28 

.22 

8.96 

WIND 

28 

26 

27 

13 

35 

26 

40 

25 

27 

30 

24 

31 

51 

24 

26 

41 

30 

28 

30 

27 

31 

30 

'7  3 

29 

33 

38 

30 

21 

27 

37 

29 

917 

PUEBLO  CITY  RES  (b) 

EVAP 

.28 

.42 

.36 

.32 

.31 

.26 

.  33 

.40 

.26 

.39 

.38 

.30 

.  29 

.31 

.45 

.28 

.29 

.40 

.32 

.35 

.37 

.35 

.24 

.18 

.17 

.27 

.31 

.27 

.28 

.38 

.40 

9.92 

WIND 

60 

100 

50 

70 

60 

70 

50 

90 

90 

60 

70 

70 

80 

90 

60 

70 

80 

60 

80 

70 

90 

40 

60 

40 

30 

711 

80 

60 

90 

60 

70 

2100 

MAX 

91 

90 

92 

92 

91 

88 

95 

91 

88 

94 

93 

91 

89 

93 

89 

85 

92 

89 

89 

91 

91 

95 

86 

77 

87 

87 

90 

90 

88 

90 

85 

89.7 

MIN 

62 

58 

62 

59 

60 

58 

58 

64 

61 

60 

61 

61 

60 

55 

55 

58 

7,7, 

56 

56 

57 

61 

62 

62 

61 

56 

57 

57 

62 

66 

58 

54 

59. 1 

SPRINGFIELD  7  WSW  (f) 

EVAP 

.23 

.49 

.56 

.50 

.61 

.42 

.40 

.34 

.45 

.42 

.47 

.44 

.51 

.47 

.44 

.39 

.30 

.49 

.42 

.49 

.47 

.47 

.29 

.  18 

.40 

.44 

.45 

.33 

.28 

.38 

.34 

12.87 

WIND 

100 

101 

152 

107 

88 

95 

79 

139 

139 

56 

155 

108 

84 

69 

125 

111 

1  10 

112 

130 

98 

90 

66 

125 

133 

60 

138 

115 

99 

104 

111 

79 

3278 

MAX 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

88 

88 

94 

88 

88 

92 

87 

87 

85 

86 

87 

90 

91 

91 

90 

Kb 

78 

85 

83 

90 

86 

91 

86 

90 

88.4 

BIN 

61 

61 

58 

59 

51 

65 

63 

66 

60 

61 

60 

60 

63 

57 

59 

58 

57 

58 

61 

61 

61 

60 

62 

62 

51 

56 

60 

61 

59 

58 

60 

59.6 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

.14 

.09 

.21 

.29 

.22 

.16 

.06 

.20 

.32 

.22 

.20 

.23 

.01 

.20 

.20 

.20 

.  3  b 

.13 

.03 

.21 

.27 

.28 

.  10 

.01 

.21 

.03 

.36 

.  18 

.19 

.  18 

.16 

5.65 

WIND 

53 

11 

41 

41 

31 

45 

41 

39 

18 

58 

31 

34 

35 

38 

47 

27 

43 

30 

36 

38 

27 

26 

38 

33 

20 

32 

48 

36 

34 

35 

47 

1113 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.23 

.26 

.29 

.28 

.11 

.20 

.17 

.31 

.22 

.30 

.32 

.20 

.20 

.25 

.22 

.27 

.  26 

.24 

.26 

* 

* 

.67 

.13 

.13 

.18 

.23 

.22 

.26 

.22 

.18 

6.81 

WIND 

15 

10 

8 

27 

10 

7 

10 

10 

14 

11 

19 

19 

14 

33 

7 

29 

14 

13 

17 

* 

* 

38 

7 

8 

17 

11 

12 

15 

5 

20 

420 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.28 

.37 

.25 

.29 

.41 

.31 

.36 

.32 

.41 

.49 

.22 

.04 

.30 

.32 

.26 

.37 

.28 

.31 

.37 

.42 

.  3  i 

.26 

.34 

.29 

.51 

.06 

.32 

.32 

.27 

B9.68 

WIND 

32 

21 

24 

33 

65 

51 

43 

51 

28 

18 

23 

108 

44 

21 

14 

52 

28 

36 

27 

17 

70 

27 

40 

24 

33 

59 

32 

31 

43 

66 

3li 

1211 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 

(d)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,    PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(e)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHA1.TUM  PAINT. 

(f)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-   113  - 


JULY  1962 


JULY  1962 


-  115  - 


STATION  INDEX 


AKRON  4  E 

AKRON   FAA  AIRPORT 

ALAMOSA  we  AIRPORT 

ALLENSPARK 

ALTEN8ERN 

AMES 

ANTERO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

ARBOLES 

AROYA  6  NE 
ARTESIA  2  E 
ASPEN 

ateR  Ranch 
BAILEY 

BIG  SPRINGS  RANCH 

BLANC* 

BOND 

BONNY  OAM 
BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

8RECKENRIDGE 

BRIGGSDAlE   2  NW 

BUENA  VISTA 

BURL I NGTON 

BURL  I NGTON  12  NNE 

BUTLER  RANCH 

BYERS 

CAMPO   11  WSW 
CANON  CITY 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
CEDAfiEDGE 
CENTER 
CHEESMAN 
CHERAW 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHErENNE  WELLS 

CHIMNEY  ROCK 
CIMARRON   3  SE 
CLIFF  LAKES 
CL  I  MAI  2  NW 
COALDALE   1  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 
COLORAOO  NAT  MON 
COLORADO  SPRINGS  WB 
COLUMB INE 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

CUCHARAS  DAM 

CUMBRES 

DEERTRAIL 

OELHI 

DEL  NORTE 

DELTA   1  £ 

DENVER  WB  AIRPORT 
DENVER  WB  CITY 
DILLON 

DOheaty  Ranch 
DOLORES 
DUBANGO 
EAOS 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
EASTONV ILLE  1  NNW 
EASTONV ILL  E  2  NNE 

EASTONV I  LLC  3  NW 
EASTONVILLE  6  WSW 
ECKLEY 

eogewatep 
Elbert 

elbert  2  wnw 
elbert  3  se 
elbert  4  ssw 
elbert  6  sse 


ELBERT  8  SW 
ELECTRA  LAKE 
ELK  CREEK 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERGREEN  2  SW 
EVERSOLL  RANCH 


FLEMING  1  S 

FORCER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON   1  N 
fORT  MORGAN 
FOUNTAIN 

FRASER 
FRUIT  A  2  N 
GARONER 

GATEWAY  l  SW 
GENOA 

GEORGETOWN 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRANAOA 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  JUNCTION  2  WSW 
GRANO  LAKE   1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 

GREAT  OIVIOE  12  SE 
GREAT  SANO  DUNES  NM 
GREELEY 

GREENLAND  9  SE 
GREENLAND  9  NE 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREYSTONE 
GfiOVER    10  w 
GUFFEY  10  SE 
GUNN I  SON 


HAMILTON 
HARTS  EL 
HASWELL 
HAWTHORNE 
HATDEN 
HERM  I  T 
HOEMNE 
HOLLY 
HOLYOKE 
HOT  SULPHUR 


ESC 


HOYT 
HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  1 i 


1  N 

INDEPENDENCE  PASS  1 
JOES 

JOHN  MART  I N  DAM 
JONES  PASS  2  C 
JULESBuRG 


COUNTY 


WASHINGTON 
WASHINGTON 
ALAMOSA 
BOULDER 

garf i Eld 

SAN  MIGUEL 
LINCOLN 


0114 
D130 
0183 

'J  12  6 
02  it  2 
('  3  <>  3 

:■  v:><. 

'130  7 

0  i  4  1 
0334 
0370 
043  7  EL  PASO 
045ft  PARK 
0712.  EL  PASO 
0776  COSTILLA 
0810,  EAGLE 
083*  YUMA 
0843  BOULDER 

0848'  BOULDER 
08951  KIOWA 

I   LAS  ANIMAS 
SUMM  I  T 
WELD 
CHAFFEE 
KIT  CARSON 
KIT  CARSON 
PUEBLO 
ARAPAHOE 

268  BACA 
294,  FREMONT 
384-  SAN  JUAN 
401  DOUGLAS 
440i  DELTA 
458  SAGUACHE 
528  JEFFERSON 
539  OTERO 
547  ARAPAHOE 
564,  CHEYENNE 

57o'  2ARCHULETA 
609  MONTROSE 
644.  RIO  BLANCO 
660  EAGLE 
693  FREMONT 
713,  GUNN  I  SON 
7i,l  MESA 
772i  MESA 
778|  EL  PASO 
792  ROUTT 

886  MONTEZUMA 

928  MOFFAT 

959!  GUNN  I  SON 

978j  TELLER 
2040  HUERFANO 

048  CONEJOS 

162  ARAPAHOE 
2176  LAS  ANIMAS 

184  RIO  GRANDE 

192j  DELTA 

220  DENVER 

225  DENVER 

281  SUMMIT 
2312.  LAS  ANIMAS 
2326  M0NTE2UMA 

432'  LA  PLATA 

446  K IOWA 

454  EAGLE 

4*4.  EL  P*SO 

496|  EL  PASO 

2497  EL  PASO 
250  1  EL  PASO 
2535  YUMA 
2557  JEFFERSON 
2593  ELBERT 
i595  ELBERT 
25971  ELBERT 
2598  ELBERT 
2600|  ELBERT 
26011  ELBERT 

2603  ELBERT 
2624  LA  PLATA 
2633  JEFFERSON 
2759  LAR  IMER 
2790  JEFFERSON 
2795  JEFFERSON 
2B03  BACA 


2814 


2997i  L  I  NCOLN 

3005;  LARIMER 

3016  LA  PLATA 

.  302  7  WELD 

3038  MORGAN 

;  3063:  EL  PASO 

3079'  OTERO 

3113  GRAND 

3146  MESA 

3222.  HUERFANO 

3246  MESA 

3258  LINCOLN 

3261  CLEAR  CREEK 

3359  GARFIELD 

3423  GRANO 

3477  PROWERS 

3488  MESA 

3489  MESA 
3496  GRAND 
3500  GRANO 

3539  MOFFAT 
3541  ALAMOSA 
WELD 
EL  PASO 
DOUGLAS 
SUMM I T 
MOFFAT 
36*31  WELD 
36561  FREMONT 
3662  GUNNISON 


3546 
3579 
3584 
3592 
3609 


3738  MOFFAT 
3611,  PARK 
3828  K IOWA 
3850  BOULDER 
386.7!  ROUTT 
3951  MINERAL 

LAS  ANIMAS 
PROWERS 
PHILL IPS 
GRAND 

MORGAN 
L  I  NCOLN 
CLEAR  CREEK 


439T  clear  creek 


38  ■ 


40  22 
*j  39  02 

38  27 
4j  39  56 

40  30 

37  46 

37  17 

38  03 


i;  38  26 

2  37  40 

4i  39  22 

2  38  54 


2  38  24 

2  39  50 

2  39  23 

1  38  23 

2  38  26 
2  39  16 
2  39  06 


>  31 


10 
05  52 
05  32 
08  23 
07  53 
03  39 

05  33 

02  11 
07  23 

03  03 
op  sa 

06  50 
0*  36 
05  29 

04  19 


05  16 

05  17 

02  27 

03  33 

06  02 

04  20 
06  08 
02  16 


06  58 

05  18 
04  36 

06  27 


04  53 

05  00 

06  04 


06  55 
04  34 
04  33 


04  37 
07  48 

05  22 
05  31 
05  19 

05  21 

02  05 

06  00 

03  05 


02 


08  32 
08  35 
05  SO 
05  52 


04  44 

04  44 

06  20 

08  40 

04  25 

05  23 

06  36 


02  07 
02  18 
06  09 


05  33 
02  17 
07  38 

06  37 
02  41 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


♦  7*7 

5687 
7913 
7232 
7733 
6035 
77*9 
6700 
36*7 
5400 

5385 
3923 
6292 
9559 
4675 
7954 

4230 
4830 
5207 

4329 
I  3343 
I  8853 
'  6205 
.  6175 
7668 
6875 
*072 
5649 
4250 

6550 
7096 
9250 

moo 

6525 

6137 
,  5790 
1  6173 

8699 

I  6177 
6247 
6855 
8500 
5995 
10018 
5183 
5090 

5125 


6940 
6550 
4258 
6497 
7250| 
7270 

700oj 
7600: 
3900 

6785 
7025 
6  7  50 
7220 
7210 
6925 

7240; 
8398 
6440 
7525 
7000 
7300 
3576 
10000 

4230' 

4739| 
3004 
7395 
4688 


4562 
5519 
8570 
5823 
7602 


5034 
7569 
3961 
6424 

L0530 
-  Z  0  0 


7pi    7P  7PCGM 


DRY  LANO  FIELO  STA 
FEO  AVIATION  AGENCY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MRS  BETTY  M  SE I  BEL 

MERRILL  LINDQUIST 
W  E  6  A  DO 

RICHARD  CAR-SKADEN 

RALPH  J  AYER 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARTHUR  H  NUTT 

L I  NOEL  J  HUDSON 

AGENT  D+R  G  W  fi Y 

U  S  BUR  RECLAMATION 

THOMAS  L  PLATT 

CITY  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA  J  ENYEART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SWEOHIN 
RALPH  C  8INAR0 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORR 
HARRY  W  NEWTON 

JESS  L  PERKINS 
WARDEN  PEN  I  TENT IARY 
S  WEST  COLO  POWER  CO 
SOIL  CON  SERVICE 
|  PHILIP  R  AUST 
WILLIAM  B  SUTLEY 
BOARD  OF  WATER  COMM 

ON  B  SCHULT2 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 

MISS  NOLLY  J  RATHER 
CARL  E  MC  MILLEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  OBS 
R    L  SANTA 
HAROLD  F  KREUGER 
TED  A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  MON 
U  $  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 


MRS  MARY  A  YELENICK 
WILLIAM   W  SNARE 
ARCHER  8  CRISP 

EV£R I T  T  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
w  D  PRESTON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOARD  OF  WATER  COMM 
|  MRS  M  A  CROWDER 
LLOYD  C  PYLE 
MALCOLM   R  DAYTON 
WILLARD  C  ROBERTS 
FED  AV  IATION  AGENCY 
CARL  R  GUY 
HUGH   T  KELLY 

RALPH  H  EVANS 
,  DARWIN   D  WOOLLEY 

MRS  ROBERTA  M  MAY 
CLOSEO 

HANS  LARSEN 

FRANK  R  KELLY 

EARL  RAMEY 

HUGH  MUNDY 
I  LEL AND  P  OLKJER 

CHARLES  A  MELtJURN 

C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

SAMUEL  J  HARGI S 

V  S  BUR  RECLAMATION 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

RAY  S  FLEMING 

J  C  EVERSOLL 

U  S  FOREST  SERVICE 

A  E  GAINES  JR 

JOHN  G  MOR I  SON 

MELVIN  B  SAVAGE 
COLORADO  STATE  UN  I  V 
SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 
i  LEON  MOODY 
GT  WEST  SUGAR  CO 
ARTHUR  E  ORCUTT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
RONALD  R  TUCKER 
S  STEELE  BURG  I N 
FRED  G  WAGGONER 

i  MRS  M  S  HUB8ARO 

,  A  0  MILEY 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RADIO  STATION  KGLN 
MRS   J  M  HOHNHOL2 
CLYOE  B  KENNEOY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

,  US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 

FRANK    A  BOCHMANN 
GREAT   SANO  DUNES  NM 
i  GT  WEST  SUGAR  CO 
■  FRANK  A  ROGERS 
1  KELSEY  pottenger  JR 
I  U  S  BUR  RECLAMATION 
!  MRS  ANN  M  DUCEY 
:  BIGLER 


|  MRS  I 
CITY  OF  GUNNISON 

i  MRS  ETHAL  M  JORDAN 
MRS  BESSIE  C  HANLIN 
ARTHUR  F  BAILOR 

,  MRS  LAURA  E  CHESEBRO 
A  RAY  GOREE 
MRS  MABEL  WRIGHT 

.  EUGENE  S  PHILPOTT 
W  R  DAVIS 
F  B  FLANAGAN 
COLO  GAME  *  FISH  DEP 

MRS  BERTHA  W  MEYER 
BARBARA  L  MAT  T I  X 
U  S  FOREST  SERVICE 
THEODORE  W  CLARK 
CONSOL  UTE  AGENCY 
TW  IN  LAKES  R  +  C  CO 
MRS  RUTH  E  SNYDER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
MUNICIPAL  PWR  PLANT 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LA    JUNTA  FAA  A IRP1 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SW 

LAKE  MORAINE 

LAMAR 

LAS  AN  I  MAS 


LEADVILLE   10  WNW 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 

L I MON    10  SSW 
L  I  MON 

LITTLE  DOLORES  5 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
LONGMONT  6  NW 
LONGS  PEAK 
LOS  PINOS  PASS  1 


MANCOS 

MAN  I TOU  SPR INGS 
MARVI NE 
MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE    NAT  PARK 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 

MORRISON  1  SW 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

NFW  RAYMER 


OURAY 


PAGOSA  : 
PALISADE  1  S 
PALISADE  LAKE  2  SSE 
,  PAOLI 
P AON  I  A 
PARAOOX 
PARKER    9  E 
PAR  SHALL    10  SSE 
PENROSE    3  NNW 


PI  ACERVILLE 
!  PLATORO  DAM  1  W 

PLEASANT  VIEW  2  W 
]  PUEBLO  WB  AIRPORT 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

PYRAMID 

RABBIT  EARS  PASS  6  WS 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 


RICO 

RIFLE   2  EKE 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

RIVER   SPRINGS  RS 

ROCKY  FORO  2  E SE 

RUSH  2  NNE 

RUXTON  PARK 


SANTA  MARIA  RESERVOIR 

SAPINERO  8  E 

S ARGENTS 

SEDAL IA  4  SSE 

SEDGWICK  3  S 

SEIBERT 

SHAW  6  SSE 

SHOSHONE 

SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CLU 

SILVER TON 

SIMLA 

SPICER 

SPR I NGF I  ELD 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SPRINGFIELD  8  S 

STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

STONI NGTON 

STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SUMMI TVlLLE 

TACOMA 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 

TELLUR IDE 

TERCIO  4  NW 

TR  INI  DAD 

TRINIDAO  FAA  AIRPORT 

TROUT  LAKE 
TROY   1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUT  TES   1  NW 


4444  LINCOLN 
4+32  JEFFERSON 
4460  WELD 
4538  LAS  ANIMAS 
4561  tLBtPI 

4584  ELBfPI 

4585  Elbert 

4587  ELBERT 
4603  CHEYENNE 
468  6  L I NCOLN 


42  PARK 
750  EL  PASO 
770  PROWERS 
*  BENT 
4884  L"<£ 
4886  LAKE 
49*3  LOGAN 
5  00  1  PUEBLO 

5015  ELBERT 
5017  LINCOLN 
5041  mesa 
50481  RIO  BLANCO 
51161  BOULDER 
5121  BOULDER 
51*1  LARIMER 
.  5180  SAGUACHE 
,  5322'  CONEJOS 
3327  MONTEZUMA 

1  53321  EL  PASO 
5408'  RIO  BLANCO 
3446  MOFFAT 
5*64  RIO  BLANCO 
533l!  MONTEZUMA 
3695  CHAFFEE 
5706  RIO  GRANDE 
5717  MONTROSE 
3722  MONTROSE 

'  5730!  EL  PASO 

5765  JEFFERSON 
5819  HUERFANO 
'  5922|  WELD 
5970  DOLORES 
39901  LAS  AN  IMAS 
60121  SAN  MIGUEL 
6023  WELO 
6131  CROWLEY 
6192  WASHINGTON 
6203'  OURAY 

6238  ARCHULETA 
6266  MESA 
6271  HINSDALE 
6299  PHILLIPS 
6306  DELTA 

631 3  montrose 
6326  Elbert 

6342  GRAND 
6410  FREMONT 
6513  GUNNISON 

6624  SAN  MIGUEL 
6560'  CONEJOS 
6591  MONTEZUMA 
6740  PUEBLO 
67*3  PUEBLO 

6763  pueblo 

6797  ROUTT 
6611  ROUTT 


SE 


.LECI  TO  DAM 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
.DEN 

SENBURG  POWER  PLANT 


WESTCLIFFE 

:  2  s 

WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SW 
.COX  RANCH 
WINDSOR 
WINTER  PARK 

CREEK  PASS  1  E 
CREEK   PASS  4  W 


7017  00LORES 
7031  GARFIELD 
7030  HINSDALE 
7094  CONEJOS 
7167  OTERO 
7287  EL  Pa  SO 
7309  EL  PASO 
7315  PUEBLO 
7337!  SAGUACHE 
7370  CHAFFEE 


7428  COST ILLA 
7*50  MINERAL 
7455  GUNNISON 
7460  SAGUACHE 
7510  DOUGLAS 
7515  SEDGWICK 
7519  KIT  CARSON 
7557  LINCOLN 
7618  GARF I ELO 
7648  I 


7650  CONEJOS 
7636  SAN  JUAN 

7664  elbert 

7848  JACKSON 
7862  BACA 
7866  BACA 
7867'  BACA 
7936  ROUTT 
79301  LOGAN 
7992  BACA 

8008  KIT  CARSON 
8064  LAKE 
8092  R 10  GRANDE 
PLATA 
157  PUEBLO 

<  GUNNISON 
204  SAN  MIGUEL 
i220  LAS  ANIMAS 
429  LAS  ANIMAS 
*34:  LAS   AN  IMAS 

SAN  MIGUEL 
68   LAS  ANIMAS 
01  LAKE 
10  BACA 
60;  MONTROSE 
82|  LA  PLATA 

CARSON 
42  MINERAL 
36  JACKSON 
81  HUERFANO 

8839!  LARIMER 
8931i  CUSTER 
89861  CUSTER 
8997  PUEBLO 
9023  WELD 
9045  DELTA 
WELD 
GRAND 
MINERAL 
MINERAL 


TELLER 


39  17 
l  40  29  1 
3B  07  : 


!  40  00 
•  40  10 
.  40  13 

!  38  05  1 
I  37  10 
!  37  21  I 


40  31 
*0  02 

37  12 

38  30  I 
37  35 

i  38  29 
!  38  29  I 

39  05 


2  38  08 
4  40  42 
1  38  13 


2  37  16 

2:  39  06 

2  37  30 

3  *0  37 
2  38  52 
2  38  22 

4  39  31 
2  39  53 
t  38  27 
2  38  36 


37  35 

38  17 
38  17 
38  18  ; 


5  37  43 

5  37  05 

1  38  02 

1  38  62 

1  38  61 

I  37  55 

5  36  05 


1 


32 


2  38  29 

2  38  24 
4  39  23 
4  40  51 

3  39  IS 
3  39  27 
2  39  34 


1  37  24 
1   37  23 

1  37  17 

2  40  30  , 
4!  40  37  ! 

1  37  17 

31  39  20 
1,  39  15 

3  37  26 

2  37  31 

1  38  25 

2  38  49 
2  37  57 
1  37  05 
1  37  10 


37  08 
39  03 

37  34 

38  22 
3  7  27 

39  18 


13 

37  52 

40  09  ' 

3e  55 

.  40  29 
39  54 
37  29 
37  29 

39  06 


5  360  I 

6375 

6148 

1,930 

3145 

9000 

10  205 
7676 
7018 

6606 
7200 
5  920 

6242 

7070 

11  34,' 

7665 
5830 
5830 

7400 

6000 

4  78  3 

8800 
7017 
5165 
4  !00 


7238 
4  740 
7721 
3896 
5685 
5301 
6300: 
8270 
5501 
9200 


9887 

6860 

4639  I 

4687 

4680 

8084 

9340 

5216 

7600 


8562 

4178  SP 

6006  6P  I 

9050  6P 


7965 
9  706 
7720 
8465 
6175 
3990 
4703 


9300 
9322, 
6020 
8379 
4395 
43751 
4500 


4334 
10000 
11330 

7300 

5000 

9206 

8736  6P 

8040' 
6030  5P 
S746it 

9680 
I  3460 
9300 
4075 
5015 
7630 
4500 
8300 
8099 
6221 

3200 
1  7860 

6373 
I  4725 

4710 

3960 

4696 

9068 
10642 

9425 

7760 


EMANUEL  S  INNESS 
OENVER  WATER  COM 
MISS  THYRA  M  NELSON 
ROBERT  L  PLATT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CLARENCE  WHEELER 
MERLE  E  HENRY 
E  M  LAWRENCE 
JOSEPH  J  ZIMMERMAN 
JAMES  R  P I CKENPAUGH 

FEO  AVIATION  AGENCY 
MRS  EMMA  L  L I  SKA 
CHARLES  J  DAVIS 
COLO  SPGS  WTR  WORKS 
CMAS  E  MC  PHERSON  JR 
AM  CRYS  SUGAR  CO 
FRED  H  VAN  PELT 

S 

GILBERT  L  I  NDSTROM 
MRS  MARY  WYATT 

I     I S  G  PETERSON 

MRS  DOROTHY  4  BELL 
CHARLES  V  ECKMAN 
COLO  GAME  ♦  F I SH  DEP 
■ GT  WEST  SUGAR  CO 
I  JOHN  L  NELSON 
Si U  S  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
1     ' MANASSA  HIGH  SCHOOL 
EDGAR  A  NOLAND 

HARRY  KL  I  EWER 

GUY  M  STEALEY 
I  JOHN  P  WIESE 
I       RICHARD  G  LYTTLE  JR 

PARK  SUPERINTENDENT 
S  EARL  J  MILL IGAN 
I U  S  BUR  RECLAMATION 

COLO  WATER  CON  BOARD 
I       UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

j  RAYMOND  P  BUCKLES 
! JOHN  A  2EMBER 
; RACHEL  E  BARKER 
1       MRS   I    F  SHUTT 

GLEN  C  COEN 
I       JOSEPH  L  HANN IGAN 
LLOYD  A  GIFFIN 
TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 
E  E  LINOOREN 
1       FRANC  I S  J  COUGHL IN 

GLEN  D  EDMONDS 

DONALD  R  PATTON 

JOHN  W  TAYLOR 

LEE  -  SCHNIEDER 

TED  S  CRAWFORO 
1       CHALMER  M  GARBER 
1       LOUIS  0  RUGGLES 

JONAS  A  RUSSELL 

BEAVER  PARK  CO 

ROBERT  A  RAY 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 
S1 U  S  BUR  RECLAMAT ION 
. DON  W  CLEVER 
IJ  I U  S  WEATHER  BUREAU 
COL  WTR  CONT  BOARD 
MRS  OPAL  J  WATERS 
RALPH  B  WINTER 
S| U  $  WEATHER  BUREAU 
TOWN  OF  RANGELY 
MRS  B  M  MC  CARTHT 

CHARLES  M  ENGEL 

MRS   L   M  THOMPSON 
S   ROLLIN  LUNTEY 
S  U  S  FOREST  SERVICE 

COLO  EXP  STATION 

ROBERT  B  RAPP 
I       COLO  SPGS  WTR  WORKS 
1       JAMES  MC  FARlAND 
I       CLARENCE  R  ICKES 
I     , CHAMBER  OF  COMMERCE 

MRS  NEA  G  GALLEGOS 
S  WINDSOR  KUCHLER 

COLO  GAME  ♦FISH  DEP 
BERNARD  IRBY 
MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 
I       LAYTON  D  MUNSON 
FOSHA  S  GORTON  JR 
CHARLES  E  SCHOONOVER 
PUBLIC  SERVICE  CO 


ssl  trout  club 
1     robert  k  wtman 

us  soil  con  service 
i     mrs  m  a  mc  nam ar a 

herbert  0  mann 

se  colo  brch  exp  sta 

t       U  S  FOREST  SERVICE 

I       R  WAYNE  LIGHT 

GT  WEST  SUGAR  CO 
MRS  ARM  I LDA  8URHENN 

ARTHUR  PAUTLER 
I       JOHN  SODIC 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

IVAN  A  AMBROSIER 

JOHN  M  WATSON 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

HARRY  B  WRIGHT 

JUAN I T A  G  TORRES 

CITY  OF  TRINIDAO 
1       FED  AV  I  AT  ION  AGENCY 

S  WEST  COLO  POWER  CO 
CECIL  SHANNON 
TWIN  LAKE  R  ♦  C  CO 
L I NCOLN  R  NUTT 
UNION  CARBIDE  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
I  RAY  L  FORO 

I       GEORGE  A  WINTZ 

I       D  M  DONOHOE 
WALSENBURG 


ES 


P  H  BOOTHROYD 
M  0  RANK |N 
MRS  NETT  IE  R  BREECE 
WILLIAM  F  KREIOER 
EDWARD  H  EPPLE 
RALPH   H  CLINE 
GT  WEST  SUGAR  CO 
H  L  MC  PETERS 
COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 
I  S  COtO  OEPT  OF  HIGHWAY 

U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  Z I  ON 
CHARLES  R  SIMON 
MR  CHARLES  O  WOOD 
A  POL  ICE  DEPT 
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REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1962 

Additional   information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,   Denver  1,   Colorado,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipi tation. f or  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
jtion  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time . 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipi  tation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,     will  be  published  later     in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;    "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,    the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  f ul 1  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25-,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     109"  on  the  11th  at  Holly. 

Lowest  Temperature:     17°  on  the  25th  at  Fraser. 

Greatest  Total  Precipitation:     3.  20  inches  at  Spicer. 

Least  Total  Precipitation:    Trace  at  Collbran. 

Greatest  One-day  Precipitation:     1.  65  inches  on  the  1st 

at  Sedgwick  5  S. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  statewide  below  normal  precipitation  in  August 
was  for  the  western  portion  of  the  state  a  continuation 
of  the  dry  weather  pattern  that  has  affected  the  area 
through  the  late  spring  and  summer.    The  usual  in- 
crease in  shower  activity  failed  to  materialize  during 
August,   normally  the  wettest  month  of  the  year  for 
most  of  western  Colorado.    Precipitation  has  been  con- 
tinuously below  normal  since  February  for  the  Colo- 
rado River  Basin  and  since  March  for  the  Rio  Grande 
River  Basin. 


of  stations  have  recorded  one  of  the  driest  four-monthl 
periods  on  record.  One  of  the  most  severely  affected) 
areas  was  in  the  southwest  where  non-irrigated  crops 
suffered  extensively  from  lack  of  moisture.  Although' 
the  state  has  been  dry  in  most  areas  since  January, 
water  for  irrigation  has  been  generally  adequate  as  thj 
result  of  exceptionally  heavy  mountain  snowfall  in  the  ; 
fall  of  1961. 


The  period  May  through  August  has  been  extremely 
dry  in  many  lower  elevation  Western  Slope  areas, 
with  four-month  precipitation  totals  ranging  from  a- 
bout  40%  down  to  as  low  as  20%  of  normal  for  the 
period.    The  greatest  totals  for  the  period,  in  some 
mountain  areas,  were  about  80%  of  normal.     A  number 


J.    W.  Berry 
State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
Box  1079 

Denver  1,  Colorado 
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GUNNISON 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR   SPR   2  SW 

IGNACIO  1  N 

LAKE  CITY 

LITTLE  HILLS 

MARVINE 

MAYBELL 

MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE   1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAON I A 

PARADOX 

RANGELY 

R  I  CO 

RIFLE  2  ENE 
S I LVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TAYLOR  PARK 
TELLUR IDE 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM  // 
YELLOW  JACKET   1  NW 


.27 
.08 
.32 
.09 
.06 
.30 
.30 
.33 
T 

.13 
.20 
.22 
.12 
.30 
.20 
.19 
.10 
.35 
.09 


.27 
.08 
.06 
.19 
.24 
.21 
.08 
.23 
.29 
.13 
.25 
.06 
.83 
.12 
.74 
.  1 1 
.28 
.22 
.23 
.20 
.76 
.29 
.22 
.14 
.34 
.18 
.45 
.11 


.21 
.10 
.09 


See  reference  notes  following  8tntlon  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

o  1 

<  s 

o  E 
<  S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

j    Max.  Depth 

g 

2 
o 

o 

0 

a 

j    .10  or  More 

|    .50  or  More 

o 

0 

o 

-  f 

°  j 

J 

5  j 

D 1 V 1 S 1  ON 

63.6 

-  0.9 

•  6  1 

1.08 

•  0 

KANSAS  OR A  1 NAGE   BAS 1 N 

AKRON   FAA  AP 

88.4 

57.0 

72.7 

99 

10+ 

46 

3  1  + 

18 

15 

0 

o 

0 

if 

*s 

0 

0 

0 

BONNY  DAM 

91.0 

57.3 

74.2 

102 

11 

5  1 

29 

0 

1 8 

o 

o 

o 

2*07 

L.  R 

ZZ 

■  0 

o 

0 

0  \ 

CHEYENNE  WELLS 

9  2.  3M 

56. 2M 

74-.3M 

-  0.3 

103 

9 

49 

24 

5 

o 

o 

o 

*  ^1 

1  .76 

*n 

o 

2 

• 

o  1 

FLAGLER  2  NW 

89.5 

54.5 

72.0 

101 

9 

47 

3 1 

9 

1  6 

o 

o 

o 

2.16 

2  0 

"ft 

o 

3 

HOLYOKE 

90.3 

55.4 

72.9 

-  1.0 

101 

26+ 

50 

31  + 

2 

18 

o 

o 

o 

■  56 

•J; 

o 

o 

STRATTON  3  NE 

91.4 

54  .9 

73.2 

102 

4  8 

2  5 

22 

o 

o 

o 

2*21 

i  n 

o 

zi 

1 

1 

WR  A  Y 

91.1 

56,7 

73*9 

0.0 

99 

77  + 

50 

12 

20 

o 

o 

0 

1  •  0 1 

TO 

* 

ft 

o 

z. 

0 

o 

YUMA 

93.2 

57,8 

75*5 

102 

52 

31  + 

2 

25 

o 

o 

o 

•  70 

_ 

n 

o 

0 

o 

0  1  V 1 S 1  ON 

73.6 

0.1 

1  .40 

.  76 

•  0 

ft  I    »TTC     r\D«  1  M/iC  C     QA  c  |  M 

HLATTt    UKAI  INAut  OMom 

ALL  E  NSPAKK 

76  2M 

41  7M 

59.0M 

8  5 

2  8 

30 

186 

0 

o 

2 

o 

.58 

o 

0 

o  I 

AN  1  tKU    Kt jcKVU  i  K 

75.7 

33,6 

54.7 

8  3 

14 

23 

2  5 

314 

0 

o 

10 

o 

ft 

o 

0 

0  D 

BA 1  LEY 

8  2.9 

38,7 

60.8 

90 

14 

^? 

1 

o 

3 

o 

71 

2 

n 

o 

2 

0 

o 

BOULDE  R 

88,2 

57.9 

73*1 

1.0 

9  8 

5 

44 

1  6 

o 

o 

o 

*  1  Q 

*  i  n 

n 

* 

o 

i 

0 

o 

90.  9 

52,7 

71*8 

—  0.4 

100 

4  1 

3 1 

.7 

14 

22 

o 

o 

o 

1.02 

o 

0 

o 

cacti  p  Pnrtf 

8  7.6 

47.5 

67.  6 

9  6 

14+ 

2  9 

2  7 

14 

o 

o 

o 

7  A 

*  X 

ft 

o 

o 

/■ucc  CM  AW 

85.5 

45,5 

65.5 

0.3 

14+ 

2fl 

4 

o 

o 

o 

*!: 

Q 

ft 

o 

0 

0  n 

90*5 

51,5 

71*0 

99 

tX 

oo 

20 

o 

o 

o 

* 

7  b. 
?\ 
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o 
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o 

DENVER  WB  AP  //R 

89.9 

55,0 

72*5 

0.5 

100 

14  + 

jz 

si 

Q 

21 

o 

o 

o 

•  ^2 

Jz 

n 

o 

z: 

0 

o 

8  7.3 

60,9 

74  •  1 

1.0 

97 

10 

to 

si 
31  + 

1  4 

o 

o 

o 

•  3 

* 

n 

* 

o 

jj 

o 

84,0 

45,5 

64  •  8 

9  3 

1  o 

? 

2  8 

5  9 

6 

o 

o 

0 

* 

o 

2 

o 

ESTES  PARK 

79.0 

41,8 

60*4 

—  0*5 

8  7 

14 

32 

31  + 

138 

0 

o 

2 

o 

oi 

•  95 

.34 

23 

.0 

o 

0 

o 

EVERGR  EEN 

42,3 

M 

33 

2  5 

o 

o 

o 

.65 

.  0 

o 

3 

0 

o  9 

FOR T  COLL  1 NS 

84.6 

51,6 

68*1 

-  1,1 

9  5 

14 

zz 

2  5 

29 

8 

o 

o 

o 

.31 

* 

*  12 
* 

7S 

•j* 

o 

1 

0 

0  B 

FORT  LUPTON   1  N 

91.1 

50,2 

70*7 

101 

1 0 

3  7 

3 1 

1 2 

21 

o 

o 

o 

.18 

1.07 

.09 

5A 

o 

0 

0 

o 

FORT  MORGAN 

88.5 

54.2 

0. 

1 1 

3  1 

1 7 

o 

o 

o 

1.03 

24  + 

0 

o 

0 

o 

GEORGE  TOWN 

77.4 

4  7.4 

62.4 

87 

34 

31 

94 

o 

o 

o 

o 

.65 

.11 

30+ 

.0 

o 

3 

0 

o 

GREELEY 

87.0 

52.8 

69.9 

-  1.8 

98 

1 5 

44 

31 

21 

1  3 

o 

o 

o 

1.58 

.77 

.74 

30 

•  0 

o 

4 

1 

0  1 

GROVER  10  W 

8  7.8 

52.5 

70.2 

0.1 

98 

39 

31 

27 

16 

o 

o 

o 

1.38 

_ 

.13 

.65 

30 

•  0 

o 

3 

2 

o 

1 DAHO  SPR 1 NGS 

82.6 

38,2 

60*4 

-  1.2 

91 

: 

30 

24 

141 

5 

o 

2 

o 

.59 

1.55 

.27 

17 

.0 

o 

2 

0 

o 

JONES  PASS  2  E 

70.6 

27,7 

49.2 

77 

19 

24 

484 

0 

0 

29 

0 

1.46 

.69 

19 

.0 

o 

5 

1 

o 

JULESBURG 

8  9.  OM 

55  .  7M 

72*4M 

-  2.1 

47 

30+ 

11 

0 

0 

0 

.17 

1.76 

.17 

4 

•  0 

o 

1 

0 

o 

KASSLER 

8  7.4 

56.9 

72.2 

-  0.5 

9  8 

2  8 

12 

0 

0 

0 

•  64 

.  84 

^ 

*r! 

0 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

87.4 

49,2 

68.3 

96 

27 

3  8 

3  1  + 

29 

13 

0 

0 

0 

•  36 

.20 

3  0 

*'a 

0 

2 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

77,2 

42  ,  5 

59.9 

84 

14 

36 

25 

152 

0 

0 

0 

0 

•  36 

.26 

2  0 

.  0 

0 

1 

0 

0 

LAKEWOOD 

88.5 

56*3 

72.4 

-  0.1 

9  8 

14 

45 

31  + 

1  5 

16 

0 

0 

0 

•  33 

.99 

•  2  5 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

87,2 

49,8 

68*5 

—  1,7 

99 

11 

39 

3 1 

2  7 

12 

o 

o 

o 

•  5  5 

•  33 

1 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

PARKER  9  E 

88.8 

51*6 

70*3 

96 

14  + 

40 

2  9 

19 

18 

o 

o 

o 

•  35 

1*36 

.35 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

M 

M 

M 

SEDGWICK  5  S 

88*5 

57.0 

72.8 

101 

27 

4  6 

3 1 

6 

14 

o 

o 

o 

2  •  34 

* 

o 

1 

1 

SP ICER 

75. 2M 

36*7M 

56  •  0M 

8  3 

3 1 

273 

0 

o 

8 

o 

3  •  20 

1  77 

.90 

.0 

o 

o 

STERLING 

88.7 

52.3 

70.5 

-  1.7 

100 

11  + 

43 

31  + 

22 

17 

o 

o 

o 

.52 

_ 

1.02 

.14 

13 

.0 

o 

3 

0 

o 

WALDEN 

75.8 

32.7 

54.3 

84 

5 

21 

31 

322 

0 

o 

1  5 

o 

.42 

.23 

23 

•  0 

o 

0 

0  t 

WATERDALE 

86.6 

49*  5 

68.1 

-  0.8 

98 

40 

30 

25 

13 

o 

o 

o 

.52 

.78 

.14 

19 

•  0 

o 

2 

0 

Q  1 

WIGGINS  7  SW 

91.2 

50.8 

71.0 

100 

4  + 

40 

31 

13 

2  3 

o 

o 

o 

.66 

.42 

1 

.0 

0 

D  1  V 1 S 1  ON 

66.5 

-  1.3 

.76 

.80 

.0 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BAS 1 N 

ALAMOSA  WB  AP  R 

82.3 

41,3 

61.6 

-  1.2 

88 

10  + 

30 

25 

101 

0 

0 

1 

0 

.22 

.76 

.09 

23 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BLANCA 

83.6 

40.3 

62.0 

90 

8 

32 

29+ 

103 

1 

0 

3 

0 

.64 

.62 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

CENTER 

79.6 

41.2 

60.4 

86 

10+ 

32 

27 

140 

0 

0 

1 

0 

.19 

.05 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

o  1 

DEL  NORTE 

77.7 

44*4 

61.1 

-  1.1 

84 

15  + 

36 

118 

0 

0 

0 

0 

.66 

.91 

.17 

21 

,0 

0 

3 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

81.5 

45.6 

63.7 

87 

8 

38 

24 

57 

0 

0 

0 

0 

.30 

.15 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

71.7 

31.8 

51.8 

-  3.4 

79 

26 

22 

31  + 

401 

0 

0 

15 

0 

1.05 

1.18 

.50 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

MONTE  VtSTA 

79.7 

38.6 

59.2 

86 

11 

29 

31 

174 

0 

0 

4 

0 

.13 

.06 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAGUACHE 

80.1 

43.5 

61.8 

88 

14 

33 

25 

99 

0 

0 

0 

0 

.36 

1.16 

.13 

3 

.0 

0 

I 

0 

0 

WAGON   WHEEL   GAP   3  N 

76.5 

34.0 

55.3 

84 

15 

24 

31 

293 

0 

0 

11 

0 

1.33 

.32 

21 

•  0 

0 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

63.0 

38.5 

50.8 

71 

15 

30 

24 

438 

0 

0 

1 

0 

1.02 

.54 

11 

.0 

0 

3 

1 

o  1 

D 1 V 1 S 1  ON 

58.8 

-  1.7 

.59 

1.06 

.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
AUGUST  1962 


Day  of  Month 

Station 

 ~~~ 

0 

1 

I 

1 

3 

1 

I 

5  6 

7 

8 

9 

1 

10 

U 
 '- 

12 

i  1 
13     14  15 

| 

16 

 L 

17  1 

 L 

18 

 L 

20 

 L 

21 

1 

22 

i 

23 

 L 

24 

 1  

25  26 

 '  

27 

1  r 
28  29 

1    _.  1 

30 

31 

AKRON  FAA  AP 

80 

_ 

•  12 

.01 

T 

~~^o  

.  0  5 

.07 

.10 

•  03 

.07 

ALAMOSA  MB  AP 

R 

•  22 

T 

.01 

T 

.02 

T 

.01 

T 

.01 

.08 

.09 

ALLENSPARK 

•  58 

T 

.43 

T 

.15 

T 

T 

ALTENBERN 

•  66 

•  16 

•  16 

.07 

.27 

1.54 

.17 

.  1  9 

.  12 

•  03 

*  03 

.06 

•  02 

•  26 

.08 

.  14 

.31 

•  04 

.03 

.10 

T 

AMY 

•62 

.10 

.47 

.05 

ANTERO  reservoir 

.81 

T 

T 

.22 

•  16 

.02 

.15 

.07 

.  1  9 

ARBOLES 

•  08 

.08 

AROYA  9  NNE 

.8b 

•  03 

•  04 

.32 

1  ? , 

.07 

.03 

.32 

T 

.03 

.05 

.24 

1.03 

T 

T 

_ 

.26 

.01 

.  0  1 

.08 

T 

•  03 

T 

T 

.  0  4 

AVER  RANCH 

2  .04 

.09 

T 

.05 

•  22 

T 

11  05 

.04 

T 

.12 

r 

.  38 

T 

.14 

T 

.84 

BAILEY 

.50 

•  01 

.21 

.01 

.17 

•  05 

.05 

BLANC A 

•  64 

.62 

T 

.02 

nJ?«MY 

•  24 

03 

* 

02 

* 

09 

.  04 

.03 

•  02 

•  01 

45 

_ 

.41 

.15 

BOULDER 

19 

.01 

- 

_ 

T 

T 

.02 

•02 

•  04 

.  10 

BRANDON 

•  42 

.07 

.19 

.16 

BRANSON 

•  64 

T 

.50 

.07 

T 

.07 

T 

BREC*-ENR  1  DOE 

1.51 

04 

.20 

18 

BUENA  vista 

1»10 

* 

•  09 

* 

.04 

.35 

.48 

BUTLER  RANCH 

•  25 

BYERS 

.47 

.05 

.02 

T 

T 

T 

•02 

.01 

.12 

.22 

.02 

.01 

CAMPO  11  WSW 

•  64 

•  20 

.21 

.23 

T 

CANON  CITY 

•  40 

T 

•  35 

T 

T 

CASTLE  ROCK 

•  76 

CEDAR EDGE 

T 

CENTER 

.19 

T 

.03 

•  OS 

.03 

.  13 

T 

.05 

T 

CHEESMAN 

.43 

.06 

T 

•  06 

.03  .09 

T 

T 

.09 

.05 

.05 

CHERRY  CR  EEK  DAM 

•  40 

•  02 

.32 

.06 

CHEYENNE  WELLS 

.79 

T 

.24 

.55 

T 

■"  IHARRON  3  SE 

•  75 

CLIMAX  2  NW 

1.22 

T 

•  03 

.30 

.15 

T 

.09 

T 

.01 

.15 

.21 

T 

.  1 0 

.04 

.03 

.04 

.02 

.01 

.03 

.01 

COCHETOPA  CREEK 

■  70 

.07 

.33 

.04 

.22 

.04 

COLLBRAN 

T, 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

* 

•  05 

•  01 

.04 

.  0  1 

T 

•  04 

T 

T 

CORTEZ 

•  14 

,13 

01 

CRAIG 

.36 

T 

.01 

T 

.01 

.20 

.04 

.03 

.06 

.01 

T 

T 

CRESTED  BUTTE 

1.03 

.17 

.22 

.03 

.05 

.04 

.15 

.11 

.05 

.09 

.04 

.04 

.03 

.01 

•  08 

.  i  e 

.18 

DEL  NORTE 

1 66 

,03 

T 

•  15 

T 

T 

.11 

DELTA  1  E 

•  34 

T 

.12 

•  03 

•  04 

.05 

.02 

T 

.06 

DENVER  WB  AP 

//R 

.46 

.01 

T 

.02 

•  02 

.09 

T 

T 

T 

.02 
T 

.28 

.02 

T 

DENVER  WB  CITY 

R 

.75 

T 

T 

.08 

.09 

.05 

T 

.51 

.02 

T 

18 

* 

01 

.17 

.01 

•  04 

* 

•  30 

.04 

T 

.02 

•  13 

.04 

•  06 

DOHERTY  RANCH 

■  11 

DOLOR  t s 

73 

.04 

04 

.6 

DURANGO 

•  42 

.03 

.20 

T 

.04 

•  02 

T 

.02 

.01 

.01 

.07 

.02 

EADS 

•  25 

.25 

T 

T 

EAGLE  FAA  AP 

.19 

1 

06 

T 

.05 

T 

T 

.05 

EA5T0NVILLE    1  NNW 

2*25 
* 

49 

•  13 

.21 

03 

.35 

.14 

.02 

.05 

•  11 

.  72 

EASTONVILLE    6  WSW 

1.81 

14 

_ 

•  11 

.06 

*J 

08 

19 

1  08 

ELBERT 

U94 

T 

.62 

.39 

T 

.  14 

.06 

T 

.17 

.30 

.06 

ELBERT  2  WNW 

1.11 

.17 

T 

T 

.47 

•  47 

ELBERT  A  SSW 

.47 

.31 

ELBERT  5  SW 

1.28 

.09 

.05 

« 

ELBERT  9  SW 

1  37 

.13 

02 

34 

42 

ELECTRA  LAKE 

//R 

1.59 

•  10 

.20 

.04 

•  02 

.04 

.06 

.06 

.90 

.12 

.03 

ESTES  PARK 

•  91 

.30 

.01 

T 

.13 

.03 

.34 

•  10 

T 

EVERGREEN 

.04 

•  23 

•  15 

■  02 

.06 

•  15 

EVERSOLL  RANCH 

*  1  8 

•17  .01 

FLAGLER  2  NW 

2  16 

55 

T 

.07 

T 

•  02 

•  07 

07 

52 

29 

FLEMING  1  S 

•  52 

•  22 

.OB 

T 

T 

.16 

.0* 

F ORDER  8  S 

•  42 

T 

T 

.03 

T 

.04 

T 

.03 

.32 

T 

FORT  COLLINS 

•  02 

.08 

T 

.01 

•  01 

T 

•  01 

T 

•  12 

04 

FORT  LEWIS 
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* 

*  ni 
* 

•  02 

.10 

T 

T 

T 

T  T 

T 

* 

* 

_ 

*  a 
* 

FORT  LUPTON    1  N 

18 

03 

•  G  1 

09 

.02 

•  03 

FORT  MORGAN 

.35 

.13 

.01 

.13 

.08 

FOUNTAIN 

.30 

T 

•  02 

T 

.14 

T 

.04 

T 

•  10 

.05 

.03 

FRASER 

*62 

_ 

T 

•  03 

.11 

T 

•  01 

T 

01 

35 

- 

02 

06 

.01 

.02 

T 

FRUITA  2  N 

•  24 

.09 

.01 

.05 

.  C  •* 

•  05 

GARDNER 

1.17 

1.00 

•  15 

.02 

GATEWAY   1  SW 

•  35 

.01 

T 

.06 

•  06 

.  14 

T 

.  0  8 

GEORGETOWN 

.04 

.05 

•  04 

T 

08 

01 

06 

•  02 

•  11 

T 

.11 

GLENWOOD  SPRINGS    1  N 

•  24 

.22 

.36 

.  02 

,  L6 

T 

GORE  PASS  RANCH 

96 

•  15 

.12 

■  10 

25 

27 

05 

02 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

//R 

•  15 

•  04 

T 

T 

•  03 

.08 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GRAND  JUNCT ION  2  WSW 

.14 

•  01 

T 

•  06 

.03     .09  T 

T 

.03 

.04 

.03 

•  02 

.01 

06 

19 

•  02 

•  02 

GRAND  LAKE  6  SSW 

•  34 

•  01 

•  02 

T 

* 

.02 

* 

* 

" 

* 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

•  30 

T 

_ 

T 

•  05 

.01 

15 

09 

.74 

.02 

GREELEY 

1.58 

.29 

•  13 

.02 

.38 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

.77 

.08 

.02 

•  02 

.11 

.01 

.02 

•  02 

.03 

.17 

.21 

.06 

■  02 

GROVER  10  W 

55 

•  05 

.65 

.13 

GUFFEY  10  SE 

.57 

T 

T 

* 

* 

* 

•  10 

GUNNI SON 

39 

05 

T 

•  06 

j 

•  06 

,08 

.05 

02 

03 

_ 

.02 

T 

HAMILTON 

.15 

.03 

.07 

.05 

HARTSEL 

•  67 

.41 

•  04 

T 

•  10 

.12 

T 

03 

' 

07 

.07 

ORNE 

•  33 

_ 

03 

* 

13 

* 

* 

# 

HAYDEN 

34 

•  01 

06 

j 

.23 

T 

.04 

T 

HERMIT  7  ESE 

// 

1.05 

.05 

.15 

.50 

.10 

.15 

.10 

HOLLY 

.15 

.02 

.02  T 

T 

.04 

.07 

T 

HOL  YOK  E 

.11 

.47 

.12 

.02 

HOT  SULPHUR   SPR  2  SW 

•  5B 

T 

•  10 

.12 

* 

* 

T 

•  02 

•  03 

T 

T 

.17 

IDALIA 

1.87 

.21 

T 

.15 

•  31 

.  30 

.22 

.26 

•  25 

IGNACIO  1  N 

•  31 

T 

•  04 

•  04 

.04 

T  .13 

.03 

.01 

T 

.02 

.09 

•  03 

.17 

.10 

JONES  PASS  2  E 

.17 

.08 

,17 

JULESBURG 

.17 

KARVAL 

1.45 

.33 

.20 

.05 

.87 

.13 

KASSLER 

•  64 

T 

.04 

•  06 

.13 

.01 

.33 

T 

.  10 

.20 

KIOWA  5  SE 

1*14 

•  25 

•2*1 

KIOWA  *  SW 

1*32 

•  15 

•  09 

.16 

.26 

.55 

.09 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

.07 

T 

•  04 

T 

.03 

LAKE  CITY 

•  63 

T 

.  15 

.03 

.20 

.25 

.06 

LAKE  GEORGE   6  SW 

•  36 

•  02 

.26 

.02 

T 

LAKE  MORAINE 

1.93 

•  14 

.02 

.03 

•  04 

.13 

.10 

.17 

.56 

.11 

.25 

.63 

LAKEWOOD 

•  33 

.01 

T 

•  02 

.0] 

T 

T 

.02 

LAMAR 

•  64 

.52 

.05 

.07 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


LAS  AN  I  MAS 
LEADVILLE 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 
LIMON   10  SSW 

L  IMON 

LITTLE  DOLORES  5NE 
L  I  TTLE  HI LLS 
LONGMONT   2  ESE 
MANCOS 

MAR V  I NE 
MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 

MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 

NORWOOD 
ORDWAY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE    1  S 

PAL ISADE  LAKE  2  SSE 

PAONI A 

PARAOOX 

PARKER  9  E 

PAR  SHALL   10  SSE 
PENROSE  3  NNW 
PITKIN 
PLACERV  I  L  LE 

PUEBLO  WB  AP  //I 

PUEBLO  CITY  RES 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PYRAM ID 
R ANGEL  Y 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 

RYE 

SAGUACHE 
SAL  IDA 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 

SEOAL  I  A  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SHOSHONE 
S ILVERTON 
SPICER 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 
STON I NGTON 

STRATTON   3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 

TELLUR IDE 
TR I N I  DAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RES 

TWO  BUTTES  1  NW 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM  // 
VONA 

WAGON  WHEEL   GAP   3  N 
WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 
WAT  ERDALE 
WESTCL I FFE 
WETMORE  2  S 

WIGGINS  7  SW 

W  INDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS    1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WRAY 
YAMPA 

YELLOW  JACKET   1  NW 
YUMA 


1.33 
l.*0 


•  4C 

.57 


7  8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  | 

14  15 

16 

17  | 

18 

19 

1 

20  . 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  I 

£  |  27 

28     29  |  30 

.06 

.08 

T 

T 

■  53 

.06 

•  06 

.47 

.24 

■  02 

•  08 

T 

.10 

T 

.23 

.08 

.07 

.03 

.03 

T 

.28 

.02 

■  14 

.02 

.04 

.03 

.10 

•  03 

.31 

.08 

.57 

T 

T 

.02 

.  12 

T 

.03 

T 

.02 

.02 

T 

.06 

T 

.01 

T 

.07 

.  1  3 

.03 

T 

.  1  3 

T 

T 

.36 

T 

T 

T 

.83 

.76 

.50 

T 

T 

.02 

.  \2 

•  02 

.04 

.16 

.05 

•  13 

.74 

.07 

.05 

.02 

.  11 

.01 

•  06 

.01 

.06 

T 

T 

.23 

.03 

.24 

.03 

.01 

.12 

«  10 

•  02 

T 

.02 

.  54 

T 

T 

.  14 

.  14 

T 

.17 

T 

.06 

.08 

.  IS 

•  02 

.17 

.03 

.06 

.13 

.06 

T 

.09 

.23 

.08 

.03 

.10 

T 

T 

.01 

.06 

.  44 

.01 

T 

.11 

.11 

.05 

.01 

•  20 

.  1  0 

.02 

.07 

.02 

.20 

.10 

.02 

.  14 

.01 

.  10 

.01 

■  76 

•  05 

T 

.17 

•  07 

.06 

•  05 

r 

.29 

T 

T 

.01 

.02 

T 

.10 

•  06 

T 

.07 

•  04 

.24 

.26 

T 

.  34 

T 

.35 

T 

.70 

T 

.28 

T  T 

.  20 

.20 

.  14 

•  16 

.18 

■  20 

.15  .12 

T 

T 

.04 

.35 

T 

T 

T 

•  08 

T 

T 

T 

.28 

T 

.10 

.50 

•  03 

■  55 

•  10 

T 

.16 

.08 

•  07 

.04 

.1* 

T 

•  08 

.42 

.30 

.25 

.20 

.10 

.02 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

.08 

.08 

.15 

.16 

•  09 

T 

.16 

.04 

.55 

T 

•  20 

T 

.05 

.05 

T 

.08 

.07 

.03 

T 

T 

.32 

.01 

T 

T 

•  02 

T 

T 

.07 

.33 

.06 

T 

T 

.02 

.03 

.20 

T 

.05 

T 

•  48 

.11 

.04 

T 

•  05 

.17 

*?• 

.02 

.06 

.05 

.50 

.33 

.05 

T 

•  20 

T 

.90 

T 

T 

•  40 

.40 

.40 

T 

.50 

T 

T 

•  11 

.11 

.04 

.10 

.12 

.01 

.06 

.10 

.10 

.11 

•  02 

* 1 " 

.13 

■  10 

21 

* 

.40 

.25 

1.10 

•  10 

.01 

•  15 

T 

•  03 

.05 

.08 

•  05 

.01 

.03 

•  09 

T 

•  05 

•  08 

•  05 

•  03 

.44 

.06 

.02 

.03 

.99 

T 

T 

T 

.15 

T 

.35 

T 

•  10 

.05 

T 

.05 

.10 

.12 

.03 

•  46 

•  03 

.11 

.11 

.01 

.11 

.02 

T 

.05 

.07 

T 

T 

.10 

T 

T 

.27 

06 

T 

.0] 

T 

.12 

.02 

.04 

■  03 

.16 

.06 

.10  T 

T 

.25 

T 

•  oc 

.21 

.04 

.0] 

.07 

T 

•  08 

T 

*  1Q 

•  2  7 

.07 

.68 

■  5C 

.07 

T 

* 

.35 

.08 

•  32 

.12 

.02 

.04 

.02 

.02 

T 

T 

.  15 

.23 

T 

T 

T 

T 

.03 

.02 

.06 

.09 

•  04 

•  OE 

.  14 

.  10 

.06 

.08 

.01 

.01 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

.07 

.01 

•  04 

T 

.25 

•  2C 

.09 

.03 

.02 

•  13 

.33 

.08 

.32 

.10 

•  0! 

.08 

.54 

■  26 

T 

T 

.22 

T 

T 

•  5C 

.10 

.05 

T 

.04 

.02 

.18 

.04 

T 

T 

.05 

T 

.05 

T 

T 

•  3f 

.04 

•  1' 

.25 

.01 

.04 

.04 

T 

.10 

T 

T 

.02 

.01 

.01 

.06 

•  26 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1962 


Day  Of  Month 


Bouwa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

75 

88 

59 

91 

89 

94 

86 

94 

98 

99 

99 

83 

VI 

93 

94 

89 

89 

96 

93 

89 

89 

90 

69 

78 

74 

90 

95 

98 

86 

85 

66 

70 

88.4 

MIN 

55 

57 

57 

60 

57 

63 

63 

66 

59 

51 

55 

56 

67 

60 

56 

57 

63 

60 

58 

62 

59 

54 

47 

56 

59 

63 

46 

46 

49 

46 

57.0 

ALAMOSA  WB  AP 

MAX 

80 
41 

82 

77 

80 

83 

85 

85 

86 

88 

86 

84 

82 

85 

87 

87 

84 

83 

R5 

82 

78 

79 

7  6 

78 

75 

79 

82 

83 

84 

84 

80 

79 

82.3 

M  1  N 

44 

43 

40 

37 

36 

39 

39 

45 

46 

50 

47 

43 

42 

45 

46 

39 

47 

46 

41 

43 

47 

39 

35 

30 

35 

36 

43 

35 

45 

33 

41.3 

ALLE  NSPARK 

MAX 

79 

79 

75 

78 

61 

81 

80 

83 

77 

80 

72 

79 

83 

85 

79 

78 

60 

79 

75 

74 

73 

70 

67 

76 

76 

78 

73 

71 

62 

60 

76.2 

M  1  N 

36 

37 

42 

40 

42 

50 

42 

44 

49 

46 

35 

40 

49 

50 

42 

42 

42 

44 

50 

50 

47 

43 

33 

40 

40 

49 

37 

33 

26 

30 

41.7 

ALTENBERN 

MAX 

88 

39 

92 

88 

86 

86 

80 

91 

93 

89 

91 

95 

95 

97 

97 

96 

97 

94 

87 

86 

91 

87 

83 

85 

S3 

68 

92 

89 

66 

89 

63 

81 

69.  5 

MIN 

40 

54 

41 

37 

39 

39 

43 

50 

48 

46 

51 

49 

49 

52 

40 

52 

51 

49 

48 

44 

50 

42 

38 

32 

34 

37 

36 

35 

42 

35 

43.3 

ANTE RO  RESERVOIR 

MAX 

75 

77 

75 

75 

77 

77 

77 

80 

79 

80 

82 

73 

78 

83 

31 

80 

78 

74 

73 

75 

69 

67 

70 

70 

77 

76 

75 

7  4 

75 

72 

7  0 

75.7 

M  1  N 

29 

36 

37 

35 

29 

33 

34 

32 

36 

34 

35 

37 

34 

35 

35 

35 

37 

36 

40 

32 

42 

37 

29 

28 

23 

27 

28 

42 

27 

34 

35 

33.6 

ARBOLES 

MAX 

87 

88 

84 

86 

85 

87 

90 

93 

93 

92 

89 

92 

91 

95 

97 

91 

87 

88 

86 

87 

87 

87 

84 

85 

85 

89 

90 

8  8 

87 

84 

83 

88.3 

M  1  N 

47 

51 

54 

49 

42 

42 

48 

53 

56 

57 

54 

53 

51 

52 

54 

55 

50 

57 

49 

51 

51 

50 

46 

43 

41 

44 

46 

48 

46 

53 

40 

49.  5 

ASPEN 

MAX 

75 

80 

73 

76 

79 

81 

81 

81 

7b 

83 

85 

80 

13 

8  7 

86 

85 

80 

77 

71 

78 

74 

68 

72 

72 

77 

80 

77 

76 

80 

60 

72 

78.3 

M  1  N 

35 

38 

43 

39 

39 

36 

40 

43 

46 

47 

41 

48 

41 

43 

43 

45 

46 

44 

45 

38 

4  9 

45 

38 

30 

32 

35 

38 

37 

40 

40 

30 

40.5 

BAILEY 

MAX 

78 

86 

B4 

82 

87 

88 

85 

86 

85 

89 

84 

84 

85 

90 

69 

88 

86 

84 

76 

79 

77 

77 

89 

79 

83 

62 

79 

83 

65 

73 

66 

82.9 

M  1  N 

33 

40 

41 

39 

34 

34 

39 

37 

44 

42 

36 

40 

41 

39 

43 

41 

39 

47 

46 

36 

49 

41 

39 

32 

32 

35 

34 

34 

31 

42 

40 

38.7 

BLANCA 

MAX 

81 

82 

8  0 

82 

63 

8  6 

85 

90 

87 

85 

86 

84 

87 

89 

88 

89 

87 

83 

83 

81 

79 

77 

79 

78 

80 

85 

85 

83 

67 

81 

80 

83.6 

M  1  N 

40 

46 

48 

37 

36 

34 

34 

39 

49 

45 

52 

40 

36 

39 

49 

48 

45 

46 

40 

39 

40 

45 

35 

33 

34 

32 

32 

37 

32 

43 

43 

40.3 

BOND 

MAX 

78 

81 

79 

80 

83 

82 

82 

84 

79 

83 

86 

8.1 

85 

89 

87 

90 

87 

78 

73 

75 

80 

75 

75 

70 

79 

84 

62 

81 

80 

79 

72 

80.7 

M  1  N 

40 

39 

39 

39 

38 

37 

38 

43 

43 

42 

42 

41 

41 

41 

47 

46 

46 

45 

45 

43 

42 

51 

41 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

32 

39.9 

BONNY  DAM 

MAX 

84 

80 

88 

93 

87 

98 

68 

95 

100 

99 

102 

87 

91 

93 

98 

91 

88 

98 

9  6 

95 

89 

90 

93 

88 

76 

90 

98 

96 

86 

88 

77 

91.0 

M  1  N 

58 

61 

56 

58 

57 

57 

62 

64 

60 

59 

55 

55 

56 

57 

55 

58 

60 

61 

62 

59 

60 

56 

58 

54 

53 

54 

60 

53 

51 

52 

53 

57.3 

BOULDER 

MAX 

78 

90 

88 

88 

96 

90 

91 

94 

92 

96 

92 

84 

95 

97 

90 

89 

94 

90 

90 

87 

86 

67 

78 

76 

89 

92 

92 

89 

67 

73 

72 

88.2 

M  1  N 

54 

54 

59 

55 

62 

51 

58 

67 

66 

62 

56 

58 

60 

68 

57 

63 

63 

63 

56 

63 

61 

54 

52 

55 

67 

60 

51 

50 

49 

44 

57.9 

BRANSON 

MAX 

80 

88 

91 

90 

93 

91 

94 

95 

94 

97 

90 

92 

90 

94 

91 

94 

94 

95 

90 

82 

85 

88 

87 

79 

86 

92 

93 

93 

95 

88 

86 

90.3 

M  1  N 

55 

57 

60 

57 

63 

60 

67 

65 

73 

67 

55 

66 

65 

62 

7  0 

63 

58 

67 

60 

57 

5  8 

55 

57 

45 

55 

62 

65 

60 

65 

60 

55 

60.8 

BUENA  VISTA 

MAX 

78 

83 

81 

78 

82 

83 

82 

S3 

84 

83 

84 

83 

85 

88 

87 

85 

84 

79 

77 

80 

82 

69 

74 

75 

76 

82 

82 

80 

81 

80 

77 

80.9 

M  IN 

48 

45 

45 

46 

42 

41 

49 

45 

48 

46 

45 

46 

45 

47 

49 

45 

44 

46 

49 

46 

49 

44 

41 

39 

39 

43 

42 

46 

39 

45 

43 

44.  7 

BYERS 

MAX 

62 

94 

93 

91 

96 

90 

95 

100 

99 

9o 

90 

94 

97 

97 

91 

96 

97 

94 

92 

89 

91 

88 

85 

75 

89 

94 

98 

90 

87 

75 

71 

90.9 

MIN 

47 

56 

53 

51 

55 

47 

50 

54 

58 

57 

47 

50 

56 

61 

57 

61 

61 

58 

57 

52 

58 

55 

50 

48 

47 

52 

57 

44 

45 

50 

41 

52.7 

CANON  C ITY 

MAX 

80 

91 

89 

89 

94 

93 

92 

94 

96 

96 

95 

94 

92 

97 

96 

91 

96 

93 

90 

86 

87 

82 

86 

80 

86 

93 

92 

92 

92 

90 

74 

90.3 

M  IN 

56 

61 

65 

61 

58 

66 

60 

62 

67 

63 

63 

62 

66 

63 

67 

60 

69 

68 

63 

63 

66 

61 

60 

54 

55 

60 

63 

60 

56 

58 

53 

61.6 

CASTLE  ROCK 

MAX 

82 

88 

88 

87 

92 

90 

92 

94 

94 

96 

93 

86 

92 

96 

93 

93 

93 

90 

83 

86 

88 

84 

83 

74 

85 

88 

91 

89 

86 

70 

69 

87.6 

MIN 

43 

50 

46 

45 

46 

40 

46 

47 

53 

51 

53 

47 

46 

54 

54 

59 

53 

50 

53 

44 

55 

47 

44 

41 

43 

44 

46 

42 

39 

49 

42 

47.5 

CEDAREDGE 

MAX 

85 

88 

84 

84 

62 

85 

86 

90 

B9 

89 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

89 

83 

81 

85 

85 

80 

83 

75 

83 

87 

88 

63 

S5 

82 

76 

85.8 

M  1  N 

48 

54 

60 

55 

50 

50 

51 

54 

57 

58 

52 

61 

57 

55 

56 

55 

60 

57 

58 

54 

52 

56 

52 

46 

41 

44 

52 

46 

53 

54 

42 

53.0 

CENTER 

MAX 

79 

74 

75 

77 

80 

60 

82 

85 

86 

86 

82 

82 

83 

78 

65 

80 

81 

81 

80 

78 

77 

75 

71 

74 

76 

81 

82 

82 

82 

75 

77 

79.6 

MIN 

42 

42 

4  1 

43 

39 

40 

42 

40 

44 

46 

44 

43 

41 

42 

48 

43 

41 

45 

43 

43 

45 

48 

40 

36 

34 

34 

32 

42 

33 

47 

33 

41.2 

CHEE SMAN 

MAX 

82 

87 

82 

85 

88 

88 

86 

90 

91 

91 

89 

66 

85 

91 

87 

88 

66 

95 

79 

85 

83 

85 

80 

76 

68 

89 

86 

87 

85 

81 

73 

85.5 

MIN 

43 

48 

45 

46 

46 

44 

46 

45 

46 

46 

48 

46 

45 

49 

46 

54 

50 

49 

51 

43 

51 

47 

45 

36 

38 

36 

42 

45 

40 

47 

43 

45.5 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

83 

92 

89 

90 

93 

93 

94 

97 

96 

99 

98 

86 

96 

96 

95 

92 

92 

92 

88 

90 

90 

86 

85 

77 

69 

92 

95 

90 

69 

85 

75 

90.5 

MIN 

46 

55 

50 

49 

54 

48 

50 

52 

55 

56 

55 

51 

53 

60 

55 

56 

60 

55 

55 

49 

58 

54 

50 

48 

48 

46 

51 

43 

41 

50 

43 

51.5 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

80 

96 

94 

97 

99 

103 

100 

98 

93 

89 

98 

91 

89 

100 

98 

95 

88 

89 

93 

90 

74 

87 

95 

99 

92 

93 

89 

74 

92.3 

M  1  N 

55 

54 

59 

57 

59 

59 

55 

55 

58 

59 

56 

56 

58 

60 

60 

59 

59 

57 

54 

49 

52 

58 

54 

51 

56 

52 

54 

56.2 

CIMARRON  3  SE 

MAX 

90 

92 

90 

92 

84 

87 

69 

89 

88 

87 

88 

a  9 

87 

88 

89 

87 

88 

89 

88 

89 

87 

88 

89 

86 

87 

88 

89 

86 

85 

66 

86 

68.0 

MIN 

44 

44 

48 

46 

45 

47 

46 

47 

46 

44 

42 

42 

40 

40 

44 

39 

37 

36 

37 

35 

32 

30 

34 

33 

35 

37 

36 

30 

26 

30 

33 

39.  1 

CLIMAX   2  NW 

MAX 

60 

64 

70 

58 

65 

64 

63 

65 

63 

66 

66 

67 

67 

69 

69 

69 

66 

57 

56 

61 

55 

54 

55 

54 

62 

68 

64 

60 

62 

60 

57 

62.5 

MIN 

31 

36 

39 

33 

38 

40 

36 

39 

42 

41 

40 

42 

38 

42 

41 

39 

42 

37 

41 

35 

39 

38 

35 

27 

30 

36 

36 

36 

38 

35 

26 

37.2 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

77 

78 

80 

79 

62 

80 

83 

62 

85 

83 

82 

85 

84 

82 

86 

87 

89 

82 

79 

78 

77 

78 

75 

77 

79 

80 

79 

82 

81 

62 

82 

81.1 

MIN 

34 

35 

36 

38 

37 

38 

30 

35 

36 

36 

39 

40 

37 

36 

39 

40 

38 

36 

35 

38 

44 

42 

29 

27 

27 

30 

31 

30 

32 

30 

28 

35.  1 

COLLBRAN 

MAX 

89 

90 

87 

88 

85 

9  0 

91 

9  0 

89 

91 

95 

95 

95 

96 

98 

96 

91 

86 

85 

89 

89 

84 

84 

80 

87 

92 

90 

85 

90 

64 

80 

89.1 

MIN 

47 

52 

57 

45 

51 

47 

57 

54 

55 

61 

50 

59 

60 

55 

57 

55 

58 

55 

58 

52 

53 

53 

53 

40 

42 

46 

48 

46 

46 

50 

40 

51  .  7 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

78 

85 

87 

66 

91 

87 

92 

94 

95 

96 

82 

87 

92 

96 

89 

89 

95 

9  2 

82 

86 

86 

64 

84 

74 

85 

91 

94 

91 

93 

77 

69 

67.4 

M  1  N 

47 

52 

54 

53 

51 

59 

54 

60 

59 

58 

54 

55 

52 

56 

64 

58 

57 

60 

57 

52 

53 

51 

51 

51 

44 

51 

51 

54 

50 

51 

48 

53.6 

CORTE2 

MAX 

88 

90 

86 

66 

85 

87 

90 

94 

92 

91 

93 

94 

94 

95 

99 

93 

69 

88 

87 

68 

87 

85 

83 

64 

85 

90 

88 

87 

87 

85 

82 

68.6 

MIN 

50 

57 

61 

55 

46 

41 

49 

53 

55 

55 

54 

64 

54 

55 

53 

64 

53 

61 

54 

53 

51 

58 

48 

39 

40 

42 

45 

47 

46 

55 

41 

51.6 

CRAIG 

MAX 

82 

86 

71 

83 

82 

84 

64 

89 

61 

64 

87 

89 

89 

92 

9  0 

91 

88 

8  8 

82 

84 

61 

78 

74 

7? 

62 

86 

83 

80 

82 

73 

70 

82.8 

MIN 

45 

45 

52 

49 

40 

40 

43 

52 

49 

53 

40 

50 

54 

46 

45 

45 

53 

54 

53 

47 

49 

49 

45 

32 

35 

40 

46 

31 

35 

42 

26 

44.7 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

74 

76 

72 

71 

73 

75 

75 

83 

77 

79 

81 

79 

80 

83 

83 

83 

80 

75 

72 

79 

73 

68 

69 

7" 

75 

78 

74 

73 

75 

71 

70 

75.7 

MIN 

33 

37 

38 

37 

34 

3  2 

33 

35 

40 

40 

37 

41 

39 

36 

in 

36 

39 

42 

45 

35 

44 

44 

33 

28 

28 

30 

32 

38 

31 

39 

29 

36.3 

DELHI 

MAX 

83 

94 

94 

95 

97 

95 

101 

102 

102 

101 

95 

98 

94 

100 

95 

97 

100 

1 0  0 

97 

89 

91 

91 

99 

8. 

92 

95 

100 

97 

100 

92 

61 

95.  1 

MIN 

57 

53 

58 

52 

57 

50 

53 

59 

64 

58 

57 

5t 

55 

53 

oO 

55 

58 

59 

57 

55 

5  6 

56 

53 

45 

48 

53 

44 

55 

57 

59 

53 

55.  1 

DEL  NORTE 

MAX 

76 

72 

71 

78 

79 

8  1 

60 

83 

84 

84 

79 

74 

80 

83 

84 

78 

77 

80 

75 

74 

73 

72 

72 

75 

73 

78 

83 

81 

80 

76 

75 

77.7 

MIN 

42 

44 

48 

43 

45 

4  3 

45 

44 

4  9 

50 

47 

45 

46 

46 

48 

46 

42 

49 

46 

45 

44 

49 

41 

38 

36 

41 

40 

45 

43 

46 

37 

44.4 

DELTA   1  E 

MAX 

91 

95 

85 

90 

88 

9  3 

93 

94 

94 

95 

96 

97 

96 

96 

96 

97 

95 

87 

84 

90 

87 

84 

87 

8 : 

88 

93 

92 

66 

91 

68 

80 

90.  7 

MIN 

49 

52 

60 

50 

48 

45 

47 

50 

54 

56 

50 

6  1 

54 

53 

3, 

52 

57 

59 

60 

54 

53 

60 

52 

39 

39 

42 

45 

46 

48 

52 

42 

51.1 

DENVER  WB  AP 

MAX 

85 

94 

92 

92 

96 

92 

96 

97 

93 

100 

87 

8? 

96 

LOO 

»^ 

93 

96 

94 

91 

91 

92 

88 

84 

76 

89 

93 

94 

90 

80 

63 

74 

89.9 

MIN 

50 

58 

55 

52 

57 

5  1 

53 

56 

62 

57 

54 

5  i 

56 

61 

58 

59 

67 

62 

62 

53 

64 

57 

53 

5  1 

52 

56 

57 

44 

44 

49 

43 

55.0 

DENVER   WB  CITY 

MAX 

84 

90 

87 

91 

94 

90 

93 

96 

90 

97 

84 

83 

94 

96 

89 

69 

92 

88 

89 

87 

88 

85 

79 

73 

88 

92 

94 

90 

80 

64 

70 

87.3 

MIN 

56 

61 

61 

59 

62 

5  8 

63 

64 

67 

66 

58 

61 

64 

69 

7. 

61 

70 

66 

64 

60 

68 

64 

54 

52 

57 

62 

6  4 

56 

55 

48 

48 

60.9 

DILLON 

MAX 

72 

77 

75 

72 

78 

77 

75 

60 

77 

80 

82 

60 

79 

83 

83 

83 

62 

73 

72 

74 

71 

70 

70 

66 

75 

77 

76 

73 

76 

75 

70 

MIN 

33 

35 

37 

35 

36 

32 

36 

35 

3  9 

40 

36 

4  2 

37 

38 

37 

40 

44 

42 

45 

35 

44 

41 

35 

30 

29 

30 

33 

33 

32 

38 

31 

36.5 

DURANGO 

MAX 

87 

86 

82 

85 

84 

87 

89 

92 

90 

91 

90 

92 

69 

94 

i« 

89 

87 

69 

82 

85 

87 

80 

83 

P  8 

86 

90 

86 

85 

87 

83 

83 

67.2 

MIN 

47 

44 

54 

47 

38 

39 

42 

47 

49 

50 

50 

52 

48 

46 

4  8 

46 

47 

53 

49 

50 

45 

54 

42 

36 

34 

39 

42 

42 

39 

45 

<7 

45.3 

EADS 

MAX 

80 

90 

9  0 

92 

95 

95 

98 

100 

10  5 

104 

98 

95 

92 

98 

o 

92 

104 

100 

100 

98 

90 

93 

90 

77 

90 

95 

1UC 

95 

95 

65 

77 

93.8 

MIN 

57 

58 

57 

56 

60 

60 

56 

60 

6C 

62 

62 

58 

55 

60 

6  3 

60 

60 

65 

60 

60 

6  0 

58 

60 

87 

50 

5C 

56 

60 

54 

57 

54 

58.0 

EAGLE  FAA  AP 

MAX 

82 

88 

81 

81 

83 

86 

86 

89 

85 

67 

92 

9  0 

67 

92 

92 

91 

92 

84 

76 

86 

83 

77 

78 

78 

85 

88 

87 

82 

85 

80 

80 

84.9 

M  1  H 

35 

38 

40 

41 

37 

33 

38 

38 

4  3 

47 

41 

42 

42 

42 

4. 

42 

49 

50 

45 

40 

5  3 

51 

36 

3  1 

27 

30 

3  2 

36 

33 

46 

30 

39.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   125  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued   

Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

I 
< 

ELBERT 

MAX 

91 

92 

93 

8  5 

84 

86 

91 

84 

85 

91 

86 

82 

82 

85 

81 

81 

70 

BO 

MIN 

42 

52 

s: 

47 

49 

48 

48 

44 

47 

49 

40 

40 

49 

54 

46 

55 

47 

48 

42 

42 

49 

45 

40 

44 

46 

41 

42 

38 

41 

41 

39 

45I5 

ESTES  PARK 

MAX 

82 

82 

86 

83 

62 

82 

8  1 

85 

8  7 

66 

80 

80 

81 

76 

80 

74 

72 

7 1 

68 

MIN 

39 

43 

42 

47 

43 

37 

39 

40 

44 

44 

41 

41 

40 

45 

43 

40 

47 

55 

54 

45 

48 

45 

43 

38 

33 

38 

39 

35 

32 

44 

32 

41.8 

EVE  RGR  E  EN 

MAX 

MIN 

38 

41 

43 

41 

38 

44 

45 

43 

44 

45 

44 

43 

43 

44 

43 

41 

50 

48 

50 

40 

49 

44 

38 

41 

33 

38 

38 

39 

34 

47 

42 

42.3 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

l68 

97 

90 

95 

98 

100 

101 

100 

100 

95.5 

MIN 

60 

61 

66 

64 

60 

61 

59 

66 

63 

70 

70 

60 

64 

63 

61 

66 

66 

69 

59 

66 

59 

50 

59 

56 

63 

l56 

68 

60 

62.6 

ci  A  fit  CD     ">  UU 

rLAoLCK    £  row 

MAX 

9 

91 

96 

93 

90 

94 

95 

89.5 

MIN 

51 

6  7 

52 

53 

57 

5  6 

54 

55 

56 

56 

55 

57 

52 

62 

5u 

56 

56 

57 

57 

54 

55 

55 

54 

52 

60 

50 

51 

59 

52 

52 

47 

54.5 

FORDER   8  S 

97 

98 

93 

87 

93 

102 

99 

96 

9 1 

89 

94 

91 

77 

91.9 

M  IN 

55 

E  7 

53 

55 

52 

52 

55 

57 

56 

58 

59 

54 

58 

55 

58 

54 

56 

56 

56 

53 

51 

52 

50 

45 

46 

54 

53 

49 

57 

52 

53.9 

FORT   COLL  1 NS 

MAX 

8  3 

89 

MIN 

51 

54 

53 

54 

49 

4  9 

49 

54 

54 

53 

53 

50 

59 

64 

57 

61 

56 

55 

49 

54 

55 

48 

48 

41 

43 

45 

45 

45 

48 

46 

51.6 

FOR  T  LEWIS 

MAX 

86 

85 

83 

88 

88 

83 

8  3 

&  1 

79 

77 

60 

74 

76 

78 

79 

62 

80 

80 

MIN 

45 

52 

48 

46 

37 

>  b 

4  4 

50 

51 

50 

52 

56 

50 

50 

51 

56 

46 

54 

48 

41 

47 

50 

43 

34 

37 

41 

44 

43 

43 

47 

39 

46.1 

FORT   LUPTON    1  N 

MAX 

90 

95 

89 

87 

77 

92 

92.2 

MIN 

49 

5] 

5  3 

53 

53 

47 

48 

49 

55 

53 

52 

61 

52 

53 

54 

54 

57 

53 

58 

47 

53 

54 

48 

50 

42 

42 

46 

42 

42 

49 

37 

50.2 

FORT  MORGAN 

MAX 

90 

93 

96 

92 

90 

90 

94 

95 

MIN 

56 

59 

51 

57 

55 

55 

58 

51 

67 

57 

52 

54 

56 

62 

63 

58 

56 

59 

58 

54 

57 

55 

52 

49 

49 

47 

53 

48 

46 

50 

44 

54.2 

FR AS  ER 

MAX 

7J 

74 

68 

73.3 

MIN 

26 

28 

29 

32 

26 

23 

25 

2  5 

3  0 

32 

26 

38 

26 

27 

28 

28 

34 

34 

34 

27 

34 

32 

24 

27 

17 

16 

20 

23 

18 

29 

20 

26.8 

FRU  t  TA   2  N 

MAX 

98 

95 

90 

83 

89 

MIN 

51 

57 

60 

54 

45 

43 

45 

51 

57 

57 

51 

6- 

60 

51 

52 

53 

58 

60 

59 

58 

51 

57 

51 

40 

44 

41 

44 

43 

41 

45 

40 

5l!l 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

95 

97 

9  7 

97 

98 

92 

83 

91 

91 

90 

MIN 

55 

61 

68 

60 

55 

5  c 

59 

57 

65 

54 

69 

67 

61 

57 

66 

69 

65 

63 

63 

57 

61 

60 

42 

43 

49 

58 

51 

59 

51 

42 

58.2 

GEORGETOWN 

MAX 

74 

76 

87 

79 

78 

80 

6  7 

84 

7J 

MIN 

43 

45 

50 

47 

47 

44 

50 

50 

54 

48 

42 

49 

53 

54 

3  0 

50 

55 

51 

51 

49 

51 

49 

46 

36 

44 

47 

50 

42 

46 

42 

34 

47.4 

GLENWOOD   SPRINGS    1  N 

MAX 

78 

67 

87 

90 

66 

68 

93 

92 

92 

94 

96 

89 

84 

78 

87 

85 

76 

81 

76 

88 

M  IN 

43 

47 

5  3 

45 

42 

40 

45 

46 

50 

SO 

46 

51 

50 

49 

48 

52 

55 

57 

59 

48 

56 

55 

47 

39 

39 

41 

45 

46 

43 

54 

40 

47.7 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 

78 

82 

76 

70 

80 

85 

79 

80 

79 

85 

86 

80 

75 

74 

70 

79 

80 

MIN 

31 

37 

36 

37 

33 

30 

3  4 

33 

38 

36 

37 

35 

37 

35 

46 

47 

46 

35 

42 

34 

32 

25 

27 

29 

29 

29 

ll'.l 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 

92 

90 

91 

94 

96 

91 

95 

9  7 

95 

96 

97 

93 

87 

90 

90 

81 

MIN 

56 

62 

59 

54 

61 

57 

60 

62 

65 

70 

61 

68 

66 

62 

63 

66 

67 

64 

68 

63 

60 

62 

59 

54 

51 

55 

59 

54 

58 

60 

52 

60.6 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

MAX 

92 

95 

94 

89 

93 

91 

93 

95 

94 

98 

98 

100 

89 

92 

92.5 

MIN 

58 

63 

63 

58 

5  5 

57 

58 

62 

60 

65 

61 

69 

63 

62 

63 

60 

66 

64 

66 

63 

58 

60 

57 

46 

50 

55 

59 

53 

50 

52 

46 

58.6 

GRAND  LAKE    1  WNW 

MAX 

72 

75 

?5 

?5 

76 

80 

79 

78 

76 

76 

80 

80 

75.2 

MIN 

29 

33 

31 

38 

28 

25 

29 

29 

34 

35 

30 

33 

32 

30 

31 

32 

38 

36 

37 

30 

31 

34 

28 

29 

23 

24 

25 

26 

24 

33 

24 

30.4 

GRAND  LAKE   6  SSW 

MAX 

70 

74 

74 

67 

7  3 

72 

73 

76 

76 

74 

7  7 

77 

74 

7  y 

60 

79 

75 

7  3 

67 

MIN 

37 

41 

37 

43 

35 

34 

36 

36 

40 

42 

36 

40 

39 

37 

39 

40 

43 

44 

43 

39 

45 

41 

36 

36 

29 

31 

33 

34 

32 

41 

31 

37.7 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

MAX 

79 

80 

79 

78 

83 

83 

8  5 

87 

86 

85 

85 

83 

78 

79 

74 

75 

74 

MIN 

42 

50 

47 

45 

42 

43 

45 

45 

53 

54 

55 

9  6 

46 

43 

53 

45 

45 

4  9 

45 

47 

44 

46 

41 

38 

39 

42 

44 

45 

44 

50 

44 

43.8 

GREELEY 

MAX 

79 

78 

5  6 

84 

85 

92 

87 

92 

95 

95 

97 

64 

63 

95 

90 

90 

95 

67 

MIN 

53 

56 

55 

54 

56 

53 

53 

52 

56 

55 

50 

53 

52 

54 

66 

59 

57 

57 

57 

53 

53 

56 

51 

49 

45 

46 

46 

45 

49 

50 

44 

52.6 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

77 

81 

8 1 

77 

81 

81 

83 

85 

6  6 

62 

88 

64 

68 

67 

85 

76 

78 

80 

79 

75 

MIN 

35 

39 

41 

39 

41 

3  6 

39 

40 

43 

44 

40 

46 

40 

43 

46 

45 

54 

51 

48 

39 

49 

46 

40 

34 

34 

36 

38 

38 

37 

46 

32 

41.2 

GROVER   10  W 

MAX 

75 

8  5 

87 

9 1 

90 

66 

92 

95 

95 

82 

69 

97 

98 

69 

91 

97 

90 

87 

75 

M  1  N 

50 

52 

51 

53 

56 

5  5 

50 

56 

61 

57 

49 

51 

51 

59 

61 

55 

58 

61 

55 

52 

53 

56 

51 

44 

52 

52 

54 

43 

45 

45 

39 

52.5 

GUNN 1  SON 

MAX 

78 

82 

73 

78 

80 

8 1 

82 

85 

79 

85 

61 

85 

94 

79 

76 

MIN 

34 

35 

42 

38 

31 

29 

32 

32 

36 

37 

34 

^ 

38 

33 

32 

41 

37 

39 

39 

37 

45 

44 

35 

29 

24 

26 

27 

35 

28 

35 

27 

34.7 

HAYDEN 

MAX 

83 

B  5 

76 

82 

81 

84 

84 

87 

81 

83 

85 

82 

88 

94 

90 

91 

76 

78 

7J 

MIN 

42 

42 

46 

44 

37 

3  3 

40 

45 

96 

52 

36 

46 

48 

45 

42 

47 

50 

50 

45 

46 

46 

47 

42 

33 

35 

38 

41 

31 

37 

40 

30 

«!2 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

67 

69 

64 

70 

71 

74 

77 

77 

7  6 

76 

66 

70 

70 

7? 

76 

7J 

MIN 

30 

33 

34 

34 

28 

30 

30 

30 

35 

38 

33 

36 

34 

34 

33 

33 

32 

34 

35 

35 

40 

39 

30 

28 

22 

27 

27 

32 

25 

32 

22 

31.8 

HOLLY 

MAX 

89 

3 0 

9.2 

97 

99 

102 

98 

100 

1  4 

107 

109 

97 

99 

95 

MIN 

59 

57 

5  3 

59 

62 

5  5 

52 

63 

57 

57 

59 

57 

60 

61 

3  4 

58 

65 

64 

60 

56 

60 

60 

58 

53 

52 

50 

57 

57 

52 

60 

56 

57.5 

HOLYOKE 

MAX 

77 

89 

91 

8  7 

96 

87 

92 

101 

98 

65 

92 

MIN 

53 

57 

56 

59 

56 

56 

60 

56 

63 

60 

54 

51 

52 

55 

57 

53 

53 

6  4 

60 

56 

57 

57 

57 

53 

61 

53 

55 

52 

52 

50 

50 

55.4 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 

MAX 

77 

81 

73 

77 

80 

8  1 

79 

85 

80.3 

MIN 

33 

47 

39 

38 

46 

31 

41 

36 

39 

42 

34 

40 

39 

37 

40 

40 

48 

4  4 

44 

35 

44 

41 

39 

34 

26 

29 

39 

36 

37 

46 

29 

38.5 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

78 

B  5 

8  0 

83 

90 

84 

87 

85 

63 

90 

76 

67 

91 

MIN 

33 

35 

40 

40 

37 

34 

39 

41 

44 

40 

35 

39 

41 

43 

43 

38 

46 

44 

44 

37 

43 

42 

36 

30 

33 

34 

35 

32 

33 

40 

34 

38.2 

IGNACIO   1  N 

MAX 

86 

84 

82 

84 

83 

85 

88 

90 

89 

89 

86 

86 

85 

90 

MIN 

46 

48 

53 

47 

40 

39 

43 

47 

46 

47 

48 

50 

47 

47 

48 

53 

48 

63 

47 

46 

46 

42 

41 

35 

36 

39 

40 

44 

40 

51 

46 

45.3 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 

86 

95 

9  5 

96 

98 

97 

99 

99 

103 

101 

98 

97 

101 

MIN 

60 

58 

5  3 

59 

58 

60 

61 

57 

6  3 

59 

61 

60 

58 

61 

60 

60 

62 

Si 

61 

59 

62 

57 

56 

53 

52 

53 

62 

6? 

52 

61 

55 

59.0 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

70 

72 

67 

71 

72 

74 

76 

74 

72 

7  i 

70 

67 

7 1 

7  7 

70 

MIN 

28 

30 

3  6 

27 

26 

29 

30 

29 

26 

27 

24 

28 

25 

29 

34 

28 

29 

23 

26 

31 

29 

22 

24 

19 

30 

35 

32 

30 

29 

26 

29 

27.7 

JUL  E  SBURG 

MAX 

69 

86 

86 

87 

92 

36 

91 

100 

99 

97 

91 

84 

91 

95 

91 

M  1  N 

53 

59 

5  5 

60 

54 

6  3 

63 

58 

66 

61 

56 

51 

57 

59 

55 

52 

55 

69 

59 

60 

61 

56 

48 

50 

50 

54 

47 

51 

53 

47 

55.7 

KASSLER 

MAX 

83 

90 

37 

87 

93 

9  3 

93 

94 

93 

97 

88 

82 

68 

98 

86 

80 

87 

66 

8  5 

80 

75 

94 

8  9 

81 

74 

75 

87.4 

MIN 

49 

59 

60 

57 

58 

5  5 

52 

61 

6  3 

62 

49 

57 

60 

67 

60 

57 

71 

62 

62 

58 

65 

61 

52 

50 

64 

57 

57 

44 

50 

50 

46 

56.9 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

74 

86 

89 

88 

92 

86 

92 

95 

95 

94 

82 

86 

91 

94 

87 

95 

95 

92 

92 

86 

88 

87 

80 

75 

89 

93 

96 

85 

79 

75 

71 

87.4 

MIN 

51 

51 

50 

50 

56 

56 

49 

49 

5- 

50 

47 

44 

47 

58 

56 

49 

49 

54 

54 

49 

48 

50 

49 

43 

43 

50 

51 

38 

44 

45 

38 

49.2 

KIT  CARSON 

MAX 

93 

91 

76 

90 

96 

98 

89 

94 

89 

80 

MIN 

58 

60 

54 

50 

48 

56 

58 

50 

54 

54 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MA  > 

81 

95 

vO 

94 

99 

9  4 

99 

99 

101 

99 

88 

96 

95 

103 

96 

98 

103 

100 

95 

91 

92 

94 

94 

79 

93 

99 

101 

93 

99 

80 

76 

94.4 

MIN 

61 

58 

56 

60 

60 

63 

61 

57 

65 

62 

63 

62 

62 

64 

64 

62 

66 

66 

65 

62 

63 

59 

56 

57 

55 

56 

65 

65 

59 

61 

58 

61.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1962 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKE  CITY 

MAX 

80 

62 

80 

79 

82 

83 

84 

80 

82 

71 

72 

73 

78 

71 

71 

72 

78 

80 

78 

77 

79 

76 

72 

76 

MIN 

37 

44 

65 

40 

37 

42 

43 

43 

47 

46 

44 

41 

44 

43 

41 

42 

44 

43 

42 

39 

40 

40 

37 

27 

32 

32 

42 

4 1 

42 

30 

40 

5 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

77 

76 

76 

78 

80 

79 

80 

80 

60 

79 

79 

81 

84 

81 

83 

80 

77 

75 

74 

75 

71 

73 

71 

80 

82 

77 

76 

76 

72 

63 

77 

MIN 

40 

45 

45 

45 

38 

37 

41 

43 

45 

43 

46 

46 

43 

43 

41 

46 

48 

45 

45 

43 

49 

48 

39 

40 

36 

40 

39 

37 

39 

42 

5 

LAKEWOOD 

MAX 

92 

96 

90 

93 

93 

9*4 

95 

69 

97 

93 

87 

92 

98 

95 

93 

93 

87 

90 

9  1 

88 

85 

80 

77 

85 

89 

93 

67 

87 

70 

71 

86 

5 

MIN 

49 

55 

58 

56 

57 

54 

58 

64 

65 

59 

52 

56 

56 

63 

60 

55 

66 

61 

64 

54 

63 

59 

52 

50 

56 

3 

LAMAR 

MAX 

83 

97 

9  8 

95 

101 

97 

101 

102 

107 

105 

91 

99 

96 

103 

98 

96 

104 

1  0  i 

100 

96 

95 

93 

95 

79 

93 

99 

102 

94 

99 

82 

79 

M  1  N 

59 

59 

57 

58 

57 

57 

56 

63 

56 

59 

6  1 

62 

59 

62 

59 

58 

63 

64 

61 

59 

62 

60 

58 

58 

6 

LAS   AN  t  MAS 

MAX 

84 

96 

96 

94 

98 

94 

100 

99 

104 

101 

93 

97 

99 

103 

97 

97 

103 

100 

97 

93 

93 

94 

94 

91 

93 

101 

93 

98 

90 

78 

95 

7 

MIN 

58 

58 

55 

56 

56 

57 

59 

55 

56 

58 

58 

59 

58 

6  1 

59 

58 

58 

57 

59 

58 

57 

53 

53 

54 

57 

5  i 

56 

50 

56 

5 

LEAOVILLE 

MAX 

68 

70 

69 

65 

72 

72 

70 

73 

73 

74 

71 

72 

74 

75 

73 

76 

73 

68 

68 

66 

59 

60 

63 

60 

66 

71 

70 

66 

69 

66 

66 

69 

0 

MIN 

35 

41 

41 

39 

39 

43 

40 

41 

46 

43 

41 

41 

39 

43 

47 

43 

44 

44 

41 

39 

42 

4  1 

36 

1  1 

34 

32 

40 

38 

39 

37 

39 

7 

LIMON   10  SSW 

MAX 

79 

85 

86 

87 

90 

85 

95 

95 

97 

98 

91 

86 

91 

98 

95 

68 

96 

92 

88 

88 

88 

88 

86 

74 

86 

93 

95 

88 

94 

84 

68 

68 

9 

MIN 

49 

55 

53 

51 

54 

56 

49 

52 

56 

56 

51 

51 

52 

59 

57 

56 

51 

57 

60 

52 

55 

53 

52 

47 

46 

5  3 

48 

50 

50 

52 

45 

52 

5 

LI  HON 

MAX 

66 

89 

8  7 

90 

86 

93 

96 

96 

96 

83 

89 

90 

97 

66 

8  7 

96 

9  1 

90 

88 

87 

87 

85 

73 

85 

92 

96 

85 

90 

70 

69 

87 

6 

MIN 

50 

57 

50 

52 

53 

54 

52 

53 

56 

54 

52 

54 

51 

56 

58 

56 

50 

56 

56 

51 

54 

55 

53 

49 

50 

48 

47 

5 1 

50 

5fl 

47 

52 

5 

LITTLE  HILLS 

MAX 

86 

8  3 

8  5 

84 

B6 

86 

86 

80 

85 

90 

90 

92 

94 

92 

93 

90 

85 

82 

8  7 

82 

8  1 

76 

77 

65 

69 

65 

83 

85 

78 

74 

85 

2 

MIN 

34 

39 

51 

46 

35 

35 

4  1 

43 

51 

47 

36 

48 

48 

44 

44 

41 

53 

42 

42 

47 

48 

49 

45 

27 

27 

33 

39 

31 

28 

36 

25 

40 

5 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 

82 

78 

84 

85 

90 

92 

88 

96 

95 

93 

99 

63 

84 

93 

96 

89 

89 

94 

89 

86 

88 

90 

89 

76 

76 

88 

92 

95 

88 

60 

54 

87 

2 

MIN 

51 

54 

52 

51 

49 

49 

49 

49 

53 

53 

51 

51 

50 

50 

56 

56 

56 

54 

55 

49 

54 

52 

46 

50 

40 

4  3 

45 

44 

42 

51 

39 

49 

8 

MARV INE 

MAX 

81 

86 

76 

82 

79 

8  7 

86 

87 

83 

84 

60 

79 

84 

91 

90 

89 

90 

71 

76 

79 

76 

75 

74 

69 

73 

74 

80 

79 

77 

71 

57 

79 

5 

MIN 

33 

39 

43 

48 

39 

34 

35 

40 

39 

41 

42 

43 

40 

37 

43 

37 

38 

46 

44 

44 

47 

46 

39 

30 

31 

33 

36 

35 

3  1 

30 

28 

38 

4 

MAYBELL 

MAX 

84 

86 

8  3 

85 

83 

6b 

86 

90 

6  7 

86 

89 

91 

92 

93 

91 

93 

89 

83 

85 

86 

85 

80 

73 

76 

85 

87 

86 

81 

83 

78 

71 

85 

0 

MIN 

43 

48 

49 

41 

32 

33 

37 

39 

31 

29 

38 

28 

MEEKER 

MAX 

84 

87 

84 

88 

88 

85 

87 

86 

66 

86 

90 

8  7 

89 

93 

92 

93 

86 

83 

79 

85 

83 

79 

76 

75 

85 

88 

83 

81 

84 

79 

74 

64 

7 

MIN 

41 

41 

52 

45 

40 

44 

40 

48 

47 

49 

43 

45 

47 

45 

45 

42 

52 

52 

50 

48 

47 

50 

45 

33 

34 

37 

40 

35 

35 

39 

30 

43 

3 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

88 

89 

81 

85 

84 

88 

90 

95 

93 

91 

94 

93 

93 

96 

95 

93 

90 

88 

86 

86 

88 

82 

8  1 

84 

88 

89 

87 

86 

87 

85 

83 

88 

3 

MIN 

57 

59 

60 

54 

54 

5  3 

58 

61 

6  3 

62 

63 

62 

60 

64 

64 

63 

57 

61 

59 

58 

54 

55 

52 

49 

50 

55 

58 

59 

58 

56 

50 

57 

7 

MONTE  VISTA 

MAX 

76 

75 

75 

75 

83 

82 

84 

78 

65 

81 

86 

as 

83 

85 

64 

8  1 

80 

81 

77 

75 

77 

74 

75 

73 

78 

80 

81 

83 

81 

78 

79 

79 

7 

MIN 

38 

39 

40 

38 

35 

36 

41 

38 

37 

37 

40 

39 

41 

40 

43 

42 

38 

48 

44 

42 

40 

47 

36 

32 

30 

34 

34 

39 

32 

45 

29 

38 

6 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

85 

86 

91 

78 

87 

86 

86 

89 

92 

89 

92 

89 

90 

93 

95 

93 

93 

90 

84 

63 

86 

84 

80 

83 

78 

84 

89 

88 

8  7 

87 

84 

87 

1 

MIN 

46 

52 

61 

49 

48 

52 

51 

52 

57 

59 

53 

62 

54 

54 

56 

53 

61 

59 

58 

52 

53 

57 

51 

43 

41 

45 

53 

51 

52 

54 

43 

52 

6 

MONUMENT    2  WSW 

MAX 

75 

83 

83 

82 

87 

82 

87 

88 

88 

91 

83 

83 

91 

95 

8  7 

86 

90 

8P 

85 

83 

84 

80 

79 

71 

82 

90 

90 

87 

90 

74 

63 

84 

1 

MIN 

41 

42 

52 

54 

47 

51 

50 

50 

56 

53 

46 

52 

55 

52 

5  7 

54 

57 

57 

50 

47 

54 

49 

50 

40 

39 

48 

48 

45 

44 

45 

41 

49 

3 

NORTHOALE 

MAX 

88 

88 

84 

82 

87 

83 

68 

91 

8  9 

89 

93 

92 

92 

95 

96 

90 

85 

85 

82 

79 

85 

78 

82 

78 

87 

88 

88 

86 

87 

82 

79 

86 

4 

MIN 

52 

56 

59 

54 

43 

33 

41 

45 

51 

51 

53 

56 

53 

47 

50 

48 

57 

60 

54 

45 

40 

52 

42 

37 

38 

34 

40 

43 

43 

46 

38 

47. 

1 

NORTH  LAKE 

MAX 

56 

74 

73 

75 

76 

80 

79 

80 

82 

60 

77 

79 

81 

61 

78 

78 

79 

77 

76 

70 

74 

68 

74 

66 

76 

80 

78 

79 

78 

75 

62 

75. 

5 

MIN 

38 

39 

42 

44 

49 

39 

45 

53 

50 

47 

44 

45 

43 

51 

44 

50 

46 

44 

45 

43 

43 

45 

36 

35 

33 

39 

35 

36 

40 

43 

40 

42. 

8 

NORWOOD 

MAX 

84 

86 

74 

81 

80 

8  2 

85 

66 

84 

66 

85 

84 

87 

91 

69 

86 

62 

78 

79 

83 

80 

76 

76 

77 

81 

83 

82 

82 

82 

78 

75 

82. 

1 

MIN 

48 

49 

54 

48 

45 

43 

45 

52 

50 

56 

56 

52 

46 

52 

57 

49 

49 

48 

50 

46 

44 

48 

53 

32 

39 

43 

45 

46 

53 

54 

32 

47 

9 

OURAY 

MAX 

77 

76 

71 

77 

81 

81 

81 

84 

77 

85 

78 

78 

80 

85 

84 

84 

77 

73 

69 

74 

74 

69 

75 

7  0 

78 

82 

79 

78 

80 

76 

71 

77. 

5 

MIN 

47 

52 

51 

49 

49 

46 

49 

54 

57 

56 

55 

55 

53 

53 

54 

56 

56 

53 

51 

49 

50 

5  1 

47 

'  g 

41 

46 

50 

46 

52 

50 

39 

50. 

2 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

80 

82 

79 

82 

80 

84 

84 

87 

88 

87 

86 

84 

83 

88 

90 

85 

84 

84 

80 

80 

79 

74 

78 

79 

85 

84 

63 

82 

80 

78 

82. 

6 

MIN 

39 

41 

41 

42 

34 

34 

36 

39 

46 

47 

42 

45 

44 

43 

45 

44 

41 

47 

43 

42 

47 

54 

37 

34 

34 

34 

40 

35 

43 

30 

40, 

8 

PALISAOE  1  S 

MAX 

94 

96 

92 

91 

92 

93 

95 

96 

92 

95 

98 

97 

99 

101 

99 

99 

95 

90 

88 

90 

86 

88 

88 

84 

91 

95 

93 

90 

92 

86 

81 

92. 

5 

MIN 

61 

65 

65 

56 

57 

59 

62 

65 

64 

61 

62 

6  3 

63 

65 

62 

68 

64 

62 

61 

57 

59 

59 

49 

51 

55 

57 

55 

55 

60 

50 

48 

59. 

4 

PALISADE  LAKE   2  S6E 

MAX 

75 

75 

76 

75 

78 

80 

80 

85 

84 

60 

83 

83 

63 

88 

86 

83 

81 

8  3 

80 

83 

84 

82 

81 

80 

79 

69 

71 

7  1 

71 

71 

72 

79. 

2 

MIN 

42 

42 

39 

32 

33 

35 

35 

36 

41 

39 

36 

37 

39 

36 

38 

38 

36 

40 

38 

39 

42 

40 

32 

31 

30 

28 

26 

30 

30 

30 

31 

35. 

6 

PAON  1 A 

MAX 

90 

92 

88 

87 

85 

88 

90 

93 

90 

91 

96 

96 

93 

97 

95 

96 

90 

87 

84 

88 

87 

82 

84 

60 

87 

90 

8  8 

84 

85 

80 

88. 

7 

MIN 

49 

53 

57 

50 

48 

48 

52 

54 

57 

56 

54 

58 

58 

55 

56 

56 

57 

5R 

56 

53 

55 

54 

49 

43 

44 

47 

49 

49 

49 

55 

45 

52. 

4 

PARADOX 

MAX 

93 

96 

86 

92 

91 

93 

95 

96 

91 

94 

100 

97 

97 

99 

99 

101 

95 

91 

66 

87 

87 

66 

87 

87 

93 

94 

9  ] 

90 

91 

85 

64 

92. 

1 

M  1  N 

48 

50 

61 

52 

47 

42 

45 

49 

56 

55 

49 

53 

56 

49 

48 

48 

59 

59 

56 

57 

48 

50 

49 

41 

37 

39 

43 

45 

43 

50 

47 

49. 

5 

PARKER    9  E 

MAX 

81 

90 

89 

89 

91 

90 

91 

95 

95 

96 

95 

90 

93 

96 

90 

92 

8  7 

87 

68 

72 

91 

89. 

1 

M  1  N 

46 

54 

50 

45 

52 

43 

50 

50 

55 

51 

58 

55 

53 

61 

5o 

68 

58 

55 

58 

50 

56 

51 

45 

45 

50 

52 

60 

46 

40 

48 

42 

51. 

8 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

81 

91 

92 

93 

98 

90 

97 

97 

103 

100 

86 

vo 

93 

102 

95 

97 

98 

96 

95 

90 

90 

90 

89 

78 

69 

94 

99 

89 

97 

80 

73 

92. 

3 

MIN 

55 

59 

56 

61 

55 

60 

55 

61 

63 

60 

62 

58 

58 

61 

63 

61 

57 

60 

60 

57 

59 

55 

56 

56 

49 

52 

52 

62 

50 

61 

56 

57. 

7 

RANGELY 

MAX 

91 

93 

85 

90 

90 

92 

93 

94 

93 

88 

94 

94 

97 

99 

99 

99 

92 

86 

88 

92 

85 

80 

8  1 

93 

9  j 

88 

85 

90. 

3 

M  1  N 

48 

53 

54 

45 

43 

46 

43 

48 

59 

47 

55 

53 

54 

45 

46 

51 

56 

55 

55 

49 

51 

50 

45 

36 

35 

40 

46 

37 

35 

48 

45 

47, 

6 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

MAX 

68 

81 

78 

85 

81 

81 

82 

85 

81 

82 

60 

64 

MIN 

46 

42 

51 

39 

42 

41 

42 

46 

45 

35 

40 

RICO 

MAX 

77 

78 

70 

73 

73 

75 

79 

80 

78 

79 

81 

78 

79 

82 

a  7 

B2 

79 

72 

69 

71 

74 

68 

68 

74 

75 

80 

76 

76 

74 

71 

73 

75. 

6 

M  1  N 

35 

30 

3 1 

34 

37 

40 

40 

38 

43 

39 

38 

37 

42 

38 

41 

42 

40 

37 

43 

35 

28 

29 

29 

32 

35 

34 

36 

28 

36. 

4 

RIFLE  2  ENE 

87 

92 

88 

86 

88 

89 

69 

93 

87 

90 

93 

94 

95 

96 

96 

92 

85 

83 

3  6 

86 

82 

84 

8 : 

86 

8  9 

83 

87. 

7 

MIN 

35 

39 

47 

46 

40 

48 

46 

44 

43 

41 

53 

53 

54 

44 

47 

51 

47 

35 

33 

35 

38 

41 

36 

47 

32 

42. 

8 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

83 

94 

94 

93 

97 

9  3 

100 

101 

102 

101 

87 

98 

95 

101 

97 

96 

101 

99 

96 

90 

93 

91 

92 

80 

92 

98 

100 

94 

98 

88 

76 

94. 

3 

MIN 

56 

58 

57 

55 

58 

57 

61 

62 

60 

60 

57 

59 

57 

57 

56 

52 

49 

46 

48 

53 

57 

49 

57 

56 

55. 

3 

RUSH  2  NNE 

MAX 

76 

88 

89 

89 

93 

89 

97 

99 

100 

99 

89 

93 

92 

98 

94 

9  1 

96 

98 

89 

84 

89 

89 

86 

92 

90. 

8 

MIN 

47 

54 

58 

55 

51 

47 

52 

54 

56 

53 

54 

51 

54 

46 

53 

50 

53 

46 

43 

46 

5t 

52 

48 

57 

43 

51. 

0 

RUXTON  PARK 

63 

74 

70 

71 

76 

75 

77 

76 

79 

62 

78 

74 

76 

79 

75 

73 

77 

69 

77 

72. 

8 

MIN 

38 

43 

38 

45 

45 

38 

43 

42 

46 

45 

43 

47 

47 

44 

39 

47 

41 

36 

37 

32 

38 

42 

44 

42 

41 

39 

41  . 

6 

RYE 

MAX 

8  5 

79 

83 

90 

88 

72 

71 

MIN 

53 

65 

44 

66 

45 

45 

47 

46 

46 

46 

SAGUACHE 

MAX 

80 

77 

77 

78 

82 

82 

81 

85 

80 

86 

84 

75 

81 

88 

86 

84 

83 

80 

77 

78 

76 

74 

72 

75 

79 

82 

82 

82 

80 

79 

78 

80. 

1 

MIN 

41 

42 

44 

43 

42 

43 

45 

46 

4  7 

47 

46 

45 

45 

47 

44 

45 

45 

50 

47 

49 

44 

48 

41 

36 

33 

42 

38 

46 

34 

40 

42 

43. 

5 

SAL  IDA 

MAX 

80 

64 

79 

81 

84 

84 

83 

86 

65 

66 

85 

34 

85 

88 

89 

85 

86 

82 

83 

80 

77 

78 

79 

75 

81 

84 

82 

80 

84 

35 

79 

71 

82. 

3 

MIN 

38 

45 

45 

44 

39 

42 

42 

40 

46 

44 

44 

44 

44 

44 

42 

43 

47 

45 

49 

43 

49 

46 

41 

41 

36 

37 

37 

44 

45 

47 

42. 

8 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

75 

67 

89* 

85 

92 

88 

89 

96 

96 

97 

85 

85 

91 

94 

86 

84 

92 

94 

86 

89 

90 

92 

83 

77 

92 

96 

101 

90 

84 

59 

80 

73 

88. 

5 

MIN 

55 

58 

59 

59 

60 

59 

56 

57 

67 

63 

54 

55 

55 

56 

60 

55 

52 

65 

70 

60 

59 

57 

56 

50 

49 

55 

60 

47 

51 

46 

57. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1962 


Continued 

Day  Oi  Month 

rage 

Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7   |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

S 1 L VERT ON 

74 

73 

7  0 

70 

72 

75 

73 

75 

70 

75 

69 

73 

70 

77 

75 

78 

71 

70 

60 

65 

69 

64 

64 

67 

71 

75 

72 

72 

73 

74 

73 

71  . 

3 

MIN 

35 

35 

34 

34 

29 

32 

34 

32 

37 

38 

37 

40 

38 

36 

35 

38 

38 

37 

38 

37 

38 

42 

34 

30 

27 

30 

30 

34 

30 

30 

29 

5 

SPI CER 

72 

72 

74 

77 

76 

76 

76 

79 

74 

7b 

79 

82 

82 

83 

83 

80 

70 

71 

76 

80 

71 

68 

65 

74 

78 

78 

72 

76 

69 

67 

75. 

2 

MIN 

37 

38 

42 

40 

39 

31 

38 

40 

42 

48 

30 

39 

42 

35 

37 

26 

40 

45 

41 

46 

39 

39 

24 

31 

33 

38 

30 

28 

42 

22 

7 

SPR 1 NGE 1  ELD   7  WSW 

79 

eci 

93 

91 

96 

91 

95 

101 

101 

102 

93 

95 

91 

97 

93 

91 

99 

98 

96 

93 

90 

86 

92 

89 

89 

93 

96 

92 

98 

89 

79 

92. 

8 

MIN 

56 

57 

55 

61 

59 

60 

56 

63 

60 

66 

64 

59 

60 

60 

65 

56 

66 

64 

62 

57 

56 

57 

61 

49 

50 

56 

59 

58 

56 

63 

54 

9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

6  1 

55 

74 

80 

82 

82 

84 

86 

82 

79 

86 

87 

88 

92 

90 

91 

87 

79 

77 

83 

76 

75 

70 

70 

82 

84 

82 

78 

81 

80 

70 

81. 

4 

MIN 

33 

38 

40 

37 

33 

31 

33 

34 

43 

39 

31 

38 

39 

35 

34 

36 

44 

45 

47 

35 

39 

44 

34 

28 

25 

27 

28 

24 

26 

39 

25 

0 

STERL  ING 

79 

79 

86 

92 

90 

97 

87 

94 

98 

100 

100 

84 

82 

93 

9  5 

80 

89 

96 

95 

90 

91 

93 

91 

75 

77 

89 

95 

97 

86 

80 

62 

88, 

7 

MIN 

55 

54 

54 

55 

51 

55 

55 

52 

57 

56 

57 

65 

51 

52 

51 

54 

52 

56 

56 

54 

56 

52 

49 

47 

43 

48 

49 

45 

46 

48 

43 

3 

STRATTON   3  NE 

80 

89 

95 

89 

97 

91 

95 

101 

102 

102 

91 

94 

93 

99 

94 

92 

101 

96 

92 

88 

89 

91 

87 

74 

90 

94 

97 

93 

90 

74 

72 

91. 

4 

M  1  N 

54 

57 

58 

56 

60 

53 

55 

60 

58 

57 

55 

57 

52 

53 

5  5 

53 

58 

60 

58 

56 

58 

59 

55 

51 

48 

52 

52 

52 

49 

50 

50 

9 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

66 

68 

63 

63 

69 

70 

67 

69 

67 

70 

70 

68 

71 

73 

74 

75 

70 

72 

59 

65 

58 

56 

58 

57 

63 

66 

66 

64 

66 

63 

62 

66. 

1 

M  1  N 

31 

33 

33 

37 

31 

32 

34 

36 

37 

37 

34 

37 

31 

35 

36 

3  4 

37 

38 

38 

31 

37 

34 

30 

26 

23 

26 

28 

31 

29 

31 

24 

6 

TACONY    7  SE 

91 

90 

93 

91 

95 

98 

99 

104 

102 

96 

102 

93 

9fl 

102 

99 

96 

95 

91 

88 

88 

78 

87 

94 

96 

66 

96 

84 

77 

93. 

3 

M  1  N 

56 

56 

54 

54 

56 

52 

54 

56 

58 

58 

53 

59 

58 

51 

55 

57 

51 

52 

54 

55 

50 

46 

49 

49 

57 

51 

56 

54 

9 

TAYLOR  PARK 

69 

72 

68 

69 

72 

73 

72 

77 

73 

75 

75 

75 

70 

78 

75 

74 

75 

69 

62 

67 

59 

60 

63 

67 

73 

73 

71 

69 

71 

69 

68 

70 

4 

M  1  N 

34 

36 

39 

41 

34 

33 

35 

35 

39 

39 

36 

41 

38 

36 

37 

39 

39 

41 

43 

41 

44 

43 

35 

35 

29 

31 

32 

39 

31 

40 

31 

0 

TELLUR 1 OE 

80 

79 

66 

75 

78 

78 

80 

82 

76 

82 

78 

77 

84 

87 

85 

80 

78 

68 

71 

73 

75 

70 

71 

73 

78 

81 

76 

76 

80 

76 

74 

77 

0 

M  1  N 

35 

38 

40 

39 

34 

33 

36 

39 

44 

44 

39 

39 

41 

36 

38 

43 

40 

43 

44 

40 

40 

47 

35 

28 

28 

30 

32 

36 

38 

49 

28 

0 

T  R  1  N  1  DA  D 

78 

82 

87 

90 

91 

92 

92 

92 

90 

90 

06 

86 

88 

94 

90 

87 

92 

92 

89 

84 

85 

84 

83 

82 

85 

92 

92 

92 

92 

90 

84 

88 

2 

M  1  N 

52 

57 

54 

56 

58 

54 

59 

57 

62 

56 

58 

62 

54 

56 

58 

58 

57 

59 

59 

54 

54 

59 

53 

46 

47 

53 

56 

55 

52 

56 

49 

5 

TRINIDAD   FAA  AP 

79 

86 

86 

89 

94 

91 

94 

96 

91 

95 

87 

89 

90 

95 

91 

90 

94 

94 

92 

86 

87 

86 

87 

77 

87 

92 

95 

92 

95 

81 

72 

89 

0 

M  1  N 

53 

57 

54 

55 

54 

54 

60 

56 

65 

59 

54 

60 

55 

57 

61 

66 

64 

62 

56 

56 

55 

58 

52 

48 

51 

58 

64 

53 

55 

59 

51 

5 

TWO   BUTTES    1  NW 

82 

90 

93 

98 

99 

93 

96 

103 

105 

106 

94 

95 

90 

100 

93 

92 

101 

100 

98 

94 

91 

96 

94 

86 

91 

97 

99 

89 

100 

90 

77 

94 

6 

MIN 

54 

57 

59 

54 

59 

56 

56 

62 

67 

66 

64 

60 

57 

60 

58 

54 

65 

62 

64 

67 

58 

56 

64 

49 

48 

53 

54 

54 

58 

63 

56 

5 

UR A  V  AN 

96 

97 

94 

93 

91 

94 

97 

96 

96 

98 

100 

99 

99 

101 

103 

99 

96 

90 

86 

93 

91 

89 

91 

87 

94 

97 

94 

93 

94 

90 

86 

94 

4 

MIN 

51 

53 

64 

52 

47 

47 

51 

53 

57 

58 

53 

57 

59 

56 

54 

55 

62 

60 

56 

57 

49 

57 

52 

42 

42 

45 

47 

49 

48 

51 

45 

5 

VALLECI TO  DAM 

79 

80 

73 

80 

80 

83 

85 

89 

88 

87 

88 

86 

82 

89 

90 

84 

83 

83 

eo 

80 

80 

73 

78 

81 

61 

86 

85 

85 

84 

78 

80 

82 

8 

M  1  N 

41 

43 

47 

44 

37 

38 

42 

46 

49 

48 

47 

48 

44 

45 

47 

47 

44 

50 

46 

45 

46 

49 

38 

34 

35 

41 

42 

42 

41 

48 

36 

5 

WAGON  WHEEL   GAP   3  N 

MAX 

73 

74 

75 

64 

75 

76 

79 

80 

82 

81 

82 

78 

75 

79 

84 

83 

81 

80 

76 

71 

73 

72 

68 

71 

72 

76 

80 

80 

78 

77 

74 

76 

.5 

M  1  N 

31 

33 

35 

41 

31 

31 

32 

32 

37 

SO 

35 

40 

37 

36 

34 

36 

34 

35 

38 

36 

44 

44 

33 

34 

25 

29 

28 

35 

28 

36 

24 

.0 

WAL  DEN 

MAX 

74 

77 

74 

75 

77 

72 

78 

82 

75 

77 

80 

81 

61 

82 

84 

61 

82 

73 

69 

78 

77 

72 

69 

67 

70 

79 

79 

73 

75 

71 

67 

75 

.8 

MIN 

31 

38 

33 

36 

35 

27 

30 

36 

38 

27 

35 

35 

31 

33 

4  6 

45 

47 

39 

31 

39 

37 

30 

24 

23 

25 

30 

25 

22 

35 

21 

,7 

WALSENBURG  power  plant 

MAX 

82 

90 

88 

90 

93 

90 

94 

97 

97 

9  6 

92 

93 

9  1 

96 

93 

91 

95 

91 

89 

86 

85 

80 

87 

81 

89 

91 

92 

92 

92 

88 

76 

90 

■  0 

M  IN 

50 

51 

60 

60 

53 

62 

56 

58 

66 

63 

51 

59 

61 

57 

62 

61 

65 

60 

66 

54 

55 

57 

51 

48 

45 

50 

53 

54 

56 

56 

49 

>8 

wateroale 

MAX 

79 

83 

90 

85 

90 

86 

89 

92 

92 

91 

62 

83 

9  3 

98 

90 

64 

91 

90 

66 

88 

89 

66 

76 

74 

68 

90 

93 

84 

86 

78 

70 

86 

■  6 

MIN 

46 

51 

51 

49 

50 

45 

49 

49 

55 

54 

49 

46 

47 

49 

54 

55 

58 

54 

65 

46 

54 

52 

48 

45 

46 

51 

48 

44 

45 

40 

42 

.5 

WE  ST  CL 1 FFE 

MAX 

78 

60 

77 

80 

82 

82 

82 

86 

87 

86 

85 

83 

6  3 

88 

84 

85 

85 

85 

83 

80 

80 

78 

78 

74 

78 

S3 

83 

82 

83 

79 

61 

81 

.3 

MIN 

36 

39 

44 

50 

40 

49 

43 

47 

4  8 

48 

45 

4  0 

40 

42 

42 

45 

46 

46 

40 

40 

47 

40 

43 

31 

32 

40 

44 

39 

49 

45 

•  6 

WETMORE   2  S 

MAX 

80 

89 

88 

91 

92 

88 

91 

94 

95 

88 

90 

90 

92 

95 

92 

93 

93 

93 

89 

86 

84 

61 

86 

75 

86 

90 

92 

90 

91 

81 

69 

88 

■  3 

MIN 

47 

52 

59 

52 

56 

56 

54 

60 

59 

53 

54 

54 

51 

55 

63 

53 

53 

59 

57 

53 

57 

52 

52 

47 

46 

55 

55 

54 

55 

52 

42 

.8 

WIGGINS  7  5W 

MAX 

78 

88 

92 

90 

96 

89 

96 

98 

98 

100 

90 

94 

98 

100 

95 

96 

98 

96 

94 

91 

94 

9C 

82 

77 

91 

96 

97 

90 

85 

75 

74 

91 

.2 

M  1  N 

52 

59 

52 

52 

54 

48 

49 

47 

58 

52 

48 

62 

5^ 

55 

58 

57 

51 

52 

56 

49 

56 

50 

48 

48 

43 

45 

48 

42 

42 

50 

40 

50 

.8 

WOLF    CREEK    PASS   1  E 

MAX 

62 

59 

58 

61 

61 

64 

66 

69 

67 

66 

66 

62 

64 

7C 

71 

64 

67 

64 

62 

58 

59 

53 

56 

62 

6  2 

68 

65 

66 

63 

57 

58 

63 

■  0 

M  1  N 

39 

41 

40 

37 

40 

38 

36 

39 

39 

33 

30 

34 

37 

38 

40 

39 

41 

34 

38 

.5 

WRAY 

MAX 

78 

88 

89 

87 

98 

93 

95 

98 

97 

96 

90 

88 

93 

99 

99 

86 

97 

96 

93 

92 

91 

93 

85 

78 

91 

98 

99 

92 

8f 

ec 

76 

91 

.1 

M  IN 

55 

59 

56 

61 

56 

60 

59 

59 

60 

59 

56 

50 

64 

56 

52 

55 

53 

63 

61 

61 

59 

6  6 

59 

55 

55 

53 

56 

YELLOW   JACKET    1  NW 

MAX 

87 

87 

82 

83 

81 

83 

87 

90 

88 

66 

93 

91 

92 

93 

94 

99 

86 

85 

63 

83 

84 

77 

79 

81 

84 

88 

85 

85 

84 

81 

79 

85 

.5 

M  1  N 

50 

55 

55 

52 

47 

47 

53 

55 

57 

57 

58 

58 

54 

57 

57 

6< 

54 

59 

6? 

53 

49 

53 

49 

40 

43 

47 

53 

49 

53 

SC 

42 

52 

■  2 

YUMA 

MAX 

77 

90 

93 

92 

97 

98 

97 

101 

102 

101 

96 

90 

9  6 

99 

99 

68 

99 

99 

96 

92 

92 

92 

90 

76 

92 

97 

100 

IOC 

89 

86 

75 

93 

.2 

M  1  N 

54 

58 

58 

58 

58 

55 

63 

60 

64 

61 

57 

57 

58 

58 

60 

69 

55 

67 

62 

60 

59 

59 

59 

52 

54 

55 

60 

5' 

54 

54 

52 

57 

•  8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative  humidity 
percent 

averages 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00A  MST 

CO 
E 

O 
O 

5:00  P  Msj 

11:  OOP  MSI 

Trace 

.01-  09 

.10-49 

66—09 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

79 

34 

30 

4 

6 

0 

0 

0 

0 

10 

3.0 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NNE 

14 

8.9 

+  +25 

N 

30 

58 

22 

27 

47 

12 

5 

0 

0 

0 

0 

17 

3.7 

DENVER  WB  AIRPORT 

SSW 

24 

9.4 

42 

SW 

8 

55 

23 

23 

44 

6 

6 

1 

0 

0 

0 

13 

77 

4.2 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

SE 

20 

6.7 

33 

NW 

27 

34 

20 

12 

23 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

12 

85 

3.3 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SE 

10 

9.9 

68 

N 

15 

62 

27 

24 

46 

7 

4 

1 

0 

0 

0 

12 

83 

3.2 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED .     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST  1962 


Depth  and  Time 


Day  of  month 


18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


FORT  COLLINS 


3  Inches 
6  Inches 
12  Inches 
24  Inches 
36  Inches 
72  Inches 


7:00  A. 
7:00  P. 


7  :00  A.  M. 
7:00  P.  M. 


7:00  A. 
7:00  P. 


7 : 00  A . 
7:00  P. 


7:00  A. 
7:00  P. 


7:00  A. 
7:00  P. 


65 
73 


69 
77 


68 
62 


65 
76 


63 
63 


7H 


70 
69 

68 


7:. 

70 


63 
78 


70 

68 
69 


69 
69 

63 


65 

63 

63 

64 

64 

72 

72 

73 

72 

76 

67 

65 

65 

67 

67 

73 

73 

74 

74 

77 

71 

70 

69 

70 

70 

73 

77 

76 

77 

77 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 
74 

68 
74 

71 

73 

71 
70 

69 
69 

64 


64  67 
73 


69 
69 


59 
73 

63 


69 
69 


72 
68 


UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONIRRIGATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


sanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ALAMOSA  WB  AP  (a) 

EVAP 

•  ^ 

'  ^ 

'  * 

■  ^ 

. 

28 

WIND 

EE 

MAX 

84 

81 

74 

77 

79 

83 

82 

86 

8* 

83 

^1 

80 

M1N 

47 

51 

50 

50 

50 

46 

46 

48 

53 

55 

54 

55 

ARBOLES  (b) 

EVAP 

24 

WIND 

29 

65 

53 

42 

34 

45 

54 

66 

61 

58 

65 

83 

BONNY  DAM  (c) 

EVAP 

.  24 

WIND 

99 

110 

139 

75 

35 

98 

73 

207 

LOO 

74 

111 

53 

MAX 

86 

88 

87 

90 

91 

91 

88 

87 

94 

91 

90 

87 

MIN 

60 

61 

58 

59 

62 

58 

5 

58 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.16 

.19 

.  14 

.04 

.26 

.30 

.26 

.  17 

.15 

.  19 

.22 

.15 

WIND 

30 

41 

21 

10 

51 

44 

39 

23 

19 

43 

3  1 

40 

MAX 

73 

70 

67 

66 

67 

73 

71 

70 

65 

71 

75 

74 

MIN 

34 

41 

40 

39 

36 

37 

39 

40 

41 

41 

ESTES  PARK 

EVAP 

.14 

.36 

.19 

.33 

.31 

.36 

.26 

.33 

.25 

.33 

.26 

.27 

WIND 

44 

57 

6  1 

107 

74 

77 

61 

44 

FORT  COLLINS  (d) 

EVAP 

.16 

.14 

.17 

.16 

.22 

.26 

.17 

.20 

.15 

.22 

.27 

.  17 

MAX 

78 

80 

82 

81 

80 

78 

79 

81 

81 

80 

80 

77 

MIN 

69 

68 

68 

68 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

68 

68 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

EVAP 

.44 

.47 

.41 

.27 

.47 

.48 

.54 

.26 

.35 

.50 

.70 

.22 

WIND 

85 

61 

81 

94 

67 

82 

57 

60 

66 

90 

62 

86 

MAX 

92 

92 

88 

90 

89 

88 

88 

85 

84 

83 

92 

86 

MIN 

56 

59 

62 

56 

55 

51 

57 

57 

5S 

61 

57 

62 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.31 

.10 

.14 

.17 

.30 

.34 

.41 

.28 

.25 

.  18 

.32 

.29 

WIND 

95 

113 

105 

116 

95 

112 

106 

90 

74 

112 

93 

102 

MAX 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

7  2 

75 

75 

70 

76 

74 

MIN 

41 

41 

41 

42 

42 

38 

36 

41 

45 

46 

42 

45 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.  14 

.21 

.17 

.15 

.29 

.30 

.30 

.30 

.20 

.18 

.23 

.22 

WIND 

19 

9 

57 

16 

44 

35 

37 

33 

27 

35 

25 

22 

JOHN  MARTIN  DAM  (b) 

EVAP 

.10 

.30 

.34 

.37 

.35 

.49 

.36 

.48 

.32 

.36 

.45 

.31 

WIND 

36 

45 

33 

49 

31 

53 

34 

39 

42 

49 

62 

26 

MONTROSE  NO  1  (e) 

EVAP 

.  19 

.37 

.15 

.24 

.40 

.34 

.33 

.30 

.23 

.36 

.31 

.  2  9 

WIND 

23 

26 

21 

34 

42 

33 

26 

26 

25 

37 

33 

46 

PUEBLO  CITY  RES  (b) 

EVAP 

.23 

.22 

.30 

.29 

.30 

.37 

.41 

.24 

.44 

.34 

.38 

.30 

WIND 

80 

90 

60 

70 

60 

60 

70 

60 

50 

50 

70 

60 

MAX 

83 

84 

91 

86 

91 

94 

85 

88 

93 

95 

92 

87 

MIN 

55 

57 

56 

57 

56 

57 

55 

57 

58 

60 

59 

58 

SPRINGFIELD  7  WSW  (f) 

EVAP 

.27 

.42 

.49 

.49 

.48 

.  59 

.53 

.42 

.63 

.69 

.58 

.48 

WIND 

91 

131 

105 

96 

64 

111 

104 

69 

106 

129 

149 

107 

MAX 

88 

86 

87 

87 

91 

87 

89 

93 

89 

89 

86 

86 

MIN 

59 

60 

56 

59 

60 

55 

58 

59 

59 

60 

59 

59 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

EVAP 

.30 

.05 

.13 

.26 

.18 

.34 

.21 

.08 

.  17 

.  13 

.22 

.18 

WIND 

60 

30 

28 

41 

54 

56 

51 

19 

14 

85 

35 

37 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.15 

.  17 

.19 

.21 

.29 

.27 

.31 

.22 

.27 

.29 

.26 

.26 

WIND 

7 

8 

18 

9 

36 

24 

27 

7 

18 

26 

15 

13 

WAGON  WHEEL  GAP 

EVAP 

4  7 

WIND 

50 

32 

36 

32 

50 

61 

49 

36 

32 

45 

51 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

.15 

.30 

.11 

WIND 

35 

63 

18 

47 

39 

37 

29 

22 

35 

38 

40 

38 

MAX 

90 

94 

91 

82 

89 

109 

107 

112 

106 

110 

104 

108 

MIN 

58 

62 

59 

56 

42 

40 

58 

40 

56 

46 

44 

44 

lo 

1-7 

1Q 

23 

25 

VI 

Total 

.31 

.35 

.29 

.26 

.27 

.23 

.24 

.21 

.29 

.06 

.47 

.37 

.25 

.41 

.38 

.46 

.33 

9 . 59 

37 

59 

49 

41 

77 

49 

36 

57 

40 

62 

24 

29 

24 

44 

68 

117 

59 

1655 

83 

84 

82 

82 

82 

76 

79 

76 

78 

77 

80 

80 

78 

80 

84 

75 

75 

80.6 

52 

50 

51 

54 

65 

50 

51 

53 

47 

45 

43 

45 

49 

48 

45 

49 

42 

49  8 

.47 

.28 

.25 

.40 

.25 

.20 

.22 

.07 

.09 

.21 

.41 

.27 

.28 

.50 

.22 

.23 

B9.21 

55 

74 

50 

52 

61 

57 

* 

127 

55 

59 

60 

56 

55 

62 

60 

59 

52 

.94 

.40 

.47 

.43 

.44 

.34 

.32 

.41 

.37 

.31 

.22 

.44 

.51 

.74 

.37 

.34 

.28 

11  .03 

64 

82 

72 

8  4 

105 

95 

140 

135 

23g 

63 

105 

118 

90 

86 

85 

92 

93 

93 

90 

86 

87 

87 

82 

86 

89 

85 

84 

87 

80 

87  .9 

60 

60 

59 

59 

63 

60 

61 

60 

61 

56 

54 

54 

57 

53 

54 

55 

55 

58.7 

.24 

.26 

.18 

.08 

.  10 

.09 

.05 

.06 

.10 

.17 

.15 

.23 

.29 

.17 

.30 

.18 

.23 

5.  59 

13 

36 

27 

16 

28 

04 

21 

22 

21 

35 

24 

19 

41 

52 

71 

38 

37 

948 

76 

76 

74 

67 

62 

66 

62 

60 

59 

66 

70 

73 

72 

66 

67 

6  5 

66 

68.8 

40 

43 

45 

42 

44 

38 

44 

41 

34 

33 

33 

32 

36 

38 

39 

40 

33 

38.9 

.27 

.26 

.25 

.23 

.23 

.20 

.15 

.23 

.16 

.19 

.29 

.27 

.31 

.29 

.38 

.13 

.38 

8.15 

36 

37 

69 

89 

84 

36 

40 

77 

55 

50 

47 

42 

72 

103 

70 

52 

42 

1849 

.  i :, 

.16 

.18 

.17 

.21 

.17 

.03 

.16 

.14 

.17 

.20 

.22 

.02 

.21 

.21 

.15 

.15 

5.33 

81 

82 

79 

80 

79 

80 

80 

74 

77 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

66 

74 

78.6 

68 

69 

70 

69 

67 

66 

67 

68 

>-.» 

64 

64 

65 

65 

64 

65 

64 

61 

66.9 

.45 

.45 

.39 

.30 

.37 

.29 

.41 

.28 

.42 

.40 

.50 

.40 

.28 

.40 

.45 

.48 

.37 

12.50 

43 

57 

70 

74 

78 

74 

86 

78 

76 

85 

82 

75 

56 

63 

80 

93 

76 

2289 

93 

92 

89 

85 

87 

85 

88 

83 

82 

82 

84 

85 

81 

85 

82 

81 

81 

86.8 

59 

58 

62 

63 

63 

61 

56 

59 

58 

47 

50 

51 

53 

55 

51 

54 

47 

56.6 

.32 

.29 

.22 

.  16 

.11 

.12 

.25 

.11 

.17 

.33 

.23 

.29 

.38 

.31 

.31 

.34 

.27 

7  .76 

76 

93 

79 

77 

89 

81 

97 

81 

107 

98 

93 

93 

116 

121 

122 

115 

3032 

77 

77 

73 

68 

68 

74 

74 

63 

65 

66 

77 

71 

70 

67 

68 

68 

73 

71.7 

43 

42 

46 

46 

46 

42 

46 

42 

39 

40 

30 

34 

36 

40 

34 

45 

34 

41  .0 

.28 

.23 

.26 

.18 

.08 

.14 

.19 

.16 

.24 

.13 

.24 

.23 

.32 

.24 

.29 

.27 

.21 

6.76 

25 

8 

27 

35 

21 

16 

26 

33 

42 

18 

25 

23 

46 

41 

42 

42 

31 

898 

48 

.36 

.  1  1 

.40 

.38 

.32 

.33 

.27 

.34 

.32 

.23 

.32 

.43 

.45 

.39 

.37 

.29 

11 .06 

72 

43 

59 

49 

40 

53 

28 

33 

60 

71 

25 

35 

51 

59 

71 

99 

69 

1507 

.31 

.31 

29 

.15 

.22 

.32 

.17 

.23 

.29 

.23 

.27 

.29 

.30 

.28 

.36 

.42 

.32 

8.96 

22 

22 

39 

22 

32 

23 

19 

22 

41 

36 

28 

9 

30 

25 

43 

67 

22 

927 

.31 

.36 

.33 

.21 

.16 

.28 

.20 

.29 

.44 

.20 

.  16 

.26 

.27 

.45 

.35 

.29 

.32 

9.27 

60 

70 

40 

30 

90 

50 

60 

70 

81 

50 

90 

20 

50 

70 

80 

50 

150 

1980 

93 

87 

95 

95 

96 

92 

90 

88 

78 

90 

85 

87 

9  1 

84 

85 

91 

81 

89.1 

60 

60 

58 

58 

60 

59 

62 

62 

55 

55 

54 

52 

54 

54 

50 

51 

55 

56.6 

.63 

.35 

.58 

.60 

.54 

.49 

.34 

.39 

.  1< 

.36 

.40 

.51 

.63 

.62 

.55 

.50 

.29 

15.  17 

it 

98 

i  t: 

123 

94 

78 

115 

125 

87 

102 

129 

105 

157 

148 

150 

122 

160 

3562 

86 

88 

90 

91 

90 

89 

88 

86 

90 

85 

86 

87 

85 

85 

87 

83 

77 

87  .4 

59 

59 

60 

57 

59 

58 

59 

56 

59 

54 

52 

55 

55 

55 

.VI 

58 

56 

57.  7 

.14 

.20 

.06 

.12 

.05 

.04 

.11 

.  18 

.05 

.21 

.22 

.23 

.19 

.  18 

.03 

.20 

.23 

4.99 

46 

30 

21 

38 

28 

33 

30 

31 

21 

44 

45 

35 

47 

56 

52 

60 

59 

1239 

.26 

.20 

.20 

.24 

.16 

.16 

.21 

.15 

21 

.25 

.26 

.30 

.27 

.27 

.28 

.  25 

25 

7  .17 

7 

11 

13 

11 

9 

11 

16 

23 

9 

25 

10 

6 

17 

8 

26 

i 

14 

456 

.32 

.30 

.33 

.34 

.  18 

24 

47 

31 

37 

36 

17 

39 

30 

38 

56 

29 

27 

31 

55 

50 

165 

77 

1370 

.40 

.24 

.18 

.27 

.27 

.20 

.40 

.25 

.30 

.22 

.  13 

36 

31 

73 

33 

32 

42 

42 

25 

47 

36 

23 

28 

3' 

31 

42 

45 

48 

1228 

106 

109 

L06 

108 

104 

92 

94 

88 

82 

83 

104 

104 

104 

88 

86 

78 

82 

97.9 

46 

50 

42 

46 

46 

58 

58 

46 

46 

54 

54 

52 

54 

50 

54 

56 

48 

50.3 

(a)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(d)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,    PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 

(e)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(f)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 


See  reference  notes  following  Station  Index 


-   129  - 


-  130  - 


-  131  - 


STATION  INDEX 


STATION 

o 

z 

'  COUNTY 

DRAINAGE  1 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1NDEJ 

TEMP. 

PRECIP. 

i 

E 

SPECLAL 

si  PON    -  F 

010 

WASH  1 NGTON 

3 

103  09 

4538 

DRY   LAND   FIELD  STA 

ARSON   FA*  AIRPORT 

'  1 1 

WASHI NGTON 

103  10 

4582 

Mil 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

6L  AMM  r-.A 

105  52 

7536 

5P 

:  hj 

ALLENSPARK 

BOUI  i|F  B 

105  32 

8  501 

ALTENBERN 

GARF 1 ELO 

108  23 

5P 

AMES 

107  55 

8701 

51 

02*i 

103  39 

5420 

OP 

ANTERO  RESERVOIR 

0262 

105  33 

8932 

5P 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 

3 

102  11 

4013 

ARBOLES 

ARCHULETA 

2 

3  7  01 

107  29 

6175 

5P 

SP 

SP 

MRS  BETTY  M  SE 1  BEL 

AROYA    t  NE 

CHEYENNE 

1 

103  05 

♦  7*7 

TP 

MERRILL  LINDQU1ST 

ARTESIA   2  E 

035* 

2 

106  5* 

5887 

MID 

AS  PER 

106  50 

7913 

6P 

6P 

AYER  RANCH 

0437 

: 

104  36 

9A 

BA  ILEY 

0454 

»05  29 

7733 

5P 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0T12 

l 

104  19 

6035 

0776 

: 

105  31 

it 

5P 

L 1  NOEL  J  HUDSON 

0811 

2 

6700 

4P 

0034 

3 

102  11 

3647 

BOULDER  2 

0843 

BOULDER 

40  01 

105  16 

5400 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

084  8 

BOULDER 

105  17 

5385 

6P 

6P 

H 

BRANDON 

1 

102  27 

3925 

8A 

BRANSON 

■  b  g  i 

1 

103  S3 

6292 

5P 

SP 

BRECKENftlDGE 

SUMM 1 T 

2 

106  02 

8RIGGS0ALE  2  NW 

104  20 

4875 

6UENA  VISTA 

107! 

1 

106  08 

7954 

BURL  1 NGTON 

1121 

1  1  T  '"Af^ON 

3 

102  16 

4171 

5P 

5P 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

3 

102  09 

4230 

1157 

pueblo 

104  28 

4850 

BYERS 

1179 

ARAPAHOE 

39  43 

104  13 

5207 

6P 

6P 

:  h 

HARRY  W  NEWTON 

CAMPO    1  I  WSW 

1268 

1 

102  45 

4329 

6C 

l ;:  ■•  t 

F  pfMON I 

] 

105  16 

5  343 

5P 

SF 

CASCADE 

1384 

8853 

s 

CASTLE  ROCK 

1401 

DOUGLA  S 

104  52 

6205 

5P 

CEOAREOGE 

i 

107  56 

6175 

5P 

5P 

CENTER 

1456 

SAGUACHE 

I 

106  07 

7668 

BP 

ep 

WILLIAM   B  SUTLEY 

CHEESMAN 

1528 

JEFFER  SON 

105  17 

6875 

SP 

5P 

CHERAW 

1539 

1 

103  30 

4072 

: 

1547 

104  SI 

5649 

4P 

CHEYENNE  HELLS 

1564 

CHEYENNE 

38  49 

102  21 

4250 

4P 

4P 

CARL  A  LOVELL 

2 

107  18 

65S0 

5  P 

■  i m«  pp  c  n  J  SE 

1609 

MONTROSE 

2 

107  31 

7096 

IIP 

IIP 

2 

107  33 

9250 

161 

2 

106  12 

11300 

4P 

: 

1693 

1 

105  47 

65*3 

: 

1713 

2 

106  46 

8000 

8A 

BA 

COLLBRAN 

2 

107  58 

6137 

5P 

SP 

COLORADO  NAT  HON 

177. 

2 

5790 

2P 

'  ' 

COLORADO  SPRINGS  W9  AP 

1778 

1 

104  42 

6173 

M  1 

C0LUH8 INE 

1792 

ROUTT 

2 

40  51 

106  58 

8699 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

i  b  a ' 

MONTEZUMA 

2 

108  34 

6177 

5P 

SP 

H 

.  9 z 1 

2 

107  33 

6247 

IIP 

IIP 

2 

106  58 

8855 

SP 

5P 

TELLER 

1 

105  18 

204t 

HUERFANO 

1 

37  44 

5995 

204  e 

CONEJOS 

5 

106  27 

S 

2162 

ARAPAHOE 

4 

104  03 

5183 

21TE 

104  01 

5090 

5P 

SP 

RIO  GRANDE 

106  21 

7884 

6P 

6P 

DELTA   1  E 

DELTA 

2 

36  45 

5125 

6P 

W  D  PRESTON 

DENVER 

4 

104  53 

5292 

M10 

2  1 2  i 

DENVER 

105  00 

5221 

MID 

Hit 

22S1 

SUMM  IT 

2 

106  04 

8794 

H 

2312   LAS  ANIMAS 

1 

103  53 

5130 

5P 

'  3  2  ( 

MONTEZUMA 

2 

108  30 

6940 

9A 

2432 

LA  PLATA 

2 

6550 

6P 

6P 

2446 

1 

102  47 

4256 

5P 

5P 

WILLARD  C  ROBERTS 

2454 

EAGLE 

2 

106  55 

6497 

MID 

Hit 

2494 

EL  PASO 

104  34 

7250 

EASTONV 1 LL  E  2  NNE 

2496 

El  paso 

* 

39  05 

104  33 

7270 

HUGH  T  KELLY 

EL  PASO 

104  36 

7000 

Ralph  h  Evans 

2501 

EL  PASO 

104  40 

7604 

10A 

2535 

102  29 

3  900 

C 

2557 

JEFFERSON 

105  05 

5P 

2593 

ELBERT 

104  33 

6785 

5P 

ELBERT 

104  35 

7025 

5P 

FRANK   R  KELLY 

2597 

ELBERT 

104  30 

6750 

9A 

EARL  Ramey 

2598 

ELBERT 

104  34 

7220 

BA 

260C 

104  32 

7210 

c 

ELBERT  5  SW 

2601 

ELBERT 

* 

39  10 

104  36 

6925 

CHARLES  A  MELBURN 

2603 

ELBERT 

104  37 

7240 

SP 

2624 

LA  PLATA 

2 

107  46 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

2633 

JEFFERSON 

105  22 

8440 

2759 

LARIMER 

105  31 

7000 

4P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

?790 

JEFFERSON 

105  19 

3P 

3P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2795  JEFFERSON 

105  21 

7300 

RAY  S  FL  EM  1 NG 

EVER SOL L  PANCh 

2603 

102  05 

6P 

6P 

J  C  EVERSOLL 

2814 

106  00 

10000 

5P 

U  S  FOREST    SEPV  ICE 

.:  9 1 2 

KIT  CAR  SON 

103  05 

4975 

5P 

7A 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

2 ■»<,*.  LOGAN 

3 

40  40 

102  50 

4250 

6P 

JOHN   G  MOR 1  SON 

FORDER   B  S 

LINCOLN 

103  41 

4739 

6P 

6P 

MELVIN  B  SAVAGE 

3005  LARIMER 

40  35 

105  OS 

5004 

7P 

7PCGH 

C0LORA00  STATE  UNIV 

LA  PLATA 

2 

106  03 

7595 

5P 

SP 

SAN  JUAN  BASIN  EX  STA 

1'.','  7 

WELD 

4888 

SP 

LEON  MOODY 

X  38 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNT  A  1 N 

EL  PASO 

1 

104  42 

5  54  6 

7A 

C 

ARTHUR  E  ORCUTT 

■.  ir. 

OTERO 

1 

104  02 

4338 

7A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3113 

2 

105  50 

8560 

6P 

6P 

3146 

MESA 

2 

108  44 

4518 

6P 

6P 

GARDNER 

J222 

HUERFANO 

1 

37  46 

105  11 

6970 

6P 

FRED  G  WAGGONER 

GATEWAY  1  SW 

3246 

MESA 

2 

36  40 

108  59 

4562 

5P 

5P 

HUBBARD 

L  INCOLN 

7P 

GEORGETOWN 

326  1 

CLEAR  CREEK 

105  43 

8570 

5P 

5P 

GARFIELD 

2 

107  20 

5823 

5P 

■  F 

RADIO    STATION  KGLN 

3423 

GRAND 

2 

106  28 

7602 

5P 

MRS   J  M  HOHNHOL  2 

GRANADA 

347T 

1 

102  19 

3484 

c 

CLYDE  B  KENNEDY 

MESA 

2 

106  32 

4849 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

)4Bf 

MESA 

2 

108  35 

4621 

5f 

SP 

SP 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

3496 

GRAND 

2 

105  50 

8576 

3P 

3P 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

GRAND 

2 

40  11 

105  52 

6288 

5P 

5P 

5P 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GREAT  DIVIDE  12  SE 

3539  MOFFAT 

2 

107  )9 

6912 

c 

FRANK    A  BOCHMANN 

GREAT    SAND   DUNES  NH 

354] 

ALAMOSA 

3 

105  32 

6120 

SP 

5P 

great  sand  dunes  nm 

3546 

WELD 

104    4  1 

4648 

6A 

6A 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREENLAND  8  SE 

3579 

EL  PASO 

7350 

c 

3584 

104  44 

6725 

KELSEY  POT  TENGER  JR 

3592 

SUMM 1 T 

2 

106  20 

7740 

U   S  BUR  RECLAMATION 

GREYSTONE 

MOFFAT 

2 

106  40 

6800 

5P 

MRS  ANN  M  DUCEY 

WELD 

104  25 

5076 

6P 

E  C  8IGLER 

FREMONT 

1 

105  23 

8200 

MPS  CLARA  G  NASH 

GUNNI SON 

3662 

GUNNISON 

? 

)8  '2 

106  36 

7664 

5  P 

5P 

HAM  1 L  T  ON 

3736 

MOFFAT 

2 

107  37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

vl!  1 

PARK 

105  48 

8666 

6P 

C  H 

MRS  BESSIE  C  HANL 1 N 

3828 

1 

103  10 

4535 

6P 

ARTHUR  F  B A  1  LOR 

BOULDER 

105  17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

386  7 

ROUTT 

2 

107  15 

61'7 

6P 

6P 

A  Ray  goree 

HERMIT   T  ESE 

19!  l 

MINERAL 

3 

107  08 

SP 

5P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

HOEHNE 

LAS  ANIMAS 

104  23 

5720 

c 

EUGENE   S  PHILPOTT 

PROWERS 

1 

102  07 

3393 

W  R  OAVIS 

HOLYOK  E 

■•-i.fi  i 

PHI LL 1  PS 

102  18 

)  746 

fcp 

6P 

F    8  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

u  1  ?  ■> 

GRAND 

2 

40    0  3 

106  09 

7  800 

6P 

6P 

COLO  GAME  +  FI5H  DEP 

HOYT 

4153 

(.0  00 

104  05 

4995 

MRS  BERTHA  W  MEYER 

HUGO 

4172 

L  INCOLN 

1 

39  08 

103  20 

5034 

BARBARA  L  MATT  IX 

IDAHO  SPRINGS 

1.234 

CLEAR  CREEK 

39  45 

103  33 

7569 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

4242 

102  17 

3961 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

425C 

LA  PLATA 

2 

17  06 

107  36 

6424 

SP 

CONSOL  UTE  AGENCY 

%  I  ■>  ■ 

PITKIN 

2 

3s  01 

106  37 

[0S5C 

s 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 

JOES 

3 

39  39 

4  2  00 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MART  IN  DAM 

BENT 

l 

18  05 

102  57 

381* 

*P 

4P 

:  h 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

CLEAR  CREEK 

105  51 

10324 

5P 

sp 

H 

BOARD  OF  WATER  COHM 

JULESBURG 

441  3 

SEDGWICK 

4 

102  15 

3469 

SP 

SP 

MUNICIPAL    PWR  PLANT 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

u 

i 

SPECIAL 

LINCOLN 

38  44 

103  32 

3130 

7A 

EMANUEL  S  IHNESS 

KA5SLER 

u*s. 

JEFFERSON 

39  30 

105  06 

5495 

ss 

SS 

DENVER  WA7ER  COM 

K AUFF MAN  4  SSE 

WELD 

40  SO 

103  36 

5250 

55 

55 

Ml  SS  THYRA  m  nelson 

LAS  ANIMAS 

1 

37  27 

103  19 

3240 

ROBERT  L  PLATT 

ELBERT 

39  21 

10*  29 

6350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  5  SE 

4S«*  ELBtRT 

39  17 

10*  26 

6350 

6P 

CLARENCE  WHEELER 

KIOWA  4  SW 

ELBERT 

39  18 

10*  31 

6550 

6P 

MERLE  E  HENRY 

<.sS7 

ELBERT 

39  17 

104  27 

6707 

E  M  LAWRENCE 

K  1  T  CARSON 

4603 

CHEYENNE 

1 

38  46 

102  47 

4  284 

6P 

6P 

JOSEPH  J   Z IMMERMAN 

KUTCM  6  SSE 

468  6 

LINCOLN 

l 

38  50 

103  30 

5390 

JAMES  R  P  1 CKENPAUGH 

LA    JUNTA   FAA  AIRPORT 

4720 

OTERO 

36  03 

103  31 

4168 

MID 

«ir> 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

".734 

HINSDALE 

J 

36  03 

107  19 

SP 

SP 

MRS   EMMA  L   L 1  SKA 

LAKE  GEORGE  8  SW 

47*2 

38  55 

10S  29 

8500 

SP 

8A 

CHARLES  J  DAVIS 

47S0 

EL  PASO 

1    36  4^ 

105  01 

10265 

COLO  SPGS  WTR  WORK  5 

LAMAR 

4770 

PROWERS 

ll  38  04 

102  37 

3635 

HID 

m'o 

CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

1 1 J  t 

BENT 

1 

38  05 

103  13 

SP 

5  P 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

LEADV 1 LLE 

LAKE 

1 

39  15 

10177 

UP 

IIP 

FRED  H  VAN  PELT 

LEADVILLE   10  WNW 

LAKE 

1 

39  17 

106  26 

11000 

S 

LOGAN 

40  29 

103  01 

6P 

GILBERT  LINDSTROM 

L 1  ME  3  SE 

5001  PUEBLO 

i 

38  07 

106  35 

4900 

8A 

MRS  MARY  WYATT 

LIMON    10  SSW 

5015  ELBERT 

103  46 

5560 

6P 

6P 

H 

5017 

L  INCOLN 

i 

39  16 

10-3  41 

5360 

MID 

MIC 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

5041  MESA 

2 

39  03 

108  51 

6375 

5P 

CHARLES   V  ECKMAN 

LITTLE  HILLS 

5048 

RIO  BLANCO 

3 

40  00 

108  12 

6148 

6F 

6F 

COLO  GAME  *  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

BOULDER 

40  10 

105  04 

4950 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT   6  NW 

5121 

BOULDER 

40  15 

105  09 

5145 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

LARIMER 

40  17 

105  34 

9000 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  PINOS  PASS   1  SE 

5160 

SAGUACHE 

I 

38  05 

106  57 

10205 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MANASSA 

5322 

CONEJOS 

37  10 

105  56 

7676 

4F 

MANASSA  HIGH  SCHOOL 

MANCOS 

5327 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

108  16 

7018 

9P 

EDGAR    A  NOLAND 

MANITOU  SPRINGS 

5352  EL  PASO 

1    38  52 

104  56 

6606 

HARRY   KL 1  EWER 

MARVI NE 

5408 

RIO  BLANCO 

2  40  00 

107  35 

7  2  00 

6P 

&P 

GUY  M  STEALEY 

MOFFAT 

2  40  31 

106  05 

5920 

6P 

JOHN  P  WIESE 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107  54 

6242 

SJ 

5  J 

:  h 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

5531 

MONTEZUMA 

2  37  12 

108  29 

7070 

PARK    SUPER INTENDENT 

MONARCH  PASS 

CHAFFEE 

1  38  30 

106  20 

11342 

s 

EARL  J  MILL  IGAN 

5706 

RIO  GRANDE 

5    37  35 

106  09 

7665 

SP 

5  P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

5717 

MONTROSE 

2\  38  29 

107  53 

5830 

SP 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE    NO  2 

S722 

MONTROSE 

2|  38  29 

107  53 

5830 

7A 

UNCOMP AHGRE  V  W  U  A 

MONUMENT    2  WSW 

5730 

EL  PASO 

1  39  05 

104  5  5 

7400 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

5765 

JEFFERSON 

3«  39 

105  1* 

6000 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE   SHOE  LODGE  1  SSE 

5819 

HUERFANO 

1   37  35 

105  10 

8  8  00 

: 

JOHN  A  ZEM6ER 

NEW  RAYMER 

5922 

40  36 

103  51 

478* 

: 

R  D  SHEPPERD 

DOLORES 

7     3  7  •.<' 

109  01 

6693 

5P 

5P 

MRS   1    F  SHU T T 

NORTH  LAKE 

5990 

LAS  ANIMAS 

1    37  13 

105  03 

8600 

6P  6P 

GLEN  C  COEN 

SAN  MIGUEL 

2    36  08 

108  17 

7017 

6P 

6P 

H 

6023 

WELD 

-1.  <., 

104  47 

5185 

LLOYO  A  GIFFIN 

OROWAT 

6131 

CROWLEY 

1  38  13 

103  *9 

4300 

BA 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 

OTIS   11  NE 

6192 

WASHINGTON 

3  40  16 

102  51 

4263 

7P 

E  E  LINDGREN 

62"? 

OURAY 

2  38  01 

107  *0 

7740 

5P 

5P 

t  H 

FRANC  1 S  J  COUGHL IN 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

2     3  7  ,6 

107  01 

7238 

5P 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISADE  1  S 

6266 

MESA 

2  39  06 

108  21 

4  740 

5P 

5F 

DONALD   R  PATTON 

PAL  1  SAOE  LAKE  2  SSE 

>,?  : ; 

HINSDALE 

2    3  7  30 

107  10 

5P 

JOHN  W  TAYLOR 

6299 

PHILL 1  PS 

3  40  37 

102  26 

3  898 

: 

LEE  W  SCHNIEDER 

6306 

DELTA 

2  36  52 

107  35 

5685 

5P 

SP 

TEO  S  CRAWFORO 

PARADOX 

6315 

MONTROSE 

2  38  22 

5309 

CHALMEP  M  GARBER 

PARKER    9  E 

6326 

ELBERT 

39  31 

104  39 

6300 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

GRAND 

a 

39  55 

106  07 

6270 

3P 

JONAS  A  RU5SELL 

PENROSE    3  NNW 

6410 

FREMONT 

38  27 

105  0* 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

6513 

GUNN 1  SON 

2  38  36 

106  32 

6P 

ROBERT  A  RAY 

PL ACERV ILLE 

6524 

SAN  MIGUEL 

2   38  02 

108  03 

7322 

H 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM  1  W 

656C 

CONEJOS 

5  37  21 

106  32 

9887 

5 

U  5  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

MONTEZUMA 

2 

37  35 

108  48 

6860 

: 

DON  W  CLEVER 

pueblo  wb  airport 

6740 

PUEBLO 

1    38  17 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6743 

PUEBLO 

1  38  17 

104  39 

4661 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

Pijf  PLO 

1   38  18 

104  21 

PYflAMI D 

6797 

ROUTT 

2  40  14 

107  06 

VAR 

RALPH  B  WINTER 

RABBIT   EARS  PASS  6  WSW 

6811 

2  40  22 

106  43 

934C 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6831 

RIO  BLANCO 

2  40  05 

106  47 

5216 

St 

5P 

TOWN   OF    R ANGEL Y 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

6930 

LAP  1  MER 

4  40  44 

109  31 

5P 

CLOSED  B/14/62 

R  ICO 

7017 

DOLORES 

z 

37  41 

108  02 

8642 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE  2  ENE 

rtsi 

GARFIELD 

2  39  33 

5319 

SP 

5P1 

c 

mrs  L  m  Thompson 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

HINSOALE 

ROLLIN  LUNTEY 

7094 

CONEJOS 

5  37  05 

8  562 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

7167 

OTERO 

1  38  02 

5P 

SP 

RUSH  2  NNE 

7267 

EL  PASO 

1  38  52 

104  05 

6006 

6P 

POBEPT  B  RAPP 

7309 

EL  PASO 

1   38  51 

9050 

6P 

6P 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

7315 

PUEBLO 

1   37  53 

104  96 

6790 

5P 

5P 

SAGUACHE 

)  3  J  ? 

SAGUACHE 

5  38  05 

106  09 

7697 

SP 

CLARENCE  R  ICKES 

7370 

CHAFFEE 

1   38  32 

106  00 

7060 

5P 

SP 

K 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

SAN  LUIS 

742  8 

COSTILLA 

3  37  12 

105  27 

7965 

MRS  NEA  G  GALLEGOS 

SANTA   MAR  1  A   RE  SERVO  1 R 

7450 

5  37  49 

107  07 

9706 

WINDSOR  KUCHLER 

SAPINERO  8  E 

74S3 

GUNNI SON 

2  36  29 

107  11 

7720 

SP 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 

SARGENT  S 

SAGUACHE 

2   38  24 

106  26 

6*65 

6P 

BERNARD  IRBY 

SEOAL 1  A  4  SSE 

751C 

DOUGLAS 

4  39  23 

6175 

MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 

SEDGWICK  5  S 

7515 

SEDGWICK 

102  31 

3990 

SP 

5P 

L A Y TON   D  MUNSON 

3  39  18 

102  52 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  6  SSE 

7557 

Lincoln 

3  39  27 

103  19 

5157 

c 

CHARLES  E  SCHOONOVER 

SHOSHONE 

GARF 1  ELD 

2  39  34 

107  14 

5923 

PUBLIC   SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

BOULDER 

4  40  02 

103  35 

10200 

5 

C 1 TY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUB 

76S0 

CONEJOS 

5  37  23 

106  24 

9300 

s 

S  L  TROUT  CLUB 

S 1 LVERTON 

7656 

SAN  JUAN 

2  37  48 

107  40 

9322 

C  H 

ROBERT  K  WYMAN 

7664 

1   39  09 

104  05 

6020 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JACKSON 

8379 

9P 

MRS  M    A   MC  NAMARA 

SPR 1 NGF  tELO 

7862 

BACA 

1  37  2* 

102  36 

*395 

HERBERT  0  MANN 

SPRINGFIELD  7  WSW 

BACA 

1  37  23 

4575 

5F 

5P  5P 

SE  COLO  8RCH  EXP  STA 

SPRINGFIELD  8  S 

7867 

BACA 

1  37  17 

102  37 

4500 

U  S  FOREST  SERVICE 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

ROUTT 

2  40  30 

106  50 

6  770 

SS' 

R  WAYNE  LIGHT 

STERL 1 NG 

7950 

LOGAN 

4  40  37 

103  12 

3939 

GT  WEST   SUGAR  CO 

STONI NGTON 

7992 

1  37  17 

102  11 

3801 

5P 

STRATTON   3  NE 

6008 

KIT  CARSON 

3 

39  20 

102  33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

LAKE 

1  39  15 

10000 

6P 

6P  6P 

JOHN  SODIC 

SUMM 1  TV ILLE 

6092 

RIO  GRANDE 

5  37  26 

U350 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LA  PLATA 

2  37  31 

730C 

3P 

1  VAN  A  AMBROS 1 ER 

TACONY    7  SE 

ft  1'.  7 

PUEBLO 

1    38  25 

104  07 

SP 

JOHN  M  WATSON 

taylop  park 

8184 

GUNN 1  SON 

2  38  49 

106  37 

SP 

sp; 

UNCOMP AHGRE  V  W  U  A 

TELLUR 1 DE 

SAN  MIGUEL 

2    37  57 

8756 

6P 

6P 

c 

8220 

LAS  ANIMAS 

1  37  05 

105  03 

8040 

TR  IN  1  DAD 

6429 

LAS  ANIMAS 

1   37  10 

104  29 

6030 

5P 

SP 

TRINI0AD  FAA  AIRPORT 

LAS  ANIMAS 

1  37  IS 

104  20 

5746 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

SAN  MIGUEL 

V  37  50 

107  53 

9680 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

LAS  ANIMAS 

1  37  08 

103  19 

3460 

6P 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

1 

LAKE 

1  39  05 

106  19 

9300 

7A 

TWO  BUTTES   1  NW 

BACA 

1  37  34 

102  24 

4075 

6P 

6P 

L  INCOLN   R  NUTT 

URAVAN 

8560 

MONTROSE 

2  36  22 

108  44 

5015 

SP 

UNION  CARBIDE  CORP 

VALLEC 1  TO  DAM 

8582 

LA  PLATA 

2 

37  22 

7650 

SP 

5P 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

6722 

KIT  CARSON 

3 

39  18 

102  44 

4500 

7A 

RAT  L  FORD 

WAGON    WHEEL    GAP   3  N 

8742 

3 

37  48 

106  30 

7A 

7A 

7A 

GEORGE  A  WINTZ 

WALDEN 

6756 

40  44 

106  16 

6099 

5F 

SP 

.  H 

D  M  DONOHOE 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

8781 

HUERFANO 

1 

37  37 

6221 

5P 

WALSENBURG  UTILITIES 

WATERDALE 

8839 

LARIMER 

40  25 

105  12 

5200 

SP 

P  H  BOOTHROYD 

WESTCL IFFE 

8931 

CUSTER 

] 

36  06 

105  29 

7860 

SP 

5P 

WETMORE  2  S 

CUSTER 

1 

36  13 

105  06 

6575 

SP 

SP 

MRS  NETT  IE  R  BREECE 

WHITE  ROCK 

8997 

PUEBLO 

1!  37  32 

4725 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

9025 

WELD 

10*  11 

4710 

SP 

SP 

SP 

EDWARD  H  EPPLE 

wilcox  ranch 

904  5 

DELTA 

1 

38  55 

107  31 

9960 

RALPH   K  CLINE 

WINDSOR 

■'147 

WELD 

40  29 

104  54 

4696 

GT  WEST  SUGAR  CO 

WINTER  PARK 

'17  5 

GRAND 

3 

39  54 

105  46 

9058 

BA 

H  L  MC  PETERS 

M  INERAL 

9 

37  29 

106  47 

10642 

5P 

•A 

WOLF  CREEK   PASS  4  W 

9183 

2 

37  29 

106  52 

9425 

BA 

H  S 

COtO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOODLAND  PARK    6  NNW 

'■210 

TELLER 

39  06 

105  OS 

7760 

U  S  FOREST  SERVICE 

WRAY 

•J2  4  3 

YUMA 

i 

40  04 

102  13 

3573 

SP 

HARLAN  A   Z 1  ON 

1265 

'    40  "9 

106  54 

7890 

YELLOW  JACKET  1NW 

7  5 

MONTEZUMA 

2    37  73 

108  44 

6836. 

7P 

MR  CHARLES  0  WOOD 

■52*5 

3  40  07 

102  ** 

4120 

4F 

*P 

YUMA  POLICE  DEPT 

NAME  CHANGE 

. LAKEWOOD 

.... 

_ JEFFERSON 

♦i  39  45 

105  09 

5637 

6P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

GENOA  1  W 

3258 

'LINCOLN 

-   3l39  17 

103  32 

5603 

7P 

WALTER  M.  HOFFMAN  i 

RED  FEATHER  LAKES 

S92S! 

-  LARIMER 

40  *B_ 

105  36 

B365 

1 

_6P 

JOSEPH  E.  DAL TON 

I  LOR A DO i      3  KANSAS, 


REFERENCE  NOTES  COLORADO 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,  as"  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at   5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later     in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary . )  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY ,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Minimum 

o 
o 
aj 
< 

a 

■  Normal 

Highest 

Date 

•5 
i 
-0. 

o 
a 

No.  of  Days 

Total 

I 
t 
a. 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 

T> 

0 

0 

a 

.  1 0  or  More 

o 
S 
5 

O 

Degree  [ 

°  J 
s  ' 

_ 

"  j 

°  i 

s  s 

o  i 

,50  or  M 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 

BRANSON 

76.8 

52.1 

64.5 

90 

18  + 

30 

10 

92 

3 

1 

.  39 

.12 

6 

•  0 

3 

0 

0 

BUENA  VISTA 

73.4 

39.1 

56.  3 

0.2 

81 

18 

28 

10 

256 

0 

0 

3 

0 

.52 

.18 

.16 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

CANON  CITY 

81.0 

53.5 

67.3 

0  .  3 

90 

18 

35 

10 

46 

1 

0 

0 

.  34 

.56 

•  21 

20 

.0 

0 

? 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

76.3 

47.9 

62.1 

1  .  0 

89 

18  + 

33 

10 

124 

0 

0 

0 

0 

•  41 

.66 

.  30 

20 

T 

0 

0 

DELHI 

83.9 

50.5 

67.2 

95 

18  + 

30 

10 

44 

z 

\ 

.  19 

.14 

20 

.0 

0 

0 

EADS 

81.5 

49.4 

65.5 

95 

18  + 

34 

10 

70 

5 

0 

0 

u 

T 

1 .00 

T 

26+ 

T 

0 

0 

0 

EVERSOLL  RANCH 

84.  3f 

54. 2M 

69. 3M 

97 

12 

39 

10 

23 

1 

J? 

0 

•  82 

•  31 

9 

.0 

0 

? 

FORDER  8  S 

81.  if 

46. 8M 

64. 2M 

95 

18  + 

32 

10 

84 

- 

';: 

1 

.62 

.53 

24 

T 

1 

0 

HOLLY 

81.3 

48.2 

64.8 

98 

19 

37 

10  + 

87 

6 

0 

0 

L 

2.84 

1.63 

9 

•  0 

2 

2 

JOHN   MARTIN  DAM 

84.5 

50.5 

67.5 

95 

18  + 

36 

10 

33 

0 

0 

u 

.  36 

.12 

3 

.0 

0 

0 

KIT  CARSON 

M 

M 

M 

0 

0 

LA   JUNTA   FAA  AP 

82.6 

52.6 

67.6 

95 

18  + 

33 

10 

41 

■ 

0 

0 

0 

.26 

.12 

20 

.0 

0 

0 

LAMAR 

82.1 

50.8 

66.5 

2  .  1 

98 

18  + 

39 

10 

60 

7 

0 

0 

0 

.66 

.42 

.32 

4 

.0 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

85.1 

49.6 

67.4 

]  .4 

97 

12 

34 

10 

32 

0 

0 

0 

.19 

.75 

.10 

20 

.0 

0 

0 

0 

LEADV I LLE 

62.6 

35.1 

48.9 

:  ■  7 

71 

16+ 

23 

9 

477 

0 

0 

8 

0 

.53 

.82 

•  12 

27 

•  0 

2 

0 

L I MON  10  SSW 

77.5 

44.7 

61.1 

]  .  0 

90 

18 

30 

9 

142 

1 

0 

1 

0 

1.27 

.05 

.78 

24 

T 

;* 

2 

1 

LIMON 

76.3 

45.4 

60.9 

89 

18  + 

30 

10 

145 

0 

0 

2 

0 

.55 

.24 

24 

.0 

0 

? 

0 

■* 

MONUMENT   2  WSW 

75.8 

42.9 

59.4 

1 

86 

18 

28 

10 

178 

0 

3 

0 

.73 

.61 

.41 

20 

.0 

0 

2 

0 

NORTH  LAKE 

66.4 

37. 5M 

52. OM 

76 

13 

27 

30+ 

387 

0 

4 

.99 

.44 

.27 

20 

T 

T 

9 

2 

0 

0 

PUEBLO  WB  AP  //R 

81.1 

50.9 

66.0 

0.6 

94 

18 

34 

10 

51 

6 

0 

0 

0 

.20 

.64 

.12 

21 

.0 

° 

1 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

84.4 

48.6 

66.5 

0  .  2 

96 

18 

34 

10 

35 

8 

0 

c 

0 

.42 

.65 

.  17 

20 

.0 

;* 

2 

0 

0 

RUSH  2  NNE 

78.4 

44.5 

61.5 

93 

12  + 

29 

10 

139 

3 

0 

2 

0 

.08 

1.10 

.08 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

RUXTON  PARK 

65.0 

36.3 

50.7 

75 

18+ 

27 

10 

425 

0 

0 

3 

0 

.64 

.22 

20 

•  0 

0 

2 

0 

0 

RYE 

75.7 

M 

M 

87 

13 

0 

0 

0 

1.40 

1.00 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

S A L I  DA 

75.2 

39.5 

57.4 

82 

18  + 

27 

10 

223 

0 

0 

1 

0 

.60 

_ 

.17 

.33 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

81.5 

50.4 

66.0 

94 

18  + 

37 

10  + 

57 

5 

0 

0 

0 

.86 

.27 

9 

.0 

0 

* 

0 

0 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

59.6 

28.5 

44.  1 

65 

20+ 

19 

10 

621 

0 

0 

25 

0 

.93 

.21 

28 

.0 

0 

6 

0 

0 

TACONY   7  SE 

80.9 

45.7 

63.3 

93 

18 

32 

10 

91 

6 

0 

1 

0 

.  18 

.18 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TR I N I  DAD 

79.5 

50.6 

65.1 

88 

12 

35 

9 

61 

0 

0 

0 

0 

.64 

.42 

19 

.0 

J? 

2 

0 

0 

TRINIDAD   FAA  AP 

78.7 

49.0 

63.9 

89 

12 

32 

10 

84 

0 

0 

1 

0 

.61 

.  38 

16 

•  0 

1 

0 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

81.8 

50.3 

66.  1 

96 

12 

37 

9 

56 

5 

0 

0 

0 

1.13 

.09 

.86 

9 

•  0 

0 

2 

1 

0 

WALSEN8URG  POWER  PLANT 

80.0 

48.  1 

64.  1 

39 

18 

31 

10 

72 

0 

0 

1 

0 

.70 

.  32 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

WESTCLIFFE 

73.5 

36.9 

55.2 

81 

18  + 

23 

10 

284 

0 

0 

6 

0 

1.19 

.33 

26 

.0 

0 

5 

a 

0 

WETMORE  2  S 

78.1 

47.4 

62.8 

89 

1  3  + 

34 

10 

102 

0 

0 

0 

0 

1  .03 

.67 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

62.0 

- 

0.4 

.68 

.44 

T 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 

ALTENBERN 

79.8 

37.7 

58.8 

90 

18  + 

24 

10 

181 

2 

0 

6 

0 

1  .56 

.71 

28 

.0 

3 

1 

0 

ARBOLES 

78.  3f 

46. OM 

62. 2M 

87 

19+ 

33 

10 

104 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.80 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

ASPEN 

70.6 

35.2 

52.9 

80 

4 

21 

9 

355 

0 

0 

8 

0 

.86 

.33 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

BOND 

73.3 

32.8 

53.1 

81 

19+ 

23 

9 

350 

0 

0 

11 

0 

.44 

.24 

22 

.0 

c 

1 

a 

0 

CEDAREDGE 

78.  1 

46.8 

62.5 

0.1 

88 

18  + 

32 

9 

103 

0 

0 

1 

0 

1  .59 

.55 

.57 

28 

.0 

6 

l 

0 

CIMARRON  3  SE 

78.6 

32.9 

55.8 

89 

17 

19 

10 

270 

0 

0 

1  0 

0 

1  .00 

.65 

28 

.0 

c 

2 

l 

0 

CLIMAX  2  NW 

55.2 

31.7 

43.5 

62 

18  + 

16 

9 

641 

0 

0 

15 

0 

.71 

.23 

22 

.2 

2 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

73.2 

32.3 

52.8 

81 

19  + 

16 

10 

361 

0 

0 

15 

0 

1  .32 

.35 

22 

.0 

c 

5 

0 

0 

COLLBRAN 

80.6 

45.2 

62.9 

3.5 

90 

19 

29 

9 

93 

1 

0 

2 

1  .44 

.16 

.  40 

28 

•  0 

z, 

7 

0 

COLORADO  NM 

80.4 

54.5 

67.5 

91 

18 

4C 

9 

52 

2 

0 

0 

0 

1  .88 

.97 

22 

.0 

c 

4 

1 

CORTEZ 

79.6 

46.2 

62.Q 

0.7 

90 

16  + 

32 

10  + 

96 

2 

0 

2 

0 

1  .89 

.48 

.81 

21 

.0 

1* 

5 

1 

J: 

CRAIG 

74.  if 

36. 5P 

55.4M 

83 

3 

22 

9 

282 

0 

c 

5 

c 

.81 

.31 

21 

.0 

c 

3 

0 

CRESTED  BUTTE 

68.1 

32.5 

50.  3 

0.2 

77 

17 

19 

10 

430 

0 

0 

18 

0 

1.11 

.55 

.41 

20 

.0 

4 

G 

DELTA  1  E 

81.8 

45.0 

63.4 

1  . 2 

92 

19  + 

32 

10 

80 

6 

c 

1 

0 

1  .49 

.66 

.55 

28 

•  0 

5 

1 

*: 

DILLON 

68.7 

31.7 

50.2 

2.5 

77 

18  + 

21 

9 

433 

C 

0 

2  1 

c 

.60 

.57 

.18 

28 

•  0 

3 

0 

DURANGO 

78.4 

42.3 

60.4 

1.4 

90 

18 

27 

10 

140 

I 

0 

1 

0 

2.46 

.73 

.85 

27 

T 

6 

2 

0 

EAGLE  FAA  AP 

76.6 

33.9 

55.3 

86 

18  + 

19 

10  + 

288 

0 

( 

!  4 

0 

.57 

.43 

21 

.0 

c 

2 

C 

0 

FORT  LEWIS 

72.3 

42.6 

57.5 

1  .  B 

84 

18 

26 

9 

224 

C 

2 

0 

1  .88 

.08 

.50 

28  + 

.0 

4 

2 

0 

FRASER 

67.2 

20.7 

44.0 

2  .  1 

75 

18  + 

6 

10 

625 

0 

0 

?8 

0 

1.25 

.08 

.46 

20 

.0 

c 

4 

0 

0 

FRUITA  2  N 

83.1 

44.  1 

63.6 

1.3 

94 

18 

32 

1  - 

68 

8 

0 

1 

0 

1.16 

.29 

.35 

28 

.0 

c 

4 

0 

0 

GATEWAY  1  SW 

85. IM 

50.8 

68. OM 

95 

19  + 

33 

9 

32 

10 

0 

0 

c 

1.15 

.35 

28 

.0 

c 

4 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

79.1 

43.3 

61.2 

0  .  4 

86 

17 

29 

9 

120 

0 

' 

2 

0 

1.13 

.28 

.68 

22 

.0 

c 

3 

1 

0 

GORE  PASS  RANCH 

72. 2f 

29.  ?M 

50.  7M 

82 

18 

14 

10 

420 

0 

0 

22 

0 

.27 

.14 

20 

.0 

c 

2 

0 

0 

GRAND   JUNCTION   WB   AP  //R 

81  .3 

53.4 

67.4 

0  . 4 

92 

18 

41 

9 

39 

5 

c 

0 

c 

1.41 

.50 

.79 

21 

.0 

c 

4 

1 

0 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

83.6 

51.4 

67.5 

93 

19  + 

37 

9 

32 

8 

c 

c 

0 

1.34 

.42 

22 

.0 

c 

4 

0 

0 

GRAND  LAKE  1  WNW 

69.5 

26.2 

47.9 

78 

18 

14 

10 

504 

0 

0 

24 

c 

.62 

.27 

20 

.0 

c 

2 

0 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

65.8 

32.8 

49.3 

73 

19 

21 

10 

462 

0 

0 

2  1 

c 

.75 

.45 

20 

.0 

c 

2 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

74 .  1 

37.0 

55.6 

82 

18 

26 

10  + 

276 

0 

c 

- 

0 

.41 

.26 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

GUNNISON 

72.6 

30.1 

51.4 

1  .  9 

81 

4 

15 

10 

405 

0 

0 

2( 

Q 

.81 

.08 

.32 

20 

.0 

c 

4 

0 

0 

HAYDEN 

75.3 

35.6 

55.5 

84 

19 

15 

9 

276 

0 

c 

6 

0 

.76 

.48 

.32 

21 

.0 

c 

2 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPR   2  SW 

72 .  1 

30.7 

51.4 

82 

18 

18 

9 

402 

0 

0 

1' 

r 

.75 

.25 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

77.5 

43.2 

60.4 

3 .  8 

89 

18 

28 

10 

142 

0 

0 

1 

0 

1.62 

.31 

.56 

21 

.0 

c 

6 

1 

0 

LAKE  CITY 

68.5 

35.6 

52.1 

80 

4 

18 

9 

380 

c 

0 

1  1 

0 

1.70 

.37 

20 

.0 

c 

t 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

78.1 

35.1 

56.6 

87 

19 

19 

9 

253 

0 

c 

1  4 

0 

1.01 

.62 

21 

.0 

c 

2 

1 

0 

MARVINE 

73.0 

34.3 

53.7 

84 

1 

20 

9 

333 

0 

c 

1  C 

c 

1.13 

.83 

21 

.0 

c 

3 

1 

MAYBELL 

76.6 

36.3 

56.5 

85 

19+ 

20 

9 

249 

' 

t 

7 

0 

.26 

.14 

21 

.0 

c 

2 

0 

0 

MEEKER 

77.5 

38.8 

58.2 

87 

19 

22 

9 

204 

1 

c 

5 

0 

1.23 

.73 

21 

.0 

c 

2 

1 

0 

MESA  VERDE  NP 

7fl  .  1 

51.1 

64.6 

0.2 

90 

19 

41 

29  + 

89 

1 

u 

0 

0 

2.07 

.54 

.77 

21 

.0 

4 

2 

0 

MONTROSE  NO  2 

62.4 

0.9 

8  3 

,:'  C  + 

32 

10 

112 

c 

0 

1 

0 

1.45 

.49 

.55 

21 

.  c 

c 

5 

] 

0 

NORTHDALE 

77.5 

40.6 

59.1 

0.7 

88 

18 

23 

10 

178 

G 

0 

4 

0 

2.70 

1.21 

.98 

21 

.0 

c 

6 

2 

0 

NORWOOD 

74.2 

41.8 

58.0 

83 

19+ 

23 

8 

206 

c 

c 

3 

0 

2.08 

.59 

.78 

21 

.0 

c 

5 

2 

0 

OURAY 

70.4 

45.3 

57.9 

81 

4 

31 

9 

209 

0 

0 

1 

0 

2.38 

.85 

20 

.0 

c 

5 

2 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

73.6 

38.  o 

56.3 

87 

13 

28 

11  + 

257 

r 

2.25 

.46 

21 

.0 

c 

8 

0 

PALISADE   1  S 

83.3 

52.0 

67.7 

94 

19  + 

40 

30 

43 

9 

c 

0 

•J 

1  .22 

.07 

.39 

28 

.0 

c 

3 

0 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

73.4 

34.1 

53.8 

83 

1 

26 

3+ 

333 

r 

< 

1  2 

0 

2.10 

.60 

21 

.0 

b 

1 

o 

PAON I  A 

80.6 

46.6 

63.6 

90 

19  + 

34 

9 

74 

2 

0 

0 

G 

1.52 

.39 

28 

.c 

( 

6 

c 

0 

82.9 

43.6 

63.3 

93 

18  + 

28 

10 

76 

9 

f 

1 

c 

1  .62 

.55 

20 

.c 

0 

5 

1 

0 

RANGELY 

81.7 

41.1 

61.4 

92 

19 

27 

10 

130 

2 

0 

4 

0 

.59 

.39 

21 

•  c 

0 

2 

0 

0 

RICO 

68.8 

33.5 

51.2 

81 

18 

22 

10 

407 

C 

r. 

1  3 

G 

3.03 

.54 

1.10 

20 

.c 

c 

7 

2 

1 

RIFLE  2  ENE 

79.4 

39.0 

59.2 

I  .  4 

89 

19 

25 

10 

178 

0 

G 

5 

c 

.69 

.23 

.23 

28  + 

•  c 

c 

3 

c 

0 

S I LVERTON 

64.5 

31.9 

48.2 

0.0 

75 

2 

24 

10 

496 

c 

0 

2C 

0 

3.20 

.92 

1.0C 

21 

•  c 

0 

7 

2 

1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

75.0 

29.5 

52.3 

0.8 

83 

19  + 

15 

10  + 

379 

c 

G 

2  2 

0 

.84 

.64 

.33 

29 

.c 

c 

3 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

64.2 

32.6 

48.4 

72 

19  + 

22 

10 

485 

c 

c 

13 

0 

T 

1 

29  + 

TELLURIDE 

6o.8f 

32. 9M 

51. 4f 

0.4 

81 

18 

21 

10 

403 

c 

c 

16 

0 

2.44 

.54 

•  9C 

20 

.0 

c 

5 

2 

0 

URAVAN 

85.5 

44.  1 

64.8 

95 

19+ 

33 

10 

51 

I  2 

0 

C 

c 

1  .48 

.53 

28 

.c 

c 

5 

1 

0 

VALLEC I  TO  DAM  // 

73.4 

40.2 

56.8 

85 

18 

28 

10 

239 

0 

0 

? 

0 

2.39 

.56 

27 

.0 

c 

7 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


COLORADO 
SEPTEMBER  1962 


Temperature 


Station 

o  £ 
<  5 

Average 
Minimum 

Si 

■ 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

1 
o 

1 

S 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

Max. 

Min. 

Total 

Total 

Max.  Depth 

o  ! 

£  | 

'A  \ 

5  i 

si 

5 ) 

YELLOW   JACKET    1  NW 

75.6N 

47. 1M 

61.  4M 

86 

19  + 

31 

9 

132 

0 

c 

1 

C 

3.14 

.90 

20 

.0 

0 

D  I  V  I S I  ON 

57.2 

-  0.1 

1  .42 

.09 

T 

KANSAS   DRAINAGE  BASIN 

i  AKRON   FAA  AP 

77.0 

47.8 

62.4 

9  0 

11* 

30 

9 

124 

2 

0 

1 

0 

.71 

.45 

25 

T 

0 

'  BONNY  DAM 

77.7 

48.8 

63.3 

93 

12 

36 

9 

106 

3 

0 

0 

0 

.66 

•  46 

26 

T 

0 

CHEYENNE  WELLS 

78.4 

48.7 

63.6 

-  2.5 

95 

1 2 

38 

9  + 

102 

? 

c 

c 

0 

.59 

-  .51 

.25 

9 

.0 

0 

1  FLAGLER   2  NW 

78.5 

46.7 

62.6 

91 

12  + 

33 

9 

115 

3 

0 

0 

0 

.49 

.20 

4 

T 

T 

HOLYOKE 

76.4 

48.4 

62.4 

-  1.9 

94 

1  1 

35 

9 

121 

2 

c 

0 

0 

1  .66 

.18 

.94 

1 

.0 

0 

STRATTON   3  NE 

77*3 

47.5 

62.4 

91 

12+ 

33 

9 

115 

2 

0 

0 

IJ 

1  .99 

1.83 

15 

.0 

0 

WRAY 

78  .  4 

48.3 

63.4 

-  1.0 

94 

1  3  + 

32 

10 

103 

3 

0 

1 

0 

1  .92 

.51 

.96 

7 

T 

T 

YUMA 

8  0.6 

49.5 

65.1 

94 

1  3 

34 

10  + 

74 

5 

0 

0 

0 

1.45 

.21 

1.06 

15 

.0 

0 

D I  V  I S I  ON 

63.2 

-  1.5 

1.18 

-  .14 

T 

PLATTE   DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

6  5  .  9r* 

38.  1M 

52. OM 

76 

13 

25 

9 

381 

0 

0 

8 

0 

.25 

.13 

20 

.0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

68.3 

29.0 

48.  7 

76 

18 

1  7 

10 

483 

0 

0 

21 

0 

.29 

.08 

28 

.0 

0 

BAILEY 

75.0 

32.1 

53.6 

85 

13 

25 

10 

336 

0 

0 

20 

0 

.86 

.29 

9 

T 

0 

BOULDER 

77.8 

49.3 

63.6 

-  0.7 

88 

12  + 

34 

9 

92 

0 

0 

0 

0 

.28 

-  .97 

.09 

22 

.0 

0 

BYERS 

79.8 

46.0 

62.9 

-  0.9 

91 

1 1 

28 

9 

104 

5 

0 

0 

.52 

-  .62 

.28 

9 

1.5 

0 

CASTLE  ROCK 

78.4 

41.1 

59.8 

89 

1  3  + 

30 

10 

156 

0 

0 

0 

.36 

.18 

21  + 

.0 

0 

CHEESMAN 

77.9 

40.1 

59.0 

-  0.3 

87 

18  + 

29 

10 

172 

0 

0 

0 

.31 

-  .82 

.18 

21 

.0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

81.5 

44.3 

62.9 

91 

12 

29 

9 

95 

3 

0 

0 

.44 

.23 

9 

2.5 

0 

DENVERWBAP  //R 

79.  2 

45.6 

62.4 

-  1.1 

91 

12 

31 

9+ 

112 

5 

0 

0 

.19 

-  .94 

.08 

8 

.7 

T 

denverwbcity  R 

76.'! 

51.8 

64.  1 

-  0.5 

89 

18 

33 

8 

92 

0 

0 

0 

.25 

-  .66 

.16 

21 

.0 

0 

,  ELBERT 

74.7 

40.4 

57.6 

86 

18 

29 

9 

217 

0 

0 

0 

.98 

.29 

19 

.0 

0 

■  ESTES  PARK 

70.8 

37.7 

54.3 

0.2 

79 

13 

28 

1 

316 

0 

0 

1C 

0 

.58 

-  .66 

.15 

14 

.0 

0 

:  EVERGREEN 

r* 

36.3 

M 

27 

10 

0 

0 

.32 

.09 

9 

T 

0 

FORT  COLL  INS 

75.2 

44.3 

59.8 

-  0.9 

BP 

12 

31 

10  + 

156 

0 

0 

0 

.41 

-  .79 

.10 

22 

.0 

0 

FORT   LUPTON   1  N 

81.1 

42.9 

62.0 

92 

15  + 

26 

10 

109 

6 

0 

0 

.14 

-  .88 

.05 

9 

.0 

0 

FORT  MORGAN 

77.8 

47.0 

62.4 

-  0.3 

90 

13  + 

30 

9 

110 

2 

0 

0 

.42 

-  .78 

.40 

25 

.0 

0 

GEORGETOWN 

70.6 

41.8 

56.2 

80 

18 

28 

9 

259 

0 

0 

0 

.52 

.13 

22 

.0 

0 

GREELEY 

77.0 

61.7 

1  3 

31 

10 

0 

0 

0 

.23 

.53 

.18 

22 

.  0 

0 

:  GROVER  10  W 

78.5 

44.3 

61.4 

-0.1 

89 

15  + 

21 

9 

128 

0 

0 

0 

.36 

-  .70 

.24 

22 

.0 

0 

i  IDAHO  SPR I NGS 

72  .  9N 

54. 2M 

1  1 

28 

1 

0 

0 

0 

•  67 

-  .45 

.23 

26 

•  2 

0 

'  JONES  PASS  2  E 

64.3 

32.1 

48.2 

73 

2 

25 

27 

495 

0 

0 

1  6 

0 

1.53 

.47 

27 

.0 

0 

JULE  SBURG 

7  5  •  6N 

61  •  1 M 

1  1 

31 

10 

-  1.18 

.05 

30 

•  0 

KASSLER 

78.9 

48.7 

63.8 

-  1.6 

90 

12  + 

32 

9 

74 

2 

0 

0 

.59 

-  .63 

.38 

9 

T 

0 

KAUFFMAN   4  SSE 

77.2 

41.5 

59.4 

91 

1  1 

20 

9 

174 

1 

.65 

.37 

15 

.0 

0 

■  LAKE  GEORGE   8  SW 

70.5 

36.4 

53.5 

78 

19  + 

26 

10 

341 

0 

'1 

0 

.43 

.12 

20 

.0 

0 

LAKEWOOD 

78.0 

48  .  1 

63.1 

-  0.6 

88 

12  + 

32 

9 

103 

0 

0 

0 

.33 

-  .70 

.15 

22 

.0 

0 

;  LONGMONT   2  ESE 

78.5 

44.2 

61.4 

-  0.3 

93 

12 

30 

10 

136 

? 

0 

c 

.56 

-  .50 

.30 

22 

.0 

0 

I  PARKER  9  E 

77.3 

43.5 

60.4 

88 

2 

28 

'3 

151 

0 

0 

2 

0 

.34 

-  .66 

.25 

9 

3.0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

67.  31" 

39. 2M 

53.3M 

78 

18 

22 

9 

344 

0 

0 

4 

0 

.98 

.45 

20 

T 

0 

SEDGWICK   5  S 

76.6 

48.0 

62.3 

94 

1 1 

33 

9 

113 

1 

0 

0 

0 

.40 

.  36 

16 

.0 

0 

SPICER 

68.  bf 

31.  2M 

49.  9M 

78 

10 

7 

9 

446 

0 

0 

14 

n 

.28 

-  .79 

.20 

22 

.0 

0 

STERLING 

76.7 

44.0 

60.4 

-  1.9 

92 

12 

27 

10 

155 

2 

0 

2 

0 

.03 

-   1  .09 

.03 

25 

.0 

0 

i  WALDEN 

68. 

4  8.4M 

78 

6 

9 

9 

491 

0 

0 

19 

u 

.63 

.31 

29 

.  0 

0 

WATERDALE 

78.3 

44.3 

61.3 

0.2 

91 

12  + 

30 

10 

132 

2 

0 

1 

0 

.75 

-  .70 

.23 

21 

.0 

0 

WIGGINS   7  SW 

81.7 

44.3 

63.0 

93 

1  1 

27 

10 

•<  1 

7 

0 

2 

0 

.04 

.04 

22 

.0 

0 

DI V! SION 

58.5 

-  1.2 

.46 

-  .69 

.2 

RIO  GRANDE   DRAINAGE  BASIN 

ALAMOSA   WB   AP  R 

73.3 

36.4 

54.9 

-  0.8 

81 

4  + 

21 

10 

299 

u 

0 

e 

0 

.81 

.04 

.38 

20 

.0 

0 

1  BLANC  A 

73.4 

38.6 

56.0 

83 

17 

23 

10 

262 

0 

0 

5 

0 

.72 

.31 

20 

.0 

0 

<  CENTER 

72.4 

37.3 

54.9 

80 

3 

27 

10 

297 

0 

0 

2 

0 

1.03 

.25 

7 

.0 

0 

DEL  NORTE 

71.2 

40.2 

55.7 

-  0.6 

80 

2 

31 

10 

270 

0 

0 

1 

0 

1.18 

.30 

.22 

7 

.0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

71.5 

39.9 

55.7 

83 

4 

30 

10 

270 

0 

0 

2 

0 

1  .46 

.41 

28 

.0 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

67.8 

29.2 

48.5 

-  0.2 

7B 

18 

16 

10 

487 

0 

0 

20 

0 

1  .60 

.20 

.55 

21 

.0 

0 

MONTE  VISTA 

72.9 

36.0 

54.5 

8  3 

4  + 

23 

10 

309 

0 

0 

9 

0 

1.10 

.  39 

16 

.0 

0 

SAGUACHE 

73.1 

38.4 

55.8 

81 

18  + 

3  1 

10 

272 

p 

0 

1 

0 

.92 

.18 

.39 

21 

.0 

0 

WAGON  WHEEL   GAP   3  N 

69.  3* 

3  0.  7M 

50.  OM 

79 

21 

21 

10 

444 

0 

0 

2  0 

0 

1.75 

.49 

21 

.0 

0 

'  WOLF  CREEK  PASS  1  E 

53.5 

33.6 

43.6 

63 

4 

26 

30+ 

637 

0 

0 

10 

0 

3.75 

.79 

21 

.0 

0 

DIVISION 

53.0 

-  1.1 

1  .43 

.44 

.0 

Precipitation 


No  of  Days 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       98°  on  the  19th  at  Holly,  and  on  18+ 
at  Lamar. 

Lowest  Temperature:        6*  on  the  10th  at  Fraser. 

Greatest  Total  Precipitation:       3.  75  inches  at  Wolf  Creek 
Pass  1  E. 

Least  Total  Precipitation:       Trace  at  Eads,  Butler  Ranch, 
and  Lime  3  SE. 

Greatest  One-day  Precipitation:       1.  63  inches  on  the  9th  at 
Holly. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       3.0  inches  at  Parker  9E. 

Greatest  Reported  depth  of  snow  on  ground:       Trace  on  the  29+ 

at  6  stations. 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
SEPTEMBER  1962 


Station 

Day  of  Month 

Tol 

12 

3 

4 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10     11  1  12 

13  |  14  |  15 

16  | 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

AKRON  FAA  AP 
ALAMOSA  WB  A P 
ALLENSPARK 
ALTEN6ERN 
AMES 

R 

.71 
.81 

1.56 
3.16 

T 

T 

.06 
.22 

T 

.12 
.34 

.22 
.04 

T 

.19 

T 
T 

7  T 
.05 

.03 
.26 

T 

.38 
.13 

.57 

T 
T 

.12 
.39 
1.02 

T 

.08 

.35 
.22 

.02 

.03 
T 

7 

.45 
T 

.02 

T 

.02 

.01 

7 

.09 
•  20 

T 

.01 

.71 
.10 

T  .02 
.02 

AMY 

ANTERO  RESERVOIR 
ARBOLES 
AROYA  6  NE 
ASPEN 

.33 
.29 
2.00 
.78 
.66 

.10 

T 

T 

.09 

.10 
.04 

.50 
.01 

■  01 

T  .02 

T 

.04 
.05 

T 

.10 
.07 
.07 
.04 
.33 

.03 
.80 
.0  1 
.  1  .' 

.07 
.13 

.16 

.05 

T 

I 

.10 

T 

.30 
.10 

.13 

.20 
.  10 

. :  o 
•  03 

.08 
.01 

.07 

T 

AYER  RANCH 
BAILEY 
6LANCA 
BOND 

BONNY  DAM 

2.10 
.86 
.72 
■  44 
.66 

T 

.02 

.06 

.16 

T 

T 

.29 

.  J  c 

7 

.01 

T 

.24 

.02 

.05 

.31 
.05 

1.75 
.18 
.17 
.05 
.03 

.20 
.02 

T 

.24 

T 

.04 

.07 
.03 

.05 
.04 

•  03 

.03 
.46 

T 

.02 

T 

.02 

.06  T 

BOULDER 
BRANDON 
BRANSON 
8RECKENR (DGE 
6UENA  VISTA 

.28 
1.14 
.39 
.78 
.52 

.05 
T 

T 

.12 

.10 
.02 
.04 

.01 
.86 

.10 

•  04 
.28 
.07 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 
T 

.10 
.07 
.  16 

.09 

.  18 
.07 

T 

T 

.05 
.14 

•  15 

.01 

.12 
.11 

BUTLER  RANCH 
BYERS 

CAMPO  11  WSW 
CANON  CITY 
CASTLE  ROCK 

.52 
1  .07 
.34 
.36 

.24 

.02 

.03 
T 

T 
T 

T 

.15 
.16 

T 

.26 
.25 
.  .  B 

T 
T 

.05 

7 

.  18 

.21 

T 

■  02 
•  18 

.02 

.40 

T 

CEDAREDGE 

CENTER 

CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 

1  .59 
1.03 
.31 
.44 
.59 

T 

T 

.01 

.03 

.16 

T 

.26 
.25 

.02 
.07 

.01 
.23 
.25 

T 

.02 

.17 

T 

T 

T 

.20 
.13 

T 

.16 

.23 
.18 
.03 

T 

.21 

.03 

.22 
T 

.  18 
.03 
T 

.02 

.02 
.04 

.15 

.57 
.05 

.03 

CIMARRON  3  SE 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 
COLORADO  NM 

1  .00 
.71 
1  .32 
1.44 
1  .86 

.06 

.05 

.04 
.04 

T 

.01 
.12 
.10 

T 

.05 

T 

T 
T 

T 

.10 
.26 
.20 
.16 

.09 
.32 
.25 

.23 
.35 
.27 
.97 

7 

T 

.16 

.09 

.12 
.35 

.65 
.07 

.40 
.34 

.35 
T  .03 

.10 

COLO  SPR INGS  WB  AP 

CORTE2 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELHI 

.41 
1.69 

.81 
1.11 

.19 

T 

.02 

T 

.06 

T 

T 

.01 

.02 

T 

.11 

T 

T  T 
T 

.05 
.09 

.04 

.30 
.11 

.14 

.41 
.  14 

7 

.81 
.31 
.10 

T 

.03 
.31 

T 

.07 

T 

.10 
.03 

.07 

•  45 
.06 
.11 

T 

.07 
T 

.06 

T 

.30 
.03 

DEL  NORTE 
DELTA  1  E 
DENVER  WB  AP 
DENVER  WB  C 1 TY 
D 1 LLON 

//R 
R 

1.18 
1  .49 
.19 
.25 
.60 

.02 
.02 

.22 
.13 
.01 

.01 

,01 

•  08 
.06 
.01 

.  ! 

.01 
.01 

.05 

T 

T  T 

.17 
.04 

.02 

T 

.04 

T 
T 

.03 

T 
T 

.  12 

.  : ! 
.07 
.  16 
.06 

.16 
.10 

T 

.16 

T 

.07 
.14 

T 
T 

.05 

.03 
.65 

T 

T 

.02 

DOHERTY  RANCH 
DOLORES 
DURANGO 
EADS 

EAGLE  FAA  AP 

.16 
2.17 
2.46 

.57 

T 

.14 

.01 

T 

.16 

T 

T 
T 

T 

.01 

T 

.04 

T 

T 

T 
T 

.07 
.  12 
.06 

T 

.74 
.34 

.43 

.06 
.  }4 

T 

■  03 

T 
T 

.03 
.10 
T 

.09 
.53 

T 

.07 
.85 

T 

.37 
.56 

.  10 

.05 
.02 

.01 

E  ASTONV 1 LLE    1  NNW 
EASTONV 1 LLE  6  WSW 
ELBERT 

ELBERT  2  WNW 
ELBERT  3  SE 

.84 
.70 
.98 
1.66 
1  .22 

T 

T 

.16 
■  15 
.31 

.03 

■  29 
.45 
.16 

T 

.  16 
.12 

.03 
•  39 
.01 
.18 

.24 
.36 

.15 
.75 

.12 
.15 
.24 
.28 

.24 
.34 

.02 
.05 

ELBERT   4  SSW 
ELBERT   5  SW 
ELBERT  8  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 

//R 

1  .35 
1.16 

•  4C 
2.25 

.56 

.14 

.15 

T 

.03 
■  06 

.14 
.13 

■  10 

T 

.07 
.15 

.09 

.02 

.16 

.21 

.42 

.01 
.09 
.35 
.04 

•  42 
.16 
.34 

.14 

.34 

.21 
.03 

.43 
.06 

.02 

.45 

.40 

.01 

•  33 
.04 

EVERGREEN 
EVE RSOLL  RANCH 
FA  1 RPLAY 
FLAGLER  2  NW 
FLEMING   1  S 

.32 
.82 
.50 
,49 
.10 

.16 

T 

.02 
.20 

.09 
.31 

T 
T 

.08 

.03 
.07 

.05 

I 

.  10 
.08 

•oe 

•  06 
.03 

.07 
T 

.01 

.23 

.12 

.03 
.16 
.03 

.07 
.10 

.05 

T 

FORCER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON   1  N 
FORT  MORGAN 

.62 
.41 
1*88 
.14 
.42 

T 

.02 

T 

.03 

T 
7 
T 

T 

•  08 

T 

7 

.  a  s 

.01 

T 

.03 

T  T 

.04 

T 
T 

.02 

.09 
.06 
.04 
.03 

7 

.08 
.50 
.04 

T 

.10 
.26 
•  02 
.01 

T 
T 

.53 
T 

T 

.07 

.40 

T 

T 

.40 

.04 
.50 

FOUNTA  i  N 
FOWLER 
FRASER 
FRUITA  2  N 
GARDNER 

.23 
1.25 
1.18 

.98 

T 

.06 

T 

T 

.02 

T 

T 

.05 
.12 

T 
. 

.02 

T 
T 

T 

.01 

.02 
.12 

T 

.40 

.46 
.09 
.60 

.38 
■  32 

T 

.06 
.16 

T 

T 

.05 

T 

.12 

T 

T 

.04  .17 
.20:  .35 
.02  .10 

.12 

GATEWAY   1  SW 
GENOA  1  W 
GEORGETOWN 

GLENWOOO  SPR INGS    1  N 
GORE  PASS  RANCH 

1.15 
.36 
.52 

1.13 
.27 

T 

.01 

T 

T 

.06 
.06 

.05 

T 

T 

•  03 

T 
T 

.03 
.01 
T 

.  19 
.01 
.05 
.02 
.  !<• 

•  34 
T 

.10 
■  11 

•  03 

.13 
.68 
.10 

•  10 

T 

.12 

r 

•  24 

.06 
.01 

.35 

.09 
.27 

T  T 
T 

.04  T 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  JUNCTION  2  WSW 
GRAND  LAKE   1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  SAND  DUNES  NM 

//R 

1.41 
1.34 
•  62 
.75 
1  .46 

T 

T 

.02 
.05 
T 
T 

.15 

.02 

T 

.  C  2 

T 

T 
T 

T 

.01 

.04 

T 

T 
T 

■  07 
.27 
.45 
.40 

.79 
.33 
.05 
.02 

:« 

.n 

•  04 
.06 

.05 

.08 

.02 

•  15 

7 

■  02 
.23 

.32 
.27 
.09 
.09 
.41 

T 

.08  T 
.  12  T 

GREELEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GROVER   10  W 
GUFFEY   10  SE 
GUNNI SON 

.23 
.41 
.36 
1  .06 
.81 

.25 

.05 

.04 

.05 

T 

T 

.48 

T 

.15 
.32 

■  01 

■  12 

•  11 

.18 
.05 
.24 
.05 
.10 

•  13 

.20 

.05 
.03 

.26 
T 

HAM ILTON 

HARTSEL 

HASWELL 

HAWTHORNE 

HAYOEN 

.52 
.75 
.59 
.76 

T 

.18 

T 

.03 

T 

.05 
.04 

T 

.05 
.05 

.02 
.03 

.01 

.01 

.08 
.09 

.09 

.05 
.02 

.44 
.■_.<■ 
.03 
.33 
•  01 

.02 
T 

.38 

.08 

.03 
.01 

•  22 

.05 
T 

.02 

.25  T 

HERMIT  7  ESE 

HOLLY 

HOL  YOKE 

HOT  SULPHUR   SPR  2  SW 
IDAHO  SPRINGS 

1.60 
2  .84 
1*66 
.75 
.67 

.94 

1.05 

.25 

1.63 
.12 

■  OG 

.30 
.56 

.25 
.25 

.55 
■  08 

.14 
•  20 

.10 
.04 

T 

•  13 

.04 

.04 

.  15 

.  13 
.03 

.23 

.23 

1  DAL  1  A 
IGNACIO  1  N 
JOHN  MART  IN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JUL  ESBURG 

.16 

1.62 
.36 

1.53 
.05 

.12 

T 

.01 

T 

.01 

.08 
.02 

.07 

T 

.07 

T 

.18 
.28 

.56 
•  42 

.15 

.14 

T 

.04 
.03 

.12 
.  12 

.21 
•  47 

.33 
.  10 

.05 

.05 

KARVAL 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIOWA  5  SE 
KIOWA  4  SW 

.33 
.59 
.65 
.93 
1.65 

.06 

.09 
.21 

.36 

.02  .37 

.28 

.01 
.17 
•  44 

.24 
.15 

.09 

.43 

T 

1.00 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAKE  CITY 

.26 

1  .70 

.03 

T 

.27 

.08 

.08 

T 

.06 

T 
T 

T 

.15 

T 

.30 

.12 
.37 

.06 
.18 

T 

.35: 

.06 

T 

See  reference  noles  following  Station  Index. 
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Continued 


LAKE  GEORGE   8  SW 
LAKE  MORAINE 
LAKEWOOO 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 

LEADVI LLE 
LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 
LlMON   10  SSW 
L  IMON 

LITTLE  OOLORES  5  NE  - 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 
MAN COS 
MAR V  I NE 

MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

ORDWAY 
OTIS  11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE    1  S 

PAL ISADE   LAKE  2  SSE 

PAONI A 

PARADOX 

PARKER  9  E 

PAR  SHALL    10  SSE 

PITKIN 
PLACERVILLE 
PUEBLO  W6  AP 
PUEBLO  C I TY  RES 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PYRAM  ID 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 
RICO 

RIFLE  2  ENE 

ROCKY  FORO  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  I  DA 

SAPINERO   6  E 
SAR GENTS 
SEDGWICK   S  S 
SHOSHONE 

SILVERTON 
SPICEft 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD   7  WSW 
STEAMBOAT  SPRINGS 

STERLING 

STON I NGTON 

STRATTON   3  NE 

SUGAfi  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  7  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLUR IDE 
TRI N I  DAD 
TRINIDAD  FA A  AP 


TROY  1  SE 
TWIN  LAKES  RES 
TWO  8UTTES 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 


•  03 
1*00 
1.99 


NW 


VON  A 

WAGON  WHEEL   GAP  3  H 
WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 
WATERDALE 

WESTCL 1 FFE 
WETMORE   2  S 
WIGGINS   7  SW 
WINDSOR 
WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 
WOLF  CREEK  PASS  4  W 
WRAY 
YAMP1 

YELLOW  JACKET  1NW 
YUMA 


Day  of  Month 


T  T  T 

.10  .05 


.40  .10 
.01  .03 


.09  T 
.02  .11 


.20      .22  T 


.41  .18  .17 
.40  .19  .23 
.96      .26  .08 


10     11  12 


13     14     15  ,  16     17  18 


22     23  |  24 


.28  .02 

.03  T 


25     26  27 


■11     .16  .46 


.18     .06  .36 


.28  T 
.40  .05 


.04  T 

.10 


See  leleienee  notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

63 

73 

65 

8  7 

63 

62 

60 

90 

69 

66 

87 

87 

80 

79 

86 

69 

61 

75 

76 

79 

74 

72 

73 

76 

74 

76 

67 

77. 

0 

M  1  N 

54 

51 

46 

43 

43 

45 

58 

34 

30 

38 

50 

54 

54 

56 

48 

59 

55 

47 

52 

48 

46 

49 

51 

50 

48 

42 

49 

44 

49 

40 

47. 

8 

ALAMOSA  WB  AP 

MAX 

81 

80 

60 

6  1 

79 

76 

62 

75 

69 

76 

78 

79 

80 

77 

80 
36 

71 

79 

80 

79 

64 

71 

75 

68 

58 

68 

68 

64 

64 

69 

69 

73. 

3 

M  1  N 

29 

37 

3  4 

31 

39 

39 

4  3 

33 

33 

21 

28 

32 

36 

43 

41 

32 

35 

36 

48 

45 

44 

42 

46 

44 

33 

38 

33 

29 

31 

36. 

4 

ALLE  NSP ARK 

MAX 

68 

72 

6  1 

74 

70 

65 

58 

68 

73 

76 

71 

74 

68 

69 

74 

68 

68 

60 

67 

65 

62 

59 

60 

62 

61 

55 

56 

65. 

9 

M  1  N 

jo 

29 

40 

38 

33 

42 

45 

25 

32 

43 

52 

45 

41 

43 

41 

41 

35 

46 

45 

39 

36 

33 

32 

30 

31 

42 

44 

35 

38. 

1 

ALTENBERN 

MAX 

84 

87 

87 

8  6 

89 

84 

76 

79 

70 

80 

84 

79 

85 

87 

88 

87 

90 

90 

89 

78 

70 

76 

77 

78 

77 

79 

65 

57 

69 

66 

79. 

S 

M  IN 

31 

30 

35 

45 

36 

40 

51 

39 

27 

24 

31 

36 

36 

39 

38 

40 

38 

37 

42 

52 

50 

38 

34 

35 

36 

32 

37 

42 

44 

35 

37. 

7 

ANT E RO  RESERVOIR 

MAX 

72 

73 

72 

75 

73 

73 

63 

06 

57 

69 

71 

70 

74 

71 

73 

70 

75 

76 

73 

68 

68 

69 

67 

63 

65 

60 

63 

59 

60 

60 

68. 

3 

MIN 

27 

27 

28 

25 

25 

29 

42 

28 

27 

17 

33 

28 

31 

35 

26 

35 

24 

25 

28 

44 

35 

32 

30 

28 

28 

23 

23 

27 

33 

28 

29 

0 

ARBOLES 

MAX 

84 

85 

86 

87 

84 

78 

77 

73 

79 

81 

82 

83 

83 

86 

84 

87 

87 

87 

75 

75 

77 

73 

71 

67 

71 

61 

67 

69 

71 

78 

3 

MIN 

61 

46 

48 

43 

49 

52 

43 

39 

33 

38 

39 

47 

55 

49 

54 

49 

48 

46 

54 

53 

51 

51 

49 

49 

40 

49 

45 

38 

37 

46 

0 

ASPEN 

MAX 

76 

77 

78 

8  0 

76 

75 

66 

69 

59 

71 

77 

75 

73 

74 

77 

75 

79 

79 

78 

63 

64 

69 

68 

72 

67 

69 

62 

51 

59 

58 

70 

6 

MIN 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

43 

34 

21 

24 

33 

36 

37 

44 

36 

42 

34 

36 

38 

47 

40 

35 

34 

34 

32 

32 

41 

32 

36 

37 

35 

2 

BAILEY 

MAX 

76 

84 

80 

64 

82 

84 

83 

74 

64 

78 

83 

80 

85 

76 

82 

79 

72 

83 

7* 

72 

68 

77 

69 

71 

71 

65 

73 

68 

69 

65 

75 

0 

M  1  N 

3  1 

35 

31 

32 

28 

35 

30 

32 

29 

25 

27 

32 

37 

40 

36 

40 

32 

33 

32 

44 

37 

34 

30 

31 

26 

27 

28 

30 

30 

29 

32 

1 

BLANCA 

MAX 

79 

82 

81 

80 

81 

72 

66 

72 

66 

75 

77 

77 

80 

78 

72 

81 

83 

80 

SO 

65 

72 

75 

69 

59 

70 

65 

64 

65 

69 

68 

73 

4 

MIN 

36 

39 

39 

39 

36 

38 

39 

34 

23 

24 

33 

32 

42 

39 

42 

46 

50 

46 

50 

46 

46 

41 

41 

43 

38 

36 

30 

34 

32 

38 

6 

BONO 

MAX 

79 

79 

78 

76 

78 

68 

69 

62 

73 

77 

79 

76 

80 

79 

81 

80 

81 

81 

81 

74 

64 

74 

74 

72 

73 

71 

67 

57 

54 

60 

73 

3 

MIN 

33 

33 

32 

33 

34 

33 

33 

29 

23 

2  b 

34 

33 

33 

33 

31 

32 

34 

36 

40 

39 

38 

38 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

31 

30 

32 

8 

BONN Y  DAM 

MAX 

74 

80 

69 

68 

62 

69 

78 

91 

72 

63 

82 

93 

92 

87 

85 

89 

80 

84 

89 

71 

55 

64 

66 

78 

80 

7* 

76 

79 

78 

82 

77 

7 

MIN 

54 

52 

55 

4  3 

43 

47 

51 

55 

36 

37 

45 

46 

49 

57 

49 

55 

52 

57 

57 

48 

49 

4* 

50 

50 

49 

48 

44 

47 

49 

45 

48 

8 

BOULOER 

MAX 

8  0 

86 

75 

64 

76 

86 

83 

74 

62 

82 

88 

88 

87 

S3 

87 

82 

81 

87 

77 

69 

75 

75 

78 

71 

69 

74 

75 

74 

73 

71 

77 

8 

MIN 

47 

56 

50 

41 

41 

46 

57 

42 

34 

35 

51 

63 

56 

57 

56 

54 

47 

48 

55 

54 

50 

52 

54 

51 

45 

45 

44 

53 

51 

43 

49 

3 

BRANSON 

MAX 

71 

69 

70 

6  2 

85 

82 

80 

82 

65 

6  2 

88 

90 

90 

63 

82 

83 

84 

90 

72 

65 

80 

80 

70 

65 

70 

70 

75 

72 

76 

70 

76 

8 

M  1  N 

60 

55 

53 

5  0 

43 

55 

55 

5  4 

34 

30 

62 

62 

6  6 

60 

60 

60 

57 

65 

57 

47 

56 

51 

55 

55 

45 

45 

46 

45 

46 

43 

52 

1 

BUENA  VISTA 

MAX 

72 

79 

78 

80 

80 

78 

74 

70 

70 

72 

78 

77 

78 

SO 

80 

79 

80 

81 

78 

71 

70 

73 

72 

68 

65 

65 

62 

62 

66 

65 

73 

4 

MIN 

40 

40 

40 

38 

38 

47 

31 

29 

26 

35 

42 

40 

42 

42 

51 

40 

40 

45 

49 

42 

39 

43 

37 

37 

35 

33 

34 

37 

34 

39 

1 

BYERS 

MAX 

85 

90 

79 

66 

87 

90 

e6 

70 

60 

82 

91 

90 

08 

85 

90 

78 

82 

89 

75 

75 

78 

79 

78 

74 

74 

75 

78 

76 

75 

66 

79 

8 

MIN 

46 

49 

49 

41 

40 

46 

54 

36 

28 

38 

47 

53 

48 

53 

50 

56 

51 

47 

54 

47 

46 

49 

50 

49 

42 

39 

44 

42 

48 

36 

46 

0 

CANON  CITY 

MAX 

84 

89 

89 

79 

76 

85 

8  1 

81 

70 

84 

87 

89 

87 

85 

87 

8  1 

88 

90 

86 

66 

83 

78 

77 

74 

74 

73 

75 

77 

78 

76 

81 

0 

M  1  N 

53 

52 

62 

53 

44 

55 

64 

55 

40 

35 

53 

62 

62 

62 

60 

62 

54 

55 

55 

49 

52 

55 

50 

53 

50 

53 

50 

54 

56 

44 

53 

5 

CASTLE  ROCK 

MAX 

82 

86 

76 

62 

86 

86 

SO 

74 

62 

82 

89 

88 

6V 

83 

66 

77 

84 

88 

82 

69 

79 

79 

77 

71 

71 

73 

75 

75 

75 

67 

76 

4 

M  IN 

43 

43 

42 

-1 

36 

41 

47 

41 

31 

30 

42 

41 

46 

54 

43 

4ft 

40 

43 

42 

46 

41 

45 

44 

41 

38 

35 

42 

36 

41 

31 

41 

1 

CEOAREOGE 

MAX 

81 

85 

85 

66 

87 

78 

68 

78 

73 

77 

67 

62 

66 

83 

85 

81 

87 

88 

84 

76 

71 

76 

74 

77 

75 

76 

65 

56 

69 

64 

78 

1 

M  1  N 

40 

42 

47 

46 

49 

53 

51 

52 

32 

34 

47 

51 

51 

55 

49 

54 

45 

50 

54 

55 

51 

45 

45 

44 

44 

41 

48 

44 

47 

38 

46 

8 

CENTER 

MAX 

76 

77 

80 

79 

78 

78 

63 

69 

67 

74 

76 

78 

78 

78 

79 

72 

78 

79 

72 

62 

70 

73 

68 

61 

68 

69 

66 

60 

72 

70 

72 

4 

M  1  N 

33 

33 

34 

33 

34 

38 

46 

33 

34 

27 

28 

35 

34 

44 

38 

45 

38 

37 

37 

49 

43 

40 

43 

44 

39 

39 

37 

34 

33 

34 

37 

3 

CHEE  SMAN 

MAX 

83 

87 

84 

74 

83 

86 

72 

72 

67 

80 

83 

S3 

84 

81 

83 

79 

87 

87 

79 

70 

78 

80 

76 

72 

70 

71 

70 

70 

73 

70 

77 

9 

M  1  N 

40 

40 

40 

44 

36 

40 

45 

43 

32 

29 

40 

41 

43 

45 

40 

47 

37 

37 

40 

55 

43 

43 

42 

39 

36 

35 

37 

36 

41 

37 

40 

.1 

CHERRY  CREEK  OAM 

MAX 

84 

89 

86 

71 

St 

89 

85 

76 

65 

84 

90 

91 

09 

86 

89 

81 

64 

90 

87 

71 

80 

81 

80 

75 

74 

77 

77 

78 

78 

70 

81 

5 

M  1  N 

42 

47 

47 

41 

38 

44 

5  0 

46 

29 

37 

47 

47 

50 

55 

46 

50 

45 

45 

47 

49 

45 

47 

45 

43 

40 

38 

45 

43 

44 

36 

44 

3 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

83 

88 

74 

54 

67 

87 

85 

80 

62 

87 

93 

95 

88 

81 

87 

79 

86 

93 

67 

60 

71 

70 

69 

78 

75 

78 

74 

79 

8  1 

70 

78 

4 

M  IN 

51 

55 

52 

3  6 

47 

44 

56 

46 

38 

45 

49 

54 

52 

55 

59 

53 

52 

52 

45 

47 

47 

53 

50 

50 

49 

40 

40 

47 

48 

46 

48 

7 

CIMARRON   3  SE 

MAX 

68 

87 

86 

80 

85 

84 

70 

75 

65 

76 

82 

82 

04 

82 

80 

81 

89 

87 

87 

86 

80 

81 

75 

75 

76 

74 

76 

58 

60 

67 

78 

6 

MIN 

35 

36 

34 

30 

33 

32 

34 

30 

22 

19 

26 

34 

34 

40 

40 

38 

32 

36 

38 

36 

34 

33 

34 

34 

37 

36 

31 

34 

26 

30 

32 

.9 

CL 1  MAX    2  NW 

MAX 

59 

60 

60 

61 

62 

59 

51 

49 

44 

54 

60 

60 

61 

58 

61 

57 

61 

62 

61 

59 

54 

54 

52 

50 

52 

51 

54 

43 

44 

42 

55 

.2 

MIN 

28 

32 

33 

33 

34 

35 

35 

3  0 

16 

22 

35 

34 

38 

38 

33 

35 

32 

35 

39 

39 

34 

32 

32 

31 

27 

26 

30 

2-J 

31 

23 

31 

.7 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

76 

77 

6  0 

80 

81 

80 

76 

67 

72 

61 

72 

77 

77 

80 

78 

75 

80 

61 

81 

80 

59 

68 

72 

67 

68 

70 

69 

68 

57 

66 

73 

.2 

M  1  N 

25 

25 

26 

26 

28 

34 

45 

28 

22 

16 

23 

30 

31 

42 

35 

30 

32 

33 

47 

41 

43 

37 

34 

33 

33 

31 

37 

34 

36 

32 

32 

.3 

COLLBRAN 

MAX 

84 

88 

'3  7 

B9 

88 

81 

76 

76 

67 

80 

85 

84 

66 

86 

88 

85 

89 

89 

90 

82 

73 

78 

75 

79 

77 

79 

75 

6  1 

71 

68 

80 

.6 

MIN 

40 

42 

46 

46 

46 

50 

51 

45 

29 

32 

43 

48 

48 

50 

46 

50 

48 

49 

51 

55 

52 

44 

45 

44 

44 

40 

47 

42 

45 

37 

45 

.2 

COLORADO  NM 

MAX 

85 

86 

69 

89 

89 

89 

76 

8  1 

80 

76 

86 

86 

86 

87 

87 

88 

89 

91 

90 

60 

68 

74 

77 

77 

76 

77 

77 

6  1 

67 

67 

SO 

.4 

MIN 

59 

53 

55 

57 

60 

61 

53 

55 

40 

43 

60 

63 

el 

61 

59 

58 

60 

61 

56 

53 

51 

53 

53 

53 

52 

50 

49 

47 

43 

54 

.5 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

81 

86 

64 

58 

72 

86 

80 

76 

57 

80 

88 

89 

86 

80 

85 

77 

85 

89 

71 

50 

75 

74 

77 

68 

69 

74 

73 

73 

78 

67 

76 

.3 

MIN 

50 

47 

53 

47 

48 

48 

54 

39 

37 

33 

48 

60 

60 

56 

50 

54 

48 

49 

50 

43 

46 

48 

50 

49 

44 

42 

42 

49 

50 

42 

47 

.9 

C0RTE2 

MAX 

85 

85 

85 

86 

86 

83 

77 

78 

71 

78 

82 

82 

84 

85 

87 

86 

90 

90 

89 

84 

75 

78 

75 

70 

72 

75 

65 

65 

69 

70 

79 

.6 

MIN 

38 

43 

46 

40 

46 

54 

50 

44 

32 

32 

41 

44 

40 

55 

50 

57 

46 

50 

48 

53 

53 

51 

53 

50 

42 

41 

53 

46 

40 

37 

46 

.2 

CRAIG 

MAX 

77 

80 

83 

8  1 

82 

80 

75 

65 

60 

76 

80 

79 

82 

80 

82 

8 1 

71 

72 

75 

77 

73 

75 

68 

62 

56 

59 

74 

,3 

M  1  N 

30 

33 

36 

34 

37 

40 

48 

35 

22 

27 

36 

41 

37 

49 

36 

42 

46 

36 

33 

33 

35 

31 

39 

40 

40 

30 

36 

,5 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

71 

73 

70 

75 

75 

75 

65 

65 

58 

66 

70 

69 

74 

74 

74 

7  0 

77 

76 

7  6 

68 

6  1 

66 

65 

67 

64 

67 

61 

59 

56 

57 

68 

.1 

M  1  N 

26 

25 

2  9 

28 

30 

34 

29 

4  3 

22 

19 

25 

30 

32 

43 

31 

4  0 

30 

31 

3  3 

45 

43 

39 

32 

31 

29 

28 

35 

36 

41 

36 

32 

5 

DELHI 

MAX 

88 

92 

88 

82 

83 

68 

83 

92 

74 

88 

92 

95 

92 

86 

06 

ft  5 

90 

95 

8  2 

75 

85 

81 

78 

73 

71 

75 

80 

80 

82 

75 

83 

9 

MIN 

59 

60 

58 

47 

39 

49 

57 

61 

39 

30 

46 

50 

60 

63 

50 

57 

55 

56 

5  8 

50 

49 

47 

55 

55 

49 

40 

40 

47 

51 

47 

50 

5 

DEL  NORTE 

MAX 

77 

80 

78 

78 

75 

73 

65 

67 

67 

73 

76 

77 

76 

75 

76 

73 

75 

77 

75 

65 

71 

72 

65 

65 

65 

65 

59 

58 

69 

69 

71 

2 

M  1  N 

36 

36 

38 

38 

39 

41 

4  6 

37 

36 

31 

37 

40 

39 

50 

43 

47 

40 

42 

4  3 

49 

44 

43 

46 

44 

42 

36 

37 

35 

34 

36 

40 

2 

DELTA  1  E 

MAX 

86 

90 

90 

91 

90 

80 

72 

82 

75 

82 

89 

88 

09 

86 

91 

85 

90 

92 

92 

79 

73 

80 

73 

60 

79 

80 

67 

59 

73 

68 

81 

8 

M  1  N 

38 

38 

41 

40 

43 

53 

53 

45 

35 

32 

36 

48 

44 

52 

45 

50 

44 

46 

4V 

60 

54 

48 

46 

43 

45 

40 

49 

45 

47 

40 

45 

0 

DENVER   WB  AP 

MAX 

84 

89 

71 

61 

87 

89 

83 

64 

63 

84 

90 

91 

90 

85 

90 

78 

83 

90 

8  1 

67 

78 

80 

79 

74 

70 

75 

60 

7  7 

75 

69 

79 

2 

M  1  N 

44 

48 

48 

43 

38 

42 

51 

31 

31 

40 

53 

52 

51 

55 

50 

53 

46 

47 

5  1 

52 

47 

50 

46 

45 

40 

39 

46 

4  7 

46 

37 

45 

.6 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

80 

86 

69 

57 

81 

87 

81 

6  0 

59 

82 

88 

88 

86 

83 

88 

76 

8  1 

89 

78 

66 

73 

77 

76 

69 

67 

73 

78 

74 

73 

76 

4 

MIN 

52 

55 

4  9 

44 

44 

53 

60 

33 

34 

45 

60 

60 

68 

60 

57 

58 

56 

54 

56 

54 

53 

52 

53 

53 

49 

48 

51 

52 

54 

46 

51 

.8 

D 1 LLON 

MAX 

7  2 

74 

7  2 

74 

75 

75 

64 

65 

56 

67 

72 

73 

74 

74 

76 

I  7 

75 

77 

75 

72 

66 

65 

65 

67 

65 

66 

64 

55 

56 

54 

68 

7 

MIN 

27 

30 

31 

29 

30 

32 

40 

32 

21 

22 

29 

30 

34 

39 

31 

40 

29 

31 

34 

34 

41 

36 

30 

31 

28 

27 

29 

32 

42 

30 

31 

7 

DURANGO 

MAX 

85 

84 

85 

86 

83 

76 

76 

76 

74 

79 

82 

82 

83 

79 

66 

84 

88 

90 

86 

74 

75 

78 

71 

70 

72 

74 

62 

62 

73 

76 

76 

4 

MIN 

34 

39 

39 

37 

40 

52 

51 

38 

33 

27 

33 

38 

39 

53 

46 

47 

45 

46 

45 

53 

50 

48 

48 

49 

42 

38 

49 

42 

35 

33 

42 

3 

EADS 

MAX 

85 

88 

80 

70 

70 

85 

82 

65 

62 

80 

95 

96 

95 

82 

85 

85 

92 

95 

85 

60 

80 

85 

73 

78 

75 

78 

SO 

80 

85 

76 

81 

5 

MIN 

5  5 

53 

52 

45 

40 

48 

55 

55 

36 

34 

45 

55 

60 

55 

57 

60 

52 

50 

57 

45 

48 

4  5 

50 

50 

50 

44 

47 

46 

45 

48 

49 

4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

"eo" 

62 

86 

66 

72 

75 

65 

77 

7  1 

66 

74 

72 

78 

73 

76 

71 

53 

62 

63 

76. 

6 

M  IN 

26 

25 

26 

29 

30 

40 

46 

33 

19 

19 

2  7 

32 

3  3 

43 

3  2 

41 

32 

30 

36 

52 

48 

40 

33 

34 

35 

29 

35 

37 

45 

29 

33. 

9 

ELBERT 

MAX 

77 

83 

72 

65 

80 

64 

79 

66 

57 

76 

85 

85 

63 

81 

82 

7  0 

63 

68 

69 

7  1 

7  3 

63 

74. 

7 

MIN 

42 

43 

38 

40 

38 

42 

48 

40 

29 

37 

34 

38 

39 

47 

41 

54 

41 

43 

42 

41 

41 

44 

44 

42 

40 

34 

41 

37 

37 

34 

40. 

ESTES  PARK 

MAX 

72 

78 

77 

73 

78 

76 

72 

64 

58 

72 

77 

77 

79 

76 

78 

69 

70 

68 

6  1 

70. 

6 

MIN 

28 

31 

35 

39 

30 

33 

33 

40 

30 

35 

44 

50 

34 

37 

30 

31 

36 

50 

46 

42 

32 

31 

39 

30 

30 

48 

48 

40 

37. 

7 

EVERGREEN 

MAX 

MIN 

32 

36 

34 

41 

30 

35 

44 

37 

30 

27 

36 

38 

39 

45 

36 

40 

35 

36 

37 

49 

42 

40 

36 

36 

33 

29 

32 

36 

36 

31 

36. 

3 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

89 

79 

81 

80 

71 

87 

83 

90 

80 

81 

9  4 

97 

95 

89 

92 

96 

89 

86 

84. 

3 

MIN 

60 

57 

62 

50 

46 

56 

60 

58 

40 

39 

53 

62 

61 

56 

56 

60 

54 

49 

58 

54 

56 

61 

54 

47 

47 

57 

52 

54. 

2 

FLAGLER    2  NW 

MAX 

60 

87 

70 

60 

71 

87 

68 

71 

61 

80 

9 1 

91 

88 

87 

86 

78. 

5 

MIN 

52 

52 

53 

-  1 

41 

48 

54 

48 

33 

37 

41 

48 

51 

55 

51 

56 

47 

.,o 

43 

46 

42 

51 

45 

49 

40 

41 

42 

46 

45 

46. 

7 

FOROER   8  S 

MAX 

87 

89 

8 1 

72 

75 

67 

8 1 

95 

6  5 

89 

81. 

5 

MIN 

56 

48 

48 

48 

45 

39 

32 

39 

48 

47 

53 

53 

54 

47 

49 

56 

45 

50 

47 

52 

50 

50 

43 

40 

43 

42 

40 

46. 

8 

FORT  COLLINS 

MAX 

79 

74 

86 

78 

70 

68 

75 

2 

MIN 

39 

42 

50 

43 

37 

41 

45 

47 

31 

31 

40 

44 

46 

54 

45 

54 

40 

41 

56 

51 

47 

50 

41 

50 

45 

40 

43 

45 

46 

44 

44. 

3 

FORT  LEWIS 

MAX 

66 

80 

84 

8  3 

66 

71 

74 

60 

62 

64 

67 

59 

59 

62 

67 

72 

3 

MIN 

39 

45 

45 

40 

49 

51 

47 

39 

26 

32 

3  J 

37 

4  2 

52 

50 

4  4 

45 

49 

47 

49 

47 

47 

45 

47 

39 

35 

45 

40 

34 

33 

42 

6 

FORT  LUPTON   1  N 

MAX 

92 

75 

92 

B  t 

72 

78 

79 

80 

7  1 

7  7 

83 

79 

78 

71 

81 

1 

MIN 

39 

41 

47 

43 

37 

45 

4  2 

40 

35 

26 

43 

49 

47 

54 

44 

49 

38 

41 

50 

53 

43 

52 

41 

40 

40 

37 

37 

42 

50 

42 

42 

9 

FORT  MORGAN 

MAX 

61 

67 

65 

61 

90 

90 

86 

85 

86 

7  1 

70 

78 

7  7 

61 

73 

7  1 

73 

78 

76 

77 

8 

MIN 

49 

52 

50 

49 

45 

46 

50 

47 

30 

31 

42 

48 

46 

55 

47 

49 

56 

50 

46 

50 

47 

45 

5  0 

41 

44 

47 

48 

45 

47 

0 

ERASER 

MAX 

70 

73 

73 

7 1 

73 

74 

64 

66 

54 

68 

73 

73 

75 

71 

74 

71 

52 

67 

2 

MIN 

13 

15 

18 

1 7 

17 

19 

28 

18 

13 

6 

17 

17 

22 

26 

18 

25 

15 

17 

2  1 

38 

36 

Z  7 

19 

21 

21 

18 

20 

25 

31 

21 

20 

7 

FRUITA   2  N 

MAX 

84 

88 

90 

9  0 

91 

80 

79 

63 

73 

81 

89 

88 

84 

89 

92 

9 1 

6  1 

62 

7  1 

83 

1 

MIN 

37 

35 

40 

42 

38 

45 

56 

44 

»» 

32 

36 

41 

41 

45 

44 

49 

45 

46 

47 

61 

54 

51 

44 

44 

»" 

42 

49 

49 

46 

40 

44 

1 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

86 

92 

93 

92 

80 

86 

66 

78 

87 

91 

88 

90 

92 

9  1 

8  0 

85 

1 

MIN 

to 

45 

49 

48 

50 

63 

59 

53 

33 

41 

55 

52 

55 

55 

50 

56 

52 

54 

58 

59 

54 

5) 

50 

50 

50 

47 

54 

51 

49 

41 

50 

8 

GEORGETOWN 

MAX 

74 

74 

77 

7  2 

77 

76 

7  3 

68 

58 

71 

77 

75 

78 

7  4 

77 

70 

68 

70 

.6 

MIN 

34 

40 

41 

34 

42 

48 

50 

41 

28 

37 

45 

45 

46 

51 

47 

50 

46 

48 

41 

42 

46 

40 

4  1 

'7 

35 

37 

38 

38 

45 

38 

41 

8 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 

76 

82 

63 

79 

.1 

MIN 

38 

37 

42 

40 

41 

46 

56 

47 

29 

31 

3  7 

43 

41 

49 

43 

54 

42 

42 

56 

50 

45 

42 

-  1 

42 

38 

44 

43 

44 

43 

43 

3 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 

74 

78 

68 

59 

73 

76 

75 

78 

76 

76 

70 

58 

72 

.2 

MIN 

23 

24 

26 

26 

26 

27 

37 

32 

17 

14 

26 

28 

30 

43 

27 

17 

26 

26 

31 

45 

41 

37 

25 

25 

29 

23 

28 

38 

35 

29 

2 

GRAND  JUNCTION   WB  AP 

MAX 

91 

90 

80 

76 

84 

69 

80 

87 

87 

86 

87 

89 

81 

3 

MIN 

-7 

51 

52 

55 

54 

58 

57 

55 

41 

43 

56 

59 

58 

57 

55 

61 

55 

57 

6  1 

59 

55 

51 

50 

51 

53 

49 

55 

51 

51 

46 

53 

* 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

MAX 

65 

85 

78 

80 

b  8 

89 

6  7 

86 

90 

78 

81 

78 

83 

6 

MIN 

49 

51 

49 

54 

54 

52 

57 

55 

37 

43 

47 

50 

50 

54 

56 

56 

54 

58 

55 

61 

55 

53 

51 

48 

52 

49 

53 

53 

46 

41 

51 

* 

GRAND  LAKE    1  WNW 

MAX 

74 

67 

55 

69 

74 

73 

76 

74 

76 

76 

73 

7 1 

62 

66 

68 

67 

70 

54 

54 

56 

69 

5 

MIN 

21 

22 

24 

23 

23 

24 

3  2 

25 

17 

14 

23 

24 

25 

34 

23 

28 

22 

23 

24 

39 

39 

34 

23 

"'6 

25 

23 

24 

36 

39 

27 

26 

2 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

54 

69 

69 

71 

71 

71 

65 

6 

MIN 

29 

29 

32 

3  1 

29 

30 

38 

32 

24 

21 

29 

32 

32 

43 

32 

35 

30 

29 

34 

47 

44 

30 

31 

32 

29 

31 

38 

41 

31 

32 

8 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

MAX 

72 

78 

79 

7  7 

79 

76 

70 

71 

,5 

MIN 

40 

45 

42 

42 

44 

41 

4  3 

33 

37 

30 

3  3 

39 

41 

49 

43 

48 

42 

44 

- 

44 

41 

39 

44 

■.7 

40 

36 

38 

34 

32 

36 

39 

.9 

GREELEY 

MAX 

80 

6  4 

89 

8  7 

85 

77 

: 

MIN 

44 

47 

48 

64 

39 

43 

49 

47 

32 

31 

40 

43 

46 

54 

46 

57 

55 

46 

56 

51 

47 

54 

46 

46 

43 

42 

46 

50 

49 

46 

.3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

7 1 

78 

78 

79 

79 

79 

59 

74 

.1 

MIN 

31 

33 

36 

36 

36 

39 

46 

34 

26 

26 

33 

38 

42 

47 

36 

44 

35 

36 

4  1 

49 

46 

38 

34 

3  4 

37 

32 

34 

37 

42 

32 

37 

.0 

GROVER  10  w 

MAX 

?5 

67 

81 

88 

89 

oo 

88 

89 

78 

.5 

MIN 

44 

45 

45 

41 

38 

44 

51 

36 

21 

33 

4  2 

50 

47 

54 

51 

52 

46 

44 

49 

48 

46 

51 

44 

46 

44 

45 

42 

44 

48 

39 

44 

.3 

GUNN ISON 

MAX 

79 

74 

66 

71 

60 

72 

7  7 

76 

79 

78 

80 

72 

.6 

MIN 

23 

22 

25 

2  3 

23 

34 

44 

27 

19 

15 

21 

26 

27 

39 

32 

3  7 

>8 

29 

)0 

45 

42 

36 

31 

31 

i : 

28 

37 

■u 

36 

28 

30 

.1 

HAYDEN 

MAX 

67 

76 

6  :'i 

79 

83 

60 

63 

80 

75 

.3 

MIN 

31 

35 

36 

30 

38 

36 

42 

45 

15 

18 

33 

36 

35 

44 

36 

38 

i  i 

36 

43 

50 

47 

36 

34 

33 

35 

38 

36 

40 

28 

35 

.6 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

65 

68 

7  i 

73 

75 

71 

73 

67 

.8 

MIN 

20 

25 

22 

21 

25 

35 

4  2 

27 

29 

16 

20 

23 

26 

40 

26 

■4 

28 

30 

Jo 

41 

40 

>q 

37 

)9 

25 

26 

25 

23 

23 

7  9 

.2 

HOLLY 

MAX 

89 

8  5 

67 

59 

7  8 

93 

95 

91 

85 

81 

.3 

MIN 

55 

57 

55 

45 

39 

40 

53 

56 

37 

37 

44 

44 

4  9 

54 

51 

53 

48 

57 

46 

48 

r 

51 

53 

4  1 

43 

'.1 

44 

48 

47 

48 

.2 

\  HOL YOKE 

MAX 

87 

67 

68 

83 

94 

91 

d2 

84 

o  3 

68 

63 

70 

80 

7  H 

66 

7  Q 

79 

8  0 

68 

76 

.4 

M  1  N 

57 

56 

49 

43 

43 

47 

40 

42 

35 

37 

46 

51 

51 

56 

56 

56 

55 

58 

5  0 

48 

48 

55 

48 

48 

43 

42 

48 

46 

42 

48 

'* 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 

MAX 

69 

60 

72 

78 

75 

79 

78 

79 

?3 

72 

56 

5  3 

5  8 

72 

.1 

MIN 

3  1 

29 

25 

2  8 

28 

30 

39 

33 

18 

21 

34 

36 

34 

31 

29 

3  6 

2  7 

28 

33 

26 

43 

33 

28 

2  9 

32 

26 

30 

36 

37 

27 

30 

.7 

'  IDAHO  SPRINGS 

MAX 

81 

83 

6  8 

60 

64 

77 

B  5 

84 

70 

76 

74 

62 

72 

62 

68 

65 

65 

72 

.9 

MIN 

23 

34 

30 

31 

33 

36 

46 

33 

30 

34 

41 

44 

40 

38 

36 

36 

32 

32 

33 

37 

40 

35 

'* 

IGNACIO    1  N 

MAX 

3  0 

8  5 

84 

8  5 

78 

8  0 

79 

85 

83 

82 

75 

74 

77 

68 

65 

69 

7  1 

66 

67 

69 

73 

77 

.5 

MIN 

35 

42 

42 

36 

43 

49 

5  1 

38 

36 

28 

33 

37 

40 

56 

34 

4' 

43 

43 

42 

52 

51 

52 

48 

49 

49 

37 

49 

43 

36 

35 

43 

.2 

JOHN   MART  IN  DAM 

MAX 

89 

89 

84 

80 

73 

95 

89 

89 

66 

8  1 

p  r 

75 

78 

77 

8  1 

8  1 

60 

84 

8  1 

84 

MIN 

57 

56 

53 

47 

42 

50 

5  7 

55 

40 

36 

43 

50 

52 

58 

54 

57 

52 

52 

60 

48 

49 

4* 

53 

54 

49 

46 

43 

49 

55 

50 

50 

.5 

!  JONES  PASS  2  E 

MAX 

72 

73 

70 

68 

68 

67 

65 

62 

70 

67 

65 

62 

58 

52 

51 

50 

5  7 

64 

.3 

MIN 

32 

36 

32 

34 

34 

36 

32 

29 

37 

33 

34 

30 

30 

37 

33 

29 

33 

36 

3  i 

32 

26 

36 

34 

29 

29 

31 

25 

30 

32 

26 

32 

.1 

:  JULESBURG 

MAX 

77 

89 

86 

65 

71 

75 

78 

76 

85 

63 

79 

58 

77 

76 

75 

75 

73 

72 

72 

75 

.6 

MIN 

50 

55 

48 

43 

43 

45 

45 

45 

34 

31 

44 

35 

47 

58 

56 

61 

3  4 

46 

48 

48 

49 

52 

41 

48 

40 

45 

49 

51 

37 

46 

.5 

1  KASSLER 

MAX 

82 

87 

82 
46 

70 

83 

83 

78 

85 

78 

72 

70 

75 

77 

75 

75 

73 

78 

.9 

MIN 

45 

55 

44 

36 

45 

58 

44 

32 

43 

47 

50 

84 

57 

53 

1 

55 

50 

40 

53 

47 

48 

54 

52 

43 

45 

46 

50 

52 

50 

48 

.7 

!  KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

61 

67 

77 

6  3 

77 

63 

87 

77 

62 

82 

91 

68 

84 

86 

85 

7  7 

77 

82 

6,9 

70 

77 

73 

78 

69 

68 

75 

78 

78 

71 

63 

77 

.2 

MIN 

39 

46 

44 

4  1 

29 

38 

45 

34 

20 

23 

39 

49 

45 

50 

43 

5  0 

47 

46 

5  1 

46 

45 

4  5 

40 

45 

41 

41 

35 

39 

46 

42 

41 

.5 

]  KIT  CARSON 

MAX 

65 

90 

77 

6  3 

70 

86 

84 

77 

65 

81 

95 

96 

90 

80 

89 

79 

82 

73 

MIN 

55 

51 

55 

46 

40 

51 

55 

52 

37 

34 

42 

45 

53 

54 

55 

60 

45 

51 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1962 


l/onunuea 

Day  Of  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MA)' 

86 

92 

84 

62 

61 

89 

65 

85 

6  0 

86 

95 

95 

94 

83 

91 

85 

92 

95 

71 

74 

83 

75 

77 

78 

77 

78 

82 

82 

87 

73 

82. 

6 

MIN 

57 

52 

53 

51 

45 

52 

60 

45 

4  1 

33 

50 

6* 

59 

61 

° 

° 

56 

53 

50 

55 

50 

56 

56 

6 

49 

44 

52 

52 

52 

52. 

6 

LAKE   C 1 TY 

MAX 

76 

77 

76 

80 

72 

70 

60 

62 

56 

62 

76 

75 

74 

72 

78 

69 

77 

78 

75 

60 

66 

72 

65 

61 

62 

64 

59 

55 

63 

64 

68. 

5 

M  I  N 

25 

38 

31 

38 

42 

42 

49 

21 

18 

20 

37 

39 

39 

42 

40 

40 

40 

41 

42 

42 

42 

32 

31 

32 

38 

30 

3  1 

26 

35. 

6 

LAKE   GEORGE   8  SW 

MAX 

74 

77 

75 

73 

76 

76 

64 

67 

60 

70 

74 

74 

76 

72 

77 

75 

77 

78 

78 

65 

70 

71 

68 

65 

68 

63 

65 

64 

63 

60 

70. 

5 

MIN 

36 

37 

39 

38 

37 

40 

45 

33 

32 

26 

30 

34 

34 

34 

36 

41 

36 

3 

3 

43 

37 

40 

36 

38 

3  5 

32 

34 

32 

33 

36. 

4 

LAKEWOOD 

80 

85 

85 

63 

80 

86 

87 

70 

6  2 

80 

88 

88 

86 

82 

87 

82 

80 

87 

79 

66 

78 

77 

76 

68 

69 

72 

78 

7* 

75 

66 

78. 

0 

MIN 

44 

51 

5  0 

42 

39 

48 

55 

42 

39 

51 

56 

55 

51 

52 

49 

52 

50 

51 

49 

50 

44 

44 

50 

50 

42 

48 

1 

LAMAR 

MAX 

90 

89 

88 

62 

73 

90 

84 

88 

60 

82 

97 

98 

96 

8  0 

89 

84 

94 

98 

70 

59 

82 

70 

74 

79 

77 

81 

82 

64 

87 

76 

82 

1 

MIN 

59 

56 

52 

48 

44 

50 

59 

* 

39 

* 

53 

8 

50 

54 

51 

54 

57 

53 

45 

41 

50 

49 

47 

50 

6 

LAS  ANIMAS 

MAX 

91 

93 

66 

75 

81 

91 

68 

69 

68 

87 

96 

97 

93 

»t 

91 

86 

94 

96 

85 

73 

84 

75 

79 

80 

80 

80 

84 

82 

87 

75 

85 

1 

MIN 

56 

55 

49 

51 

42 

51 

54 

55 

42 

34 

40 

* 

3  0 

5* 

56 

51 

48 

61 

49 

52 

49 

54 

54 

52 

44 

41 

46 

46 

48 

49 

6 

LEADVILLE 

MAX 

66 

68 

66 

68 

66 

68 

53 

59 

49 

60 

68 

68 

7  0 

64 

71 

71 

70 

70 

70 

56 

62 

61 

61 

61 

59 

60 

59 

47 

47 

58 

62 

6 

MIN 

29 

33 

36 

3  1 

35 

38 

36 

35 

23 

2  8 

39 

39 

43 

35 

42 

36 

37 

0 

41 

38 

37 

36 

34 

33 

2  8 

31 

32 

37 

28 

35 

1 

LIMON   10  SSW 

MAX 

79 

82 

73 

64 

81 

88 

84 

71 

60 

78 

88 

69 

87 

85 

87 

78 

64 

90 

84 

56 

78 

76 

78 

72 

71 

72 

73 

75 

76 

65 

77 

5 

MIN 

50 

45 

41 

41 

43 

40 

46 

39 

30 

34 

41 

53 

54 

51 

2 

* 

52 

37 

* 

44 

46 

46 

48 

42 

42 

41 

45 

43 

44 

7 

LIMON 

MAX 

76 

68 

71 

60 

73 

37 

83 

72 

58 

76 

89 

89 

87 

86 

85 

77 

81 

89 

65 

54 

76 

80 

78 

73 

71 

73 

74 

76 

77 

65 

76 

3 

MIN 

51 

45 

50 

9  3 

4  9 

47 

49 

36 

30 

39 

5 

50 

54 

52 

5 1 

50 

50 

5  0 

46 

47 

51 

46 

48 

40 

38 

42 

46 

40 

45 

4 

LITTLE  HILLS 

MAX 

81 

63 

85 

84 

85 

83 

80 

74 

64 

78 

81 

81 

83 

83 

84 

63 

86 

86 

87 

78 

74 

75 

78 

78 

77 

76 

66 

60 

66 

62 

78 

1 

MIN 

25 

29 

32 

32 

31 

38 

53 

41 

19 

20 

39 

36 

35 

43 

32 

40 

30 

34 

47 

56 

42 

35 

30 

31 

32 

28 

34 

40 

41 

26 

35 

1 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

74 

81 

88 

70 

58 

77 

89 

65 

62 

63 

83 

93 

90 

89 

86 

91 

79 

84 

88 

77 

68 

77 

77 

76 

70 

73 

76 

79 

77 

76 

78 

5 

MIN 

40 

40 

* 

51 

45 

45 

40 

44 

50 

42 

44 

2 

MARV INE 

MAX 

84 

80 

77 

78 

72 

7. 

71 

70 

56 

76 

74 

71 

77 

79 

78 

61 

76 

82 

83 

82 

69 

68 

71 

72 

74 

72 

63 

64 

59 

58 

73 

0 

MIN 

29 

1 

32 

46 

32 

34 

33 

36 

35 

35 

33 

34 

3 

MAY8ELL 

MAX 

79 

82 

84 

83 

85 

82 

80 

77 

64 

77 

82 

8  0 

82 

82 

63 

81 

83 

85 

65 

77 

72 

72 

75 

75 

74 

73 

65 

61 

58 

59 

76 

6 

M  1  N 

31 

42 

41 

53 

35 

33 

34 

* 

30 

33 

37 

4 

26 

36 

3 

MEEKER 

MAX 

80 

64 

84 

8- 

65 

82 

79 

72 

64 

77 

80 

80 

83 

84 

85 

84 

86 

66 

87 

75 

70 

74 

77 

77 

75 

77 

70 

57 

64 

62 

77 

5 

MIN 

30 

32 

3  5 

37 

35 

4  1 

53 

-5 

2 

25 

4 

45 

* 

39 

34 

35 

36 

41 

26 

38 

6 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

85 

86 

85 

87 

67 

75 

75 

75 

71 

78 

S3 

8  1 

85 

84 

88 

85 

87 

69 

90 

76 

75 

78 

65 

69 

71 

72 

66 

60 

66 

68 

76 

1 

MIN 

50 

53 

56 

54 

54 

55 

50 

50 

4  1 

42 

5 1 

53 

55 

56 

59 

50 

53 

47 

43 

44 

47 

47 

41 

45 

51 

1 

MONTE  VISTA 

MAX 

78 

80 

SO 

80 

78 

75 

65 

74 

66 

74 

78 

?7 

78 

76 

79 

74 

76 

79 

77 

66 

72 

74 

68 

62 

67 

68 

64 

60 

69 

70 

72 

9 

MIN 

29 

32 

32 

30 

35 

3  8 

47 

33 

34 

23 

28 

40 

42 

44 

45 

° 

37 

32 

30 

35 

36 

0 

MONTROSE   NO  2 

MAX 

76 

62 

85 

87 

87 

86 

80 

73 

76 

61 

78 

64 

63 

84 

85 

82 

82 

85 

86 

88 

68 

73 

76 

73 

75 

74 

78 

67 

61 

69 

78 

3 

MIN 

41 

41 

46 

46 

t  7 

54 

52 

45 

33 

32 

40 

49 

51 

59 

4  7 

54 

46 

50 

53 

54 

52 

48 

47 

45 

46 

4  1 

46 

44 

46 

40 

46 

5 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

78 

85 

83 

66 

76 

85 

74 

72 

72 

80 

84 

64 

84 

80 

83 

75 

85 

66 

70 

56 

73 

74 

77 

67 

68 

70 

68 

72 

76 

68 

75 

8 

MIN 

41 

42 

4  6 

41 

42 

45 

50 

4  i 

31 

26 

46 

61 

56 

49 

49 

48 

43 

49 

43 

4 1 

43 

45 

44 

40 

37 

39 

39 

36 

32 

39 

42 

9 

NORTHDALE 

MAX 

82 

84 

83 

83 

84 

75 

76 

78 

73 

77 

78 

64 

84 

82 

84 

81 

86 

88 

84 

76 

72 

78 

72 

72 

71 

70 

72 

68 

65 

62 

77 

5 

MIN 

31 

3  4 

1  3 

33 

3  7 

41 

46 

41 

30 

23 

32 

40 

45 

4  9 

4  4 

49 

42 

46 

49 

50 

46 

44 

47 

40 

40 

3  7 

47 

44 

40 

38 

40 

6 

NORTH  LAKE 

MAX 

73 

71 

74 

64 

73 

73 

61 

68 

61 

66 

71 

73 

76 

68 

72 

73 

74 

75 

67 

55 

67 

69 

60 

49 

56 

60 

61 

61 

63 

57 

66 

4 

MIN 

35 

»7 

33 

36 

35 

42 

36 

32 

27 

33 

44 

49 

43 

45 

38 

4  1 

37 

35 

4  1 

43 

38 

42 

40 

36 

3  3 

33 

33 

3  1 

27 

37 

5 

NORWOOD 

MAX 

78 

60 

81 

82 

79 

69 

73 

71 

75 

77 

78 

77 

80 

80 

SO 

80 

81 

83 

83 

73 

72 

73 

69 

70 

66 

66 

59 

58 

65 

65 

74 

2 

MIN 

32 

39 

40 

43 

4  5 

46 

47 

23 

34 

36 

36 

43 

45 

50 

46 

51 

50 

48 

48 

49 

46 

44 

44 

41 

39 

38 

41 

40 

40 

31 

41 

8 

OURAY 

MAX 

77 

76 

79 

61 

77 

68 

61 

67 

61 

73 

76 

77 

76 

73 

77 

71 

77 

80 

77 

70 

66 

72 

65 

67 

65 

64 

62 

5  2 

63 

57 

70 

4 

M  |  N 

38 

48 

4  7 

48 

48 

6  1 

4  7 

45 

3  1 

37 

44 

49 

48 

53 

48 

51 

47 

32 

49 

46 

47 

47 

42 

42 

4  1 

44 

9  1 

39 

38 

45 

3 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

BO 

80 

81 

82 

82 

78 

65 

73 

66 

72 

73 

77 

87 

80 

81 

72 

82 

84 

62 

70 

70 

73 

64 

63 

66 

68 

60 

6  2 

62 

69 

73 

.6 

MIN 

30 

34 

3  7 

38 

45 

6 

38 

37 

3 

50 

50 

48 

45 

45 

43 

33 

44 

)9 

34 

31 

38 

9 

PALISADE   1  S 

MAX 

86 

90 

92 

91 

91 

81 

82 

82 

72 

83 

89 

67 

06 

89 

91 

00 

91 

94 

94 

63 

74 

80 

78 

80 

60 

83 

74 

6  2 

73 

68 

S3 

3 

MIN 

* 

55 

60 

54 

53 

42 

41 

49 

5 

* 

57 

59 

57 

60 

57 

" 

5  1 

50 

50 

50 

48 

49 

9  0 

4  7 

40 

52 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

83 

81 

78 

74 

75 

76 

77 

75 

76 

74 

74 

75 

76 

77 

76 

77 

77 

76 

80 

64 

65 

70 

70 

70 

69 

68 

69 

6  5 

67 

67 

73 

4 

M  1  N 

3  1 

26 

26 

27 

29 

30 

31 

31 

30 

31 

34 

35 

36 

35 

36 

37 

36 

35 

34 

4  1 

4  1 

40 

40 

39 

40 

38 

38 

30 

3  1 

35 

<9 

1 

PAON IA 

MAX 

84 

8  6 

87 

88 

88 

81 

76 

77 

70 

80 

65 

80 

86 

86 

89 

86 

87 

90 

90 

76 

77 

80 

76 

80 

78 

80 

72 

58 

72 

68 

80 

6 

MIN 

42 

43 

46 

46 

48 

5  1 

52 

47 

34 

36 

43 

47 

49 

56 

48 

48 

50 

5  2 

5  1 

5  1 

50 

48 

45 

46 

44 

47 

44 

46 

39 

«6 

6 

PARADOX 

MAX 

87 

92 

88 

91 

90 

71 

83 

82 

75 

65 

88 

89 

88 

90 

93 

90 

90 

93 

9  ..' 

73 

79 

83 

82 

85 

78 

80 

65 

64 

71 

71 

82 

9 

MIN 

34 

38 

(8 

36 

42 

52 

50 

41 

34 

28 

37 

43 

48 

49 

44 

50 

43 

46 

,7 

54 

53 

47 

45 

45 

4  1 

4  1 

49 

47 

46 

38 

4  3 

6 

PARKER   9  E 

MAX 

60 

88 

74 

67 

84 

87 

60 

70 

60 

79 

87 

87 

87 

83 

85 

75 

81 

87 

79 

72 

75 

76 

77 

72 

12 

71 

73 

7h 

77 

66 

77 

3 

MIN 

43 

46 

45 

40 

40 

50 

48 

38 

28 

34 

44 

50 

47 

53 

49 

3 

46 

46 

4  6 

46 

45 

46 

44 

45 

40 

34 

43 

9,' 

44 

29 

43 

5 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

86 

91 

8  4 

61 

78 

66 

84 

85 

62 

87 

92 

93 

91 

84 

89 

85 

90 

94 

7  6 

60 

81 

74 

79 

73 

7  8 

77 

80 

79 

83 

72 

81 

1 

MIN 

53 

52 

51 

5  1 

49 

48 

57 

45 

43 

34 

45 

53 

56 

61 

56 

59 

50 

48 

52 

52 

56 

57 

53 

47 

44 

91 

52 

45 

50 

9 

RANGELY 

MAX 

64 

87 

8  9 

89 

89 

85 

85 

74 

68 

81 

67 

85 

88 

87 

88 

87 

89 

91 

92 

83 

76 

77 

81 

81 

82 

81 

63 

66 

70 

66 

81 

7 

M  1  N 

32 

35 

38 

49 

37 

4  6 

57 

48 

32 

27 

39 

40 

36 

42 

40 

50 

37 

40 

4  6 

58 

50 

39 

35 

39 

46 

40 

39 

4  4 

39 

32 

41 

1 

RED   FEATHER  LAKES 

MAX 

72 

75 

73 

62 

75 

7  6 

68 

63 

53 

66 

76 

75 

77 

72 

75 

68 

76 

78 

6  3 

61 

61 

65 

66 

59 

60 

62 

6  5 

52 

53 

67 

3 

M  1  N 

46 

43 

45 

40 

48 

48 

41 

44 

44 

37 

37 

36 

36 

32 

<4 

39 

32 

39 

2 

RICO 

MAX 

74 

74 

74 

76 

76 

64 

64 

6  3 

66 

66 

72 

70 

77 

73 

75 

71 

80 

81 

76 

63 

61 

73 

64 

60 

63 

64 

54 

53 

65 

69 

68 

8 

M  1  N 

27 

29 

29 

41 

* 

38 

33 

36 

35 

43 

40 

39 

38 

39 

30 

29 

37 

32 

34 

28 

33 

5 

RIFLE  2  ENE 

MA* 

84 

84 

85 

86 

66 

8  2 

73 

78 

68 

77 

82 

82 

84 

o* 

86 

86 

87 

87 

89 

84 

71 

78 

77 

76 

74 

81 

76 

60 

68 

66 

79 

4 

M  1  N 

31 

30 

3  3 

33 

33 

4  3 

55 

44 

28 

25 

3 1 

37 

° 

52 

43 

37 

38 

34 

40 

40 

42 

42 

39 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

89 

93 

85 

75 

83 

89 

85 

85 

7  0 

85 

91 

92 

94 

64 

91 

87 

92 

96 

9  0 

72 

83 

62 

81 

78 

78 

78 

83 

82 

85 

73 

84 

4 

MIN 

53 

49 

50 

50 

43 

-7 

53 

A7 

42 

34 

38 

52 

47 

54 

49 

55 

50 

48 

5  8 

46 

54 

50 

55 

56 

53 

44 

41 

48 

44 

47 

46 

6 

RUSH  2  NNE 

MAX 

83 

77 

t  3 

69 

76 

66 

86 

76 

61 

81 

93 

93 

69 

65 

88 

89 

88 

90 

70 

54 

en 

60 

78 

74 

73 

73 

74 

76 

60 

71 

76 

4 

MIN 

46 

47 

4  0 

4  1 

47 

54 

5  3 

48 

32 

29 

42 

53 

53 

51 

50 

45 

47 

43 

48 

40 

43 

43 

45 

45 

45 

38 

39 

41 

45 

44 

5 

RUXTON  PARK 

MAX 

65 

73 

72 

60 

71 

70 

61 

65 

51 

69 

75 

74 

75 

67 

67 

70 

71 

75 

65 

64 

62 

62 

62 

55 

56 

57 

60 

60 

65 

52 

65 

0 

MIN 

32 

38 

3  8 

36 

33 

3  8 

43 

38 

28 

27 

39 

41 

41 

44 

37 

42 

35 

4  1 

39 

32 

40 

37 

40 

37 

32 

32 

33 

31 

33 

31 

36 

3 

RYE 

MAX 
MIN 

60 

80 

84 

77 

74 

81 

79 

60 

64 

60 

84 

85 

87 

82 

80 

78 

79 

65 

78 

56 

68 

74 

76 

69 

66 

67 

74 

72 

73 

60 

75 

7 

SAGUACHE 

"L  , 

78 

77 

79 

80 

80 

80 

62 

66 

65 

74 

79 

80 

80 

77 

80 

74 

81 

81 

78 

72 

68 

69 

70 

67 

67 

73 

1 

MIN 

36 

38 

35 

36 

39 

40 

48 

35 

_-6 

31 

33 

34 

36 

42 

42 

44 

39 

38 

43 

42 

46 

40 

34 

43 

39 

38 

39 

33 

35 

37 

38 

4 

SAL  IDA 

MAX 

79 

80 

e  l 

77 

80 

80 

73 

75 

67 

74 

78 

7e 

61 

79 

62 

78 

80 

82 

80 

66 

76 

70 

68 

70 

70 

68 

75 

MIN 

36 

36 

36 

37 

39 

46 

51 

35 

37 

27 

34 

40 

39 

43 

39 

45 

37 

35 

39 

49 

54 

41 

42 

42 

40 

35 

38 

35 

39 

36 

39 

5 

See  Reference 

lotes  Following  Station 

-  142  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
SEPTEMBER  1962 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

ai 

66 

80 

63 

71 

73 

76 

72 

SB 

B4 

94 

00 

85 

82 

09 

60 

74 

80 

74 

64 

73 

70 

82 

77 

67 

76 

80 

74 

77 

70 

76 

6 

51 

50 

47 

42 

39 

46 

50 

42 

33 

35 

50 

^  1 

51 

56 

56 

S  7 

50 

50 

48 

49 

43 

46 

50 

48 

39 

46 

0 

S  t  LVERTON 

MAX 

74 

75 

69 

73 

65 

60 

58 

59 

60 

65 

68 

67 

66 

65 

66 

66 

73 

71 

67 

62 

56 

63 

60 

60 

58 

59 

60 

56 

62 

66 

64 

5 

MIN 

28 

27 

27 

27 

26 

38 

39 

30 

30 

40 

30 

42 

4 

38 

36 

37 

28 

28 

27 

32 

29 

28 

31 

9 

SP1CER 

MAX 

71 

73 

74 

71 

74 

76 

66 

62 

51 

78 

75 

70 

75 

75 

73 

73 

76 

77 

71 

62 

65 

69 

67 

65 

66 

68 

57 

51 

51 

68 

6 

MIN 

23 

34 

24 

34 

27 

32 

39 

39 

7 

39 

43 

35 

26 

23 

24 

24 

30 

37 

40 

24 

31 

2 

SPR INGF 1  ELD   7  WSW 

MAX 

86 

55 

81 

85 

81 

74 

87 

60 

87 

76 

80 

93 

94 

91 

85 

85 

87 

91 

94 

85 

59 

84 

75 

74 

71 

72 

76 

77 

80 

81 

73 

61 

5 

MIN 

55 

53 

45 

41 

54 

52 

51 

37 

37 

5 1 

52 

52 

48 

53 

56 

5 1 

45 

44 

48 

48 

49 

50 

4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

77 

80 

79 

80 

81 

80 

70 

68 

57 

73 

81 

79 

82 

76 

62 

78 

61 

63 

83 

72 

65 

70 

75 

77 

71 

75 

72 

64 

68 

68 

75 

0 

22 

24 

27 

26 

27 

26 

35 

38 

1  9 

15 

26 

26 

26 

40 

27 

32 

25 

28 

25 

29 

38 

40 

28 

29 

5 

STERL ING 

MAX 

74 

84 

90 

61 

63 

75 

83 

87 

58 

60 

83 

92 

86 

86 

34 

85 

78 

77 

79 

66 

66 

75 

74 

79 

76 

70 

74 

79 

77 

75 

76 

MIN 

43 

46 

46 

43 

45 

42 

42 

47 

2  8 

27 

56 

46 

45 

5  i 

39 

46 

46 

3  5 

0 

STR  ATTON    3  NE 

MAX 

60 

88 

69 

60 

68 

$4 

67 

71 

63 

81 

91 

91 

86 

85 

88 

78 

81 

81 

76 

59 

70 

70 

79 

76 

75 

79 

77 

78 

60 

66 

77 

3 

M  1  N 

50 

50 

51 

41 

40 

46 

57 

49 

33 

41 

53 

52 

59 

54 

51 

2 

42 

42 

44 

49 

4  5 

47 

5 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

MAX 

62 

62 

63 

65 

65 

65 

52 

58 

48 

56 

63 

62 

65 

63 

62 

63 

64 

65 

65 

65 

55 

59 

9  7 

99 

61 

59 

57 

47 

53 

53 

59 

6 

MIN 

26 

24 

25 

25 

24 

27 

35 

2  7 

24 

1 9 

3  3 

25 

28 

31 

29 

28 

32 

34 

33 

28 

5 

TACONY    7  SE 

MAX 

66 

83 

81 

69 

76 

69 

89 

83 

60 

86 

92 

92 

92 

61 

91 

84 

91 

93 

78 

60 

81 

72 

79 

77 

74 

77 

79 

80 

63 

70 

80 

9 

MIN 

49 

47 

48 

47 

43 

42 

50 

43 

37 

32 

43 

51 

55 

3  4 

J° 

46 

39 

39 

44 

42 

36 

45 

7 

TAYLOR  PARK 

MAX 

69 

69 

69 

71 

71 

64 

56 

61 

in 

65 

66 

67 

71 

69 

70 

68 

72 

72 

72 

60 

59 

64 

62 

59 

57 

59 

57 

57 

57 

55 

64 

2 

MIN 

27 

2  7 

30 

29 

30 

32 

32 

2 

39 

33 

3  1 

34 

30 

34 

36 

37 

32 

32 

6 

TELLUR 1 DE 

MAX 

75 

76 

74 

77 

76 

64 

64 

65 

00 

71 

74 

73 

73 

73 

74 

75 

80 

81 

79 

66 

65 

67 

68 

62 

55 

55 

61 

63 

69 

6 

M  1  N 

28 

29 

29 

28 

32 

32 

42 

32 

37 

35 

31 

29 

38 

32 

3  7 

29 

32 

9 

TR 1 N (DAD 

MAX 

81 

61 

86 

82 

76 

64 

78 

84 

78 

63 

67 

88 

86 

66 

83 

83 

83 

86 

84 

70 

78 

76 

75 

64 

70 

73 

72 

72 

77 

76 

79 

5 

M  1  N 

52 

54 

53 

50 

60 

51 

62 

50 

54 

47 

47 

46 

46 

4  3 

44 

50 

6 

TRIN 1  DAD   F  A  A  AP 

MAX 

84 

85 

86 

64 

80 

85 

78 

85 

61 

62 

88 

69 

86 

62 

85 

60 

65 

67 

76 

66 

81 

80 

74 

66 

73 

73 

76 

77 

78 

68 

78 

7 

M  1  N 

52 

5  1 

58 

44 

40 

52 

54 

42 

37 

32 

49 

54 

59 

55 

53 

49 

52 

49 

45 

46 

46 

46 

42 

49 

0 

TWO   BUTTES    1  NW 

MAX 

89 

84 

84 

72 

71 

sa 

80 

67 

85 

60 

93 

Vb 

94 

62 

68 

68 

90 

95 

75 

61 

83 

69 

78 

77 

74 

80 

78 

80 

83 

71 

81 

8 

M  1  N 

53 

54 

55 

52 

53 

37 

52 

51 

53 

54 

46 

44 

45 

52 

46 

5  1 

50 

3 

URAVAN 

MAX 

90 

93 

92 

94 

92 

91 

64 

66 

61 

66 

88 

89 

89 

90 

93 

91 

93 

95 

95 

79 

79 

84 

80 

H4 

78 

82 

74 

65 

75 

73 

8  5 

M  1  N 

40 

4  1 

42 

39 

4  1 

5  J 

5  i 

45 

35 

40 

49 

45 

44 

9 

44 

1 

VALLEC 1  TO  DAM 

MAX 

80 

82 

81 

83 

79 

7  2 

68 

72 

70 

75 

77 

79 

81 

78 

63 

79 

84 

65 

81 

61 

69 

73 

61 

64 

66 

66 

53 

65 

65 

67 

M  1  N 

35 

39 

3  7 

43 

41 

35 

43 

36 

3 

3  1 

40 

2 

WAGON   WHEEL    GAP    3  N 

MAX 

74 

76 

75 

74 

77 

77 

69 

61 

62 

65 

70 

72 

73 

75 

71 

74 

69 

75 

73 

79 

65 

72 

66 

59 

64 

62 

57 

59 

66 

69 

M  1  N 

24 

26 

25 

23 

2  7 

39 

43 

29 

33 

21 

23 

27 

29 

36 

3  1 

3  5 

29 

25 

25 

30 

7 

WALDEN 

MAX 

75 

73 

76 

78 

70 

64 

4b 

69 

75 

66 

75 

72 

76 

76 

76 

77 

76 

69 

62 

65 

70 

70 

65 

67 

68 

60 

54 

53 

M  1  N 

18 

30 

23 

24 

33 

31 

9 

2  1 

35 

26 

30 

38 

3  5 

22 

30 

22 

38 

19 

28 

0 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

66 

86 

88 

78 

80 

64 

79 

82 

69 

81 

86 

67 

87 

85 

66 

83 

67 

89 

86 

70 

76 

80 

78 

67 

71 

71 

74 

75 

76 

73 

M  1  N 

45 

46 

58 

4  7 

38 

52 

50 

53 

36 

3 1 

45 

52 

59 

57 

51 

53 

47 

48 

50 

5  1 

5  1 

5  0 

51 

46 

1 

WATERDALE 

MAX 

64 

68 

69 

66 

72 

a3 

82 

69 

64 

82 

91 

VI 

86 

65 

87 

80 

63 

89 

82 

68 

78 

76 

84 

76 

74 

74 

76 

76 

75 

M  1  N 

38 

52 

11 

44 

3 

WESTCLIFFE 

MAX 

79 

79 

79 

74 

81 

80 

69 

71 

66 

74 

76 

76 

81 

79 

61 

75 

60 

81 

77 

65 

74 

76 

70 

55 

68 

66 

67 

66 

67 

66 

M  1  N 

37 

31 

34 

35 

36 

9 

WETMORE   2  S 

MAX 

63 

88 

75 

72 

80 

85 

78 

81 

03 

83 

87 

89 

89 

83 

87 

85 

86 

BB 

74 

59 

78 

76 

76 

64 

72 

69 

73 

75 

75 

69 

M  1  N 

5  3 

50 

36 

47 

4 

WIGGINS   7  SW 

MAX 

65 

90 

85 

67 

85 

90 

85 

73 

65 

85 

93 

92 

89 

90 

92 

81 

83 

91 

75 

80 

80 

62 

82 

76 

73 

78 

61 

79 

76 

69 

M  1  N 

49 

4  7 

27 

56 

56 

46 

44 

55 

50 

44 

49 

42 

42 

38 

41 

42 

4  5 

44 

3 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

MAX 

61 

62 

60 

63 

58 

94 

43 

50 

48 

54 

58 

57 

59 

56 

60 

56 

61 

62 

62 

51 

47 

55 

50 

44 

49 

48 

37 

39 

45 

54 

53 

5 

M  1  N 

3  7 

28 

33 

41 

35 

39 

34 

'.  B 

39 

38 

35 

35 

35 

34 

3  3 

28 

29 

WRAY 

MAX 

81 

88 

64 

64 

71 

75 

86 

65 

62 

83 

94 

92 

94 

86 

85 

80 

80 

86 

82 

63 

65 

65 

80 

77 

71 

79 

80 

78 

80 

74 

78 

4 

M  IN 

51 

51 

51 

44 

44 

47 

50 

52 

37 

32 

44 

43 

48 

55 

56 

61 

53 

57 

55 

43 

46 

47 

55 

46 

51 

45 

42 

48 

48 

42 

48 

3 

YELLOW   JACKET    1  NW 

MAX 

81 

83 

83 

63 

71 

75 

78 

66 

75 

80 

60 

83 

83 

65 

81 

85 

86 

86 

73 

71 

75 

66 

70 

70 

69 

60 

61 

65 

65 

75 

6 

MIN 

44 

46 

48 

48 

52 

48 

45 

31 

37 

46 

49 

49 

56 

51 

55 

50 

56 

56 

50 

49 

50 

51 

42 

40 

42 

48 

46 

41 

38 

47 

1 

YUMA 

MAX 

82 

69 

66 

65 

73 

79 

89 

74 

6  2 

63 

93 

90 

94 

90 

90 

86 

81 

69 

60 

69 

73 

76 

82 

78 

75 

77 

76 

80 

80 

74 

80 

6 

MIN 

52 

52 

52 

43 

41 

49 

56 

52 

34 

34 

48 

50 

52 

54 

59 

62 

54 

55 

55 

49 

50 

50 

54 

52 

50 

46 

45 

45 

48 

43 

49 

5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  septemMS 


Day  ol  month 

rage 

DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
< 

FORT  COLLINS 

3 

INCHES 

7:00 
7:00 

A. 
P. 

M. 
M  . 

57 
69 

59 
73 

61 
67 

59 
61 

54 

6  8 

58 

60 

59 

50 

51 

53 

5  6 

59 
64 

56 
67 

61 
68 

58 
6  8 

58 
69 

63 
66 

61 
65 

59 
65 

60 
67 

58 
66 

58 

62 

57 
62 

55 

54 
64 

57 
61 

57 

53 

57.2 

6 

INCHES 

7:00 
7,00 

A. 
P. 

M. 
M. 

60 
66 

62 
73 

64 

69 

62 
63 

58 

61 

63 

63 

55 

55 

56 

58 

59 

61 
65 

60 
68 

61 

69 

61 
69 

61 
69 

65 
66 

63 
67 

62 
66 

62 
68 

61 
66 

61 
64 

60 
64 

58 
64 

58 
65 

60 
63 

59 
62 

57 
6 1 

60.2 

12 

INCHES 

7,00 
7,00 

A. 
. 

M. 
M. 

64 
7  0 

66 
68 

67 
67 

65 
65 

62 
65 

64 
67 

66 
67 

65 
64 

51 

62 

60 
63 

60 
62 

61 
64 

62 
£  4 

63 
64 

63 
65 

63 
66 

64 
66 

64 
66 

65 
65 

65 
66 

64 
65 

64 
66 

64 
65 

64 
64 

63 
63 

62 
63 

61 

63 

62 
63 

61 
60 

60 

61 

62.8 
64.6 

24 

INCHES 

7  ,00 
7,00 

A. 

P. 

M. 

M. 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

6E 
65 

65 
65 

66 
66 

66 
66 

65 
64 

64 
63 

63 
62 

6  3 
63 

63 
63 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
64 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

64.7 
64.5 

36 

I NCHES 

7,00 
7,00 

::  . 

M. 
M. 

67 

67 

67 
67 

67 
67 

67 

67 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 
65 

65 
65 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
65 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

64 
65 

64 
65 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

63 
63 

64.9 
64.9 

72 

INCHES 

7,00 
7,00 

A. 
p . 

M. 
M. 

64 
65 

64 

65 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
62 

62 
62 

63.4 
63.4 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


23  I  24    25    26    27    28    29    30    31  ?S> 


ALAMOSA  WB  AP  (a) 

ARBOLES  (b) 
BONNY  DAM  (c) 

CLIMAX  2  NW 

ESTES  PARK 

FORT  COLLINS  (d) 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
JOHN  MARTIN  DAM  (b) 
MONTROSE  NO  1  (e) 
PUEBLO  CITY  RES  (b) 

SPRINGFIELD  7  WSW  (f) 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
VALLECITO  DAM 
WAGON  WHEEL  GAP 
WIGGINS  7  SW 


EVAP 
WIND 
MAX 
M  l  .' 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
MAX 

ais 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
M I  .\ 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MUX 
M  I  N 


.29 
23  23 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME 

OF  OBSERVATION. 

(a)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(d)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(e)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 

(f)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER. 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
SEPTEMBER  1962 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON  FAA  AI  RPORT 
BVER5 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

DENVER  WB  AIRPORT 

DURANGO 

IDAHO  SPRINGS 

LIMON   10  SSW 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
1.5 
T 
.7 

.2 
T 
3.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  fiom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5,O0A  MST 

11,00A  MST 

5, OOP  MST 

11, OOP  MST 

Trace 

60-10 

10-49 

I.50-.99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

1  Percent  of 

possible 
sunshine 

1  Average 

sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

83 

46 

39 

5 

8 

2 

0 

0 

0 

15 

4.9 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

N 

13 

9.3 

++35 

N 

8 

69 

36 

34 

61 

10 

3 

1 

0 

0 

0 

14 

4.8 

DENVER  WB  AIRPORT 

ssw 

20 

9.0 

29 

S 

27  + 

68 

35 

30 

59 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

10 

76 

4.9 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

SE 

23 

6.  1 

31 

NW 

19 

43 

31 

21 

34 

5 

1 

3 

1 

0 

0 

10 

82 

3.3 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

9.4 

47 

N 

e 

69 

39 

33 

56 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

74 

4.6 

++     FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.      THIS  STATION   IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENT. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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SEPTEMBER  1962 


SEPTEMBER  1962 


STATION  INDEX 


traOH  faa  AIRPORT 

ALAMOSA  WR  AIRPORT 

ALLENSPARK 

AL  YFNBERN 


(Ntfro  pfc.ERVOIP 

ARA  P AMOf 
ARROL  E S 


ASPFN 
ayFR  RAI 

RAILFV 


pofrrnRifiGE 
RftlGGSftALE  2  I 


TAMPO    11  WSW 


CA'TLF  POCK 

CFNTFP 
CHFFSMAN 

CHERAW 

fHFPPv  CREEK  DAI 
CMFTFNNE  WELL* 


i-ft(.rlP*C,r'   NAT  WON 

Colorado  SPRINGS  i 
COtUMR INE 


*  COUNTY 


MOflj  WASHINGTON 
OUfc  WASHINGTON 
0130  ALAMOSA 
0  163  BOULDER 
0214]  GAPE  "ELD 
■1228]  SAN  MIGUEL 
1242:  L  INCOLN 

110*.  CHEYENNE 
(13071  ARCHULETA 

I  0343J  CHEYENNF 
0351.  MOFFAT 

!  037q  pitk in 

:  0437,  EL  PASO 

0454  PARK 

0712  EL  PASO 

j  0776  COSTILLA 

081Q  EAGLE 

0834  YUMA 

08^3  BOULDER 

0848  60UL0ER 
0895  *  IOWA 
0898   LA";  AN  I  MA  S 


1268  BACA 

1294  FREMONT 

1384  SAN  JUAN 

1401  DOUGLAS 

1440  DFLTA 

1458  SAGUACHE 

1528  JEFFERSON 

1539  OTERO 

1547  ARAPAHOE 

1564  ChEyFNNE 


1570  ARCHULETA 

1609  MONTROSE 

1644  RIO  BLANCO 

1660  EAGLE 


17  13  GUNN I  SON 

1741  MESA 

1772  MESA 

1778  EL  PASO 

1792  ROUTT 


1  37  03 

1  38  26 

2  37  40 
4;   39  22 


3  38  49 

2  37  12 

2  38  24 

2  39  50 

2  39  23 

1  38  23 

2  38  26 
t  39  14 
2  39  06 

1  38  49 

2  40  51 


rOPTFZ 

1886 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

10B 

34 

6171 

SP 

5P 

MONTEZUMA  VAL    1  RR  1  G 

CRAIO 

1928 

: 

40 

31 

107 

33 

6280  IIP 

IIP 

C 

WILLIAM  J  SMITH 

19?. 9  GUNNISON 

C  H 

CR  1 PPLE   CREEK    9  Nw 

197B 

TELLER 

8500 

C 

2040 

5995 

c 

CONEJOS 

10018 

s 

ARAPAHOE 

5183 

217( 

5090 

5P 

2184 

RIO  GRANDE 

7884 

6P 

2192 

5125 

6P 

6P 

DFNVER  WB  AiRPOPT 

DENVER 

39 

46 

10'. 

53 

5292 

MID 

C  MJ 

U    S  WEATHER  OUktAU 

DFNVER  WF.  CITY 

2225 

DENVER 

; 

39 

45 

105 

00 

5221 

HIC 

c 

U    S   WEAtHtR  OUKtAU 

2281 

4P 

LAS  ANIMAS 

5130 

MUNTE2UMA 

6940 

LA  PLATA 

6550 

6P 

2446 

4258 

: 

EAGLE   FA A  AIOPOR' 

2454 

EAGLE 

6497 

EL  PASO 

7250 

72  TC 

EA'TONVILLE    3  NW 

2497 

EL  PASO 

06 

36 

7000 

c 

RALPH  H  EVANS 

EA*TONV 1  LLE  6  W*W 

2501 

EL  PASO 

: 

39 

02 

is: 

7604 

1QA 

2535 

3  900 

c 

ELflFRT 

2593 

ELBERT 

39 

6785 

HAN',  LARSEN 

2595 

ELBERT 

14 

35 

7025 

SP 

Flpfrt  T  SE 

2597 

ELBERT 

39 

6750 

EARL  RAMEY 

ELPFPT  4  SSW 

ELBERT 

39 

7220 

8A 

FLP.FRT  6  SSE 

260C 

ELBERT 

39 

OB 

104 

32 

7210 

c 

LELAND    P  ULKJEK 

ELBERT  5  SW 

2601 

ELBERT 

39 

10 

104 

6925 

Charles  a  m£l  buRN 

EL  PERT  8  SW 

2603 

ELBERT 

39 

07 

104 

37 

7240 

C  M  COLt 

FLCCT*»A  L"F 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

WESTERN  COLO  POWER  CU 

FL*  rPEE* 

2633 

JEFFERSON 

39 

29 

105 

22 

B  4  4  C 

c 

SAMUEL    J  HARGIS 

E5TES  PARr 

2759 

L  AP  1  ME  P 

40 

23 

105 

7525 

U    S  BUR   KtCLAMAT 1  UN 

F</rR<-,0FFN 

2790 

JEFFERSON 

39 

38 

19 

7000 

3R 

CHAMBER   OF  CUMMERCt 

EVEPf.PEEN  2  SW 

2795 

JEFFERSON 

39 

105 

7300 

c 

HAY    S  FLEMING 

FVFRSQLL  RANCH 

2803 

BACA 

1 

37 

02 

102 

05 

3576 

6P 

6P 

J   C  EVERSOLL 

39 

10000 

U  S  FOREST  SERVICt 

FLAGL*"f    2  NW 

KIT    CAR  SON 

39 

4975 

SP 

A  £   &AINES  JR 

FLEMING   1  S 

LOGAN 

3 

40 

50 

JOHN  G   MUM  1  SUN 

FOHDfR  fi  S 

L  1  NCOLN 

4739 

MELVIN   t»  SAVAljt 

FORT  COLLINS 

LAR IMER 

105 

05 

5004 

7PCGH 

COLORADO   STATE  UNIV 

FOR  T  LFWIS 

3016 

LA  PLATA 

2 

*7 

14 

03 

75V5 

SAN   JUAN  BASIN  EX  ST A 

WELD 

104 

LEON  MOODY 

3038 

MORGAN 

40 

15 

103 

6A 

gt  west  Sugar  co 

FOUNTAIN ' 

3063 

El  paso 

38 

41 

104 

42 

S54t 

c 

ARTHUR   t  URCUIT 

FOWLER 

3079 

OTERO 

08 

02 

US  SOI L  CON  SERVICE 

3113 

GRAND 

39 

57 

105 

'■0 

B560 

6P 

6P 

ronald  ft  Tucker 

FPU  1 T A  2  N 

3146 

MESA 

J 

39 

11 

108 

4618 

6P 

S  STEELE  bURGlN 

GA  PON  rR 

HUERFANO 

37 

105 

1 1 

6970 

FRED  G  WAGGONER 

Gateway  1  sw 

3246 

2 

38 

40 

10B 

59 

4562 

'.r 

MRS  M   S  HUBBARO 

GENOA  1  w 

3258 

LINCOLN 

3 

39 

17 

103 

32 

5603 

WALTER   M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

)26  ! 

CLEAR  CREE* 

39 

43 

8570 

PUBL IC    SEfiV ICE  CO 

GLFNWOOO  SPRINGS  1  N 

GARF 1  ELD 

2 

39 

107 

20 

5823 

ST- 

RADIO  STAT  1  ON  KGLN 

GOOF  PASS  RANCH 

3423 

2 

4C 

09 

28 

760; 

5P 

MRS   J  M  H0HNH0L2 

PROWERS 

1 

19 

: 

CLYDE  b  KENNEDY 

GR AN 0    JI1MCT  ION   WH  AP 

3*88 

MESA 

2 

0  7 

100 

32 

MID 

U    S  WEATHER  BUREAU 

GRAND   JUNCT ION   2  WSW 

3489 

MESA 

2 

39 

04 

103 

35 

4620  5P 

■i-P 

AGR  REStAKCH  SERVICE 

CRANO  LAKE    1  WNW 

3496 

GRAND 

2 

40 

105 

50 

8576 

US  NAT    PARK  bERVICt 

CPANO  L  AKF   6  SSW 

3500 

GRAND 

2 

40 

L09 

52 

5F 

5P 

it 

c 

U  S  BUR  R  EC  LAMA  T ION 

GPFAT   DIVIDE    12  SE 

3539 

MOFFAT 

2 

40 

42 

107 

39 

6912 

c 

CREAT    SAND  DUNES  NM 

3541 

ALAMOSA 

9 

37 

105 

12 

8120 

GREAT    SAND  DUNE  i  NM 

GREELEY 

3546 

WELO 

40 

26 

104 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GPFFNLAND   8  SE 

)579 

EL  PASO 

39 

00 

7350 

c 

FRANK    A  ROGERS 

GREENLAND  9  HE 

DOUGLAS 

39 

1  >4 

6725 

c 

KELSEy  P01TENGER  JH 

GREEN  MOUSTA 1 N  DAM 

3592 

SUMM  1  T 

J 

39 

53 

106 

20 

7740 

4P 

4P 

4P 

u  s  Bur  REClamat iun 

GRFYSTONF 

3609 

2 

40 

37 

i  o  a 

6600 

5P 

5P 

MRS  ANN  M  DUCEY 

GPOVFR    10  W 

3643 

WELD 

40 

52 

104 

5076 

6P 

6P 

E  C  BIGLEft 

GUFFEY    10  SE 

3656 

FREMONT 

1 

36 

41 

105 

B200 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNI SON 

366; 

GUNN 1  SON 

2 

56 

7  664 

t.p 

5* 

CITY  OF  GUNN 1  SON 

HAMILTON 

40 

22 

1  0  ■! 

6230 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HARYSFL 

3811 

39 

02 

8366 

6P 

MRS  BESSIE  C  HANLIN 

HARWELL 

3828 

K  IOWA 

1 

3  a 

27 

10  3 

10 

4535 

6P 

ARTHUR    F  BAILOR 

HAWTHORNE 

3850 

BOULDER 

39 

56 

17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

ROUTT 

40 

30 

107 

15 

6337 

6P 

6P 

A  RAY  GORdE 

HERMIT    7   E  SE 

3951 

M  INERAL 

5 

37 

1  0  ! 

06 

9001 

SP 

5P 

MRS  MABEL  WR.IGH1 

HOEHNF 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

1  7 

104 

2  ) 

5720 

EUGENE   S  PHILPOTT 

HOLLY 

4076 

PROWFRS 

38 

03 

07 

3393 

W  R  OAVIS 

HOLyOKE 

4082 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

]  0  2 

1  A 

3746 

bt 

bt 

F    B  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

GRAND 

2 

40 

03 

i  01 

09 

7800 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  *  F 1 SH  DtR 

4155 

MORGAN 

DO 

104 

05 

4995 

c 

MRS  BERTHA  m  MEYER 

HUGO 

4172 

LINCOLN 

39 

103 

28 

5034 

BARBARA   L   MATT  IK 

1  "AHO  SPRINGS 

4234 

CLEAR  CREEK 

33 

7569 

io 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

IOAL 1  A 

4242 

39 

4! 

102 

17 

3961 

6F 

Theodore  w  clark 

IGNAC10   1  N 

LA  PLATA 

37 

08 

6424 

CONSOL  UT£  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  9  SW 

427( 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

Twin  lakes  r  +  c  CO 

.,  IP.,- 

YUMA 

39 

39 

4200 

c 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

».  g  i 

BENT 

38 

102 

57 

4P 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

CLEAR  CREEK 

39 

LOS 

51 

10324 

5f 

Sf 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESfl'JRG 

4413 

SEOGWICK 

00 

102 

15 

3469 

it 

5P 

municipal  pwr  plant 

02  09 
04  26 
04  13 


7954  4Pi  4P 

4171  SP  5P! 

4230  | 

4850  5P 

52071  6P  6P 


4329 


6P 


6343     5P  5P 


6205  5P 
6175  5P 
7668, 
6875 
4072 
5649 
4250 


6550  SP  5P 

7096  HP  IIP 
92  50 

11300  4P  4P 
.525 

8000  8A  6A 

6137  SP  5P 

5790  2P  2P 

6173  MIO  MID 


dry  land  Field  sta 
fed  av i  at  ion  age nc y 

U  S  wE ATHfcR  BUREAU 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBEKN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
JOSEPH  H  PFOST 
MRS  6EITY   M    SE  I  BEL 

MERRILL  LINDOUIST 
W  E  GADO 

R I  CHAR  D  CAR-SKAOEN 
RALPH    J  AYER 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARTHUR   H  NUTT 
L  I  NOEL   J  HUDSON 
AGENT  D*R  G  W  RY 
U    S  BUR   RECLAMAT ION 
THOMAS  L  PLATT 

CITY  OF  BOULDER 
MRS  ELSIE  E  WMITt 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  ELVA   J  ENYEART 
U  S  FOREST  SENVICt 

RALPH   C  BINARD 
SHIRLEY   M  JAMES 
MRS  WINIFRED  OMR 
HARRY    H  NEWTON 

JESS  L  PERKINS 
HARDEN    FEN  I  TEN  I  I AHY 
S  WEST  COLO  POWER  CU 
:  US  SOIL  CON  SERVItt 
PHILIP  R  AOS! 
WILLIAM  B  SUTLEY 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL   A  LOVELL 

CLOSED  9/14/62 
-    CARL   E    MC  MILLtN 
S  U   S  WEATHER  BUHtAU 
HIGH  ALTITUOE  UBS 

HAROLD  F  KREUGEH 


TED  i 


■  »  i 


SUPT  CULU  N A 
U  S  WEATHER  I 
.  u  S  WE  AT  HtR  i 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

&. 

PRECIP. 

3 

SPECIAL 

KARVAL 

4444 

L 1 NCOLN 

38  44 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL  S  INNESS 

KASSLFR 

449] 

JEFFERSON 

t 

39  30 

105  06 

5495 

ss 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAMFFMAN   4  SSF 

WELO 

■.0  '0 

103  56 

5250 

ss 

SS 

Ml  SS   THYRA   M  NELSON 

KIM    15  NNF 

4931 

LAS  ANIMAS 

37  27 

103  19 

ROBERT    L  PLATT 

KIOWA    1  W 

4981 

ELBERT 

39  21 

104  29 

6350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA  5  SF 

4584 

ELBERT 

39  17 

6350 

6P 

CLARENCE  WHEELER 

KIOWA   4  SW 

ELBERT 

39  18 

65S0 

6P 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA   5  SSE 

4587 

ELBERT 

39  17 

104  27 

6707 

E  M  LAWRENCE 

KIT   CAR  SON 

4603 

CHEYENNE 

1 

38  46 

102  47 

4  284 

6P 

6P 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

KUTCH   6  SSE 

4666 

L INCOLN 

1 

103  50 

JAMES  R  PICK.ENPAUGH 

LA  JUNTA    FAA  AIRPORT 

4720 

OTERO 

38  03 

103  31 

4188 

MID 

MID 

FED  AV 1  AT  ION  AGENCY 

4734 

HINSOALE 

1 

36  03 

107  19 

8690 

5P 

5P 

MRS  EMMA  L   L 1  SKA 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

38  55 

105  29 

6500 

5P 

CHARLES   J  OAVIS 

LAr£  MORA  1 NF 

4750 

EL  PASO 

105  01 

10265 

LAKEWOOD 

4762 

jt;r.  1  RSON 

39  45 

105  08 

5637 

6P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

PROWERS 

] 

38  04 

102  37 

3635 

CHAS  E  MC  PHERSON  JR 

LAS  ANIMAS 

4834 

BENT 

38  05 

103  13 

3892 

AM  CRYS  SUGAR  CO 

LFAOV ILLE 

LAKE 

1 

39  15 

106  IB 

10177 

IIP 

FRED  H  VAN  PELT 

LFADV 1 LLE    10  WNW 

LAKE 

1 

39  17 

106  28 

1  1000 

LFROY    7  WSW 

4949 

LOGAN 

3 

40  29 

4390 

6P 

GILBERT  L 1 N  D  ST  RUM 

L IMF  3  SE 

5001 

PUEBLO 

38  07 

104  39 

4900 

MRS  MARY  WYATT 

L1MON    10  SSW 

901! 

ELBERT 

1 

39  09 

103  46 

556C 

6P 

S  G  PETERSON 

L  IMON 

'■"IT 

L INCOLN 

1 

39  16 

103  41 

MID 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

L ITTLC  OOLORFS    5  NF 

5041 

MESA 

39  03 

108  51 

6375 

CHARLES  V  ECKHAN 

LITTLE  HILLS 

R 10  BLANC  1 

108  12 

6146 

6P 

COLO  GAME  *  F 1 SH  OEP 

LONGMONT  2  FSE 

51  16 

BOULDER 

40  10 

105  04 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT    6  NW 

5121 

BOULDER 

40  15 

105  09 

5145 

JOHN  L  NELSUN 

LONGS  PEAK 

LAR 1 MER 

105  33 

6960 

U   S  WE A T HtH  OUKtAU 

L0<  PINOS  PASS  1  SE 

5180 

SAGUACHE 

i 

SB  05 

106  57 

10205 

« 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MANAS1A 

5322 

CONEJOS 

9 

37  10 

105  56 

7676 

4P 

MAN  ASS  A  HIGH  SCHOOL 

MANCfiS 

5327 

MONTEZUMA 

37  21 

106  18 

7018 

EOGAR    A  NOLANO 

MANITOU  SPRINGS 

335; 

EL  PASO 

] 

38  52 

104  56 

6606 

HARRY  KL 1  Ewer 

5401 

RIO  BLANCO 

2 

4  0  00 

107  35 

7200 

6P 

MAY6ELL 

MOFFAT 

2 

40  31 

106  05 

6P 

JOHN  P  WIESE 

MEEKFR 

94B4 

rio  Blanco 

2 

40  02 

107  94 

6242 

S ! 

:  h 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

MFSA   VfRDE   NAT  PARK 

MONTEZUMA 

2 

37  12 

108  29 

7070 

PARK  SUPER  1 NIfcNDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

CHAFFEE 

1 

38  30 

106  20 

11342 

EARL   J  MILLIGAN 

MONTE  VISTA 

5706 

RIO  GRANDE 

9 

37  35 

106  09 

7665 

5P 

U   S   BUR   KtCLAMAT ION 

MON  T  ROSE    NO  1 

9717 

MONTROSE 

2 

38  29 

107  53 

5630 

5P 

5P 

COLO  NAT EH   CuN  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

MONTROSE 

2 

38  29 

107  53 

5830 

7A 

7A 

UNCOMP AHURE   V  W  U  A 

MONHMFNT   2  WSW 

9730 

EL  PASO 

39  05 

104  55 

7400 

5P 

c 

U  S  FOREST   SERV ICE 

9765 

JEFFERSON 

39  39 

105  14 

6000 

C 

RAY  MON  0  P  BUCKLES 

MIJLF  SHOE  LODGE  1  SSE 

) ' 

HUERFANO 

37  35 

105  10 

eeoo 

JOHN  A  ZEMBER 

NEW  RAYMER 

592! 

WELD 

40  36 

103  51 

R  D  SHE  PPtRD 

NOPTHDALE 

597( 

; 

3  7  49 

6693 

5P 

MRS    1    F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

LAS  ANIMAS 

I 

\l  11 

105  03 

8600 

1; 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

SAN  MIGUFL 

2 

108  17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH    L   H ANN  1 GAN 

6023 

WELD 

40  42 

104  47 

5185 

c 

LLOYD   A  G 1 FF IN 

ORDWAY 

6131 

CROWLEY 

38  13 

103  45 

4300 

SA 

Twin  lakes  R  ♦  c  Cu 

OTIS  11  NE 

6192 

WASHINGTON 

: 

40  16 

102  51 

4263 

7P 

E  E  LINDGREN 

OURAY 

OURAY 

1 

38  01 

107  40 

7740 

5P 

5P 

FRANCIS  J  COUGHLIN 

PAGOSA  SPRINGS 

6291 

ARCHULETA 

2 

37  16 

107  01 

7238 

5P 

5P 

glen  d  Edmonds 

PALISADE    1  S 

MESA 

2 

39  06 

108  21 

5P 

5P 

DONALD  R  PATTON 

PAL  ISADf.  L AKF  2  SSE 

62  ; 

HINSDALE 

37  30 

107  10 

7721 

5P 

JOHN  W  IAYLUR 

6299 

PHILL IPS 

40  37 

102  26 

3898 

LEE  W  SCHN 1 EUEK 

PAONIA 

6306 

DELTA 

38  52 

107  35 

5685 

5P 

5P 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

6319 

MONTROSE 

; 

36  22 

106  58 

CHALMER  M  GARBbR 

OAPneR  4  £ 

132( 

ELBERT 

39  31 

104  39 

6300 

5P 

LOUI S  D  RUGGLES 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

GRAND 

j 

39  55 

106  07 

8270 

3P 

JONAS   A  RUSSELL 

PENOOSF    3  NNW 

<• : r 

FREMONT 

38  27 

105  04 

5501 

6A 

BEAVER  PARK  CO 

PITKIN 

6513 

GUNNISON 

38  36 

106  32 

9200 

6P 

ROBERT   A  RAY 

PLACFRVILLf. 

6524 

SAN  MIGUEL 

I 

36  02 

108  03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM   1  W 

6960 

CONEJOS 

5 

37  21 

9667 

s 

U    S  BUR  RECLAMAI ION 

PLEASANT   VIEW   2  W 

6991 

MONTEZUMA 

2;  37  35 

106  46 

00N  W  CLEVER 

PUF6LO  WH  AIRPORT 

PUEBLO 

38  17 

104  31 

4639 

MIO 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RFSERVOIR 

674! 

PUEBLO 

38  17 

104  39 

4687 

7A 

7A 

COL  wTR  CUNT  BOAKO 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

6763 

PUEBLO 

\ 

38  18 

104  21 

4680 

8A 

MRS   OPAL   J  NATtKS 

PYRAMID 

6797 

ROUTT 

2 

107  06 

VAH 

RALPH   B  WlNTtH 

P APR  1 T  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

ROUTT 

2  40  22 

106  43 

9340 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

9 ANGEL  Y 

6832 

RIO  BLANCO 

2 

40  05 

108  47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF   RANGE L Y 

RED  FEATHER  LAKES 

6925 

LARIMER 

40  46 

105  36 

8365 

6P 

6P 

JOSEPH  E  0AL1ON 

R  ICO 

70  1  7 

DOLORES 

i 

17  (.1 

108  02 

8842 

6P 

6P 

CHARLE  S  M  ENGEL 

RIFLE  2  ENE 

7031  GARFIELD 

2 

39  33 

107  44 

5319 

5P 

5P 

MRS  L  M  THOMPSON 

RIO  GRANDF  PFSERVOIR 

HI NSDALE 

! 

37  43 

107  16 

9495 

s 

ROLLIN  LUNItY 

R  1  VFR  SPR INGS  PS 

CONEJOS 

37  05 

106  16 

8562 

U  S  FOREST   SERV ICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

716' 

OTERO 

38  02 

4176 

5P 

5P 

COLO  EXP  STAT  1  ON 

RU'H   2  NNF 

7287 

EL  PASO 

38  52 

104  05 

6006 

MIO 

ROBERT   B  RAPP 

HUXTON  PARK 

7309 

EL  PASO 

38  51 

104  59 

9050 

6P 

6P 

COLO  SPGS  wTR  WORKS 

71,  - 

PUEBLO 

; 

37  55 

104  56 

6790 

SP 

5P 

MR   W   M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

SAGUACHE 

38  05 

106  09 

7697 

5P 

C  H 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL IDA 

CHAFFEE 

1 

38  32 

106  00 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

COSTILLA 

9 

37  12 

105  27 

796! 

c 

MRS  NEA  G  GALLEGOS 

SANTA   MARIA  RfSEPVOIP 

MINERAL 

s 

37  49 

107  07 

9706 

s 

WINDSOR  KuCHLEH 

SAPINFRO    8  E 

GUNN 1  SON 

2 

38  29 

107  11 

7720 

5P 

COLO  GAME   *  F 1 SH  DtP 

SARGENTS 

7461 

SAGUACHE 

2 

38  24 

106  26 

846! 

6P 

BERNARD  IRBY 

SEOALIA  4  SSE 

7510 

DOUGLAS 

39  23 

104  56 

MRS  GWENDOLYN  NICnULS 

<ED<",W|CK   5  S 

7515 

SEDGWICK 

40  31 

102  31 

SP 

5P 

LA Y 1 ON  D  MUNSON 

SE  IHERT 

751' 

KIT  CARSON 

: 

39  16 

102  52 

470: 

: 

FOSHA  S  GORTON  JR 

795' 

39  27 

103  19 

5157 

CHARLES  E  SCHOUNOVEH 

SHOSHONE 

GARF 1  ELD 

2 

39  34 

107  14 

5923 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office  P  O 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  uuicau  uinc,  i-.u. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal   total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

thisiissuePPearing  IndeX'  bU*  f°r  Whi°h  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 

Divisions,  as  .used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  followinc  the  "EvaDora- 
tion  and  Wind"  Table.  ^ 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,     sleet      or  ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional     drifting     and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H.  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f ol lowi  ng : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later     in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount   included  in  following  measurement ,    time  distribution  unknown. 

f    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
OCTOBER  1962 
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Min. 

Date 

a 

Q 

I 

1: 

o 

6 
a 
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.50  or  More 

1.00  or  More 

Degree  I 

5  ! 

5  » 

Si 
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YELLOW   JACKET    1  NW 

63  •  8 

37.9 

50.9 

74 

4 

33 

27  + 

4  30 

0 

o 

o 

0 

3.14 

1.21 

16 

.0 

0 

5 

1 

DIVI SION 

48.4 

1.7 

1  .36 

.01 

•  5 

AKRON   FAA  AP 

68.7 

39.0 

53.9 

8  6 

14  + 

2  9 

16 

343 

0 

0 

^ 

0 

.43 

•  2 1 

19 

2 

0 

0 

BONNY  DAM 

72.1 

37.2 

54.7 

89 

15 

28 

18 

313 

0 

o 

7 

0 

.71 

.51 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

CnCTcntnlC     rf  C  l_  l_  o 

72.6 

38.0 

55,3 

1.0 

90 

10 

28 

24 

293 

1 

0 

5 

0 

.62 

•  1 6 

.42 

20 

.0 

0 

0 

0 

FLAGLFR  2  NW 

70.9 

36.1 

53.5 

90 

14 

26 

18 

348 

! 

o 

10 

0 

.38 

.26 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOLYOKF 

72.7 

38.3 

55.5 

3.3 

92 

14 

24 

25 

290 

2 

c 

8 

0 

.33 

- 

.59 

.22 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRATTON  3  NF 

70.8 

36.8 

53.8 

88 

14 

26 

25 

343 

0 

0 

.52 

.45 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

WRAY 

74.2 

36.8 

55.5 

3.3 

92 

14 

24 

18 

291 

2 

0 

8 

'-< 

.42 

- 

.37 

.24 

20 

T 

T 

18 

1 

0 

0 

YUMA 

74.2 

39.4 

56.8 

91 

14 

27 

25 

258 

1 

0 

0 

.67 

- 

.26 

.21 

20+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

54.9 

1.9 

.51 

- 

.37 

T 

PLATTE  ORA 1 NAGE  PAS  1 N 
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57. 

32. OM 

44. 9M 

70 

13 

!  8 

20 
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0 

0 

15 

0 

.41 

.18 

5 

T 

T 

19 

3 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

60.9 

20.0 

40.5 

70 

13  + 

10 

27 

754 

0 

0 

29 

0 

.83 

.41 

20 

8.5 

2 

0 

0 

BAILEY 

67.9 

24.5 

46.2 

83 

13 

1 1 

26 

572 

0 

0 

27 

0 

.07 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOULDFR 

71.4 

43.6 

57.5 

3.8 

86 

10 

25 

25 

236 

0 

0 

1 

0 

1  .09 

.30 

1  .09 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

BYERS 

70.7 

37.5 

54.1 

1.7 

88 

14  + 

27 

16 

332 

0 

0 

5 

0 

.75 

.03 

.63 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

CASTLE  ROCK 

71  .  8 

32.8 

52.3 

86 

13+ 

25 

28 

387 

0 

0 

17 

0 

.30 

.23 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHEFSMAN 

71.5 

30.9 

51.2 

2.2 

86 

13 

22 

26 

423 

0 

0 

19 

0 

.37 

- 

.48 

.24 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHERRY  CRFEK  DAM 

75.0 

34.9 

55.0 

90 

14  + 

25 

25 

31  1 

3 

0 

12 

0 

.08 

.08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

DFNVER  WR  AP  //R 

70.6 

36.2 

53.4 

1.0 

87 

10 

26 

25 

352 

0 

0 

e 

0 

.05 

- 

.96 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELBERT 

66 . 0 

30.8 

48.9 

84 

14 

23 

27  + 

492 

0 

0 

20 

0 

.79 

.33 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

FSTFS  PARK 

64.1 

32.3 

48.2 

2.9 

73 

14 

20 

30+ 

512 

0 

0 

14 

0 

.43 

- 

.57 

.20 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGREEN 

68.9 

27.4 

48.2 

81 

14  + 

19 

26 

517 

0 

0 

28 

0 

.05 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  COLLINS 

67.5 

37.2 

52.4 

2.6 

80 

10  + 

26 

20 

385 

0 

0 

8 

0 

1.75 

.67 

1.02 

5 

.0 

0 

2 

2 

1 

FORT  LUPTON   1  N 

72.2 

33.7 

53.0 

88 

10 

24 

26  + 

369 

0 

0 

13 

0 

.07 

- 

.77 

.04 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  MORGAN 

69.8 

36.4 

53.1 

1.9 

85 

1 1 

27 

27 

362 

0 

0 

8 

0 

.68 

- 

.05 

.49 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

GEORGETOWN 

64.2 

35.0 

49.6 

75 

12  + 

25 

25 

468 

0 

0 

12 

0 

.39 

.38 

19 

T 

0 

1 

0 

0 

GREELEY 

69. 4M 

36. 7M 

53.  1M 

3.3 

82 

11  + 

26 

27 

364 

0 

0 

11 

c 

.68 

- 

.17 

.68 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

GROVER   1"  W 

40.  3M 

55. 5M 

4.8 

83 

34 

0 

0 

0 

- 

.65 

.00 

31  + 

.0 

0 

n 

Q 

q 

IDAHO  SPRINGS 

66. 61- 

30. 9M 

48. 8M 

3.2 

83 

13 

23 

26 

496 

0 

0 

20 

" 

.47 

- 

.37 

.24 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

JULESRURG 

67  .  5h 

36. 6M 

52.  1M 

-  0.5 

83 

19 

- 

.23 

.29 

.0 

0 

2 

o 

KASSLER 

72.0 

38.9 

55.5 

0.5 

87 

14 

23 

25 

296 

^ 

0 

f 

0 

.05 

- 

1.28 

.04 

19 

.0 

0 

|. 

0 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

68.4 

34.4 

51.4 

85 

10 

14 

25 

417 

o 

1 1 

.40 

.37 

5 

1 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

63.5 

28.4 

46.0 

76 

13 

23 

28+ 

582 

r 

0 

27 

0 

.72 

.51 

20 

7.5 

4 

20 

2 

1 

0 

LAKEWOOD 

69.7 

10 

2  £ 

25 

274 

r 

- 

n 

.05 

1.07 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONGMONT   2  ESE 

70.6 

36.3 

53.5 

2.9 

87 

1  1 

26 

26 

347 

0 

0 

E 

0 

1.11 

.19 

1.11 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

PARKER  9  E 

69.8 

33.1 

51.5 

84 

14  + 

20 

28 

409 

0 

0 

15 

c 

.15 

.70 

.15 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

59.2 

33.1 

46.2 

71 

13  + 

19 

25 

578 

c 

0 

17 

0 

.55 

.26 

5 

T 

0 

2 

0 

0 

SEDGW 1 CK   5  S 

70.7 

55.2 

8( 

10 

24 

25 

303 

0 

0 

4 

c 

.75 

.42 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

SP ICER 

58.1V 

24  .6M 

41  .4M 

70 

5 

1 1 

20 

726 

0 

c 

27 

c 

1.16 

.25 

.79 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

STERL 1 NG 

68.3 

34.5 

51.4 

0.6 

84 

5 

23 

25 

415 

c 

c 

11 

c 

1.68 

.93 

1.10 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

WALDEN 

58.7 

20.6 

3  =  .7 

71 

4 

9 

25 

777 

0 

c 

3C 

r 

.85 

.40 

6 

.0 

0 

3 

r 

0 

WATFRDALE 

71.5 

36.7 

54.  1 

4.0 

86 

1 0 

24 

c 

c 

6 

r 

.69 

- 

.43 

.60 

.0 

0 

] 

1 

o 

WIGGINS  7  SW 

72.8 

33.8 

53.3 

89 

10 

24 

26 

354 

c 

c 

15 

c 

.15 

.06 

20  + 

.C 

0 

r 

o 

0 

DIVISION 

50.7 

1.7 

.55 

- 

.40 

.5 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

ALAMOSA   WB    AP  P 

66.2 

25.2 

45.7 

1.3 

76 

10 

15 

29 

591 

c 

c 

24 

c 

.32 

* 

.28 

.18 

17 

.2 

c 

1 

c 

0 

BLANCA 

66.4 

9  + 

1 5 

29 

844 

c 

c 

23 

c 

.44 

.  2S 

16 

.C 

c 

2 

c 

0 

CENTER 

66.3 

27.9 

47.  1 

74 

10 

21 

28^ 

544 

" 

c 

24 

r 

.48 

.26 

19 

.C 

c 

: 

c 

0 

DEL  NORTE 

65.0 

32.0 

48.5 

2.C 

72 

14  + 

26 

25H 

SOU 

c 

c 

2C 

c. 

.90 

.06 

.38 

19 

T 

c 

c 

0 

GRFAT   SAND  DUNFS  NM 

63.9 

30.9 

47.4 

74 

10 

23 

29 

53c 

c 

c 

IS 

c 

.59 

.22 

.29 

17 

.C 

c 

: 

c 

0 

HERMIT   7  ESE  // 

61.8 

20.7 

41.3 

2.1 

72 

13 

14 

29+ 

73C 

c 

' 

?f 

c 

1.65 

.85 

17 

•  C 

c 

4 

1 

0 

MANASSA 

65.9 

24.0 

45.0 

-  0.7 

76 

10  + 

12 

28 

614 

c 

- ' 

c 

.40 

.23 

.35 

22 

•c 

c 

1 

c 

0 

MONTE  VISTA 

65.7 

26.7 

46.2 

7£ 

13 

2C 

29 

57A 

1 

1 

2! 

r 

.65 

.31 

19 

.c 

c 

; 

c 

0 

SAGUACHF 

66.5 

30.8 

48.7 

71 

10 

2' 

^5^ 

502 

c 

f 

11 

r 

.45 

.27 

.3: 

17 

•  c 

c 

2 

c 

0 

WAGON    WHEEL    GAP    3  N 

63.5 

21.1 

42.3 

72 

11  + 

6 

1  i. 

69e 

c 

:r 

c 

.97 

.62 

17 

•  c 

c 

19 

' 

1 

0 

WOLF  CREEK   PASS   1  F 

48.4 

26.5 

37.5 

5" 

28 

21 

28i 

8  46 

c 

?f 

c 

2.93 

1.36 

17 

10.5 

1 

2 

1 

DIVI SION 

45.2 

1 . 1 

.89 

.1? 

l.C 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     94°  on  the  10th  at  Eversoll  Ranch 

Lowest  Temperature:     6°  on  the  14th  at  Wagon  Wheel  Gap  3  N 

Greatest  Total  Precipitation:     3.71   inches  at  Vallecito 
Dam 

Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  Rush  2  NNE  and 
Grover  1  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:     1.62  inches  on  the  17th 

at  Wolf  Creek  Pass  4  W 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     16.3  inches  at  Leadville 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     17   inches  on  the 

20th  at  Lake  Moraine 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
OCTOBER  1962 


Station 

Day  of  Month 

0 
(— 

1  1 

2  | 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  8 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17 

18 

19 

20    |  21 

22  |  23  1  24 

25  |  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

AKRON  FAA  AP 
ALAMOSA  WB  AP 
ALLENSPARK 
ALTENBERN 
AMES 

R 

.A3 
.32 
.41 
.45 
1.73 

•  07 

.05 

.10 
.01 
.18 
.16 
.20 

T 

.02 

T 

.10 
.10 
.38 

.18 

.08 
.53 

.04 
.04 

.21 
.07 
.13 
.09 

.02 
.58 

ANTERO  RESERVOIR 
AR BOLES 
AROYA  6  NE 

AYER  RANCH 

.83 
2.66 

.11 
1.14 

.91 

.02 
T 

T 

T 

.01 
.15 

.04 

T 

T 

.28 

.01 
.04 

.32 

.39 
1.15 
T 

.06 
.10 

.72 
T 

.01 
.13 

.41 

.60 
.05 
.35 
.76 

.03  .02 

T  T 

BAILEY 
BLANCA 
BOND 

BOULDER 

.07 

.69 
.71 
1.09 

.02 

.04 

.04 

.01 

.10 
1*09 

.10 
T 

.29 
.20 

.06 

.04 

.05 
.30 
T 

.02 
.11 

.51 

T 

BRANDON 
BRANSON 
BRECKENRIDGE 
8UENA  VISTA 
BYERS 

.22 
.36 
.  74 
.81 
.75 

.07 
.05 

.28 

.09 
.14 

.05 
.64 

.25 
.63 

.22 
.36 
T 

.03 

.07 

T 

T 

CAMPO  11  WSW 
CANON  CITY 
CASTLE  ROCK 
CEDARED6E 
CENTER 

.21 
.54 
.  30 
1.12 
.46 

.07 
T 

.16 

.60 

T 

.07 

.03 
.22 

.23 
.26 
.26 

.21 
.47 
.07 

T 

CMEESMAN 
CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
C 1 MARRON  3  SE 
CLIMAX  2  NW 

.37 
.08 
.62 
.90 
.54 

T 

.02 

.01 

.01 

.14 

.15 

.17 

T 

.40 

.03 

.07 
T 

.20 
.12 

.06 
.06 
.02 
.30 
.05 

.24 
.42 

.02 

COCMETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

COLORADO  NM 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

CORTEZ 

1.09 
.97 
.63 
.97 

2.72 

T 

T 

.02 
.10 

T 

.19 

.07 
.05 

.57 
.23 

.44 

.66 
.01 
.16 
.12 
.66 

.27 

.35 
.30 
.09 
.78 
1.15 

.08 
T 

.01 

.07 

CRAIG 

CRESTED  6UTTE 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  1  E 

.71 
.97 
•  55 
.90 
1.10 

.38 

T 

.04 
.07 

•  17 

T 

T  .06 
.10 

.17 

.04 

.18 
.70 

.39 

.33 

T 
T 

.06 

.22 
.07 
.38 
.16 

.08 
.48 
.15 

DENVER  WB  AP 
DILLON 

DOHERTY  RANCH 

DOLORES 

DURANGO 

.'  .'  R 

.05 
.62 
■  20 
2.55 
2.73 

.02 

T 

T 
T 

.30 
.13 

•  02 

T 

.04 

T 

.03 

.16 
.34 

.23 

1.05 
.92 

.17 
.75 

.03 
.30 

.87 
.54 

.20 
.05 

T 

EADS 

EAGLE  FAA  AP 
EASTONV1LLE   1  NNW 

EASTONVILLE  6  WSW 

T 

.71 
1.21 

•  10 
1.15 

T 

T 

.06 

.28 

.09 
.10 
.08 

T 

T 

.35 

T 

T 

1.12 
.98 

.09 

ELBERT 

ELBERT  2  WNW 
ELBERT  3  SE 
ELBERT  4  SSW 
ELBERT   5  SW 

.79 
1*60 

•  84 
1.12 
1.21 

T 

.02 

.10 
.09 

,90 
.20 

.06 
.07 
.10 

.70 

.30 
1.00 

.33 

.77 
.92 

T 

ELBERT  8  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVERSOLL  RANCH 

/  /  R 

.93 
3.46 

•  05 
.23 

.07 
.67 

.08 

.20 

.80 

1.05 
.15 

.09 
.15 
T 

.48 

.50 
.33 
.06 
.05 

.27 
.02 
•  15 

FA1RPLAY 
FLAGLER  Z  NW 
FLEMING  1  S 

FORDER  9  S 
FORT  COLLINS 

// 

.21 
.38 

■  10 
1.75 

.02 

T 
T 

.11 

T 

.04 

1.02 

.05 
.01 
.72 

.72 

.16 
.01 

T 

T 

.10 

T 
T 

•  26 
.06 
.10 

FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN 
FOWLER 

3.09 
.07 
•  68 
.80 
.22 

.02 

.01 
.04 

.15 
.04 

.15 

T 

.71 

.97 
T 

.78 

.43 

T 

.05 

.49 
.79 
.22 

.01 

FRASER 
FRUITA  2  N 
GARDNER 
GATEWAY  1  SW 
GENOA  1  W 

.40 

.56 
.40 
•  17 

T 

.05 

.03 
.08 

.11 
.02 

.29 
•  Ob 

.05 

T 

T 

.03 
.16 

T 

.18 

.02 
.09 
.08 
.05 

T 

T 

.01 
.05 

T 

.06 

T 

.01 

.48 

T 

.04 

T 

GEORGETOWN 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GORE  PASS  RANCH 
GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  JUNCTION  2  WSW 

//ft 

•  39 

i  .44 

.46 
.51 

T 

.09 

.04 

.10 

•  01 

•  13 

.01 

.15 
.03 

T  T 

.52 
.29 
•  29 
.21 

T 

.02 
T 

.05 

•  06 

.38 
.65 
.28 
.07 
.15 

GRAND  LAKE   1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

.84 
.77 

>6B 
.53 

T 
T 

.37 

.26 

.66 

.02 

.02 
T 

.04 

.23 
.24 
.01 

.18 

.11 
.07 
.29 

.10 

.03 
.03 

.09 
.08 
.07 

.13 

.12 
.19 

.05 

GROVER  10  W 
GUFFEY  10  SE 
GUNNISON 
HAMILTON 
HARTSEL 

.00 
.80 

.65 
.79 

.4C 

T 

.02 

.15 
.42 
.15 

.03 

.65 
.15 
.10 

T 

.22 
T 

T 

.32 

HASWELL 
HAWTHORNE 
HAYDEN 
HERMIT  7  ESE 
HOLLY 

•  19 

•  71 
1  .00 
1.65 

.48 

.01 

.05 

.33 
.15 

T 

.71 
•  25 

.19 

.06  T 

T 

.02 

.05 

.40 

.01 

T 

.85 
.06 

.05 
T 

.23 
.25 

.06 

T 

.06  T 
.23 

.01 

HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 
IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I A 
IGNAC10  1  N 

.33 
1.21 
.47 
.68 
3.15 

.03 

.14 

T 

.08 
.11 
.16 
.06 

.20 

.22 
•  11 

T 

.35 
.01 

.29 
.25 

1  .07 

.62 

T 

.35 
■  24 
.46 
.85 

.04 
T 

.16 

JOHN  MARTIN  DAM 
JULESBURG 
KARVAL 
KASSLER 
KAUFFMAN  4  SSE 

.35 

•  50 

•  05 
.40 

.04 

.11 
.37 

.29 

.04 

T 

.24 
.13 

.04 
.03 

.62 
.01 

KIOWA  5  SE 
KIOWA  4  SW 
KIT  CARSON 
LA  JUNTA  FAA  AP 
LAKE  CITY 

.93 
.63 
.20 

1.49 

T 

T 

T 
T 

.18 

.03 

T 
T 

.31 

T 
T 

.78 

.75 
.46 
.12 

T 

.03 

.17 
.05 
.21 
.37 

T 

LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKE  MORAINE 
LAKEWOOD 

.72 
1.32 
.05 

T 

T 

.21 
.20 

T 

.94 
.05 

.51 
.18 

S>e  lelei&nce  nolo*  following  Slalion  Ind«* 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued  (   October  1962, 


Station 

otal 

Day  of  Month 

1  | 

2  | 

3 

4    |    5  | 

6 

7   |  8 

1  9 

10     11  12 

13  [  14  15 

16  | 

17 

18 

19 

20    |  21 

22  < 

23  24 

25     26  27 

28  |  29  |  30 

31 

LAMAR 

LEADVILLE 
LEROY  7  WSW 
LIME   3  SE 

.41 

.39 
1.16 
•  96 
.73 

.18 

.13 

.10 
.06 

.05 

.01 
.54 

T 

•  32 

.02 
.02 

.15 

.78 
.06 

•  14 
.30 
.03 

.03 

LIMON   10  SSW 
It  HON 

LITTLE  DOLORES   5  NE 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 

•  12 
.16 

•  43 
.25 

1.11 

.06 
.06 

.02 
.12 
T 

.01 
1.11 

T 

.20 
•  10 

T 

T 

.03 
.11 
.14 

.06 
.05 

MANAS SA 
MA NCOS 
MARVI NE 
MAYBELL 
MEEKER 

•  40 
2.71 
1  .71 
.27 
.89 

.01 

.02 
.07 

.20 
.30 
.11 

T 

.05 

.14 
.05 

.36 
.07 

•  24 

.70 
.31 

.45 

1.00 
1.02 

•  46 

.35 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 

2.65 
.65 
.85 
.89 
•  59 

T 

T 

.46 

.26 

•  47 

•  02 

.93 
.29 
.22 
.71 

.  i  e 

.  0  5 

•  62 

•  31 
.13 
.13 

.03 
.03 

NORTHOALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 
ORDWAY 
OTIS  11  NE 

1.77 
1.63 
1.51 
.25 
.57 

.34 
.03 

.20 

.24 
.01 

.38 
.03 
.42 

.25 
.16 

.47 
.21 
.33 

.37 

.09 
1.35 
.14 
.21 

.04 

OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE  1  S 
PALISADE  LAKE  2  SSE 
P  AON  I  A 

2.79 
2.65 
.81 
2.68 
1.10 

.02 
.19 
.06 

.01 

T 

.54 

.15 
.60 
1.50 

.42 
1  .43 
.03 
.42 

.33 
.45 

.62 
.37 
.12 
.31 

1.19 
.17  .01 

i 

PARADOX 
PARKER  9  E 
PARSHALL   10  SSE 
PENROSE   3  NNW 
PITKIN 

1*13 
.15 
.45 
.60 
.90 

.18 

T 

.11 

.45 

T 
T 

.30 
.25 

.15 
•  20 
.55 

.09 

.05 

placerville 

pueblo  wb  ap               /  /  r 
pueblo  city  res 
pueblo  army  depot 

PYRAMID 

.41 
.48 
.33 
.65 
1  .46 

•  25 

.22 

.19 
.16 

.13 
.65 

.32 

.33 

.04 

.03 
T 

RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 

.08 

.55 
2.23 
.89 
.53 

.08 
.26 
.25  .10 
.01 

.25 
T 

.01 

T 

.03 
.38 
.50 

.55 
.04 

.40 

T 

.50 
•  34 

.05 

RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  I  DA 

•  00 
1.15 
1.00 

.45 
1.12 

.20 
.33 

.15 

T 

■  12 

.80 
1.00 

T 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 
SEDALIA  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SHOSHONE 

1.20 
1.19 
.22 
.75 
1  .79 

.05 

.02 

.06 
.06 

.42 

.03 
.07 

.44 

.60 

T 

•  22 

.45 

.52 

.26 
.20 

S I  L VERTON 

SP1CER 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 
STEAMBOAT  SPRINGS 

3.31 

1  .16 

.19 
.25 
1.57 

.20 
•  03 

T 

.02 

.17 

.02 

.18 

1.00 
.12 

.66 

.10 
.02 

.70 
.79 

.55 

.06  T 
.08 

T  T 
.01 

STERLING 

STON I NGTON 

ST  RAT  TON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

1.68 
.09 
.  52 
.88 

3.06 

.10 

.11 
.07 

.02 

.64 

.10 

T 

.24 

.19 

.20 

.37 
.07 
.45 
.25 

TACONY  7  SE 
TAYLOR  PARK 
TELLUR I DE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 

.63 
.90 
2.56 
1.03 
1  .38 

T  T 

.08 

T 

.70 
.30 

.51 

T 

.75 

.63 
.20 
.94 
1.03 

T 

TROY  1  SE 

twin  lakes  res 
two  buttes  1  nw 

URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM  // 

.16 

.67 
.13 
.77 
3.71 

.11 
.35 

T 

T 

.02 
T 

.06 
.30 
.  38 

.03 

.41 

•  05 
.30 
.06 

.51 

.06 
1.28 

.11 
.26 

■  1  3 

VON  A 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALDEN 

WALSEN8URG  POWER  PLANT 
WATERDALE 

.35 
.97 
.85 
1.67 
•  69 

.in 

.12 
.28 

T 

.40 

.02 

.03 
.03 

T 

•  09 

.62 
.01 

T 

.15 
.12 
.30 

.25 

.05  T 
1.33 

.03 

WESTCL IFFE 
WETMORE  2  S 
WIGGINS  7  SW 
WINDSOR 
WINTER  PARK 

.77 
.81 
.15 
1  .22 
1.26 

.02 

.01 
.22 
.80 

.08 

.08 

.01 
.02 

.30 
.04 

.18 

.04 
.07 
.06 

.04 

.42 
.70 
.06 

.06 

T 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 
WOLF  CREEK  PASS  4  W 
WRAY 

YELLOW  JACKET    1 NW 

2.93 
3.15 
•  42 
1.73 
3*14 

T 

.06 

.56 
.63 
.06 
.13 
.29 

.14 
.08 

.05 

.05 

.11 
.07 

.26 
1.21 

.36 
.62 
.06 
.04 
.61 

.20 
.22 
I 

.26 

.36 
.53 

T 

1.20 
.69 

.16 

T 

.24 
T 

.08 

YUMA 

.67 

.15 

.02 

.21 

.08 

T 

.21 

See  reference  note*  following  SUtion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1962 


AKRON   FAA  AP 

ALAMOSA  WB  AP 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

ANTERO  RESERVOIR 

ARBOLES 

ASPEN 


BRANSON 
8UENA  VISTA 
BYF.RS 

CANON  CITY 
CASTLE  ROCK 
CEOAREDGE 
CENTER 
CHEE  SMAN 

CHERRY   CREEK  DAM 

CHEYENNE  WELLS 

CIMARRON  3  SE 

CLIMAX   2  NW 

COCHETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

COLORADO  NM 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

DELHI 

DEL  NORTE 

DELTA  1  E 

DENVER  WB  AP 


EAGLE   FAA  AP 


61  62  78 
29     44  29 


30  34  38 

66  66  68 

26  27  30 

66  67  80 

29  42  28 

69  66  80 
35  43  33 

62  54  70 

45  36  35 

70  72  75 
25  20  25 

48  52  52 

20  24  26 

65  67  68 

18  23  22 


33      36  37 


68  70 
43  47 


63  60  68 
40      44  43 


71      72  75 


21      26  30 


64  65  65 
21      24  24 


65  62  70 
41      46  37 


64  62  69 
30     32  32 


33     34  36 


64      61  76 


59  63  63 
20  22  25 

72  73  76 

31  33  33 

60  60  70 
48  43  42 


20      22  24 


80  76 
34  51 


78  70 
43  46 


72  70  65 

31  41  30 

81  77  70 

31  44  38 

83  80  69 

38  36  36 


80  69 
36  48 


26     40  37 


57  56  40 
28     36  22 


69     73  69 


82  76  64 
43      50  41 


81  81  65 
47      47  40 


79  76 
44  51 


78      74  65 

42     52  39 


77  66  50 
37     39  35 


70  69 
2  5  42 


86     85  80 


71  67  65 
34      45  35 


81  69  69 
38      51  36 


82  75  68 
37      44  40 


70     67  60 


35      43  36 


40      58  43 


27     43  39 


71      79  84 

33      30  32 


35     38  39 


67  69  73 
28     28  27 


73  79  80 
29     29  33 


35     37  42 


83 
42  42 


70     73  78 

25     23  23 


45     49  55 


65  65  67 
20     20  20 


36      36  36 


67  69  72 
43     45  47 


70  77  80 
38      41  45 


70      71  75 


59     68  74 


65  64  67 
22     23  23 


38     42  47 


63  67  72 
30      31  34 


73      78  84 

39      38  38 


59     60  67 

24     25  25 


71      74  77 

29     29  30 


75  82  83 
40     47  42 


66  69  76 
26      22  25 


82  81 
37  34 


73  72 
40  41 


72  70 
31  25 


82  78 
35  33 


90  64 
51  35 


87  83 
39  42 


74  74 
22  18 


56  55 
30  27 


73  70 
20  17 


79  76 
42  42 


81  76 
43  41 


88  85 
51  46 


78  76 
37  37 


86  84 
38  38 


74  73 
42  42 


72  72 
27  21 


86  76 
36  36 


90  90 
38  43 


88  87 
41  46 


71  78 
24  20 


58  57 
31  31 


70  72 
20  16 


79  78 
41  41 


7  3  74 
52  49 


81  84 
43  40 


73  69 
32  32 


90  90 
46  46 


69  72 
31  26 


78  80 
36  38 


85  85 
41  32 


71  70 
27  23 


57  63 
29  38 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O  1 
> 
< 

MAX 

56 

52 

68 

83 

64 

67 

71 

76 

82 

66 

76 

81 

M  I  N 

44 

39 

40 

45 

46 

37 

39 

42 

48 

48 

47 

43 

43 

45 

42 

29 

35 

32 

39 

31 

39 

41 

37 

31 

30 

36 

38 

31 

37 

37 

37 

39.0 

MAX 

65 

65 

72 

74 

68 

66 

70 

MIN 

24 

28 

31 

30 

36 

36 

23 

22 

24 

25 

25 

19 

20 

18 

36 

35 

35 

35 

36 

30 

21 

21 

23 

17 

23 

18 

19 

19 

15 

17 

19 

25!i 

MAX 

54 

46 

65 

67 

62 

50 

58 

62 

69 

41 

52 

60 

49 

52 

52 

57.6 

MIN 

32 

36 

27 

42 

40 

35 

40 

35 

36 

38 

39 

40 

38 

36 

28 

31 

26 

31 

18 

20 

40 

30 

23 

22 

34 

33 

24 

28 

26 

32.0 

MAX 

71 

74 

77 

79 

65 

59 

69 

51 

67 

70 

60 

68 

68 

68 

70 

73 

68 

59 

72 

69 

73 

67 

69.6 

M  1  N 

30 

30 

28 

33 

42 

31 

27 

26 

30 

29 

29 

30 

30 

37 

37 

37 

40 

39 

42 

29 

29 

28 

31 

27 

24 

23 

24 

32 

31 

31 

30 

31.2 

MAX 

63 

57 

68 

68 

65 

55 

60 

67 

63 

45 

55 

50 

49 

58 

60 

58 

58 

60 

62 

61 

53 

62 

64 

56 

60.9 

MIN 

14 

17 

17 

17 

37 

26 

18 

26 

16 

18 

22 

14 

23 

15 

38 

24 

27 

22 

28 

19 

21 

28 

18 

20 

16 

11 

10 

13 

15 

15 

14 

20.0 

MAX 

74 

71 

75 

79 

70 

64 

69 

70 

6' 

5  5 

64 

7  5 

65 

68 

69.2 

MIN 

38 

39 

39 

41 

48 

40 

35 

34 

35 

36 

30 

31 

32 

30 

38 

40 

40 

45 

37 

36 

33 

35 

35 

33 

35 

34 

31 

31 

32 

31 

35.8 

MAX 

62 

67 

68 

MIN 

24 

27 

31 

34 

45 

30 

26 

29 

31 

32 

31 

27 

29 

29 

32 

32 

35 

30 

36 

34 

29 

29 

29 

26 

25 

24 

25 

28 

27 

24 

28 

29!' 

MAX 

62 

55 

75 

75 

72 

62 

68 

MIN 

23 

36 

21 

25 

37 

31 

25 

24 

26 

23 

24 

24 

26 

26 

28 

30 

33 

24 

34 

18 

26 

30 

21 

23 

22 

11 

18 

17 

le 

2C 

17 

24.5 

MAX 

66 

66 

71 

75 

70 

65 

69 

72 

63 

MIN 

30 

29 

28 

31 

47 

37 

27 

22 

27 

25 

25 

23 

22 

28 

42 

39 

39 

34 

37 

34 

22 

23 

24 

23 

29 

2; 

21 

20 

1! 

2] 

25 

2s!l 

MAX 

69 

68 

70 

72 

68 

60 

60 

70 

MIN 

24 

23 

30 

26 

26 

25 

26 

25 

26 

2  7 

31 

34 

28 

28 

29 

28 

36 

32 

35 

29 

26 

22 

25 

23 

21 

2C 

21 

25 

2< 

2f 

24 

26.9 

MAX 

70 

65 

53 

70 

83 

65 

75 

69 

72.1 

MIN 

45 

47 

35 

38 

42 

44 

42 

42 

39 

44 

42 

38 

43 

34 

43 

29 

37 

28 

33 

35 

36 

41 

35 

30 

2S 

3] 

34 

3! 

3! 

3- 

32 

37.2 

MAX 

67 

59 

70 

6  3 

69 

71.4 

MIN 

45 

47 

37 

kk 

51 

38 

42 

42 

45 

57 

55 

40 

4  5 

44 

51 

38 

4C 

39 

48 

3« 

51 

5C 

42 

36 

2! 

3f 

50 

4  1 

41 

4< 

41 

43.6 

MAX 

60 

58 

75 

80 

63 

64 

70 

71.5 

MIN 

39 

40 

42 

47 

54 

50 

42 

45 

52 

55 

53 

53 

48 

55 

53 

35 

4C 

40 

4: 

32 

43 

46 

3E 

35 

3! 

4; 

45 

31 

38 

4C 

40 

43.9 

MAX 

65 

65 

71 

71 

71 

63 

65 

70 

73 

75 

75 

75 

75 

74 

72 

59 

51 

59 

57 

56 

63 

68 

63 

65 

64 

65 

65 

64 

66 

66 

64 

66.3 

MIN 

31 

27 

26 

33 

37 

26 

29 

40 

34 

33 

38 

28 

3  0 

29 

40 

30 

31 

32 

35 

32 

38 

32 

27 

31 

25 

32 

32 

24 

25 

26 

26  31.0 

MAX 

62 

60 

75 

82 

76 

70 

72 

77 

84 

88 

81 

78 

88 

88 

64 

58 

63 

71 

67 

62 

75 

68 

60 

56 

65 

75 

64 

5S 

67 

66 

68 

70.7 

MIN 

46 

43 

35 

38 

50 

35 

35 

35 

40 

43 

48 

38 

42 

44 

33 

2  7 

40 

34 

3  0 

31 

40 

3  5 

36 

32 

28 

3! 

37 

32 

36 

40     35  37.5 

MAX 

67 

63 

71 

81 

81 

78 

74 

80 

84 

86 

84 

84 

86 

84 

78 

6  6 

63 

71 

70 

68 

77 

76 

70 

60 

65 

74 

73 

64 

69     68  74 

73.8 

MIN 

38 

44 

40 

49 

53 

48 

46 

43 

51 

50 

55 

52 

54 

50 

52 

40 

41 

41 

51 

40 

44 

49 

43 

41 

36 

44  44 

4C 

40     47  46 

45.6 

Day  01  Month 


56  69 
28  29 


7  3  64 

3  2      3  8 


72  61 
39  35 


57  62 

35  I  32 


60  65 
35  34 


63  67 
33  23 


64  73 

30  26 


67  75 
28  35 


38 
64  61 


39  37  42 

72  I  56  61 

43  I  41  44  47 

66  50  62  64 

45  I  35  38  36 


46  I    45  43 

48  46  61 
30      26  35 


55  60  63 
36     39  30 


66  50 
29  33 


75  74 
28  28 


90  80 
44  40 


78  73 
28  27 


88  85 
40  35 


78  73 
26  27 


65  59  58  58 
20  34  33  32 

78  67  70  76 

50  35  39 

62  .  62  57 

41  36  38 

66  I  50  63  69 
46  I  40  46 

61  55  63 

41  33  37  32 

67  I  48  50  58 
26  30  32  27 


80  64  65  73 
45      34  40 


53  53 

32  30 

73  65 

46  46  39 


59  65 

33 


61  65  75 

38  30  39 

53  52  57 

30  29 

50  60  65 

37  36  26 

76  65  78 


67  66  67 

33  33  34 

68  66  64 

29  29  21 

74  70  59 

30  30  26 

75  70  60 
35  36  27 

72  61  59 

39  29  28 

60  58  64 

24  20  24 

48  45  45 

25  24  22 

62  65  64 

21  20  18 

70  70  72 

35  35  34 

67  68  68 

45  46  49 

66  44  54 

43  35  33 

65  67  68 

32  32  32 

67  64  63 
24  24  21 

61  59  62 

23  22  20 

74  65  60 

40  41  33 

69  66  65 
30  30  28 

67  67  68 

34  33  30 

73  55  56 

35  34  28 


75  67 
27  27 


72  65 
22  23 


72  72 
29  32 


76  74 
38  35 


70  70 
32  16 


48  45 
21  22 


64  63 
16  15 


71 
30  32 


64  70 
47  41 


68  67 
34  38 


69  69 
35  31 


65     67  62 


60  65  64 
18      18  17 


74  74 

32  33 


63  69 
30  29 


67  66 
29  28 


64  67  67  69 
25     27     28  28 


63  66  69  65 
33     32  34 


67  67  65 
22  22 


56  57 

22  19 


68     68  69 

27     28  27 


75  67  65 
42     36  29 


75  63 
30  38 


69  69 
31  26 


69      67  67 

25]    26     22  22 


29     32  38 


69  65 
18  18 


60  71  70  73 
31     41     33  38 


70  73 
18  20 


19     24     25  25 


16      17  13 


71  72  73  70 
33      33      34  35 


68  68  67  66 
46     47      47  44 


37      38  42 


67  66  68  68 
37      33      32  31 


64  66  69  64 
23     24     25  23 


63  63  65  65 
19     20     22  22 


63  69  67  74 
41      30  35 


61  63  65  66 
30      28  29 


65     67  68 

29      30      30  30 


60  69  69  71 
28     36     36  31 


54  60  62  58 
20     20     21  22 


65  72  74  78 
38      32      40  30 


65     70  70 
21     22     20  22 


See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1962 


Day  Ot  Month  S, 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

s  | 

6 

7 

e 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

,„  1 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

«.  1 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ELBERT 

MAX 

53 

57 

72 

77 

73 

68 

70 

71 

78 

81 

78 

60 

82 

84 

71 

51 

58 

66 

60 

58 

71 

68 

53 

50 

66 

71 

63 

56 

62 

64 

62 

66. 

M I  N 

31 

39 

39 

34 

52 

34 

26 

29 

29 

33 

35 

34 

36 

37 

30 

24 

35 

30 

31 

23 

28 

27 

30 

25 

29 

25 

23 

24 

26 

27 

2  9 

30. 

ESTES  PARK 

MAX 

60 

56 

71 

71 

69 

59 

59 

67 

70 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

42 

59 

64 

61 

58 

64 

64 

64 

62 

64 

65 

63 

57 

63 

62 

63 

64. 

MIN 

35 

39 

26 

36 

37 

40 

37 

35 

35 

42 

49 

31 

40 

34 

39 

31 

33 

24 

33 

21 

45 

43 

30 

26 

20 

24 

24 

21 

29 

20 

23 

32. 

EVERGREEN 

MAX 

69 

58 

72 

76 

75 

67 

66 

72 

75 

81 

81 

75 

79 

61 

76 

52 

59 

67 

62 

64 

72 

71 

67 

59 

68 

69 

66 

56 

66 

65 

67 

68. 

MIN 

27 

42 

26 

28 

38 

31 

25 

26 

28 

29 

28 

26 

29 

26 

32 

26 

35 

25 

32 

25 

26 

30 

29 

26 

21 

19 

20 

22 

23 

23 

26 

27. 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

66 

63 

81 

82 

75 

83 

80 

90 

87 

94 

90 

87 

89 

92 

81 

70 

69 

79 

80 

62 

82 

80 

72 

69 

65 

80 

82 

72 

73 

73 

85 

78. 

MIN 

44 

46 

47 

43 

59 

44 

40 

39 

36 

41 

42 

40 

40 

35 

48 

39 

45 

41 

51 

44 

37 

40 

41 

32 

37 

32 

42 

47 

31 

38 

29 

41. 

FLAGLER   2  NW 

MAX 

55 

51 

70 

82 

73 

70 

73 

79 

84 

87 

83 

82 

85 

90 

74 

57 

63 

73 

7  1 

61 

74 

68 

57 

58 

66 

74 

t- 

60 

69 

68 

73 

70. 

MIN 

44 

42 

37 

38 

51 

37 

35 

33 

37 

44 

45 

36 

43 

39 

41 

30 

36 

26 

38 

32 

35 

37 

37 

29 

27 

29 

32 

32 

29 

38 

31 

36. 

F ORDER   8  S 

MAX 

68 

69 

84 

81 

77 

75 

83 

86 

88 

8b 

82 

88 

90 

75 

57 

68 

75 

76 

65 

78 

76 

60 

65 

69 

67 

73 

72 

80 

75. 

MIN 

45 

36 

34 

52 

38 

34 

38 

41 

39 

39 

38 

34 

29 

45 

34 

38 

31 

37 

39 

34 

37 

39 

27 

30 

37 

29 

35 

28 

36. 

FORT  COLLINS 

MAX 

65 

60 

67 

80 

72 

63 

67 

71 

77 

80 

78 

72 

76 

76 

61 

50 

62 

69 

6  1 

65 

7  3 

71 

53 

56 

63 

71 

63 

65 

71 

68 

68 

67. 

MIN 

48 

46 

39 

38 

49 

39 

37 

37 

39 

38 

45 

43 

37 

36 

47 

38 

39 

3  3 

42 

26 

34 

45 

39 

33 

29 

27 

27 

30 

31 

32 

31 

37. 

FORT  LEWIS 

MAX 

65 

65 

70 

71 

59 

58 

62 

67 

70 

69 

67 

65 

70 

65 

59 

53 

52 

54 

47 

54 

5  9 

61 

60 

62 

60 

6  1 

63 

59 

61 

64 

63 

61. 

MIN 

33 

35 

35 

40 

45 

35 

34 

31 

33 

35 

40 

32 

30 

33 

40 

42 

36 

40 

34 

36 

27 

SO 

32 

35 

32 

29 

8 

29 

31 

29 

33 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

66 

62 

74 

84 

75 

77 

75 

81 

78 

88 

84 

79 

85 

82 

67 

56 

63 

71 

59 

70 

73 

64 

60 

68 

77 

65 

63 

72 

71 

70 

72 

MIN 

46 

46 

34 

36 

45 

48 

34 

36 

34 

42 

38 

30 

32 

30 

38 

30 

35 

26 

35 

24 

35 

35 

40 

24 

24 

24 

27 

25 

34 

31 

27 

33 

FORT  MORGAN 

MAX 

69 

60 

58 

72 

83 

70 

66 

72 

76 

81 

85 

84 

75 

81 

81 

67 

59 

64 

73 

67 

6- 

74 

66 

56 

59 

60 

72 

66 

63 

72 

68 

69 

MIN 

49 

48 

35 

38 

48 

41 

35 

37 

35 

39 

40 

42 

36 

34 

45 

34 

38 

29 

39 

31 

34 

38 

40 

31 

30 

28 

27 

30 

34 

34 

30 

36 

FRASER 

MAX 

59 

64 

63 

69 

67 

53 

57 

60 

66 

68 

67 

66 

66 

70 

61 

41 

52 

58 

53 

51 

55 

57 

55 

55 

56 

59 

53 

55 

60 

64 

56 

59 

MIN 

14 

15 

14 

15 

32 

27 

21 

18 

16 

16 

17 

12 

15 

11 

27 

21 

23 

16 

24 

22 

15 

15 

13 

9 

8 

8 

12 

13 

13 

14 

16 

FRUITA   2  N 

MAX 

73 

75 

77 

84 

70 

67 

72 

76 

76 

80 

77 

76 

75 

79 

68 

54 

66 

70 

65 

70 

bl 

70 

74 

74 

70 

71 

70 

73 

72 

71 

69 

72 

MIN 

31 

36 

34 

39 

53 

36 

37 

33 

34 

33 

33 

35 

39 

37 

46 

43 

45 

46 

47 

34 

32 

31 

31 

29 

30 

26 

27 

33 

30 

28 

35 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

75 

75 

83 

84 

77 

71 

77 

83 

82 

78 

75 

80 

78 

73 

59 

65 

72 

67 

69 

71 

72 

72 

75 

72 

75 

73 

75 

71 

74 

MIN 

32 

38 

42 

49 

52 

39 

41 

43 

46 

43 

44 

47 

50 

46 

42 

47 

50 

39 

38 

36 

34 

34 

33 

33 

34 

28 

37 

35 

35 

40 

GEORGETOWN 

MAX 

65 

59 

69 

74 

73 

57 

63 

65 

71 

75 

71 

75 

74 

70 

70 

48 

59 

62 

54 

56 

61 

63 

62 

55 

63 

65 

62 

62 

66 

65 

57 

64 

MIN 

32 

30 

29 

42 

44 

34 

35 

38 

40 

40 

36 

44 

43 

45 

45 

27 

35 

S6 

32 

26 

36 

39 

26 

30 

25 

36 

33 

27 

32 

30 

37 

35 

GLENWOOD   SPRINGS    1  N 

MAX 

69 

71 

73 

78 

76 

75 

67 

69 

74 

77 

74 

72 

74 

77 

71 

46 

63 

67 

65 

64 

66 

67 

68 

66 

67 

67 

67 

66 

68 

70 

68 

69 

MIN 

30 

33 

35 

41 

41 

37 

32 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

36 

38 

39 

38 

43 

33 

31 

31 

30 

31 

29 

30 

29 

31 

33 

35 

31 

33 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 

65 

67 

73 

72 

71 

45 

62 

67 

71 

73 

70 

72 

72 

70 

65 

42 

53 

59 

55 

54 

62 

63 

61 

62 

62 

62 

59 

59 

64 

65 

61 

63 

MIN 

15 

19 

19 

22 

35 

29 

24 

18 

19 

22 

3  0 

19 

25 

20 

27 

26 

32 

24 

33 

22 

19 

20 

17 

17 

14 

11 

10 

18 

16 

17 

17 

21 

GRAND   JUNCTION   WB  AP 

MAX 

69 

72 

76 

82 

66 

65 

69 

72 

76 

78 

77 

73 

76 

78 

58 

52 

63 

68 

63 

66 

67 

69 

71 

70 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

67 

69 

MIN 

41 

44 

44 

51 

49 

41 

42 

44 

45 

49 

49 

51 

48 

51 

47 

45 

47 

48 

48 

4  1 

40 

41 

40 

40 

38 

36 

37 

37 

41 

42 

39 

43 

GRAND   JUNCTION   2  WSW 

MAX 

71 

74 

76 

82 

81 

66 

71 

75 

76 

78 

76 

74 

77 

79 

75 

57 

65 

68 

64 

67 

68 

70 

73 

74 

70 

69 

72 

70 

68 

71 

MIN 

40 

42 

42 

49 

52 

39 

44 

39 

45 

40 

41 

45 

46 

43 

47 

45 

47 

45 

50 

39 

40 

40 

39 

40 

39 

35 

34 

39 

34 

42 

GRAND   LAKE    1  WNW 

MAX 

60 

64 

69 

70 

70 

55 

56 

64 

68 

70 

67 

65 

66 

69 

60 

43 

51 

60 

49 

49 

59 

60 

61 

60 

60 

60 

57 

56 

59 

63 

62 

60 

MIN 

18 

19 

20 

20 

35 

27 

27 

21 

19 

20 

22 

18 

19 

IS 

26 

26 

28 

21 

28 

19 

19 

19 

19 

15 

14 

11 

12 

16 

16 

17 

17 

20 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

55 

61 

63 

69 

65 

59 

55 

59 

64 

65 

65 

64 

64 

64 

65 

43 

48 

57 

56 

47 

56 

55 

55 

54 

56 

56 

55 

54 

55 

61 

57 

58 

MIN 

24 

26 

26 

27 

41 

32 

30 

26 

25 

26 

27 

23 

27 

24 

30 

31 

33 

30 

34 

27 

26 

24 

23 

22 

21 

17 

17 

22 

22 

23 

22 

26 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

MAX 

62 

62 

66 

71 

68 

61 

65 

66 

73 

74 

71 

73 

72 

71 

64 

65 

52 

56 

57 

56 

60 

64 

62 

60 

59 

62 

64 

55 

64 

64 

61 

63 

MIN 

30 

30 

34 

35 

43 

35 

29 

28 

34 

35 

33 

30 

30 

34 

39 

28 

34 

30 

34 

39 

27 

29 

28 

26 

24 

25 

27 

23 

30 

27 

30 

GREELEY 

MAX 

69 

63 

62 

74 

82 

73 

69 

73 

80 

82 

80 

75 

79 

61 

58 

62 

70 

58 

75 

72 

57 

57 

64 

74 

64 

72 

70 

69 

MIN 

46 

47 

38 

43 

51 

40 

37 

38 

40 

39 

41 

37 

35 

37 

39 

31 

41 

29 

33 

42 

3  1 

28 

27 

26 

31 

32 

12 

36 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

65 

70 

70 

74 

74 

69 

64 

67 

72 

74 

74 

72 

74 

74 

66 

45 

54 

60 

58 

58 

62 

64 

62 

63 

64 

65 

61 

60 

67 

68 

62 

65 

MIN 

25 

28 

30 

32 

44 

32 

29 

28 

31 

35 

36 

32 

35 

33 

30 

31 

35 

29 

36 

29 

27 

29 

26 

27 

23 

21 

22 

26 

25 

25 

27 

29 

GROVER   10  W 

MAX 

61 

60 

68 

83 

75 

65 

70 

75 

79 

82 

82 

77 

81 

81 

71 

51 

62 

71 

61 

73 

62 

65 

73 

71 

66 

70 

MIN 

44 

42 

38 

39 

46 

40 

40 

40 

41 

44 

37 

39 

42 

46 

43 

37 

34 

34 

44 

34 

42 

37 

41 

41 

40 

40 

GUNNISON 

MAX 

67 

68 

70 

72 

68 

58 

65 

67 

72 

73 

71 

70 

72 

71 

62 

58 

57 

62 

55 

59 

64 

66 

65 

65 

63 

63 

62 

61 

65 

68 

60 

65 

MIN 

17 

19 

20 

21 

41 

33 

18 

19 

17 

17 

17 

14 

18 

13 

35 

35 

34 

35 

31 

33 

20 

19 

18 

15 

13 

12 

10 

13 

14 

15 

15 

2  1 

HAYDEN 

MAX 

64 

69 

74 

78 

73 

48 

64 

66 

73 

76 

74 

72 

75 

73 

65 

48 

61 

65 

50 

58 

64 

65 

61 

63 

66 

61 

61 

65 

68 

64 

58 

65 

MIN 

22 

25 

29 

33 

40 

33 

33 

28 

30 

29 

30 

30 

29 

28 

31 

26 

32 

27 

40 

28 

24 

24 

22 

22 

21 

21 

22 

25 

25 

24 

>  3 

2  7 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

67 

64 

68 

67 

56 

61 

62 

67 

70 

70 

70 

67 

72 

67 

57 

52 

53 

50 

47 

51 

56 

65 

63 

61 

63 

61 

58 

59 

64 

66 

59 

61 

MIN 

15 

20 

21 

21 

35 

31 

17 

16 

19 

17 

17 

14 

14 

15 

25 

36 

31 

33 

31 

25 

20 

18 

16 

17 

18 

17 

14 

19 

14 

16 

19 

20 

HOLLY 

MAX 

74 

67 

67 

75 

77 

69 

78 

78 

85 

88 

92 

90 

84 

90 

90 

75 

64 

66 

78 

83 

82 

78 

79 

52 

67 

71 

80 

82 

63 

74 

71 

76 

MIN 

49 

40 

37 

42 

52 

43 

36 

40 

34 

39 

34 

34 

37 

30 

40 

38 

42 

31 

46 

40 

42 

33 

41 

25 

27 

24 

24 

39 

23 

34 

• 

36 

HOLYOKE 

MAX 

63 

59 

71 

85 

70 

67 

72 

81 

86 

91 

85 

77 

85 

92 

78 

60 

65 

78 

72 

68 

78 

68 

55 

58 

65 

78 

69 

64 

74 

70 

71 

72 

MIN 

44 

48 

35 

40 

51 

45 

44 

40 

42 

47 

45 

41 

41 

38 

47 

31 

36 

28 

43 

32 

38 

38 

39 

31 

24 

31 

34 

31 

36 

39 

29 

38 

HOT   SULPHUR   SPR   2  SW 

MAX 

6  3 

68 

70 

74 

73 

44 

62 

65 

71 

73 

72 

71 

72 

72 

58 

47 

55 

63 

43 

57 

62 

63 

61 

60 

62 

63 

58 

59 

63 

66 

60 

62 

MIN 

19 

22 

24 

27 

39 

30 

27 

24 

26 

26 

27 

22 

25 

25 

28 

29 

33 

26 

32 

26 

22 

21 

19 

18 

17 

13 

14 

20 

19 

19 

19 

23 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

60 

52 

75 

73 

65 

61 

68 

73 

79 

80 

77 

76 

83 

79 

59 

51 

62 

72 

53 

68 

54 

66 

71 

66 

56 

62 

61 

64 

66 

MIN 

30 

40 

27 

33 

42 

37 

33 

31 

32 

31 

37 

30 

30 

30 

42 

29 

35 

26 

35 

28 

29 

25 

23 

25 

25 

26 

27 

28 

30 

IGNAC10   1  N 

MAX 

72 

69 

74 

77 

65 

64 

68 

71 

76 

76 

73 

72 

75 

72 

66 

67 

61 

59 

55 

56 

63 

67 

66 

68 

65 

67 

66 

65 

66 

70 

68 

67 

MIN 

33 

35 

35 

35 

43 

40 

31 

29 

30 

31 

27 

27 

27 

27 

35 

43 

41 

44 

38 

35 

35 

3  1 

32 

32 

34 

31 

31 

29 

28 

28 

29 

33 

JOHN   MART  I N  DAM 

MAX 

73 

63 

75 

82 

82 

78 

78 

83 

88 

88 

90 

85 

91 

90 

89 

70 

69 

80 

80 

73 

77 

74 

70 

66 

70 

76 

79 

72 

74 

74 

75 

77 

MIN 

48 

42 

40 

39 

55 

43 

36 

40 

37 

40 

39 

36 

38 

37 

49 

37 

45 

3  2 

49 

41 

35 

36 

42 

27 

36 

28 

31 

43 

29 

37 

30 

JULE  SBURG 

MAX 
MIN 

58 
38 

57 
49 

75 

33 

73 
50 

63 
45 

71 
44 

75 
42 

80 
39 

83 
41 

ei 

43 

73 
37 

74 
42 

83 
39 

82 
46 

58 
34 

58 
38 

67 
27 

65 
35 

62 
29 

66 

35 

64 
35 

62 

3  8 

46 
31 

57 

19 

66 
27 

62 

3  ) 

60 
30 

66 
29 

70 
37 

67 

KASSLER 

MAX 
MIN 

63 
32 

62 
44 

75 
31 

82 
37 

71 
49 

72 
39 

72 

36 

78 
42 

83 
47 

86 
43 

83 
52 

78 
38 

86 
46 

87 
47 

76 
35 

57 
31 

64 
38 

70 
32 

65 
45 

65 

30 

77 

45 

74 
44 

68 
34 

57 

30 

69 
23 

75 

32 

67 
44 

62 
38 

69 
40 

66 

42 

71 
41 

72 
38 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 
MIN 

56 
43 

57 
44 

69 
31 

84 

32 

67 

47 

58 
43 

70 
39 

75 

33 

79 

33 

85 
43 

81 
42 

74 
31 

83 
36 

82 
32 

63 
47 

52 
34 

60 
32 

73 
25 

63 
39 

66 
24 

75 

39 

67 

40 

52 
36 

52 
27 

72 
14 

72 
20 

64 
34 

62 
25 

72 

69 

33 

67 

33 

68 

KIT  CARSON 

MAX 

78 

85 

8  5 

93 

86 

84 

90 

89 

71 

60 

70 

75 

73 

68 

81 

76 

59 

62 

72 

80 
28 

63 

73 

75 

77 

74 

MIN 

49 

45 

39 

37 

53 

42 

38 

37 

41 

40 

39 

42 

36 

30 

46 

35 

39 

31 

36 

39 

34 

36 

41 

25 

28 

31 

40 

29 

39 

29 

37 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MAX 

67 

62 

73 

86 

86 

79 

77 

85 

87 

89 

90 

84 

90 

93 

73 

61 

69 

78 

76 

64 

77 

73 

62 

64 

69 

79 

78 

66 

73 

73 

77 

76 

MIN 

43 

46 

39 

44 

60 

44 

43 

45 

43 

45 

47 

42 

41 

42 

47 

39 

42 

39 

49 

44 

40 

45 

38 

32 

38 

37 

39 

41 

37 

38 

36 

42 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

65 
21 

68 
24 

69 

25 

72 
30 

62 
41 

64 
29 

64 
23 

69 
25 

71 
26 

73 
21 

72 
25 

67 
21 

72 
23 

71 
25 

63 
29 

60 
33 

55 
31 

59 
32 

59 
30 

53 
29 

62 

>8 

65 

30 

64 
27 

63 

28 

62 
22 

62 
29 

62 
27 

59 
21 

65 
23 

65 
23 

61 
24 

64 

26 

.9 
.6 

.5 
.6 

•  0 
.9 


.9 
.2 

.  1 

.0 

.5 
■ 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1962 


UlniuiuBu  

Station 

Day  Of  Month 

|  Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

„,  1 
25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

58 

71 

69 

64 

65 

66 

71 

72 

72 

72 

76 

71 

68 

54 

52 

60 

58 

45 

60 

65 

62 

59 

62 

63 

63 

53 

59 

64 

63 

63. 

5 

M I N 

27 

32 

28 

28 

42 

35 

24 

25 

27 

27 

28 

29 

29 

25 

44 

31 

32 

30 

33 

26 

26 

28 

29 

25 

29 

23 

23 

23 

24 

24 

25 

28. 

4  1 

LAKEWUOO 

MAX 

81 

85 

79 

77 

83 

81 

69 

54 

60 

69 

61 

64 

74 

73 

67 

55 

66 

72 

64 

60 

68 

67 

71 

69. 

7 

M I N 

1(2 

4  5 

36 

44 

53 

46 

41 

42 

46 

53 

54 

42 

49 

45 

43 

33 

38 

37 

45 

32 

■51 

46 

39 

35 

28 

38 

49 

40 

44 

47 

40 

42. 

7 

LAMAR 

MAX 

60 

78 

85 

90 

92 

92 

86 

92 

93 

77 

61 

70 

79 

82 

65 

78 

76 

55 

68 

70 

78 

81 

68 

76 

75 

75 

77. 

1 

M I N 

49 

42 

42 

42 

56 

46 

37 

45 

37 

42 

37 

38 

38 

33 

42 

36 

41 

31 

45 

42 

36 

36 

40 

29 

36 

27 

33 

33 

26 

38 

27 

38. 

1 

LAS   AN  1  MAS 

MAX 

65 

86 

87 

81 

79 

85 

88 

91 

91 

86 

92 

93 

77 

63 

72 

79 

76 

65 

77 

77 

67 

67 

71 

77 

79 

65 

75 

75 

76 

77. 

5 

M I N 

44 

45 

39 

37 

55 

42 

36 

40 

34 

39 

37 

35 

35 

30 

43 

38 

43 

32 

49 

42 

34 

36 

41 

29 

35 

28 

30 

43 

30 

34 

29 

37. 

5 

LEADV I LLE 

MAX 

54 

59 

62 

40 

54 

56 

63 

67 

65 

66 

66 

64 

44 

36 

50 

56 

46 

44 

52 

52 

52 

52 

52 

56 

52 

54 

56 

64 

51 

55. 

0 

MIN 

2  3 

25 

26 

3  4 

32 

26 

26 

3  0 

29 

32 

34 

32 

31 

30 

30 

25 

26 

31 

31 

19 

27 

30 

25 

28 

22 

21 

25 

23 

27 

28 

31 

27. 

7 

LIMON    10  SSW 

MAX 

59 

8  8 

67 

76 

78 

70 

70 

78 

83 

85 

85 

80 

85 

89 

6  7 

55 

62 

69 

66 

60 

75 

70 

56 

55 

65 

72 

67 

58 

67 

68 

70 

69. 

8 

MIN 

41 

42 

36 

40 

48 

35 

38 

*6 

38 

46 

42 

34 

38 

36 

38 

27 

33 

2  7 

40 

31 

37 

36 

32 

27 

25 

32 

35 

30 

32 

35 

34 

35. 

5 

LIMON 

MAX 

54 

67 

80 

70 

72 

71 

79 

82 

85 

80 

80 

85 

90 

64 

55 

62 

70 

67 

62 

75 

72 

45 

57 

67 

77 

67 

59 

67 

70 

72 

69. 

7 

MIN 

43 

44 

37 

37 

50 

37 

36 

33 

35 

40 

41 

34 

32 

29 

37 

30 

35 

28 

39 

33 

36 

38 

33 

28 

27 

26 

30 

30 

34 

35 

30 

34. 

7 

LITTLE  MILLS 

MAX 

76 

78 

67 

60 

68 

7 1 

76 

78 

78 

74 

75 

73 

79 

59 

62 

67 

65 

68 

72 

71 

69 

65 

62 

75 

68 

66 

69 

70 

68 

70. 

0 

MIN 

17 

20 

24 

29 

45 

28 

25 

23 

25 

26 

28 

28 

29 

34 

31 

28 

35 

32 

42 

23 

25 

22 

20 

18 

16 

15 

14 

13 

12 

20 

19 

24. 

7 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 

67 

70 

83 

75 

6  8 

69 

75 

82 

87 

82 

76 

80 

79 

62 

53 

63 

71 

59 

69 

79 

72 

56 

59 

69 

76 

66 

65 

73 

70 

70. 

6 

MIN 

44 

46 

36 

38 

45 

39 

37 

3  9 

38 

41 

43 

39 

37 

35 

40 

39 

40 

32 

35 

30 

34 

37 

41 

32 

28 

26 

27 

30 

34 

33 

31 

36. 

3 

MANASSA 

MAX 

6  5 

70 

73 

68 

64 

70 

74 

76 

76 

72 

74 

74 

72 

60 

60 

63 

55 

60 

58 

64 

67 

64 

62 

61 

64 

62 

54 

63 

68 

66 

65, 

9 

MIN 

23 

38 

32 

38 

37 

21 

19 

22 

25 

21 

20 

16 

26 

34 

38 

3  0 

37 

23 

26 

17 

19 

19 

19 

23 

17 

17 

22 

12 

14 

20 

20 

24. 

0 

MARVINE 

MAX 

63 

fct 

67 

72 

67 

45 

56 

69 

72 

71 

72 

74 

77 

76 

61 

67 

51 

52 

47 

64 

66 

62 

64 

67 

68 

68 

57 

59 

59 

60 

57 

63. 

7 

MIN 

21 

24 

27 

32 

40 

34 

31 

28 

31 

32 

26 

31 

34 

33 

30 

33 

37 

36 

35 

26 

28 

30 

31 

34 

36 

35 

36 

34 

34 

34 

33 

31. 

9 

MAYBELL 

MAX 

65 

66 

72 

76 

70 

56 

62 

67 

73 

75 

72 

70 

75 

72 

65 

48 

60 

66 

55 

60 

67 

67 

66 

62 

65 

66 

64 

62 

64 

65 

63 

65 

8 

MIN 

18 

23 

26 

31 

48 

36 

29 

26 

27 

29 

35 

41 

37 

37 

30 

24 

36 

27 

33 

25 

23 

23 

20 

19 

16 

16 

14 

18 

19 

19 

21 

26 

6 

MEEKER 

MAX 

67 

72 

75 

77 

67 

55 

64 

70 

75 

77 

73 

73 

75 

72 

66 

49 

62 

66 

63 

62 

68 

68 

66 

65 

67 

70 

65 

62 

67 

70 

66 

67 

6 

MIN 

22 

26 

28 

31 

43 

34 

30 

28 

30 

30 

34 

34 

40 

34 

35 

33 

38 

33 

38 

29 

28 

27 

26 

24 

22 

23 

21 

22 

25 

25 

25 

29 

6 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

?5 

76 

69 

65 

76 

75 

71 

71 

75 

72 

64 

57 

56 

59 

48 

60 

65 

70 

67 

69 

65 

68 

65 

66 

66 

69 

65 

67 

3 

MIN 

41 

41 

45 

48 

46 

38 

40 

42 

44 

45 

43 

41 

43 

43 

45 

45 

37 

41 

37 

36 

35 

36 

41 

40 

36 

42 

36 

42 

36 

39 

41 

40 

9 

MONTE  VISTA 

MAX 

64 

6  5 

7 1 

73 

70 

63 

66 

73 

73 

70 

72 

73 

74 

71 

65 

65 

55 

57 

57 

58 

64 

67 

65 

63 

60 

6] 

65 

60 

65 

67 

64 

65 

7 

MIN 

23 

25 

27 

28 

43 

35 

24 

32 

30 

23 

23 

22 

21 

21 

36 

32 

38 

33 

35 

31 

25 

25 

24 

22 

22 

21 

22 

21 

20 

21 

22 

26 

7 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

65 

66 

72 

77 

80 

72 

64 

70 

73 

77 

78 

77 

73 

76 

77 

53 

49 

60 

67 

62 

63 

66 

69 

67 

66 

67 

65 

65 

62 

67 

70 

66 

3 

MIN 

33 

34 

37 

40 

42 

42 

36 

38 

37 

39 

41 

41 

32 

43 

46 

39 

39 

43 

39 

33 

31 

31 

34 

33 

30 

31 

29 

32 

34 

34 

34 

36 

4 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

64 

57 

70 

78 

72 

72 

71 

78 

80 

64 

82 

80 

85 

65 

74 

51 

63 

72 

58 

63 

72 

68 

48 

58 

68 

70 

70 

58 

67 

68 

72 

69 

6 

MIN 

34 

39 

38 

38 

45 

40 

33 

37 

43 

43 

46 

40 

42 

44 

40 

25 

32 

31 

33 

29 

37 

38 

28 

31 

23 

32 

37 

30 

36 

40 

34 

36 

1 

NOR  THOALE 

MAX 

66 

6  7 

71 

75 

67 

61 

64 

67 

70 

70 

6  7 

64 

68 

72 

67 

68 

57 

60 

50 

59 

64 

60 

70 

67 

64 

62 

62 

64 

65 

68 

65 

65 

2 

MIN 

32 

31 

37 

40 

45 

32 

30 

29 

30 

32 

37 

35 

29 

37 

37 

34 

42 

42 

34 

34 

30 

34 

34 

32 

29 

27 

27 

31 

26 

27 

27 

33 

0 

NORTH  LAKE 

MAX 

55 

50 

65 

68 

64 

59 

65 

67 

73 

72 

73 

74 

76 

70 

60 

57 

56 

60 

58 

50 

59 

62 

49 

51 

61 

6  0 

60 

48 

60 

57 

62 

61 

3 

MIN 

23 

27 

28 

32 

40 

39 

26 

26 

37 

29 

43 

29 

29 

42 

46 

23 

26 

28 

35 

27 

26 

28 

20 

29 

24 

26 

34 

21 

24 

29 

25 

29 

8 

NORWOOD 

MAX 

65 

67 

67 

73 

63 

59 

64 

67 

71 

72 

68 

69 

70 

68 

59 

4  9 

54 

61 

54 

5E 

60 

6] 

63 

63 

60 

61 

61 

62 

61 

61 

60 

62 

9 

MIN 

23 

31 

32 

39 

38 

31 

30 

33 

34 

35 

34 

30 

31 

29 

39 

35 

40 

39 

33 

35 

27 

30 

31 

31 

31 

30 

24 

28 

29 

28 

30 

31 

9 

OURAY 

MAX 

59 

65 

70 

73 

64 

5  8 

65 

6  7 

70 

72 

69 

67 

71 

72 

63 

49 

59 

62 

52 

5  3 

62 

6  ] 

bt 

63 

62 

60 

61 

55 

60 

64 

63 

63 

•0 

MIN 

28 

32 

39 

4  4 

47 

34 

34 

35 

38 

42 

38 

36 

35 

41 

41 

37 

4  0 

40 

34 

33 

34 

35 

32 

35 

35 

36 

33 

31 

33 

32 

37 

36 

2 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

6  7 

67 

71 

73 

68 

68 

72 

74 

70 

69 

70 

68 

62 

63 

59 

56 

51 

56 

60 

67 

64 

66 

60 

64 

63 

64 

63 

66 

65 

65 

•  0 

MIN 

30 

29 

31 

32 

47 

25 

26 

26 

23 

22 

22 

21 

34 

35 

42 

38 

36 

27 

25 

26 

27 

30 

27 

27 

25 

22 

24 

25 

29 

•  2 

PALISADE  1  S 

MAX 

71 

75 

B  [ 

85 

77 

68 

72 

75 

80 

80 

80 

77 

60 

78 

74 

52 

69 

71 

63 

67 

70 

72 

74 

73 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

70 

72 

.9 

MIN 

42 

43 

47 

52 

47 

41 

42 

44 

45 

43 

45 

46 

40 

43 

43 

44 

44 

46 

41 

41 

41 

40 

4J 

39 

37 

36 

41 

40 

41 

42 

40 

42 

•  5 

PALISADE   LAKE   2  SSE 

MAX 

70 

6  9 

69 

67 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

69 

67 

69 

65 

59 

55 

55 

50 

51 

51 

63 

65 

63 

52 

51 

54 

55 

54 

65 

61 

62 

.5 

MIN 

26 

29 

30 

29 

30 

26 

29 

24 

24 

*22 

25 

25 

24 

25 

24 

32 

34 

36 

36 

33 

21 

22 

20 

21 

22 

24 

24 

23 

22 

20 

21 

25 

.9 

PAONIA 

MAX 

68 

75 

78 

81 

73 

68 

72 

73 

78 

60 

77 

76 

79 

76 

64 

55 

70 

72 

65 

63 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

67 

65 

70 

72 

67 

71 

•  0 

MIN 

31 

36 

37 

40 

46 

40 

37 

37 

38 

40 

37 

34 

34 

30 

38 

39 

44 

41 

42 

34 

37 

35 

32 

35 

34 

32 

28 

26 

28 

29 

30 

33 

.5 

PARADOX 

MAX 

77 

76 

81 

83 

72 

77 

75 

76 

82 

80 

7  6 

75 

60 

76 

66 

5  6 

86 

69 

66 

70 

73 

75 

7! 

75 

73 

75 

74 

73 

75 

74 

72 

73 

.9 

MIN 

32 

33 

34 

3  8 

49 

36 

33 

33 

33 

33 

34 

32 

31 

34 

42 

39 

39 

45 

41 

35 

32 

32 

31 

30 

29 

29 

26 

32 

30 

30 

29 

34 

.1 

PARKER   9  E 

MAX 

66 

60 

74 

79 

76 

67 

70 

75 

82 

84 

80 

78 

82 

84 

76 

6C 

6C 

72 

62 

62 

71 

70 

60 

55 

65 

70 

66 

58 

66 

65 

70 

69 

.8 

MIN 

32 

42 

34 

38 

52 

32 

35 

32 

34 

41 

42 

31 

3  9 

39 

34 

24 

37 

33 

35 

27 

34 

29 

30 

26 

28 

29 

30 

20 

27 

26 

35 

33 

•  1 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

ro 

67 

71 

85 

82 

78 

77 

87 

87 

86 

80 

8  8 

86 

72 

5  6 

61 

74 

7] 

6  5 

74 

74 

51 

63 

66 

73 

75 

65 

73 

72 

78 

74 

.4 

MIN 

36 

49 

43 

J9 

56 

48 

3  6 

39 

41 

44 

44 

36 

36 

33 

44 

40 

39 

36 

3  9 

42 

36 

39 

39 

31 

37 

30 

33 

37 

33 

36 

32 

38 

.9 

RANGELY 

MAX 

69 

74 

79 

81 

75 

65 

69 

74 

79 

60 

77 

75 

7  7 

76 

69 

5  2 

65 

68 

61 

6( 

73 

72 

7C 

6  9 

70 

69 

69 

67 

70 

71 

69 

71 

.1 

MIN 

25 

34 

29 

37 

47 

36 

35 

31 

32 

32 

33 

34 

33 

33 

39 

38 

42 

36 

46 

27 

28 

2  6 

21 

25 

26 

23 

21 

25 

27 

26 

26 

31 

■  6 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

54 

49 

67 

71 

60 

47 

57 

59 

67 

70 

67 

69 

71 

68 

58 

41 

58 

61 

4t 

57 

62 

59 

56 

49 

58 

64 

54 

53 

62 

61 

55 

59 

.2 

MIN 

32 

29 

28 

38 

40 

33 

37 

5  5 

35 

40 

45 

36 

42 

44 

29 

26 

29 

26 

35 

23 

41 

39 

30 

32 

19 

32 

31 

30 

30 

30 

31 

33 

•  1 

RICO 

MAX 

66 

67 

67 

69 

57 

61 

61 

63 

68 

69 

'65 

65 

66 

64 

55 

51 

55 

55 

49 

55 

65 

7C 

66 

66 

65 

63 

63 

63 

66 

65 

62 

62 

.8 

MIN 

22 

27 

25 

29 

41 

29 

29 

23 

24 

26 

24 

23 

2  8 

23 

41 

38 

32 

33 

27 

29 

24 

24 

24 

23 

25 

23 

20 

22 

21 

25 

24 

26 

.6 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

73 

73 

74 

8  i 

78 

59 

69 

71 

75 

78 

75 

75 

7  6 

76 

70 

4  9 

65 

69 

67 

66 

66 

68 

7C 

71 

69 

68 

70 

69 

71 

70 

66 

70 

.4 

MIN 

25 

29 

28 

32 

49 

37 

28 

28 

28 

28 

29 

27 

28 

31 

39 

35 

40 

37 

44 

31 

28 

25 

26 

25 

23 

22 

22 

25 

2! 

27 

26 

30 

.1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

71 

67 

73 

86 

85 

79 

79 

8  5 

87 

89 

92 

85 

90 

90 

85 

65 

74 

79 

74 

63 

76 

76 

63 

67 

69 

76 

79 

67 

74 

73 

78 

77 

.4 

MIN 

36 

47 

37 

37 

58 

40 

35 

38 

36 

37 

37 

33 

33 

28 

47 

35 

40 

31 

4? 

42 

34 

34  4] 

29 

34 

24 

28 

42 

29 

33 

28 

36 

•  3 

RUSH  2  NNE 

MAX 

61 

60 

70 

sc 

74 

71 

7  | 

76 

84 

64 

6  0 

81 

85 

90 

64 

56 

62 

72 

61 

67 

76 

73 

53 

56 

67 

73 

71 

61 

68 

68 

75 

70 

.9 

MIN 

3  6 

38 

38 

38 

48 

34 

41 

42 

41 

43 

43 

43 

34 

40 

38 

2  7 

33 

30 

38 

31 

34 

34 

3! 

27 

30 

32 

31 

29 

34 

30 

35 

.3 

RUXTON  PARK 

MAX 

50 

46 

60 

65 

66 

58 

56 

66 

70 

71 

68 

66 

71 

72 

65 

46 

4t 

57 

5: 

5C 

59 

54 

51 

54 

55 

56 

57 

49 

55 

53 

57 

58 

.4 

MIN 

25 

31 

28 

33 

41 

35 

2  6 

25 

32 

33 

38 

33 

32 

38 

37 

26 

26 

30 

31 

ie 

25 

26 

34  27 

20 

24 

27 

21 

28 

27 

28 

29 

.2 

RYE 

MAX 
MIN 

61 

59 

78 

77 

76 

78 

79 

76 

80 

81 

81 

83 

8  9 

83 

62 

67 

66 

7<; 

75 

77 

76 

66  64 

62 

70 

78 

60 

62 

62 

70 

72 

.6 

SAGUACHE 

MAX 

66 

65 

72 

72 

71 

62 

65 

69 

73 

74 

72 

70 

72 

72 

67 

63 

55 

60 

60 

56 

66 

6S 

67  65 

62 

64 

67 

62 

68 

67 

65 

66 

.5 

MIN 

32 

27 

31 

32 

45 

33 

31 

31 

29 

35 

33 

25 

29 

24 

26 

34 

37 

35 

3t 

35 

30 

35 

29  24 

24 

26 

29 

28 

26 

28 

27 

30 

.8 

SAL  I  DA 

MAX 

67 

65 

71 

77 

73 

65 

70 

70 

76 

78 

75 

74 

77 

75 

67 

63 

56 

65 

62 

62 

68 

7! 

66  62 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

.1 

MIN 

24 

28 

29 

29 

45 

41 

28 

38 

28 

29 

32 

30 

34 

30 

45 

35 

31 

33 

42 

34 

27 

27  31 

24 

25 

24 

21 

23 

23 

«3 

24 

30 

.2  - 

SEDGWICK   5  S 

MAX 

60 

58 

69 

85 

76 

66 

70 

76 

84 

88 

83 

74 

85 

86 

73 

60 

62 

74 

6E 

67 

70 

64     56  57 

63 

75 

68 

62 

72 

68 

71 

70 

.7 

MIN 

45 

46 

34 

41 

50 

44 

44 

46 

50 

49 

40 

44 

39 

46 

34 

36 

33 

43 

31 

40 

4] 

36 

33 

24 

32 

33 

34 

38 

42 

32 

39 

.7 

See  Reference  Notes  Followlna  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1962 


Station 

Day  Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  | 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

— 1 

26 

27 

28 

_J 

29 

30 

31 

Aver 

SILVERION 

MAX 
MIN 

65 
19 

63 
30 

62 
26 

64 
27 

55 
39 

56 
31 

65 
25 

64 

20 

67 

23 

70 
22 

65 

22 

66 
21 

67 
21 

63 
19 

60 
32 

61 
33 

61 
33 

68 

3  C 

53 
30 

55 

2  0 

6  < 

64 

60 

61 

63 

62 

61 

64 

62 

64 

2  0 

63 

62.5 
23.7 

SPICER 

MAX 
MIN 

56 
14 

55 
15 

69 
24 

70 

33 

48 

27 

57 
28 

61 

27 

68 
29 

69 
34 

68 
24 

67 

24 

69 

29 

67 
36 

46 
24 

42 
20 

54 

32 

59 
24 

46 
33 

48 
1 1 

57 
27 

57 
27 

55 
25 

54 

58 
I  7 

60 

55 

52 

58 

61 

5< 

58.1 
24.6 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 
MIN 

64 
40 

61 
42 

78 
41 

83 
40 

78 
57 

79 
42 

75 
4  2 

83 
42 

84 

45 

88 
51 

87 
50 

8  3 
42 

87 
48 

91 
40 

83 
49 

63 
35 

71 
40 

75 
3  8 

78 
48 

59 
42 

76 

I  g 

73 
45 

64 

62 

70 

78 

77 

63 

69 

68 

78 

75.1 
41.4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 
18 

70 
21 

72 
21 

76 

23 

72 
40 

42 
32 

60 
30 

67 

23 

74 
24 

75 
24 

75 
25 

71 

23 

75 
21 

75 

23 

53 
30 

50 
28 

60 
33 

64 

2'. 

51 
36 

56 

26 

65 
21 

64 

22 

62 
19 

62 
1  8 

63 
16 

56 
1 5 

60 

62 

65 

70 

64 

64.4 
23.5 

STERLING 

MAX 
MIN 

61 
44 

66 
45 

56 
34 

70 
34 

14 
47 

63 
42 

64 

42 

68 

36 

75 
36 

81 

39 

83 
37 

81 
36 

75 
37 

81 

33 

83 
44 

62 
32 

56 
38 

61 
24 

73 
36 

68 

28 

64 

33 

72 
33 

63 
37 

52 
2  8 

53 
23 

64 
27 

74 

2  9 

65 

61 

71 

68 

68.3 
34.5 

STRATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

58 
45 

52 
45 

70 
35 

80 
36 

67 
50 

73 
42 

73 
37 

80 

35 

86 

38 

86 
46 

84 
40 

83 
36 

84 

37 

88 
45 

70 
42 

68 

28 

65 

35 

73 

30 

67 
40 

62 
34 

74 
38 

69 

37 

53 
37 

58 

2  a 

66 

26 

72 

32 

69 
34 

62 

71 

70 

73 

70.6 
36.8 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

58 
20 

54 
20 

60 
26 

63 
26 

60 
31 

44 

29 

57 
23 

59 

25 

65 
25 

67 

26 

64 
28 

64 
25 

67 
26 

63 
25 

54 
35 

38 

25 

50 
27 

55 
30 

46 
31 

48 

22 

54 
27 

55 
29 

55 

22 

55 
28 

55 
2 1 

58 

54 
24 

54 

60 

63 

52 

56.5 
25.5 

TACONY   7  SE 

MAX 
MIN 

68 
36 

65 

37 

69 
34 

71 
36 

74 
40 

77 
37 

77 

34 

82 
38 

85 

40 

86 
44 

86 
42 

8  3 
46 

87 

33 

87 
29 

70 
43 

57 
31 

66 
34 

75 
31 

72 

35 

62 
37 

72 
36 

75 
37 

58 
36 

61 

66 
29 

71 

74 

63 

74 

71 

77 

73.0 
35.6 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

59 
23 

60 
26 

63 
25 

66 
25 

61 
38 

50 
32 

57 
24 

60 

24 

63 

24 

66 

23 

62 
23 

62 
21 

64 
21 

62 
19 

56 
41 

44 
30 

49 
33 

57 
31 

50 
32 

51 
•.  j 

57 
26 

59 
24 

59 
23 

59 
2  2 

58 
1 9 

59 
1  7 

5  a 

54 

59 

61 

54 

58.0 
25.2 

TELL OR  IDE 

MAX 
MIN 

66 
20 

65 
26 

6B 

26 

71 

35 

57 
40 

61 
31 

64 

23 

67 

22 

72 
25 

74 
26 

72 
27 

72 
26 

76 
25 

67 
27 

60 
42 

53 
39 

57 
35 

57 
35 

48 

2  8 

56 

2  r 

60 

22 

66 

28 

63 

24 

68 

2  2 

62 
24 

65 

23 

62 
2  0 

62 

67 

67 

62 

64.1 
27.1 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

65 
40 

60 
40 

73 
44 

79 
45 

79 
57 

79 
47 

72 
38 

80 
42 

83 
42 

84 
45 

81 
45 

84 
43 

83 
43 

82 
50 

81 
57 

71 
33 

70 
3  8 

70 
40 

69 
48 

60 
3  2 

70 
35 

69 

39 

68 

33 

66 

3  2 

66 

40 

70 
3  7 

74 

63 
34 

65 

3  1 

65 

72 

72.5 
40.5 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
33 

59 
42 

78 
37 

83 
40 

82 
55 

76 
44 

76 
40 

81 

39 

84 
40 

84 
44 

85 
44 

85 
41 

85 

35 

85 
35 

78 
42 

62 
35 

70 
43 

75 

39 

71 

42 

60 
37 

74 

3? 

71 
40 

59 
40 

60 
34 

69 

35 

74 
34 

73 
39 

60 

35 

67 

35 

67 
36 

73 

3  5 

73.3 
39.0 

TWO  BUTTES    1  NW 

MAX 
MIN 

64 
48 

63 
45 

78 

39 

78 
42 

73 
50 

80 
42 

76 
39 

85 
41 

85 
42 

88 
44 

90 
49 

83 
42 

89 
47 

82 
43 

74 
48 

61 
34 

69 
37 

76 
36 

80 
49 

66 
42 

79 
36 

74 
42 

63 

39 

64 
31 

66 
36 

80 
32 

79 
39 

77 
42 

70 
29 

70 

4.' 

71 
43 

75.3 
41.0 

URAVAN 

MAX 
MIN 

76 
32 

77 
34 

81 

35 

83 

38 

80 
48 

70 
34 

75 
34 

79 

3  3 

81 
34 

80 
34 

77 
33 

75 
33 

79 
32 

75 
34 

74 

39 

62 
38 

62 
43 

69 
42 

69 
32 

71 
35 

71 
31 

74 
31 

74 

30 

75 
29 

72 
28 

73 
27 

71 
26 

73 
27 

73 

28 

71 
28 

69 

2  ,;' 

73.9 
33.3 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 
MIN 

67 
31 

65 
31 

70 

32 

73 

35 

65 
46 

60 
34 

63 
28 

68 
28 

71 

30 

72 
31 

69 
28 

68 

2  9 

71 
28 

67 
28 

61 

33 

56 
40 

53 
35 

54 
39 

48 

32 

54 
33 

58 
27 

65 
28 

63 

29 

65 
28 

61 
29 

64 

29 

62 
28 

62 
28 

62 
27 

66 
31 

65 

63.5 
31.1 

WAGON   WHEEL   GAP   3  N 

MAX 
MIN 

67 
17 

66 
18 

64 

24 

69 
24 

68 
29 

58 

34 

63 
21 

63 
18 

69 
20 

72 
21 

72 
18 

70 
16 

70 
9 

67 
6 

67 
27 

59 
38 

53 
32 

54 
20 

52 
32 

49 
32 

62 

20 

67 

20 

62 

20 

65 
19 

63 
18 

63 
16 

63 
17 

62 
1  8 

57 

14 

66 

16 

67 
1 8 

63.5 
21.1 

WALDEN 

MAX 
MIN 

58 
13 

65 
14 

65 
1  8 

71 
24 

68 
34 

42 
31 

55 
27 

60 
25 

61 
25 

69 
30 

68 

31 

61 
25 

69 
27 

68 

30 

50 
24 

44 

23 

55 
26 

60 
16 

46 

30 

52 
1  .' 

58 
26 

57 

13 

56 
16 

53 
16 

59 
9 

63 
1  0 

55 
1 ' 

55 
1  3 

60 
13 

62 
1  3 

55 
16 

58.7 
20.6 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

65 

33 

60 
40 

77 
31 

81 
42 

78 
54 

72 
4  7 

77 
36 

79 
48 

8  6 
4  5 

84 

54 

83 
55 

83 
43 

84 
51 

80 
52 

74 
51 

68 
34 

65 
34 

71 
36 

68 
46 

60 
34 

70 

4  1 

70 
42 

64 
41 

57 
38 

70 
31 

72 
37 

'1 
39 

60 

33 

66 
34 

66 
37 

71 
34 

72.0 
41.1 

WATERDALE 

MAX 
MIN 

68 
41 

60 
42 

7  0 
34 

84 

38 

75 
44 

68 
40 

70 

37 

73 
37 

79 
39 

86 
43 

75 
35 

8  0 
40 

79 

37 

72 
48 

55 
35 

78 
35 

76 
38 

62 

3  4 

59 
43 

70 
27 

77 

35 

75 
40 

54 
41 

58 

32 

69 

24 

76 
29 

66 
31 

65 
31 

73 
35 

74 
37 

70 

35 

71.5 
36.7 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

64 
20 

62 
27 

73 
23 

75 
34 

69 
40 

67 
34 

69 
25 

73 
25 

77 
2  5 

76 
30 

77 
27 

76 
23 

79 
31 

73 
34 

63 
46 

59 

29 

61 
31 

62 
27 

60 
41 

59 
32 

67 
24 

69 
24 

66 

25 

62 
22 

65 

20 

68 
16 

66 
18 

56 
18 

66 
17 

67 
21 

65 
20 

67.5 
26.9 

WETMORE  2  S 

MAX 
MIN 

66 
35 

59 
38 

73 

3  4 

79 
43 

78 
50 

72 

40 

72 
40 

78 

40 

80 
45 

83 
44 

81 
40 

79 

44 

85 
45 

83 

40 

45 

58 
36 

60 
32 

67 
3  7 

63 
43 

62 
36 

72 
39 

70 
41 

54 

36 

5  9 
34 

63 
30 

69 
38 

70 
39 

58 
34 

67 
35 

65 
40 

73 
38 

69.7 
39.  1 

WIGGINS  7  SW 

MAX 
MIN 

65 
43 

63 
45 

75 
34 

85 
35 

77 
50 

67 

35 

74 

32 

78 

33 

86 

32 

89 

35 

85 
40 

80 
40 

86 
32 

88 
28 

72 
45 

61 

30 

65 
38 

75 
27 

66 
38 

69 
28 

77 
32 

72 
33 

60 

40 

58 

27 

67 
27 

77 

24 

66 
27 

63 

27 

73 
32 

70 
34 

70 
26 

72.8 
33.8 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 
MIN 

51 
34 

46 

26 

51 

33 

55 
30 

50 

32 

36 

25 

46 

23 

49 

27 

54 
28 

54 
29 

54 
28 

51 

26 

55 
24 

48 

34 

42 
31 

42 
30 

41 

27 

38 
28 

34 
26 

43 

21 

49 
21 

56 

23 

48 

25 

5C 

23 

43 

26 

49 

:  3 

51 

2  3 

57 
21 

54 

23 

51 
26 

50 
27 

48.4 
26.5 

WRAY 

MAX 
MIN 

64 

43 

60 
49 

71 

35 

81 
38 

75 
51 

70 
44 

74 
44 

83 

39 

87 

36 

91 
44 

85 
40 

7  9 
36 

87 
41 

92 
37 

86 
48 

61 
28 

67 
36 

79 
2  4 

75 
37 

67 

3  3 

77 
34 

71 
37 

65 
40 

59 

32 

66 

26 

79 
26 

71 

32 

63 
34 

72 
28 

71 

39 

71 

28 

74.2 
36.8 

YELLOW  JACKET   1  NW 

MAX 
MIN 

68 

36 

67 
38 

71 

39 

74 
44 

63 
45 

6  0 
36 

64 
36 

66 
39 

70 

39 

70 
40 

66 
39 

65 
39 

69 
38 

69 

39 

61 

40 

53 
42 

53 
41 

5  8 
41 

53 
38 

t 

34 

61 

3  3 

63 
36 

62 
36 

64 

37 

63 
36 

63 
37 

64 

33 

65 
34 

64 

37 

65 

36 

64 

36 

63.8 
37.9 

YUMA 

MAX 
MIN 

63 
44 

60 
48 

72 
37 

83 
39 

79 
52 

67 
43 

72 
42 

80 
44 

87 
4  3 

87 
47 

86 
49 

83 
41 

84 
41 

91 
38 

88 
49 

64 
42 

65 
30 

74 

3  0 

74 
43 

65 
3  « 

74 

4C 

75 
41 

70 
39 

56 
33 

67 
27 

75 
31 

73 
37 

67 

32 

73 
35 

74 
37 

71 
34 

74.2 
39.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
OCTOBER  1962 


Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

in 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORT  COLLINS 

3 

INCHES 

7 

00 

A. 

M 

55 

56 

55 

52 

56 

5B 

49 

49 

50 

50 

52 

51 

50 

50 

49 

48 

47 

56 

SO 

44 

45 

48 

49 

45 

44 

43 

42 

44 

44 

44 

44 

48,5 

7 

(III 

p. 

M  . 

60 

60 

61 

62 

5d 

5 

58 

58 

51 

51 

53 

54 

51 

51 

53 

54 

52 

54 

4 

6 

INCHES 

7 

00 

A . 

M 

57 

58 

58 

5Z 

.is 

56 

52 

53 

53 

53 

55 

55 

54 

54 

53 

51 

50 

49 

52 

49 

48 

50 

52 

49 

48 

47 

46 

47 

47 

48 

48 

51 

8 

7 

OU 

P. 

M . 

62 

62 

63 

63 

56 

58 

60 

59 

54 

54 

55 

55 

53 

53 

54 

55 

54 

51 

52 

52 

56 

1 

12 

INCHES 

7 

00 

A. 

M. 
H. 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

56 

57 

57 

57 

57 

58 

57 

57 

57 

55 

54 

53 

54 

54 

52 

53 

53 

52 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

54 

9 

7 

on 

P. 

61 

61 

62 

61 

62 

58 

57 

58 

58 

58 

59 

57 

59 

58 

56 

55 

55 

54 

54 

53 

53 

54 

54 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

55 

7 

24 

INCHES 

7 

00 

A. 

M . 

62 

62 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

57 

56 

56 

55 

56 

55 

55 

54 

58 

8 

7 

00 

P. 

M. 

62 

62 

62 

i>2 

62 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

57. 

57 

56 

56 

55 

55 

56 

55 

55 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

57 

5 

36 

INCHES 

7 

00 

A. 

M. 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

58 

S7 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

59 

1 

7 

00 

P. 

M 

63 

63 

62 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

58 

9 

72 

INCHES 

7 

00 

A. 

M . 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

60 

4 

7 

00 

P. 

M. 

62 

62 

62 

i.L' 

62 

62 

62 

6  2 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

60 

3, 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI  RRI  GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

ALAMOSA  WB  AP  (a) 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

ARBOLES  (b) 

EVAP 

_ 

.19 

.16 

.24 

, 

.  2H 

.07 

- 

.35 

.  14 

.18 

.  12 

.21 

.16 

.18 

.21 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

.05 

_ 

_ 

_ 

.24 

.03 

.19 

_ 

WIND 

50 

48 

57 

66 

47 

i  1 

50 

55 

52 

51 

29 

48 

52 

49 

27 

78 

65 

52 

* 

69 

58 

49 

53 

40 

28 

55 

* 

76 

42 

42 

26 

1448 

BONNY  DAM  (c) 

EVAP 

.28 

.16 

.00 

2-1 

.15 

0,1 

.24 

.22 

.22 

.36 

.27 

.31 

.16 

.25 

.49 

.31 

.19 

.  10 

.20 

.18 

.14 

.20 

.15 

.08 

.  16 

.15 

.18 

.24 

.  16 

.18 

.14 

6  .  16 

WIND 

165 

116 

49 

113 

112 

117 

92 

65 

41 

138 

16 

118 

63 

64 

191 

95 

97 

104 

103 

139 

67 

63 

47 

127 

112 

111 

51 

115 

54 

56 

66 

2867 

MAX 

i,i 

65 

53 

68 

75 

63 

70 

72 

75 

74 

79 

75 

74 

78 

74 

65 

61 

57 

65 

66 

62 

67 

69 

46 

58 

60 

67 

63 

63 

63 

65 

66.4 

MIN 

45 

46 

40 

39 

45 

50 

44 

44 

45 

44 

46 

45 

47 

46 

43 

33 

39 

33 

33 

38 

39 

38 

42 

31 

32 

32 

33 

34 

30 

36 

35 

39.6 

CLIMAX  2  NW 

EVAP 

.09 

.15 

.  12 

.10 

.15 

WIND 

21 

21 

24 

26 

U 

31 

MAX 

54 

55 

57 

58 

62 

MIN 

32 

31 

32 

32 

35 

ESTES  PARK 

EVAP 

2U 

.12 

.11 

.04 

.  19 

2  2 

.  1  ft 

.06 

.14 

.26 

.41 

.19 

.30 

.12 

.36 

.06 

.27 

.05 

.05 

.16 

WIND 

55 

37 

56 

46 

3  3 

141 

90 

95 

90 

91 

110 

54 

111 

84 

129 

29 

24 

38 

19 

45 

l  L8 

58 

99 

66 

57 

65 

75 

21 

23 

19 

56 

2034 

FORT  COLLINS  (d) 

EVAP 

.18 

.  10 

.10 

.  14 

.  10 

.09 

.  10 

.11 

.14 

.16 

.08 

.09 

.10 

.11 

.08 

.08 

.09 

.08 

.  13 

.08 

.09 

.11 

.08 

.12 

.07 

.06 

.07 

.11 

B3  .  16 

MAX 

66 

67 

63 

71 

63 

58 

56 

67 

68 

71 

69 

67 

61 

66 

55 

56 

62 

63 

57 

61 

63 

62 

59 

55 

58 

58 

56 

58 

59 

52 

61  .8 

MIN 

56 

57 

56 

56 

57 

56 

53 

54 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

52 

51 

50 

50 

57 

49 

49 

50 

50 

49 

47 

46 

46 

46 

46 

47 

46 

51 .6 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

EVAP 

.  17 

.18 

211 

.30 

.22 

.16 

.  17 

.  19 

.23 

21 

.25 

.20 

.26 

.26 

.23 

.03 

.03 

.12 

.13 

.16 

.04 

.22 

.16 

.15 

.18 

.  14 

* 

* 

.44 

.14 

.12 

5.29 

WIND 

■is 

n 

55 

90 

,  26 

53 

64 

53 

66 

58 

49 

57 

67 

75 

91 

60 

39 

29 

76 

48 

53 

43 

53 

5  5 

67 

58 

140 

48 

43 

1810 

MAX 

71 

7  1 

76 

75 

73 

7ii 

7H 

72 

73 

72 

72 

71 

68 

71 

66 

60 

67 

68 

67 

69 

68 

65 

70 

69 

66 

65 

67 

67 

66 

69.2 

MIN 

41 

12 

43 

46 

54 

45 

44 

42 

44 

43 

43 

43 

1. 

43 

47 

46 

46 

50 

49 

43 

42 

42 

40 

40 

37 

37 

45 

38 

38 

43.4 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

■1 

.08 

.22 

.11 

.23 

.07 

.09 

.  18 

.15 

.29 

.18 

.14 

.09 

.04 

.15 

.03 

.09 

.03 

.07 

.05 

.13 

.17 

.11 

.  11 

.10 

.  10 

.11 

.08 

.05 

.09 

3.48 

WIND 

:-;  1 

73 

91 

60 

102 

140 

79 

125 

94 

107 

88 

79 

mi 

80 

240 

58 

48 

79 

74 

49 

84 

90 

97 

62 

77 

71 

89 

69 

68 

55 

68 

2660 

MAX 

51. 

1. 1 

61 

61 

67 

59 

56 

57 

58 

60 

62 

62 

56 

57 

57 

40 

51 

55 

55 

49 

52 

53 

53 

52 

51 

48 

47 

50 

52 

55 

54 

55.1 

MIN 

2 

2.N 

30 

29 

28 

35 

31 

31 

30 

29 

29 

30 

28 

28 

31 

31 

33 

32 

36 

31 

31 

30 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

29 

29 

30 

30.2 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.  1  1 

.11 

.13 

.  17 

.14 

.08 

.07 

.  16 

.  16 

.  17 

.  18 

.14 

in 

.16 

.09 

.01 

WIND 

13 

13 

25 

28 

9 

31 

34 

41 

26 

5  l 

24 

32 

34 

42 

34 

11 

31 

24 

30 

24 

18 

62 

71 

75 

36 

44 

54 

36 

41 

41 

51 

10.89 

JOHN  MARTIN  DAM  (b) 

EVAP 

.22 

.  1  1 

.11 

.  17 

.19 

.23 

.17 

.25 

.25 

.24 

.26 

.17 

23 

.18 

.30 

.15 

.  16 

.15 

.29 

.  10 

.05 

.15 

.13 

.06 

.  17 

.15 

.09 

.19 

.14 

.13 

.18 

5.37 

WIND 

,,!, 

57 

18 

26 

59 

5  5 

33 

53 

35 

49 

53 

18 

34 

21 

38 

34 

75 

25 

55 

67 

61 

37 

55 

47 

61 

23 

49 

58 

48 

35 

27 

1372 

MONTROSE  NO  1  (e) 

EVAP 

.13 

1  2 

.12 

.  16 

.20 

.16 

1 1 

.13 

.  12 

.17 

.17 

.  17 

.  14 

.21 

.  16 

.04 

.02 

.08 

.09 

.09 

.08 

.09 

.09 

.10 

.10 

.10 

.09 

.10 

.10 

.09 

.  10 

3.63 

WIND 

25 

K 

i  5 

16 

57 

27 

13 

18 

13 

18 

23 

28 

19 

41 

45 

17 

16 

1  1 

24 

14 

12 

14 

13 

17 

17 

18 

14 

20 

15 

14 

14 

626 

PUEBLO  CITY  RES  (b) 

EVAP 

.31 

111 

.11 

.19 

.24 

.43 

.15 

.  18 

.23 

.28 

.26 

.31 

.22 

.20 

.36 

.31 

.18 

.11 

.11 

.15 

.12 

.14 

1  4 

.24 

.10 

.11 

.01 

.18 

.14 

.13 

.11 

5.79 

WIND 

50 

bo 

l.n 

50 

60 

inn 

120 

50 

30 

80 

60 

70 

50 

40 

120 

120 

60 

30 

20 

110 

20 

20 

60 

70 

50 

45 

45 

70 

40 

20 

20 

1800 

MAX 

75 

67 

68 

72 

78 

81 

82 

73 

76 

77 

79 

80 

75 

76 

70 

65 

61 

68 

71 

64 

69 

70 

67 

57 

65 

67 

69 

66 

64 

68 

69 

70.6 

MIN 

m 

in 

45 

43 

41 

40 

40 

40 

43 

43 

45 

41 

39 

37 

39 

40 

40 

39 

39 

44 

38 

40 

45 

37 

36 

36 

34 

36 

37 

37 

37 

39  .7 

SPRINGFIELD  7   WSW  (I) 

EVAP 

19 

.13 

.20 

.27 

.31 

.34 

.28 

.30 

.38 

.38 

.44 

.31 

.37 

.42 

.38 

.21 

.  19 

.21 

.26 

.17 

.18 

.28 

.15 

.15 

.28 

.27 

.25 

.26 

.22 

.21 

.25 

8.24 

WIND 

114 

1  2K 

62 

78 

167 

97 

66 

98 

76 

87 

91 

65 

87 

73 

112 

93 

129 

81 

153 

149 

71 

82 

119 

119 

178 

61 

83 

158 

89 

91 

78 

3135 

MAX 

7., 

62 

76 

77 

75 

73 

73 

76 

76 

79 

76 

75 

75 

74 

71 

63 

1.5 

69 

72 

63 

71 

71 

66 

63 

64 

69 

71 

63 

64 

66 

67 

70.3 

MIN 

41 

44 

45 

47 

56 

44 

43 

44 

45 

46 

48 

44 

45 

41 

46 

35 

42 

42 

48 

43 

39 

44 

42 

33 

33 

35 

41 

38 

31 

39 

39 

42.0 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

51 

oft 

.  10 

.  18 

.11 

13 

.  13 

.  16 

.16 

.  17 

.  19 

.17 

.18 

.16 

.  12 

.03 

.09 

.03 

.05 

.05 

.07 

.21 

13 

.12 

.16 

.06 

.12 

16 

.12 

.07 

.07 

4.09 

WIND 

5 

10 

1 

10 

29 

25 

15 

15 

15 

17 

5 

15 

16 

25 

15 

17 

10 

2 

4 

9 

8 

10 

17 

9 

15 

7 

15 

11 

16 

12 

10 

390 

WAGOS  WHEEL  GAP  3  N 

EVAP 

.24 

.18 

.  18 

.  20 

.06 

.16 

.17 

.  19 

.  16 

.  19 

.  17 

.15 

.  11 

.20 

.  18 

.15 

.04 

13 

.01 

.07 

.00 

.20 

.10 

.04 

.15 

B3.96 

WIND 

48 

42 

33 

32 

25 

95 

47 

38 

38 

19 

28 

25 

18 

25 

59 

80 

58 

18 

17 

5 

35 

25 

25 

25 

17 

17 

32 

42 

27 

17 

19 

1031 

WIGGINS  7  SW 

EVAP 

18 

10 

.  14 

.21 

21 

20 

04 

.  27 

.15 

.29 

-.21 

.21 

.20 

.16 

27 

.  19 

.09 

.06 

.17 

.13 

.08 

.06 

.16 

.  13 

.07 

.23 

.  17 

.08 

.02 

.26 

4  74 

WIND 

1  12 

25 

38 

43 

61 

106 

10 

35 

30 

29 

37 

29 

18 

21 

99 

55 

48 

5 

61 

27 

33 

18 

36 

43 

38 

23 

66 

22 

27 

20 

71 

1286 

MAX 

64 

66 

76 

78 

78 

76 

74 

72 

86 

88 

86 

72 

84 

84 

69 

58 

68 

64 

64 

70 

72 

70 

64 

60 

66 

68 

64 

64 

68 

68 

62 

71.1 

MIN 

44 

48 

44 

42 

52 

44 

In 

42 

40 

44 

40 

42 

40 

42 

42 

38 

40 

30 

42 

32 

36 

36 

44 

32 

30 

28 

30 

34 

34 

40 

36 

39.0 

MAXIMUM  AND  MINIMUM 
OF  OBSERVATION. 

IN  ABOVE  TABLE 

-fEFER  TO 

EXTREMES  OF 

TEMPERATURE 

OF 

*JATE 

R  IN 

PAN 

AS 

RECO 

RDED 

DUR 

NG 

THE 

24  H 

3UR.S 

END 

I  NG 

AT  T 

HE  T 

I  ME 

(a)  PAN  PAINTED  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(b)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

(c)  PAN   PAINTED   INSIDE   WITH   BLACK  ENAMEL. 

(d)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL 

(e)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH   ASPHALTUM  PAINT. 

<f>  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  LIGHT  BLUE  METALLIC  LACQUER 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
OCTOBER  1962 


Day  of  month 


ALAMOSA  W8  AIRPORT 

DILLON 

DURANGO 

EAGLE  FAA  AIRPORT 
GRAND  LAKE  1  WNW 
HAMILTON 


RUXTON  PARK 

SAL  I  DA 

S I LVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

WESTCLIFFE 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


•  V  Wl  AI  I 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5:00  A 
MST 

<  H 

o  2 

o 

5:00  P 
MST 

11:00  P 
MST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66  -09 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

6 

2.2 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NE 

16 

9.8 

29++ 

N 

24+ 

58 

32 

32 

53 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

7 

_ 

3.3 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

22 

9.0 

31 

W 

6 

61 

30 

28 

52 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

83 

3.6 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

21 

5.7 

33 

SW 

4 

54 

34 

27 

45 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

84 

2.9 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

ESE 

10 

8.6 

47 

NE 

31 

63 

32 

27 

51 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

89 

2.5 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED .     THIS  STATION   IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND   INSTRUMENT . 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  161  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

Pi 

a. 

£ 

|  SPECIAL 

AKRON  *  E 

0  !0< 

WASHINGTON 

40  09 

103  09 

4538 

: 

DRY  LAND  F  1  ELD  STA 

A  K RON   FA A  AIRPORT 

WASHINGTON 

H  1  1 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA  W6  AIRPORT 

ALAMOSA 

MIC 

5P 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLFNSPARK 

6OUL0ER 

SP 

H  LESTER  COATS 

AL  TFNBERN 

GARF IELD 

5P 

ORVILLE  C  ALTENBEKN 

SAN  MIGUEL 

WEST  COLO  POWER  CO 

L INCOLN 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RFSCPVOIR 

SP 

BOARD  OF  WATER  COMM 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 

JOSEPH  H  PFOST 

AR60LE5 

0 

ARCHULETA 

5P 

MRS  BETTY  M  SE 1  BEL 

AROYA  6  NF 

nii, 

CHEYENNE 

38  55 

103  05 

4787 

SP 

MERR  ILL  L  INDOU 1  ST 

APTESIA  2  E 

MOFFAT 

W  E  GADD 

RICHARD  CAfl-SKADEN 

AVER  RANCH 

EL  PASO 

a  I 

RALPH  J  ATER 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG   SPRINGS  RANCH 

ARTHUR   H  NUTT 

COST  1 LLA 

LINDEL   J  HUDSON 

EAGLE 

AGENT  D+R  G  W  RY 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

084 

BOULDER 

c 

Thomas  l  platt 

eOULOER 

DB4 

BOULDER 

40  01 

105  17 

5385 

6P 

6F 

C 1 TY  OF  BOULDER 

BRANDON 

MRS  ELSIE  E  WHITt 

BRANSON 

LAS  ANIMAS 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRFrfFNRIDGE 

SUMM 1 T 

SI 

MRS  ELVA  J  ENYEART 

BR  1 GGSDALE   2  NW 

WELD 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BUENA  VKTA 

CHAFFEE 

LLOYD  fi  SWEDHIN 

KIT  CARSON 

51 

RALPH  C  BINARD 

BURLINGTON  12  NNE 

c 

SHIRLEt  M  JAMES 

BUT L Eft  RANCH 

115" 

PUEBLO 

MRS  WINIFRED  ORR 

BYEftS 

117S 

ARAPAHOE 

6P 

C  H 

HARRY   W  NEWTON 

CAMPO    11  WSW 

126E 

BACA 

37  03 

102  45 

432S 

6F 

JESS  L  PER*.  INS 

CANON  CITY 

129* 

FREMONT 

5F 

WARDEN    PEN  1  TENT  1  ART 

CASCADE 

138* 

WEST  COLO  POWER  CO 

CASTLE  ROC 

140 

DOUGLAS 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CEOAR^nr.F 

DELTA 

5f 

H 

CENTER 

145 

SAGUACHE 

1! 

Bl 

WILLIAM  B  SuTLE  T 

CHEE  SHAN 

1  52 

JEFFERSON 

BOARD  OF  WATLR  COMM 

OTERO 

C 

SIMON  6  SCHULT2 

CHERRY  CREElt  DAM 

!  54 

ARAPAHOE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

156* 

CHEYENNE 

4 

CARL  A  LOVELL 

CHIMNFY  ROC* 

157C 

ARCHULETA 

37  12 

107  18 

655C 

5P 

CLOSED  9/14/62 

C  |  maOoon  3  SE 

L60 

CARL   E   MC  MILLEN 

CLIFF  LAKES 

1641 

r  io  Blanco 

U    S  WEATHER  BUREAU 

CLIMAX  2  NW 

EAGLE 

4P 

c 

HIGH  ALTITUDE  OBS 

COAL  DAL  E    1  NW 

FREMONT 

c 

R  L  BANT A 

COCHFTOPA  CREEK 

1  1  ! 

GUNNI SON 

8A 

C  H 

HAROLD  F  KREUGER 

collwpan 

]  J 

MESA 

TED  A  SMITH 

COLORADO   NAT  WON 

Mil  MESA 

SUPT    COLO  NAT  HON 

COLORADO  SPRINGS  W0  AP 

1771 

EL  PASO 

U  S  WEATHER  BURtAU 

COLUMB INE 

179 

ROUTT 

U   S  WEATHER  OUKLAU 

CORTEZ 

1  B6 

MONT  E2UMA 

37  21 

108  34 

6177 

l" 

MONTEZUMA   VAL  IRRIG 

CRA  IG 

MOFFAT 

c 

WILLIAM   J  SMITH 

CRFSTFO  RIITTE 

\'» 

GUNNISON 

C  H 

MRS  MART  A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK   9  NW 

TELLER 

c 

CUrHARAS  DAM 

20*1 

HUERFANO 

: 

ARCHER  B  CRISP 

CUMBPES 

2048 

CONEJOS 

j 

s 

DEEftTftAIL 

2162 

ARAPAHOE 

c 

EVER  ITT   L  OAV IS 

DELHI 

2178 

LAS  ANIMAS 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

OFL  NORTE 

2  :  B  - 

RIO  GRANDE 

788' 

LTNN  K  WOODS 

DELTA   1  E 

DELTA 

5125 

» 

W  0  PRESTON 

DENVER  WB  AIRPORT 

2220 

DENVER 

39  46 

104  53 

5292 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DENVER  WB  CITY 

Z  2  Z  5 

DENVER 

5221 

SIS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DILLON 

2281 

SUMMI T 

8794 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DOHFPTY  RANCH 

LAS  ANIMAS 

5130 

MRS  M  A  CROWDER 

DOLORES 

232( 

MONTE 2 DMA 

6940 

9A 

LLOYD  C  PTLE 

OLTOANGO 

2*32 

LA  PLATA 

MALCOLM  R  UATIUN 

EAOS 

244b 

425f 

% 

5P 

w 1 LLARD  C  ROBERTS 

EAGLE   EAA  AIRPORT 

2454 

EAGLE 

6497 

MID 

FED  AVIATION  AGENCt 

EASTONV1LLE    1  NNW 

2494 

El  pa  so 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

FAS  TON V 1 LL  E    2  NNF 

2496 

EL  PASO 

7270 

6P 

HAROLD  W  TWEEDY 

EASTONVI LLE  3  NW 

2497 

EL  PASO 

* 

39  06 

104  36 

7000 

c 

RALPH  H  EVANS 

EA<=TONVILLE   6  W<W 

2501 

EL  PASO 

7604 

I  OA 

DARWIN   0  WOOLLEY 

ECKLEr 

|c 

HRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593  ELBERT 

6785 

if 

HANS  LARSEN 

ELBERT  ?  wNw 

2595 

ELBERT 

7025 

5P 

FRANK,    R  KELLY 

FLBERT  3  SE 

2597 

ELBERT 

6750 

s  t 

EARL  RAMEY 

ELBERT  4  SSW 

vfl 

Elbert 

T220 

-i    'jM    MUNl  ' 

ELBERT  6  SSE 

ELBERT 

7210 

c 

LELANO    P  OLKJER 

ELBERT  5  SW 

ELBERT 

6925 

CHARLES  A  MELBURN 

ELBERT  8  SW 

2602 

ELBERT 

7240 

C  M  COLE 

ELFCTRA  LAKE 

2624 

LA  PLATA 

2 

37  33 

107  48 

8398 

WESTERN  COLO  POWER  CU 

elk  creek 

Z  633 

JEFFERSON 

8460 

SAMUEL  J  HARGIS 

ESTES  PARK 

LARIMER 

7525 

4P 

4P 

U    S  BUR   REC L AM A T  ION 

EVERGREEN 

JEFFERSON 

7000 

IP 

CHAMBER  OF  COMHERCE 

EVERGREEN  2  SW 

2795 

7300 

ray  s  Fleming 

EVERSOLL  RANCH 

2*r  5 

BACA 

j 

3576 

6P 

if 

J  C  EVERSOLL 

28  [A 

10000 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLAGLER  2  N M 

2932 

kit  Carson 

A  E  GAINES  JR 

FLEMING  1  S 

2964 

4250 

F ORDER  8  S 

2997 

4739 

6P 

MELVIN  S  SAVAGE 

FOPT  COLLINS 

3005 

LAR IMER 

40  35 

105  05 

5004 

7P 

7P 

CGM 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LFWIS 

3016 

<p 

SAN   JUAN  BASIN   EK   ST  A 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

WELD 

688E 

5f 

LEON  MOODY 

FOPT  MORGAN 

MORGAN 

4321 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN 

306: 

EL  PASO 

5546 

7A 

C 

ARTHUR  E  ORCUTT 

FOWLER 

3079 

OTERO 

7A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

ERASER 

3113 

GRAND 

6P 

RONALD  R  TUCKER 

FRUITA  2  N 

MESA 

451( 

6P 

S  STEELE  BURGIN 

GAPONER 

322- 

HUERFANO 

6970 

FREO  G  WAGGONER 

GATEWAY   1  SW 

3246 

MESA 

4562 

5P 

SP 

MRS  M   S  HUBBARD 

GENOA   I  w 

3258 

LINCOLN 

3 

39  IT 

103  32 

5603 

WALTER  M  HOFFMAN 

GFOPGETOWN 

1 

CLEAR  CREEK 

6570 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

GLFNWOOD  SPRINGS  1  N 

3359 

GARF  IELD 

5823 

RADIO  STATION  KGLN 

GO»E  PASS  RANCH 

3423 

GRAND 

7602 

5P 

MRS  J  M  HOHNHOLZ 

3477 

PROWERS 

3686 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND   JUSCT ION   WB  AP 

3488 

MESA 

6849 

MIO 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GRAND   JUNCT ION   2  WSW 

J«8« 

MESA 

4620 

5P 

SP 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

GRAND  LAKE   1  WNW 

3496 

GRAND 

8576 

3P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GPAND  LAKE  6  5SW 

3500 

GRAND 

8288 

SP 

SP 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GREAT  OIVIOE  12  SE 

3539 

MOFFAT 

6912 

c 

FRANK.    A  BOCHMANN 

GREAT   SAND  DUNES  MM 

3541 

5 

37  43 

105  32 

8120 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

WELD 

4668 

M 

GT  WEST   SUGAR  CO 

GREENLAND  8  SE 

3579 

EL  PASO 

7350 

FRANK    A  ROGERS 

GREENLAND  9  NE 

3584 

DOUGLAS 

6725 

KELSEY  POTTENGER  jr 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

iso; 

SUMMIT 

7740 

4P 

4P 

*P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GOFYSTONE 

3609 

MOFFAT 

5P 

5P 

MRS  ANN  M  DUCEY 

GROVER   10  W 

3643 

5090 

5P 

MRS  DORIS  A.  MC  6EHEE 

GUFFEr  10  SE 

3656 

FREMONT 

820C 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNI SON 

3662 

GUNN 1  SON 

SP 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

MOFFAT 

2 

40  22 

107  37 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HART  SFL 

)811 

3*  02 

105  48 

8866 

C  H 

MRS  BESSIE  C  HANL 1 N 

HA SWELL 

'  B  Z  B 

K  IOWA 

4535 

ARTHUR    F  BAILOR 

HAWTHORNE 

)  B  S  ( 

BOULDER 

39  56 

105  17 

5923 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

ROUTT 

2 

40  30 

107  15 

6337 

6P 

AP 

HERMIT   T  E  SE 

3951 

MINERAL 

I 

37  46 

107  08 

9001 

5P 

5P 

MRS  MABEL  WRIGHT 

HOEHNE 

6047 

LAS  ANIMAS 

37  17 

104  23 

5720 

c 

EUGENE   S  PHILPOTT 

HOLLY 

4076 

PROWERS 

1 

38  03 

102  07 

3393 

W  R  DAVIS 

HOLYOKE 

PHILLIPS 

60  35 

102  18 

3746 

tf 

F    6  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

GRAND 

40  03 

106  09 

780C 

c 

COLO  GAME  +  FISH  DEP 

HO  YT 

4155 

40  00 

104  05 

c 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

HUGO 

L  INCOLN 

39  08 

103  28 

503' 

c 

BARBARA  L  MATT  1 X 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  33 

SP 

SP 

U  S  FOREST  SERvfCE 

(DAL  1  A 

4242 

39  42 

102  17 

6P 

THEODORE  W  CLARK 

IGNAC10  1  N 

4250 

LA  PLATA 

2 

37  08 

107  38 

6421 

SP 

SP 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  *  SW 

4270 

9 

39  05 

106  37 

10550 

5 

TWIN  LAKES  R  ♦  C  CO 

JOES 

den 

39  39 

102  41 

4200 

C 

MRS  RUTH  E  SNYOER 

JOHN  MART  IN  DAM 

43ee 

BENT 

38  05 

102  57 

3814 

4P 

1 P 

4P 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397 

CLEAR  CREEK 

39  46 

105  51 

SP 

$  P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULES9URG 

(.4 :  j 

SEDGWICK 

4 

41  00 

102  15 

3*69 

IP 

5P 

MUNICIPAL   PWR  PLANT 

STATION 

INDEX  NO. 

U 

I 

COUNTY  j 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

6 

> 

SPECIAL 

KARVAL 

LINCOLN 

EMANUEL  S  INNESS 

KASSLER 

4492 

JEFFERSON 

4  39  30 

105  06 

5495 

55 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  *  SSE 

4460 

WELD 

4  40  50 

103  56 

5250 

SS 

SS 

Ml SS  THYRA  M  NELSON 

KIM  15  NNE 

4538 

LAS   AN  1  MAS 

1   37  27 

103  19 

5240 

ROBERT   L  PLATT 

K  IOWA    1  W 

4561 

Elbert 

4  39  21 

104  29 

6350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIOWA   5  SE 

4584 

ELBERT 

4  39  IT 

104  26 

6350 

CLARENCE  WHEELER 

KIOWA    4  SW 

4585 

ELBERT 

*  39  18 

104  31 

6550 

6P 

MERLE  E  HENRY 

KIOWA    5  SSE 

4507 

ELBERT 

4  39  17 

104  27 

6707 

E  M  LAWRENCE 

K  IT  CARSON 

4601 

CHEYENNE 

1   38  46 

102  47 

4284 

6P 

6P 

JOSEPH    J   1 1 MMtRMAN 

KUTCH   6  SSE 

4686 

LINCOLN 

1  38  50 

103  50 

5390 

: 

JAMES   R  PICK.ENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

OTERO 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

473* 

HINSDALE 

2  38  03 

107  19 

889C 

5P 

MRS  EMMA  L   L 1  SKA 

LAKE  GEORGE  8  SW 

47*2 

4  38  55 

105  29 

BSOO 

SP 

CHARLES  J  DAVIS 

LAKE  MORAINE 

4750 

EL  PASO 

1  38  49 

105  01 

10265 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAttWOOD 

4762 

JEFFERSON 

4  39  45 

105  08 

6P 

6P 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

PROWERS 

1    38  04 

102  37 

3635 

MID 

MID 

CHAS  E  MC  P HER SON  JR 

LAS  ANIMAS 

BENT 

1   36  05 

103  13 

3692 

5P 

AM  CRY  S  SUGAR  CO 

LEADVILLE 

4884 

LAKE 

1  39  15 

106  18 

10177 

FRED  H  VAN  PELT 

LEADVILLE   10  WNW 

1   39  17 

106  28 

11000 

LE ROY   7  WSW 

LOGAN 

3  40  29 

103  01 

4390 

GILBERT  L (NOSTRUM 

L IMF  3  SE 

PUEBLO 

MRS  MARY  WYATT 

LIMON    10  SSW 

501i 

ELBERT 

1    19  09 

103  46 

55&C 

6P 

6P 

H 

S  G  PETERSON 

LI  HON 

5017 

L  INCOLN 

1   39  16 

5360 

MID 

MRS  DOROTHY  A  BELL 

L  1 TTLC  OOLORFS  5  NF 

5041 

2   39  03 

108  51 

6375 

CHARLE  S  V  ECKHAN 

LITTLE  HILLS 

5048 

RIO  BLANCO 

..'  6C  00 

108  12 

6P 

6P 

COLO  GAME  t-  FISH  DEP 

LONG MONT    2  FSE 

5116 

BOULDER 

4   4  0  10 

105  04 

4950 

BA 

GT  WEST   SUGAR  CO 

LONGMONT    6  NW 

512  1 

BOULDER 

4  60  15 

105  09 

5145 

JOHN  L  NELSUN 

LONGS  PEAK 

5141 

LAR IMER 

4  4017 

105  33 

89  60 

5 

U    S  WEATHER  BUNLAU 

L0<  PINOS  PASS   1  SE 

5180 

SAGUACHE 

2   38  05 

106  57 

10205 

MAN A  S  S A 

5322 

CONEJOS 

5  37  10 

105  56 

7676 

4P 

HANASSA  HIGH  SCHOOL 

MANCOS 

MONTEZUMA 

7018 

SP 

EDGAR  A  NULAND 

MANITOU  SPRINGS 

5353 

EL  PASO 

1   38  52 

104  56 

6606 

HARRY    KL  1  EWER 

MA  R  V  1  NE 

5408 

RIO  BLANCO 

2  40  00 

107  35 

7200 

6P 

6P 

GUY   M  STEALET 

MAYBELL 

MOFFAT 

2  40  31 

108  05 

5920 

6P 

6P 

JOHN  P  HI ESE 

MEEKER 

5531 

RIO  BLANCO 

2  40  02 

107  56 

6242 

SS 

SS 

RICHARD  G  LYTTLE  JR 

ME1A  VERDE  NAT  PARK 

MONTEZUMA 

2  37  12 

7070 

5P 

5P 

park  superintendent 

MONARCH  PASS 

CHAFFEE 

1   38  30 

106  20 

11342 

s 

EARL    J   MILL IGAN 

570( 

ft  1  0  GRANDE 

5  37  35 

106  09 

7665 

SP 

5P 

U   S   BUR   RdCLAMAT  1  ON 

MONTROSE    NO  1 

5717 

MONTROSE 

2  38  29 

107  53 

5630 

bt 

SP 

COLO  WATEK    CuN  bUAkL.' 

MONTROSE  NO  2 

5722 

MONTROSE 

2  38  29 

107  53 

5830 

UNCOMP AHGR E    V   W  U  A 

MONUMENT    2  WSW 

EL  PASO 

7400 

SP 

SP 

U  S  FOREST  service 

576! 

JEFFERSON 

*  39  39 

105  14 

6000 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE    1  SSE 

5819 

HUERFANO 

1  37  35 

105  10 

8800 

JOHN  A  ZEMBEK 

NEW  RAyMER 

592Z 

WELD 

103  51 

R  0  SHEPPERO 

NORTHDALE 

5970 

DOLORES 

2   37  49 

109  01 

6693 

SP 

MRS    1    F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

',<i  m 

LAS  ANIMAS 

1   37  13 

105  03 

6800 

6f 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

SAN  MIGUFL 

2  38  08 

108  17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH   L  HANNIGAN 

6023 

WELD 

4  40  42 

10*  *7 

5185 

LLOYD  A  GlFF IN 

CROWLEY 

1   38  13 

103  45 

4300 

TWIN  LAKES   R   t  C  CO 

OT 1 S  11  NE 

WASHINGTON 

3  40  16 

102  51 

4263 

E  E  LINDGREN 

OURAY 

OUftAY 

77*0 

5P 

SP 

FRANCIS  J  COUGHLIN 

a  |  s  i 

ARCHULETA 

2  37  16 

107  01 

7238 

5P 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISADE   1  S 

6266 

MESA 

2    3  9  06 

108  21 

*7*0 

5P 

DONALD  R  PA  I  TON 

PAL  1 SAOE  LAKE  2  SSE 

6271 

HINSDALE 

I    '7  10 

107  10 

7721 

91 

john  n  Taylor 

PAOLI 

6299 

PHILL IPS 

3  40  37 

102  28 

3896 

LEE  W  SCHNIEDER 

6306 

DELTA 

2   38  52 

107  35 

5685 

SP 

SP 

TED  S  CRAWFORD 

PARADOX 

6315 

MONTROSE 

2  38  22 

108  58 

5309 

7P 

CHALMER  M  GAR  Bt  U 

PARKER  9  E 

6326 

ELBERT 

4-  39  31 

104  39 

6300 

SP 

LOUIS  D  RUGGLES 

PA  R  SH A  LL    10  SSE 

GRAND 

2  39  55 

106  07 

8270 

JONAS    A  RUSSELL 

PENROSF    3  NNW 

FREMONT 

1  38  27 

105  0* 

5501 

BEAVER  PARK.  CO 

PITKIN 

GUNNISON 

9200 

6P 

ROBERT  A  RAY 

PL  ACERVILLE 

652' 

SAN  MIGUEL 

2   38  02 

108  03 

7322 

4P 

MRS  MART    1    MC  CLUER 

PLATORO  DAM  1  W 

696C 

CONEJOS 

S  37  21 

106  32 

9867 

s 

U    S  BUR   RECLAMAI ION 

PLFASANT    VIEW  2  W 

6591 

MONTEZUMA 

2  37  35 

108  46 

6860 

DON  W  CLEVER 

PUFBLO  WB  AIRPORT 

ft  74.1 

PUEBLO 

I   38  17 

104  31 

4639 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

6  74  3 

PUEBLO 

1  38  17 

104  39 

4667 

COL    WIR  CONT  BUAKW 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 

6763 

PUEBLO 

1   38  18 

4680 

8A 

MRS  OPAL  J  WATtKS 

PYRAMID 

6797 

ROUTT 

2  40  14 

107  06 

RALPH  6  WINTER 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

•.e  i  i 

ROUTT 

2  40  22 

106  43 

9341 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ft ANGEL  Y 

6832 

RIO  BLANCO 

2  40  05 

108  47 

5P 

SP 

TOWN  OF    R ANGEL Y 

ftED  FEATHER  LAKES 

LARIMER 

8365 

6P 

6P 

JOSEPH  E  DAL  TON 

RICO 

70  17 

DOLORES 

2   37  M 

108  02 

B842 

6P 

CHARLE  S  M  engel 

RIFLE  2  ENE 

70'  1 

GARF IELD 

2  39  33 

107  44 

5319 

SP 

SP 

MRS  L  M  THOMPSON 

RIO  GRANOE  RESERVOIR 

HINSDALE 

5|  37  43 

107  16 

9495 

S 

ROLL  IN  LUNTEY 

RIVER  SPRINGS  PS 

CONEJOS 

S,  37  05 

106  lb 

8562 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

OTERO 

1   38  02 

4178 

5P 

5P 

COLO  EKP  STAT  ION 

RUSH  2  NNE 

7287 

EL  PASO 

1   38  52 

104  05 

MID 

ROBERT   B  RAPP 

RUXTON  PARK 

7309 

EL  PASO 

1   38  51 

104  59 

9050 

6P 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

PUEBLO 

1   37  5S 

104  56 

6790 

5P 

5P 

MR  W  M  HA  ST  If 

SAGUACHE 

SAGUACHE 

5  36  05 

106  09 

7697 

5P 

5P 

CLARENCE  -  ICKES 

SAL  IDA 

CHAFFEE 

7060  5P 

SP 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

<AN  LUIS 

7*21 

COST  1 L  L A 

5  37  12 

105  27 

7965 

MRS  NE A  G  GALLEGOS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

MINERAL 

5  37  49 

107  07 

9706 

WINDSOR  KUCHLER 

SAPINFRO  8  E 

7455 

GUNN 1  SON 

2  36  29 

107  1  1 

7720 

SP 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

SARGENTS 

7460 

SAGUACHE 

2   38  24 

106  26 

8665 

6F 

BERNARD  IRBY 

SEDAL 1 A  4  SSE 

7510 

DOUGLAS 

4  39  23 

6175 

** 

MRS  GWENDOLYN  NICHOLS 

SEDGWICK   5  S 

7*.  1  ' 

SEDGWICK 

4!  40  51 

102  31 

5P 

LAYTON   d  MUNSON 

SE 1  BERT 

K  IT  CARSON 

3  39  16 

4Tq; 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW   6  SSE 

755' 

L INCOLN 

3  39  27 

103  19 

5157 

CHARLES  E  SCHOONOVER 

SHOSHONE 

7618 

GARF IELD 

2  39  34 

107  14 

5923 

6F 

PUBL IC  SERV ICE  CO 

SILVER  LAKE 

BOULDER 

10200 

CUT  OF  BOULDER 

SILVER   LAKES    TROUT  CLUB 

765( 

CONEJOS 

5  37  23 

106  24 

93O0 

! 

S  L  TROUT  CLUB 

SILVERTON 

7656 

2  37  46 

107  40 

9322 

^.P 

ROBERT   K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

ELBERT 

1   39  09 

104  05 

US  SOI L  CON  SERVICE 

SPICER 

rB*e 

JACK  SON 

4  40  27 

8379 

SP 

MRS  M   A  MC  NAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

BACA 

1  37  24 

102  36 

4395 

HERBERT  0  MANN 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7861 

BACA 

1    )  7    2  ) 

102  42 

4575 

5P 

5P 

SE  COLU  BR CH  EXP  STA 

SPRINGFIELD  8  S 

1    3  7  IT 

102  37 

4500 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

STFAMBOAT  SPRINGS 

7936 

ROUTT 

7    4  0    3  0 

106  50 

6770 

SS 

Si 

R   WAYNE    L 1 GHT 

S  T  FPL  1 NG 

7950 

LOGAN 

4    4  0  37 

103  12 

3939 

8A 

8  A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

5  TON  1 NGTON 

BACA 

3801 

SP 

MRS  ARMILDA  BUHHtNN 

5  T  PA  T  TON    3  NE 

flnr.p 

KIT  CARSON 

3  39  20 

102  33 

4334 

6f 

bp 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

LAKE 

1  39  15 

106  22 

bP 

6P 

:  h 

JOHN  SODIC 

SUMMIIVILLE 

8092 

RIO  GRANDE 

5  37  26 

1  13  50| 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

815* 

LA  PLATA 

2  37  31 

107  *7 

7300; 

iP 

IVAN  A  AMBROSIER 

TACONV   7  SE 

8157 

PUEBLO 

1    )8  25 

10*  07 

500C 

■iC 

^P 

JOHN  M  WATSON 

TAYLOR  PARK 

8164 

GUNNI SON 

2  38  49 

106  37 

9206 

5P 

UNCOMPAHGRE   V   W  U  A 

TELLUft IDE 

fl?04 

SAN  MIGUEL 

2  37  57 

107  49 

8756 

6P 

bP 

: 

HARRY   B  WRIGHT 

TCKIO  *  NW 

8220 

LAS  ANIMAS 

1   37  05 

105  03 

804C 

: 

JUAN  1 T  A  G  TORHES 

8429 

13  7    1  0 

10*  29 

6030 

5P 

CITY  OF  TRINIDAD 

TP  IN  1  DAD  FAA  A  IRPORT 

LAS   AN  I  MAS 

1  37  15 

104  20 

5746 

MID 

FED  AV  IATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

B45< 

SAN  MIGUEL 

2    3  7  SO 

10  1   5  3 

9680 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

1468 

LAS  ANIMAS 

1    17  o« 

103  19 

5660 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

LAKE 

1    3^  05 

106  19 

9300 

7A 

Twin  lake  ft.  +  C  CO 

TWO  BUTTES  1  NW 

8510 

1   37  34 

102  24 

6075 

6P 

fap 

LINCOLN  R  NUTT 

8560 

MONTROSE 

2  38  22 

108  *4 

5015 

5P 

5P 

UNION  CARBIDE  CORP 

VALLEC 1  TO  DAM 

ess; 

LA  PLATA 

2  37  22 

107  35 

765C 

SP 

SP 

U  S  BUR  RECLAMAI ION 

VONA 

87221  KIT  CARSON 

?   39  ifl 

102  44 

450C 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

.-.74. 

MINERAL 

5    37  4a 

106  50 

850C 

/A 

7* 

:  h 

GEORGE  A  WINTZ 

WALDEN 

8756 

JACKSON 

4   40  44 

106  16 

6099 

51 

5P 

D  H  DONOHOE 

WAL  SCHttMG  POWER  PLANT 

8781 

HUERFANO 

1   37  37 

104  46 

6221 

SP 

SP 

: 

WALSENBURG  UTILITIES 

WATFRDALE 

an" 

LARIMER 

4  40  25 

105  12 

520C 

SP 

P  M  BOOTHROYD 

WFtTCLIFFE 

CUSTER 

1   38  06 

105  29 

786C 

SP 

SP 

M  0  RANKIN 

WF  T  MORE  2  S 

8981 

CUSTER 

1   38  13 

105  06 

657S 

SP 

bp 

MRS  NETTIE  R  BKEECE 

WHITE  ROCK 

6997 

PUEBLO 

1   37  52 

104  07 

4725 

c 

WILLIAM  F  KREIOER 

WIGGINS  7  SW 

902! 

WELD 

4   40  09 

104  11 

47H 

SP 

SP 

5P 

EDWARD  H  EPPLE 

Wltrox  RANCH 

9045 

DELTA 

2  36  55 

107  31 

5960 

RALPH  H  CL 1 NE 

9147 

WELD 

41  40  29 

104  54 

4696 

8" 

GT  WEST  SUGAR  CO 

WINTER  PARK 

9175 

GRAND 

2  39  54 

105  46 

9056 

8A 

H  L  MC  PETERS 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

J|B 

MINERAL 

5  37  29 

106  47 

10642 

SP 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK   PASS  4  W 

91B3 

MINERAL 

2  37  29 

106  52 

9425 

8A 

H  5 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOOflL AND  PARK   8  NNW 

9210 

TELLER 

4  39  06 

105  05 

776C 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

9243 

3  40  04 

3575 

SP 

5P 

HARLAN  A  Z 1  ON 

9265 

ROUTT 

2  40  09 

789C 

SP 

CHARLES  R  SIMON 

YELLOW  JACKET  1NW 

927! 

MONTEZUMA 

2  37  33 

108  44 

6866 

MR  CHARLES  U  WOOD 

9299 

YUMA 

3  40  07 

102  4* 

412C 

41 

*P 

YUMA  POLICE  DEPT 

PLATTE ,      5  RI 0  GRANOE . 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office    P  0 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  1 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   r.uch  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be     included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,   made  at   irregular  intervals,     will  be  published  later     in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount   too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

COLORADO 


ASHEVILLE:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
NOVEMBER  1962 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

a> 

0 

i 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

2 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

o 

° 

2 
~ 
a. 
Q 

~o 

Z 
£ 

Greatest  Day 

2? 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Alax. 

Max.  Depth 

§ 

6 
g 

Date 

.10  or  More  J 

o 
° 

1.00  or  More  | 

5  t 

o  i 

a  I 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 

BRANSON 

56.6 

33.3 

45.0 

70 

9 

14 

18 

593 

0 

1 

11 

0 

.47 

.45 

17 

5.0 

5 

17 

1 

0 

0 

BUENA  VISTA 

52  .AM 

21  .  7M 

37.  1M 

2.9 

66 

3 

1 

20 

831 

0 

1 

29 

0 

.51 

.06 

.35 

15 

2.0 

1 

0 

0 

CANON  CITY 

60.2 

34.6 

47.4 

2.7 

72 

9  + 

15 

16 

522 

0 

1 

11 

0 

.94 

.30 

.36 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

51.5 

29.  1 

40.  5 

3.0 

66 

4 

13 

19 

728 

0 

4 

22 

0 

.89 

.49 

.45 

15 

8.3 

5 

17 

3 

0 

0 

DELHI 

59 .  3 

27.3 

43.3 

77 

9 

7 

19 

645 

0 

2 

22 

0 

.53 

.45 

16 

7.0 

6 

16 

1 

0 

0 

EADS 

58  .8 

27.1 

43.0 

76 

10 

10 

8 

654 

0 

1 

23 

0 

1.15 

.66 

.50 

16 

3 

19+ 

4 

1 

0 

EVERSOLL  RANCH 

62  .0 

30.3 

46.2 

80 

9 

18 

8 

559 

c 

2 

22 

0 

.36 

.13 

17 

1.8 

1 

17 

2 

0 

0 

FORDER  8  S 

57.3 

24.7 

41.0 

75 

4 

0 

19 

711 

0 

1 

27 

1 

.75 

.50 

17 

10.0 

5 

17 

1 

0 

HOLLY 

58.8 

23.0 

40.9 

77 

10 

6 

19 

716 

c 

1 

27 

□ 

.69 

.45 

17 

2.5 

2 

0 

0 

JOHN  MART  1 N  DAM 

60.1 

26.3 

43.2 

75 

10+ 

9 

19 

646 

0 

0 

24 

0 

.60 

.  36 

16 

6.0 

5 

16 

2 

0 

0 

KIT  CARSON 

58.8 

24.9 

41.9 

75 

10  + 

1 

19 

687 

0 

1 

26 

0 

.65 

.20 

18+ 

4.7 

2 

19+ 

3 

0 

0 

LA   JUNTA   FAA  AP 

58 . 5 

30.0 

44.3 

74 

10  + 

12 

18 

614 

0 

1 

19 

0 

.64 

.36 

15 

3.0 

2 

17 

2 

0 

0 

LAMAR 

59.7 

25.6 

42.7 

2.3 

76 

i  :<  + 

12 

20+ 

663 

0 

1 

27 

0 

.54 

- 

.02 

.32 

17 

5.0 

3 

IB 

1 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

59.7 

25.9 

42.8 

76 

10 

7 

19 

660 

0 

1 

24 

0 

.78 

.46 

17 

6.0 

5 

17 

2 

0 

0 

LIMON   1  SSW 

55.6 

24.5 

40.  1 

3.2 

71 

9 

1 

18 

742 

0 

4 

27 

0 

.84 

.28 

.82 

15 

5.0 

5 

15 

1 

1 

0 

L  1  MON 

56.2 

24.5 

40.4 

73 

9 

6 

18 

730 

0 

2 

27 

0 

.62 

.47 

15 

6.0 

4 

1 5 

1 

0 

0 

NORTH  LAKE 

50. 2M 

20.  6M 

35. 4M 

60 

13  + 

-  3 

19 

878 

0 

2 

1 

.97 

.05 

.61 

16 

2 

18+ 

3 

1 

0 

PUEBLO  WB  AP                   / / R 

57.6 

28.4 

43.0 

3.0 

7  3 

9 

13 

19 

654 

c 

2 

21 

0 

.77 

.24 

.37 

15 

4.8 

5 

17 

2 

0 

0 

ROCKY   FORD  2  ESE 

59.1 

24.3 

41.7 

2.0 

75 

4 

5 

19 

692 

0 

1 

27 

0 

.60 

.14 

.42 

17 

5.5 

2 

18  + 

2 

0 

0 

RUSH   2  NNE 

56. A 

23.3 

39.9 

74 

4 

2 

18 

748 

c 

2 

30 

0 

.63 

.31 

•  45 

15 

6.0 

6 

1 6 

2 

0 

0 

RUXTON  PARK 

46.9 

21.4 

34.2 

60 

20 

-  2 

19 

917 

0 

3 

30 

1 

.86 

.45 

17 

14.0 

9 

17 

2 

0 

0 

RYE 

60.2 

26.8 

43.5 

78 

9  + 

17 

18 

638 

c 

1 

2  7 

0 

.50 

.50 

17 

5.0 

5 

17 

1 

1 

0 

SAL  1  DA 

56.7 

22.4 

39.6 

68 

* 

7 

19 

758 

0 

0 

28 

0 

.46 

- 

.09 

.26 

15 

2.3 

0 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

58.1 

29.6 

75 

9 

626 

c 

18 

0 

.34 

I  7 

5.0 

4 

17 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

66.  OM 

25.  6M 

45. 8M 

75 

13  + 

10 

19 

570 

0 

0 

0 

.18 

.15 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

Ci  ii-  „n     ■  At\c     DCQCDVn  1  D 

bUuAK    LUAr  KtotKVUlK 

44.4 

16.2 

58 

-  1 

1037 

0 

3 

30 

1 

.15 

I  5 

7.0 

6 

18 

2 

0 

0 

TACONY   7  SE 

57. 8M 

25. 5M 

41 .  7M 

73 

4 

12 

20 

696 

0 

1 

0 

.48 

.32 

17 

3.5 

4 

17 

2 

0 

0 

1  K  1  IN  1  DAU 

57.9 

29.5 

70 

9 

10 

1 8 

633 

0 

1 

IB 

0 

.77 

.63 

1 7 

6.0 

4 

17 

1 

1 

0 

TRINIDAD  FAA  AP 

5  7  .  9 

29.7 

43.8 

72 

9  + 

10 

17 

628 

0 

1 

18 

0 

.63 

.51 

17 

6.1 

5 

17 

2 

1 

0 

TWO  BUTTES   1  NW 

58.9 

28.3 

43.6 

78 

13 

16 

19 

639 

a 

0 

24 

0 

.73 

.20 

.50 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

57.8 

29.5 

43.7 

70 

4 

10 

18 

631 

0 

1 

20 

0 

.72 

.47 

17 

6.5 

5 

17 

2 

0 

0 

WESTCL 1 FFE 

53.0 

16.1 

34.6 

67 

4 

-  9 

19 

906 

0 

1 

30 

2 

1  .00 

.48 

15 

10.0 

5 

18  + 

2 

0 

0 

WET  MORE  2  S 

56.6 

29.2 

42.9 

70 

13 

14 

18 

654 

0 

1 

23 

0 

1.02 

.62 

17 

6 

18  + 

2 

1 

0 

DIVISION 

41.5 

3.7 

.66 

.07 

5.  1 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN 

ALTENBERN 

56. 1 

24.5 

40.3 

69 

4 

6 

19 

733 

0 

0 

27 

0 

.62 

.27 

15 

3.0 

0 

3 

0 

0 

ARBOLES 

54. 9M 

28. 4M 

4  1.7M 

66 

13  + 

21 

10+ 

692 

0 

1 

25 

0 

1.33 

.60 

15 

3 

1 

0 

ASPEN 

47.4 

22.8 

35.1 

56 

13  + 

14 

18 

890 

0 

2 

29 

0 

.83 

.36 

15 

11.0 

7 

19 

3 

0 

0 

BOND 

53.4 

20.0 

36.7 

65 

4 

10 

29+ 

842 

0 

0 

29 

0 

.25 

.  1 1 

16 

.5 

T 

18 

1 

0 

0 

CEDAREDGE 

54.6 

28.9 

41.8 

4.3 

68 

13 

19 

19 

689 

0 

0 

25 

0 

.79 

.  12 

.34 

18 

5.0 

3 

18 

2 

0 

0 

CLIMAX  2  NW 

36.1 

15.3 

25.7 

47 

12  + 

1 

19 

1 174 

0 

6 

30 

0 

.87 

.35 

15 

17.5 

10 

19 

3 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

50.6 

14.2 

32.4 

61 

5 

3 

8 

972 

0 

0 

30 

0 

.44 

.25 

16 

1.0 

1 

16 

2 

0 

0 

COL  LBRAN 

57.2 

27.1 

42.2 

7.8 

70 

3 

9 

19 

678 

0 

0 

26 

0 

.73 

- 

.25 

.35 

15 

2.0 

2 

17 

2 

0 

0 

COLORADO  NM 

54.3 

35.0 

44.7 

67 

3 

22 

19 

603 

0 

0 

11 

0 

.37 

.36 

18 

4.0 

1 

0 

0 

CORTEZ 

56.7 

28.0 

42.4 

5.2 

68 

3  . 

17 

19 

671 

0 

0 

23 

0 

1.20 

.45 

.55 

14 

2.5 

T 

17 

3 

1 

0 

CRAIG 

53.0 

21.4 

37.2 

65 

13  + 

10 

7 

827 

0 

0 

29 

0 

.67 

.62 

15 

1 

1 

0 

CRESTED  BUTTE 

M 

15.5 

M 

4 

19 

0 

30 

0 

.91 

- 

.61 

.31 

15 

9.5 

4 

18 

4 

0 

0 

DELTA   1  E 

57.1 

26.9 

42.0 

4.9 

68 

10 

18 

8 

682 

0 

0 

27 

0 

.66 

.26 

.35 

IB 

4.0 

2 

19  + 

2 

0 

0 

D 1 LLON 

46.5 

16.9 

31.7 

6.7 

59 

4 

4 

18 

992 

0 

4 

30 

0 

.51 

.67 

.20 

15 

8.5 

2 

0 

0 

DURANGO 

56.8 

25.0 

40.9 

4.8 

69 

2  + 

5 

19 

716 

0 

0 

26 

0 

1.67 

.69 

.45 

14 

7.5 

4 

18 

4 

0 

0 

EAGLE  FAA  AP 

53.2 

17.9 

35.6 

66 

4 

6 

8 

875 

0 

1 

30 

0 

.27 

.12 

15 

1.2 

1 

19 

1 

0 

0 

FORT  LEWIS 

51.0 

25.0 

38.0 

4.3 

63 

1 

2 

1° 

804 

0 

1 

26 

0 

1.41 

.42 

.44 

14 

5.4 

4 

18 

4 

0 

0 

FRASER 

44.4 

9.5 

27.0 

4.1 

59 

4 

-  4 

18  + 

1 1  34 

0 

4 

30 

5 

.62 

- 

.51 

.35 

15 

5.0 

4 

16  + 

2 

0 

0 

FRUITA  2  N 

57.6 

24.3 

41.0 

3.6 

70 

2  + 

18 

29+ 

717 

0 

0 

27 

0 

.36 

- 

.22 

.23 

18 

1.3 

T 

18 

2 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

61  .  1M 

29. 5M 

45. 3M 

73 

3  + 

19 

20 

587 

0 

0 

24 

0 

.41 

.20 

18 

1.0 

0 

2 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

55.6 

28.3 

42.0 

5.6 

66 

1 

22 

8  + 

686 

0 

0 

25 

0 

.40 

- 

.81 

.13 

16 

3.0 

T 

18  + 

3 

0 

0 

GORE  PASS  RANCH 

49. 2M 

14. 2M 

31. 7M 

61 

4 

0 

8 

991 

0 

0 

1 

.11 

.07 

16 

4.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  WB  AP   / / R 

55.7 

32.5 

44.  1 

5.3 

67 

3  + 

22 

19 

620 

0 

0 

16 

0 

.36 

- 

.22 

.22 

18 

3.3 

3 

18 

2 

0 

0 

GRAND  LAKE   1  WNW 

46.6 

12.7 

29.7 

58 

4 

1 

8 

1052 

0 

2 

30 

0 

.58 

.30 

15 

7.0 

4 

16 

2 

0 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

44.9 

18.9 

31.9 

55 

4 

8 

16+ 

975 

0 

3 

29 

0 

.45 

.14 

16+ 

5.6 

4 

16 

2 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

51.0 

22.3 

36.7 

64 

4 

1  0 

19 

844 

0 

1 

29 

0 

.20 

.12 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GUNN 1  SON 

51.4 

12.3 

31.9 

3.7 

62 

4  + 

1 

6 

988 

0 

0 

30 

0 

.41 

- 

.19 

.25 

15 

1.0 

T 

18  + 

2 

0 

0 

HAYDEN 

52.6 

20.2 

36.4 

65 

5  + 

3 

19 

854 

0 

1 

3  0 

0 

.79 

- 

.30 

.53 

15 

5.0 

2 

19  + 

2 

1 

0 

HOT  SULPHUR   SPR   2  SW 

48.3 

16.0 

32.2 

62 

4 

3 

8 

980 

0 

2 

30 

0 

.82 

.  30 

18+ 

7.5 

3 

0 

0 

IGNACIO   1  N 

54.9 

25.3 

40.  1 

4.9 

66 

13  + 

14 

19 

738 

0 

0 

25 

0 

1  .66 

.91 

.47 

15 

2.0 

0 

5 

0 

0 

LAKE  C 1 TY 

50.0 

18.8 

34.4 

69 

3 

3 

19 

913 

0 

2 

30 

0 

.80 

.26 

15 

9.0 

4 

20+ 

3 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

56.8 

18.0 

37.4 

66 

12  + 

4 

8 

819 

0 

0 

29 

0 

.75 

.  52 

15 

1.0 

1 

17 

2 

1 

0 

MARVINE 

56.1 

1Q.5 

37.8 

67 

9 

6 

19 

8  1 1 

0 

0 

30 

0 

.69 

.33 

15 

2.4 

2 

18 

3 

0 

0 

MAYBELL 

52.5 

16.4 

35.5 

64 

4 

5 

19 

878 

0 

0 

2  9 

0 

.62 

.34 

15 

1.2 

1 

18 

2 

0 

0 

MEEKER 

55.2 

21.7 

38.5 

68 

4 

0 

19 

788 

0 

0 

1 

.77 

.42 

15 

3.5 

3 

18 

3 

0 

0 

MESA  VERDE  NP 

54.3 

33.3 

43.8 

4.3 

6  7 

3 

15 

19 

629 

0 

0 

10 

0 

1 .69 

.71 

.72 

14 

5.9 

T 

2  2  + 

4 

1 

0 

MONTROSE  NO  2 

56.1 

27.7 

41.9 

5.1 

66 

14 

22 

28  + 

684 

0 

0 

28 

0 

.90 

.33 

.35 

15 

2.0 

3 

0 

0 

NORTHDALE 

52.0 

23.3 

37.7 

64 

3 

0 

19 

813 

0 

1 

27 

1 

1.21 

.67 

18 

8.0 

8 

18 

3 

1 

0 

NORWOOD 

50.4 

24.8 

37.6 

62 

1  3 

4 

19 

815 

0 

1 

2° 

0 

1.15 

.22 

.44 

15 

5.6 

3 

19  + 

4 

0 

0 

OURAY 

50.2 

29.8 

40.0 

6  1 

13 

1  3 

19 

744 

0 

1 

21 

0 

1.31 

.45 

15 

11.0 

10 

19 

6 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

50. 5M 

20. 7M 

35. 6M 

6  3 

5 

7 

19 

674 

0 

1 

30 

0 

2.32 

.84 

15 

16.0 

9 

18 

4 

2 

0 

PALISADE   1  S 

58  . 1 

32.8 

45.5 

70 

3 

18 

19 

579 

0 

0 

14 

0 

.52 

- 

.08 

.26 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

48  .9 

19.9 

34.4 

65 

8 

11 

8 

913 

0 

0 

30 

0 

2.25 

1.00 

30 

6.1 

13 

18 

3 

2 

1 

PAON 1  A 

58.3 

26.4 

42.4 

70 

13 

19 

19 

671 

0 

0 

28 

0 

1.19 

.50 

15 

4.0 

3 

18 

4 

1 

0 

PARADOX 

M 

M 

M 

.60 

RANGELY 

5  5.2 

22.1 

38.7 

67 

4  + 

14 

12  + 

783 

0 

0 

29 

0 

.69 

.42 

1 5 

T 

0 

2 

0 

0 

RICO 

50.8 

18.8 

34.8 

63 

2 

-  4 

1  9 
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LAKEWOOD 

LONGMONT  2  ESE 

PARKER  9  E 

RED  FEATHER  LAKES 

SEDGWICK   5  S 

SPICER 

STERL I NG 

WALDEN 

WATERDALE 

WIGGINS  7  SW 


RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

ALAMOSA  WB  AP  R 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 
HERMIT   7  ESE  // 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK   PASS   1  E 

Dl V  I S I  ON 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     80*  on  the  9th  at  Eversoll  Ranch 
Lowest  Temperature:     -14"  on  the  19+  at  Antero  Reservoir 
Greatest  Total  Precipitation:     4.  24  inches  at  Wolf  Creek  Pass  4  W 
Least  Total  Precipitation:     0.  10  inch  at  Eastonville  2  NNE 

Greatest  One-day  Precipitation:     1.  95  inches  on  the  14th  at  Placer- 

ville 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     52.  5  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     27  inches  on  the  19th  at 

Wolf  Creek  Pass  4  W 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 
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.12 

.02 

T 

.22 

T 

.05 

.02 

.08 

T 

.55 

.12 

.25 

.04 

T 

T 

19     20     21     22     23  24 


25     26  27 


.16 

-13| 
.201 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


1       2  3 


LAMAR 

LAS  AN  I  MAS 
LEROY   7  WSW 
LIME  3  SE 
LIMON   10  SSW 

LIMON 

LITTLE  DOLORES  5  NE 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 
HANCOS 

MARV 1 NE 
MAY8ELL 
MEEKER 

MESA  VEROE  NP 
MONTE  VISTA 

MONTROSE   NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTHOALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

ORDWAY 
OTIS   11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE  1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 
PAONI A 
PARADOX 
PARKER   9  E 
PARSHALL   10  SSE 

PENROSE   3  NNW 
PITKIN 
PLACERV I LLE 

PUEBLO  WB  AP  // 
PUEBLO  CITY  RES 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PYRAMID 

RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  I  OA 

SAPINERO  8  E 
SARGENTS 
SEDGWICK   5  S 

SHOSHONE 
S  I  LVERTON 
SPICER 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 
STON I NGTON 
STRATTON   3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY   7  SE 

TAYLOR  PARK 

TELLUR1DE 

TRINIDAO 
TRINIDAD  FAA  AP 
TROY   1  SE 

twin  lakes  res 
two  buttes  1  nw 

URAVAN 

VALLECITO  DAM  // 
VON  A 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WATERDALE 

WESTCLIFFE 

WETMORE   2  S 

WIGGINS    7  SW 

WINDSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WRAY 

VAMP1 

YELLOW  JACKET  1NW 
YUMA 


.75 
.47 


1.85 
.52 


13  |  14 

15 

16 

17 

18 

19     20  1  21 

22     23  24 

,  1  1  

25  1 

 L 

26  1  27 

 1  

28  1  29 
 '  

30 

31 

09 

•  05 

•  31 

46 

*  01 

* 

•  32 

•  15 

T 

.33 

.38 

.07 

.82 

T 

.02 

T 

■  47 

.07 

.05 

.03 

.12  .22 

•  28 

•  52 

.08 

.15 

T 

T 

T 

.34 

.03 

.10 

.22 

.66 

.23 

.05 

.28 

T          T  T 

T 

T 

.06  T 

.09 

.33 

.10 

•  17 

.34 

.22 

•  06 

■  42 

.10 

•  25 

.72 

.25 

.09 

.28 

.35 

.06 

•  35 

T 

.07 

•  45 

.09 

.04 

•  16 

.03 

.35 

.29 

.07 

* 

.20 

.04 

*67 

02 

T 

.21 

.61 

!o2 

•  13 

.17 

.44 

.06 

.05 

•  26 

.06 

.11 

.14 

.58 

.04 

.06 

.08 

.03 

.04 

.45 

.20 

•  22 

■  16 

.13 

.59 

.84 

.07 

.36 

•  46 

T 

.26 

.01 

.25 

.93 

.05 

T 

.27 

1 

* 

.20 

•  50 

.18 

.07 

.40 

.10 

.05 

.45 

.20 

T 

.35 

.10 

.25 

.20 

•  25 

1 .95 

.37 

1 04 

.36 

T 

T 

.39 

.37 

T 

.27 

•  26 

.20 
* 

.43 

*  12 

•  42 

•  27 

T 

.25 

T 

.09 

•  12 

T 

.55 

.20 

.15 

.10 

•  20 

T  ,07 

.58 

T 

.24 

•  14 

.  1  <. 

T 

•  03 

*  45 

.03 

.35 

.45 

.06 

T 

.50 

•  29 

.05 

.06 

.19 

.06 

.11 

*  19 

•  27 

T 

•  33 

.14 

.26 

•  25 

.15 

T 

T  T 

.  09 

.11 

.12 

.20 

T 

T 

*  1 

* 

*  12 

*  20 

*  1  Z 

- 

.29 

.35 

.01 

.27 

T 

.34 

.01 

•  03 

■  15 

07 

* 

.15 

.  1  2 

.23 

.05 

.01 

.18 

:ll 

.09 

.34 

.27 

.15 

.05 

.07 

.13 

■  33 

.07 

.24 

.48 

.02 

.11 

.13 

!  16 

.32 

.15 

.40 

•  05 

.15 

T 

.17 

.39 

.21 

.27 

T 

.19 

.08 

.06 

.63 

.02 

.10 

.51 

.10 

.41 

T 

.17 

.02 

.18 

.05 

•  50 

T 

.40 

•  02 

.02 

.70 

42 

* 

*49 

.13 

.  9  I 

.01 

T 

.  12 

.2  3 

.10 

Io5 

.05 

.03 

.07 

T 

.03 

.23 

.25 

T 

.47 

T 

.07 

.33 

•  03 

.10 

.11 

•  40 

•62 

T 

.25 

.13 

.03 

.02 

.46 

.14 

.11 

.17 

.45 

.03 

.02 

T 

T 

1.03 

.53 

.98 

.37 

•  38 

.04 

T 

T 

1.89 

.56 

.54 

.47 

.52 

T 

.22 

.04 

T 

.39 

T 

T 

.11  T 

T 

.50 

.28 

.08 

.10 

.61 

.29 

.37 

.04 

.20 

T 

.01 

.25 

T 

.31 

•  31 

T 

.04  T 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADC 
NOVEMBER  196; 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s  e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

AKRON   FAA  AP 

70 

58 

50 

65 

68 

65 

55 

67 

63 

63 

43 

31 

31 

28 

36 

60 

44 

53 

42 

57 

63 

63 

65 

50 

53 

44 

MIN 

39 

i4 

28 

34 

32 

34 

25 

25 

37 

31 

28 

32 

28 

39 

27 

25 

17 

18 

16 

31 

25 

24 

30 

30 

30 

33 

29 

30 

30 

31 

ALAMOSA  WB  AP 

57 

58 

55 

59 

58 

53 

46 

45 

35 

33 

31 

43 

51 

52 

50 

51 

46 

51 

55 

51 

52 

45 

M1N 

20 

18 

19 

15 

16 

19 

12 

7 

11 

13 

11 

6 

5 

25 

26 

23 

18 

13 

8 

5 

12 

12 

19 

27 

20 

21 

15 

11 

11 

23 

ALL  ENSPARK 

MAX 

39 

52 

47 

50 

53 

46 

30 

22 

24 

27 

42 

40 

42 

51 

42 

50 

49 

MIN 

25 

33 

19 

3  3 

33 

32 

13 

11 

14 

25 

30 

30 

35 

23 

19 

18 

4 

3 

23 

33 

30 

19 

19 

33 

35 

23 

19 

24 

ALTEN8ERN 

61 

59 

62 

58 

63 

66 

50 

50 

45 

47 

35 

37 

47 

51 

5  7 

57 

59 

51 

54 

55 

56 

57 

54 

MIN 

33 

.  7 

30 

ze 

25 

28 

22 

15 

20 

21 

19 

18 

22 

36 

33 

31 

27 

28 

6 

27 

21 

21 

26 

26 

27 

31 

23 

20 

21 

23 

ANTERO  RESERVOIR 

58 

50 

47 

54 

54 

48 

50 

56 

54 

48 

50 

32 

27 

30 

25 

43 

39 

45 

39 

46 

37 

46 

47 

43 

41 

40 

MIN 

15 

15 

11 

10 

13 

26 

9 

0 

19 

21 

16 

3 

3 

19 

22 

15 

5 

-14 

-14 

4 

22 

4 

20 

5 

3 

5 

11 

4 

8 

ARBOLES 

65 

59 

60 

63 

60 

62 

66 

53 

50 

47 

43 

34 

32 

37 

41 

54 

55 

55 

54 

53 

56 

60 

56 

51 

MIN 

31 

29 

30 

30 

28 

29 

22 

21 

22 

21 

22 

29 

37 

37 

31 

30 

28 

22 

27 

24 

25 

24 

36 

32 

34 

31 

28 

29 

35 

55 

48 

51 

52 

51 

47 

56 

56 

42 

42 

36 

36 

26 

31 

44 

45 

53 

49 

50 

46 

44 

52 

50 

51 

48 

MIN 

27 

24 

26 

25 

26 

25 

18 

17 

24 

26 

19 

22 

21 

35 

32 

25 

19 

14 

18 

23 

20 

19 

20 

23 

21 

26 

24 

19 

21 

24 

BA I LE Y 

65 

65 

56 

45 

54 

57 

55 

59 

65 

56 

37 

31 

39 

25 

40 

56 

48 

58 

56 

55 

58 

54 

53 

53 

MIN 

21 

21 

18 

14 

17 

28 

7 

5 

1 

15 

23 

21 

15 

25 

25 

20 

2 

8 

-  e 

25 

26 

15 

18 

26 

26 

15 

17 

21 

BLANCA 

59 

54 

56 

59 

0  0 

55 

59 

61 

58 

49 

44 

36 

28 

32 

40 

45 

48 

50 

52 

50 

47 

55 

52 

50 

50 

MIN 

27 

20 

18 

20 

16 

19 

12 

10 

11 

16 

23 

7 

11 

32 

32 

27 

17 

11 

15 

2 

9 

13 

21 

28 

22 

26 

19 

15 

18 

26 

BOND 

59 

56 

59 

57 

58 

58 

59 

50 

47 

40 

41 

34 

33 

47 

54 

57 

5  3 

57 

52 

54 

56 

52 

54 

49 

MIN 

29 

21 

23 

21 

21 

34 

17 

10 

13 

20 

19 

12 

11 

27 

32 

28 

23 

24 

10 

28 

28 

17 

23 

19 

18 

17 

17 

13 

10 

14 

BONNY  DAM 

60 

66 

63 

6* 

72 

7  3 

58 

66 

67 

72 

47 

33 

31 

29 

37 

53 

49 

59 

44 

62 

64 

65 

63 

47 

59 

MIN 

" 

29 

29 

32 

29 

3  0 

29 

17 

20 

27 

34 

27 

23 

24 

36 

28 

24 

14 

12 

16 

27 

24 

27 

29 

28 

25 

26 

26 

32 

34 

BOULDER 

67 

70 

71 

63 

55 

69 

65 

66 

61 

67 

69 

66 

55 

41 

33 

32 

55 

62 

58 

62 

59 

58 

59 

68 

68 

56 

48 

47 

MIN 

41 

39 

38 

37 

34 

47 

27 

24 

43 

45 

30 

32 

32 

40 

31 

30 

28 

23 

15 

42 

37 

25 

31 

27 

29 

35 

36 

31 

23 

26 

BRAN  SON 

MAX 

6C 

68 

65 

64 

54 

62 

70 

68 

58 

64 

66 

65 

60 

35 

30 

35 

40 

58 

60 

52 

52 

60 

57 

57 

62 

60 

49 

50 

MIN 

35 

33 

33 

40 

35 

44 

27 

27 

43 

42 

32 

33 

j8 

50 

30 

24 

19 

14 

16 

25 

38 

32 

34 

31 

38 

37 

39 

35 

38 

37 

SUE N A   V  I S  T  A 

MAX 

63 

66 

g  5 

62 

52 

60 

59 

59 

54 

59 

59 

59 

47 

40 

34 

30 

35 

37 

49 

53 

52 

52 

50 

53 

54 

55 

49 

49 

MIN 

23 

20 

21 

26 

28 

19 

12 

21 

31 

29 

18 

21 

39 

32 

27 

19 

12 

7 

1 

25 

22 

27 

21 

21 

25 

20 

21 

18 

22 

BYERS 

MAX 

55 

62 

66 

72 

60 

46 

69 

64 

70 

55 

68 

65 

65 

49 

38 

33 

34 

40 

64 

56 

58 

43 

60 

60 

64 

66 

56 

45 

45 

MIN 

34 

33 

28 

35 

31 

36 

23 

19 

34 

35 

21 

29 

30 

35 

26 

23 

20 

14 

11 

27 

33 

22 

24 

27 

30 

31 

26 

26 

25 

30 

CANON  CITY 

MAX 

68 

61 

62 

72 

72 

68 

65 

70 

72 

68 

61 

65 

7  1 

66 

61 

36 

34 

32 

45 

67 

62 

56 

49 

64 

63 

65 

67 

63 

52 

47 

MIN 

36 

39 

37 

43 

31 

45 

29 

30 

40 

39 

36 

36 

39 

42 

45 

32 

26 

15 

19 

38 

46 

28 

31 

31 

37 

39 

34 

37 

25 

33 

CASTLE  ROCK 

MAX 

56 

58 

64 

66 

70 

63 

50 

69 

63 

66 

65 

65 

70 

63 

64 

35 

32 

30 

41 

62 

54 

64 

50 

60 

64 

65 

67 

59 

58 

54 

MIN 

28 

36 

23 

28 

28 

29 

16 

14 

16 

17 

27 

20 

20 

33 

28 

23 

20 

16 

6 

21 

35 

20 

25 

30 

28 

24 

26 

22 

24 

24 

CEDAREDGE 

MAX 

60 

62 

63 

64 

64 

60 

54 

58 

60 

61 

59 

67 

66 

52 

44 

44 

40 

35 

35 

44 

49 

56 

56 

55 

47 

54 

58 

58 

6C 

51 

MIN 

33 

31 

32 

31 

30 

33 

24 

21 

27 

31 

27 

24 

31 

42 

36 

31 

28 

27 

19 

20 

26 

27 

27 

35 

30 

32 

27 

25 

31 

27 

CENTER 

MAX 

64 

63 

61 

62 

63 

63 

58 

56 

56 

59 

57 

58 

57 

52 

42 

45 

35 

37 

34 

42 

48 

46 

40 

48 

51 

51 

5  1 

49 

49 

47 

MIN 

23 

26 

25 

19 

25 

25 

16 

8 

15 

16 

20 

13 

•  12 

28 

32 

» 

15 

12 

7 

3 

10 

15 

16 

22 

20 

17 

19 

17 

17 

21 

CHEESMAN 

MAX 

54 

60 

69 

72 

71 

64 

52 

69 

65 

61 

62 

70 

66 

58 

55 

38 

37 

3  i 

46 

46 

64 

54 

61 

55 

59 

61 

64 

59 

52 

MIN 

26 

27 

23 

22 

25 

28 

16 

11 

27 

25 

22 

20 

2  0 

28 

30 

25 

20 

10 

5 

19 

34 

24 

21 

24 

24 

20 

25 

21 

27 

25 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

63 

6C 

67 

73 

72 

68 

53 

70 

66 

68 

60 

69 

72 

66 

58 

43 

40 

30 

55 

50 

58 

63 

66 

69 

60 

MIN 

33 

37 

25 

31 

26 

42 

20 

20 

32 

28 

21 

26 

25 

35 

29 

23 

23 

13 

10 

25 

35 

17 

25 

24 

30 

26 

27 

24 

22 

21 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

62 

57 

61 

65 

61 

64 

53 

59 

74 

73 

59 

69 

70 

70 

55 

33 

30 

3 1 

35 

55 

50 

60 

63 

61 

52 

MIN 

31 

30 

35 

23 

30 

31 

18 

21 

27 

35 

28 

29 

36 

31 

27 

23 

16 

4 

19 

23 

25 

24 

27 

29 

27 

29 

31 

39 

35 

38 

CLIMAX   2  NW 

MAX 

41 

40 

47 

47 

42 

35 

33 

40 

42 

39 

33 

47 

43 

36 

30 

27 

20 

1  7 

19 

32 

33 

37 

38 

35 

34 

39 

3  8 

38 

MIN 

21 

24 

19 

23 

20 

17 

7 

12 

20 

21 

10 

13 

IB 

25 

21 

15 

6 

2 

1 

12 

17 

13 

12 

15 

15 

14 

18 

13 

IS 

16 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

59 

57 

60 

60 

61 

59 

53 

51 

56 

56 

53 

55 

59 

58 

45 

40 

36 

35 

34 

39 

48 

47 

50 

49 

so 

5C 

49 

49 

5( 

50 

MIN 

16 

15 

15 

14 

13 

15 

9 

3 

12 

15 

12 

6 

9 

19 

29 

25 

20 

19 

15 

12 

16 

12 

11 

15 

16 

16 

11 

-  9 

11 

13 

COLLBRAN 

MAX 

6  5 

66 

70 

67 

67 

62 

6  o 

64 

60 

61 

61 

65 

65 

56 

46 

43 

47 

37 

36 

48 

55 

58 

56 

60 

50 

58 

56 

56 

60 

55 

MIN 

33 

31 

34 

30 

32 

iO 

26 

20 

26 

30 

24 

23 

26 

42 

28 

27 

23 

26 

9 

23 

24 

22 

27 

32 

29 

33 

24 

23 

30 

27 

COLORADO  NM 

MAX 

66 

65 

67 

66 

61 

62 

62 

56 

57 

60 

58 

58 

61 

57 

44 

4  1 

41 

45 

47 

50 

49 

52 

54 

51 

47 

52 

5* 

48 

MIN 

43 

43 

45 

41 

40 

47 

37 

31 

37 

36 

36 

36 

27 

36 

39 

ti 

29 

27 

22 

26 

29 

30 

35 

36 

37 

36 

31 

31 

35 

37 

COLO   SPRINGS   WB  AP 

MAX 

53 

56 

59 

66 

63 

64 

45 

57 

65 

64 

51 

58 

65 

63 

46 

29 

27 

24 

30 

56 

56 

47 

46 

5  7 

53 

57 

6  1 

5C 

43 

43 

MIN 

35 

35 

30 

35 

30 

29 

25 

22 

39 

40 

30 

26 

2  9 

38 

28 

27 

15 

19 

13 

28 

31 

31 

26 

25 

29 

34 

33 

30 

28 

31 

CORTEZ 

MAX 

67 

67 

66 

65 

65 

62 

61 

60 

61 

60 

63 

66 

67 

57 

48 

46 

42 

3  7 

38 

51 

55 

5  7 

57 

49 

55 

52 

54 

58 

57 

53 

MIN 

31 

29 

30 

30 

29 

28 

21 

20 

24 

26 

23 

23 

32 

41 

39 

35 

29 

26 

17 

22 

22 

22 

27 

34 

33 

25 

23 

23 

36 

39 

CRAIG 

MAX 

59 

61 

63 

65 

63 

52 

48 

60 

61 

55 

53 

63 

65 

50 

40 

40 

37 

36 

36 

43 

52 

54 

52 

56 

55 

54 

56 

56 

52 

5 1 

MIN 

24 

21 

20 

21 

20 

24 

10 

13 

21 

29 

12 

20 

20 

33 

32 

22 

14 

22 

12 

28 

26 

22 

19 

29 

27 

23 

22 

21 

19 

17 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

MIN 

20 

19 

20 

18 

19 

28 

13 

9 

16 

15 

20 

13 

13 

25 

31 

23 

17 

11 

4 

9 

12 

8 

13 

18 

17 

14 

12 

10 

9 

10 

DELHI 

MAX 

59 

57 

64 

71 

65 

66 

60 

66 

77 

74 

72 

68 

75 

65 

60 

33 

3  1 

26 

37 

57 

64 

59 

53 

65 

61 

62 

67 

56 

56 

52 

MIN 

33 

31 

37 

33 

25 

32 

19 

21 

31 

41 

26 

19 

29 

35 

25 

25 

24 

12 

7 

21 

37 

26 

35 

30 

28 

38 

28 

24 

20 

26 

DEL  NORTE 

MAX 

63 

63 

62 

63 

6  3 

62 

55 

55 

59 

56 

56 

57 

60 

5 1 

45 

42 

33 

3  i 

32 

41 

49 

45 

49 

48 

49 

54 

50 

49 

49 

44 

MIN 

31 

29 

28 

25 

26 

29 

17 

12 

22 

.0 

20 

21 

20 

31 

35 

26 

12 

12 

3 

9 

18 

22 

20 

23 

24 

25 

24 

20 

20 

24 

DELTA  1  E 

MAX 

65 

66 

65 

64 

66 

65 

58 

60 

63 

68 

62 

65 

65 

56 

51 

47 

46 

37 

36 

46 

56 

58 

61 

50 

58 

56 

56 

56 

5 1 

MIN 

30 

28 

28 

27 

29 

28 

21 

18 

22 

27 

27 

21 

23 

40 

42 

34 

31 

31 

22 

23 

23 

24 

25 

32 

28 

30 

25 

21 

22 

24 

DENVER  WB  AP 

MAX 

51 

59 

64 

69 

72 

62 

49 

69 

60 

66 

60 

65 

68 

66 

41 

33 

31 

27 

42 

65 

56 

52 

50 

57 

6C 

63 

6  8 

6C 

36 

43 

MIN 

38 

35 

29 

33 

29 

29 

24 

21 

32 

31 

22 

30 

24 

35 

29 

27 

20 

19 

15 

34 

27 

22 

25 

25 

24 

32 

29 

27 

20 

24 

DENVER   WB  CITY 

MAX 

51 

57 

64 

67 

73 

62 

47 

69 

59 

66 

61 

64 

67 

64 

47 

35 

30 

27 

47 

69 

56 

55 

56 

59 

66 

69 

6C 

4C 

4  1 

MIN 

43 

43 

36 

43 

38 

38 

32 

31 

42 

38 

33 

38 

36 

45 

29 

28 

23 

23 

20 

42 

29 

27 

31 

31 

33 

40 

39 

36 

24 

28 

DILLON 

MAX 

52 

52 

56 

59 

55 

50 

43 

51 

53 

49 

46 

57 

54 

46 

41 

32 

37 

27 

27 

31 

38 

50 

46 

49 

46 

45 

51 

50 

5C 

47 

MIN 

24 

28 

19 

19 

20 

29 

17 

1 2 

DURANGO 

MAX 

69 

69 

67 

67 

68 

66 

61 

64 

65 

61 

67 

67 

66 

50 

54 

49 

45 

35 

36 

42 

38 

55 

57 

52 

54 

54 

57 

59 

56 

55 

MIN 

27 

30 

27 

27 

25 

25 

19 

17 

20 

20 

23 

19 

24 

38 

38 

33 

29 

25 

5 

25 

26 

21 

22 

35 

31 

23 

21 

22 

22 

30 

EADS 

MAX 

65 

62 

65 

72 

56 

65 

55 

60 

70 

76 

75 

70 

70 

73 

60 

35 

35 

30 

35 

50 

60 

60 

48 

65 

55 

65 

63 

55 

60 

53 

MIN 

38 

33 

32 

35 

24 

28 

35 

10 

20 

30 

36 

24 

25 

37 

35 

27 

24 

15 

15 

15 

30 

20 

32 

25 

28 

25 

25 

30 

30 

30 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

65 

65 

64 

66 

63 

58 

53 

59 

60 

55 

54 

57 

58 

45 

41 

4  2 

43 

32 

34 

49 

51 

55 

56 

57 

49 

56 

56 

53 

50 

51 

MIN 

24 

17 

19 

17 

19 

22 

12 

6 

12 

16 

15 

10 

9 

28 

31 

26 

23 

22 

8 

20 

27 

18 

20 

19 

18 

24 

17 

14 

10 

13 

54.1 
29.] 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1962 


Day  Ol  Month 


oiaooD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

ELBERT 

MAX 
MIN 

52 
23 

54 

30 

60 
22 

67 
24 

66 
25 

61 

30 

45 
14 

67 
14 

67 
21 

64 

22 

56 
13 

61 

17 

69 
24 

65 
27 

52 

25 

30 
23 

19 

11 

16 

22 

" 

25 

24 

24 

28 

62 
21 

23 

13 

55 
22 

55 
25 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

60 
30 

55 
36 

58 
17 

63 
23 

60 
31 

57 
38 

43 

1  5 

57 

9 

56 
30 

55 
27 

49 
29 

61 
39 

60 

17 

57 
28 

SO 
21 

24 

30 
20 

27 
11 

0 

32 

34 

36 

26 

19 

19 

38 

41 

24 

14 

17 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

59 
26 

54 
26 

60 
19 

64 

21 

67 

22 

63 
26 

54 
12 

66 

9 

65 

22 

62 
12 

56 
15 

63 
18 

17 

24 

S4 

26 

40 
25 

34 
22 

29 
5 

45 
-  3 

63 
23 

32 

18 

22 

18 

19 

20 

24 

12 

20 

19 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 
MIN 

71 
41 

60 
37 

63 
29 

79 
31 

65 
24 

67 
29 

58 
28 

62 
18 

80 
29 

79 
31 

69 
35 

70 

33 

78 

26 

76 
37 

63 
38 

38 
30 

32 
26 

31 

27 

44 

21 

70 
27 

70 
32 

57 
26 

50 
37 

6  4 

26 

58 

25 

66 
32 

66 
28 

31 

31 

55 
43 

FLAGLER  2  NW 

MAX 
MIN 

66 

34 

59 
29 

61 
25 

64 
33 

67 
29 

61 

37 

50 

26 

63 
17 

71 
28 

71 
31 

58 
28 

66 

25 

67 
28 

69 
29 

s  3 
21 

34 

23 

30 
21 

27 
12 

33 
11 

48 

24 

M' 

18 

53 
24 

27 

64 
25 

62 
27 

28 

66 
26 

55 
27 

52 
31 

28 

FORDER   8  S 

MAX 
MIN 

S8 
35 

64 
40 

67 

30 

75 
30 

65 
28 

71 

31 

55 
30 

61 
14 

73 
25 

74 

27 

64 

32 

67 
21 

71 
la 

64 
32 

48 

32 

33 
22 

37 
11 

28 
7 

34 

0 

47 
8 

57 
30 

50 
22 

43 
30 

67 
26 

58 
23 

67 

23 

62 
25 

58 
28 

52 
34 

50 
28 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

55 
38 

64 
40 

63 
27 

65 
28 

68 
28 

64 

41 

50 
19 

63 
15 

62 
31 

66 
30 

66 
35 

63 
21 

65 
20 

63 
33 

51 
31 

33 
29 

32 
28 

31 
26 

39 
10 

63 
26 

58 
34 

48 
20 

55 
27 

53 
21 

57 
22 

60 
23 

58 
27 

5  2 
28 

24 

46 

21 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

63 
29 

62 
30 

61 
30 

60 
30 

60 

28 

59 
26 

58 
21 

57 
21 

56 
" 

55 
22 

58 
19 

60 
20 

61 
29 

50 
33 

46 
34 

42 
29 

34 
22 

33 
20 

32 
2 

41 
17 

45 
17 

48 

25 

49 

25 

45 
35 

50 
30 

49 
24 

51 
24 

50 
25 

47 

27 

47 

33 

FORT   LUPTON   1  N 

MAX 
MIN 

6  3 
33 

62 
38 

67 
26 

69 
23 

74 

25 

64 
34 

55 
33 

70 
14 

64 
28 

69 
24 

58 
21 

65 
19 

69 
18 

67 
20 

52 
29 

38 
27 

34 
28 

32 
24 

45 
12 

66 

28 

60 
30 

54 
18 

48 
24 

51 
20 

57 
20 

68 
23 

70 
21 

56 
24 

19 

40 
22 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

71 

39 

58 
36 

63 

29 

63 

29 

64 

29 

69 
35 

60 
26 

53 
16 

67 

23 

53 
25 

69 
29 

59 
21 

67 
21 

63 
27 

67 
33 

42 
26 

35 
26 

35 
15 

31 
11 

40 
15 

57 
28 

44 

22 

55 
26 

42 
25 

53 
24 

51 
24 

62 
25 

62 
25 

53 
21 

43 
22 

FRASER 

MAX 
MIN 

AO 
19 

50 
29 

57 
11 

59 
10 

54 
11 

44 
28 

40 

6 

51 
-  2 

53 

5 

51 
8 

43 
4 

53 
-  4 

53 
1 

46 
18 

37 
18 

32 
-  1 

30 
-  4 

27 

27 
12 

35 
19 

36 
26 

46 
4 

45 
11 

47 

7 

45 

8 

44 
18 

48 

9 

47 
7 

46 

3 

47 
7 

FRU1TA  2  N 

MAX 
MIN 

70 
28 

70 
29 

69 
27 

68 

26 

66 
24 

65 

25 

61 
19 

61 
20 

60 
19 

65 
19 

63 
19 

62 
18 

63 
21 

56 
36 

54 
42 

49 
28 

49 
27 

43 
31 

41 
18 

49 

20 

5  2 
19 

54 
20 

56 

22 

60 
31 

54 
25 

56 
34 

5 1 
23 

54 
20 

53 
18 

53 
19 

GATEWAY  1  SW 

MAX 
MIN 

73 
32 

73 
32 

73 
31 

72 
33 

71 
31 

67 

23 

65 
22 

68 
31 

67 
31 

68 
27 

67 
26 

66 
30 

57 
40 

57 
40 

51 
30 

49 
34 

42 

30 

44 
21 

49 
19 

58 
24 

60 
27 

62 
28 

37 

57 
33 

60 
31 

59 
31 

62 
25 

57 
29 

56 
27 

GEORGETOWN 

MAX 
MIN 

50 
32 

55 
37 

67 

35 

67 

35 

59 
36 

47 

36 

46 

23 

57 
27 

55 

30 

47 
31 

49 
26 

61 

32 

59 
33 

45 
27 

40 
19 

35 
18 

30 
15 

33 
13 

48 
27 

45 
32 

55 
27 

47 
25 

50 
26 

50 
30 

44 

30 

47 
30 

55 

30 

47 
25 

54 
26 

50 
30 

GLENWOOD   SPRINGS    1  N 

MAX 
MIN 

66 
32 

65 
29 

65 
31 

65 
29 

62 

30 

60 

26 

60 

22 

59 
22 

59 

25 

59 
26 

56 
23 

62 
24 

64 

25 

57 
39 

53 
40 

49 
34 

47 
27 

38 
28 

35 
24 

50 
30 

52 
36 

54 
24 

55 
28 

56 

29 

49 
28 

54 
37 

55 

27 

55 
25 

52 
23 

54 
26 

GORE  PASS  RANCH 

MAX 
MIN 

5  3 

23 

60 
19 

60 
15 

61 
12 

60 
14 

52 
27 

4  7 

7 

54 
0 

54 

6 

50 

i  e 

51 
12 

53 
4 

4  1 

30 

35 
24 

37 
5 

35 
10 

33 
12 

38 
22 

45 
26 

52 
13 

4  7 

15 

55 
12 

56 
14 

51 
17 

50 
8 

49 
4 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 

37 

67 
38 

67 

39 

66 
37 

64 

36 

62 
36 

59 
34 

59 
26 

58 

32 

64 

33 

61 

30 

60 
29 

61 
33 

54 
45 

51 
40 

47 

32 

47 
31 

39 
30 

38 
22 

46 

29 

50 
28 

52 
30 

55 
32 

58 
36 

54 
34 

55 
37 

50 
28 

56 
26 

52 
26 

53 
29 

GRAND   LAKE   1  WNW 

MAX 
MIN 

52 
22 

55 
24 

55 
15 

58 
14 

56 
14 

50 
21 

44 
8 

51 
1 

52 
7 

47 
11 

46 

9 

54 

5 

55 
6 

52 
21 

39 
29 

35 
22 

33 
8 

30 
5 

26 

3 

36 
20 

41 
18 

49 

8 

45 
15 

48 

9 

45 

12 

45 
22 

49 
11 

52 
6 

50 
6 

49 
9 

GRAND   LAKE   6  SSW 

MAX 
MIN 

54 

30 

50 
31 

53 
20 

55 
19 

54 

20 

52 
31 

4  1 

13 

49 
8 

50 
15 

48 
18 

45 
18 

50 
14 

52 
11 

51 
26 

42 
32 

34 
8 

31 
17 

30 
13 

25 
10 

34 
22 

39 
34 

46 
15 

45 
23 

47 
16 

44 
18 

43 
25 

48 
17 

46 
15 

45 
12 

45 
16 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 
MIN 

26 

59 
25 

58 

23 

24 

59 
25 

56 

30 

52 
20 

54 
14 

57 
22 

57 
22 

53 
27 

55 
18 

57 
21 

52 
29 

4  6 

32 

40 
26 

36 
21 

30 
16 

31 
16 

49 
17 

47 
26 

51 
21 

48 
27 

50 
26 

47 
27 

48 
27 

50 
24 

50 
23 

50 
23 

45 
29 

GREELEY 

MAX 
MIN 

32 

39 

61 
28 

28 

71 
32 

26 

51 
16 

62 
22 

51 
27 

66 
21 

65 
20 

62 
24 

61 
31 

40 
30 

34 
29 

33 
8 

32 
12 

58 
28 

58 
23 

42 
24 

55 
22 

61 
24 

58 
26 

51 
22 

40 
28 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

30 

28 

23 

22 

24 

30 

1  B 

55 
12 

55 
18 

53 
29 

55 
25 

56 
17 

56 
15 

54 
32 

47 
33 

37 
28 

37 
18 

30 
17 

33 
10 

40 
23 

45 
27 

52 
31 

49 
21 

57 
23 

49 
21 

54 
21 

54 

20 

51 
20 

51 
16 

50 
16 

GROVER  10  w 

MAX 
MIN 

37 

37 

33 

37 

29 

57 
42 

25 

62 
23 

60 
36 

67 
34 

59 
26 

62 
33 

62 
29 

64 
38 

56 
25 

32 
24 

32 
26 

29 
18 

37 
10 

62 
22 

55 
29 

45 
23 

45 
22 

62 
23 

61 

30 

60 
30 

61 

33 

53 
27 

46 

28 

53 
29 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

13 

13 

14 

!  i 

11 

11 

5 

1 

58 

9 

53 
10 

55 
10 

58 
4 

60 
5 

52 
25 

41 

30 

37 
24 

37 
22 

34 
18 

34 
8 

50 
11 

49 

13 

50 
10 

51 
8 

52 
19 

45 
13 

51 
12 

50 
10 

52 
6 

53 
10 

50 
12 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

23 

20 

20 

23 

21 

20 

9 

59 
13 

56 

22 

52 
28 

52 
12 

61 
20 

63 
18 

50 
29 

44 

32 

40 
21 

38 
12 

37 
21 

32 
3 

38 
26 

50 
28 

55 
19 

49 
19 

57 
25 

55 
25 

55 
21 

58 
22 

55 
19 

56 
18 

55 
16 

HERMIT   7  ESE 

MAX 
MIN 

17 

17 

15 

15 

15 

15 

6 

5 

57 
12 

50 
11 

54 
8 

58 
4 

57 
8 

45 
25 

4l 

29 

39 
16 

35 
20 

28 
18 

30 
-  7 

48 

20 

48 
17 

5  1 

10 

47 
11 

47 

20 

44 

20 

45 
8 

50 
11 

45 

45 
6 

40 
18 

HOLLY 

MAX 
MIN 

40 

28 

22 

24 

21 

29 

32 

13 

68 

20 

77 
26 

18 

62 
15 

73 
18 

72 
26 

65 
40 

53 
29 

37 
24 

35 
21 

31 
6 

33 
13 

57 
18 

60 
18 

60 
18 

48 

20 

62 
19 

57 
22 

55 
19 

62 
24 

53 
31 

65 
35 

HOLYOKE 

MAX 
MIN 

38 

31 

32 

34 

26 

36 

29 

18 

36 

73 
28 

59 
34 

70 
28 

68 

23 

69 
34 

47 
30 

32 
27 

33 

23 

31 
15 

42 
14 

65 
27 

55 
30 

53 
24 

48 
28 

58 
25 

69 

25 

68 
26 

69 
27 

50 
26 

56 

30 

48 

22 

HOT  SULPHUR  SPR   2  SW 

MAX 
MIN 

26 

24 

18 

16 

16 

24 

45 

7 

54 

3 

55 
9 

50 
16 

50 
14 

57 
9 

58 
8 

48 

25 

37 
27 

37 
21 

35 
12 

23 
12 

30 
10 

35 
21 

44 
22 

5  2 
16 

49 
16 

54 

14 

47 
16 

50 
24 

54 
16 

50 
15 

50 
11 

48 
13 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

29 

30 

21 

25 

31 

35 

17 

14 

30 

21 

53 
21 

58 
25 

66 

22 

58 
29 

4  8 

26 

33 
23 

29 
20 

27 
10 

37 
6 

54 
31 

48 

40 

62 
21 

50 
23 

63 
18 

56 
23 

56 
27 

60 
25 

47 
20 

52 
17 

52 
23 

IGNAC10   1  N 

MAX 
MIN 

66 
27 

27 

26 

28 

26 

24 

1  S 

16 

20 

59 
20 

63 
19 

65 
16 

66 
24 

52 
36 

50 
39 

47 
33 

47 
29 

36 
28 

33 
14 

35 
24 

38 

25 

53 
21 

54 
24 

50 
35 

55 
28 

52 
29 

55 
27 

57 
20 

54 
22 

54 
33 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

60 
37 

33 

32 

30 

24 

27 

33 

16 

75 
23 

75 
30 

70 

39 

67 
21 

69 
23 

73 
30 

57 
36 

42 
29 

38 
25 

33 
15 

35 
9 

47 
13 

56 
26 

64 
23 

57 
34 

63 

26 

61 

22 

65 
27 

62 
24 

56 
28 

63 
27 

53 
28 

JONES   PASS   2  E 

MAX 
MIN 

50 
25 

33 

30 

27 

24 

24 

24 

15 

19 

48 
14 

45 
11 

45 
21 

48 
22 

47 
23 

36 
23 

38 

22 

47 
18 

50 
22 

46 
24 

45 
20 

41 

24 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

46 
34 

28 

57 
29 

28 

26 

38 

30 

17 

26 

62 
24 

58 
25 

59 
21 

59 
27 

58 

31 

31 
28 

32 
24 

30 
18 

37 
15 

67 
28 

60 
29 

49 
2  1 

47 
27 

50 
26 

55 
21 

57 
23 

68 
24 

54 
26 

50 
26 

48 
26 

KASSLER 

MAX 
MIN 

62 
40 

60 
40 

65 
34 

71 
42 

33 

33 

25 

23 

39 

32 

30 

6  7 

30 

70 
30 

65 
43 

60 
32 

39 
29 

37 
26 

29 
14 

47 
8 

67 

33 

60 
40 

52 
19 

56 
24 

62 
26 

62 
34 

67 

35 

67 
39 

60 
29 

59 
30 

4, 

21 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 
MIN 

53 
38 

59 
35 

65 
2  7 

62 

72 

57 

49 

63 

63 

67 

56 
2  7 

66 
21 

67 
18 

67 
27 

53 
27 

34 
24 

34 
23 

28 
15 

33 
8 

63 
23 

55 
25 

47 

17 

41 
22 

63 
19 

64 

21 

66 
25 

64 
26 

52 
26 

43 
27 

56 
29 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

63 
40 

62 
32 

66 

33 

70 
32 

63 
23 

67 
26 

55 
33 

65 
14 

75 
24 

75 
27 

65 
36 

68 

20 

71 
19 

69 
28 

54 

31 

35 
'7 

34 
24 

31 
22 

42 
1 

60 
8 

55 
27 

58 

20 

45 
31 

67 
24 

58 

24 

65 
23 

63 
23 

55 
27 

59 
24 

50 
25 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
40 

63 
39 

65 
38 

74 
36 

64 
28 

67 
36 

55 
31 

65 
23 

71 
31 

74 

38 

61 
36 

66 
27 

71 
28 

70 
36 

49 
32 

l  8 
21 

35 
18 

27 
12 

41 
16 

55 
19 

63 
32 

54 
27 

46 
33 

63 
30 

56 
30 

66 
28 

67 
32 

61 

33 

56 

33 

51 
32 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

57 
21 

62 
22 

69 
27 

59 
24 

59 
26 

55 
24 

53 
20 

58 

22 

58 

16 

53 
21 

54 
14 

55 
13 

60 
17 

46 
32 

40 
31 

42 
24 

32 
22 

30 
13 

35 
3 

52 
6 

42 
18 

48 
10 

50 
16 

51 
21 

42 
12 

49 
16 

50 
13 

47 
10 

49 
25 

43 
22 

55.7 
21.7 


57.2 
19.0 


62.0 
30.3 


56.2 
25.7 


55.1 
26.8 


See  reference 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1962  < 


Station 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKE   GEORGE   8  SW 

MAX 

51 

55 

59 

61 

59 

55 

47 

57 

55 

53 

50 

58 

56 

55 

46 

36 

33 

28 

28 

46 

41 

50 

45 

48 

45 

46 

51 

45 

39 

42 

M I N 

24 

24 

23 

20 

23 

32 

14 

14 

22 

18 

20 

14 

16 

24 

26 

22 

17 

5 

2 

24 

27 

18 

23 

20 

18 

18 

29 

15 

16 

22 

LAKEWOOD 

MAX 

60 

63 

67 

71 

62 

59 

69 

60 

65 

57 

65 

67 

63 

53 

36 

31 

46 

56 

58 

53 

55 

54 

60 

55 

67 

59 

51 

45 

M  1  N 

39 

40 

33 

38 

34 

44 

27 

23 

39 

36 

30 

30 

36 

41 

30 

22 

17 

10 

14 

29 

22 

29 

26 

32 

36 

36 

29 

24 

24 

LAMAR 

MAX 

65 

63 

66 

76 

64 

71 

58 

64 

75 

76 

62 

70 

71 

69 

52 

40 

35 

31 

36 

48 

59 

62 

48 

63 

60 

65 

66 

56 

62 

57 

MIN 

AO 

31 

30 

28 

24 

28 

25 

15 

22 

30 

33 

19 

20 

30 

34 

30 

26 

22 

12 

12 

27 

22 

30 

27 

21 

24 

21 

27 

27 

30 

LAS   AN  I  MAS 

MAX 

64 

64 

66 

74 

63 

70 

61 

66 

74 

76 

66 

66 

71 

71 

60 

39 

37 

32 

37 

47 

59 

59 

48 

61 

57 

65 

66 

59 

61 

53 

MIN 

34 

33 

32 

29 

27 

29 

31 

16 

22 

26 

36 

20 

20 

31 

34 

28 

26 

12 

7 

13 

25 

24 

34 

27 

24 

26 

24 

26 

33 

28 

LIMON   10  SSW 

MAX 

62 

67 

61 

68 

65 

61 

48 

65 

71 

66 

55 

63 

68 

64 

58 

31 

32 

25 

31 

55 

54 

48 

49 

62 

59 

61 

64 

55 

50 

49 

MIN 

30 

35 

26 

34 

25 

34 

24 

17 

30 

30 

23 

20 

24 

30 

25 

21 

20 

1 

11 

17 

31 

23 

26 

23 

25 

26 

28 

26 

26 

25 

LIMON 

MAX 

55 

58 

63 

70 

67 

63 

50 

66 

73 

71 

57 

65 

70 

65 

43 

31 

35 

25 

38 

58 

58 

49 

47 

63 

61 

64 

66 

56 

50 

49 

MIN 

35 

33 

29 

33 

31 

27 

19 

14 

26 

30 

30 

18 

21 

30 

26 

25 

8 

6 

13 

18 

28 

26 

28 

24 

24 

25 

24 

30 

30 

25 

LITTLE  HILLS 

MAX 

61 

62 

68 

68 

68 

57 

55 

65 

65 

59 

59 

68 

67 

54 

49 

46 

40 

33 

40 

53 

55 

56 

56 

59 

57 

56 

57 

60 

57 

54 

MIN 

17 

12 

12 

17 

17 

21 

5 

4 

12 

23 

16 

9 

12 

35 

31 

25 

14 

20 

9 

27 

22 

18 

19 

27 

20 

18 

26 

21 

17 

15 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 

70 

52 

61 

67 

68 

75 

62 

50 

64 

51 

67 

58 

67 

68 

63 

40 

36 

33 

29 

40 

66 

61 

59 

44 

45 

58 

66 

63 

55 

38 

MIN 

37 

39 

29 

29 

27 

30 

23 

16 

21 

30 

24 

22 

22 

26 

37 

30 

29 

25 

10 

14 

32 

23 

24 

24 

2  3 

23 

25 

28 

25 

23 

MARV1NE 

MAX 

64 

60 

59 

52 

51 

53 

57 

63 

67 

61 

58 

61 

bl 

62 

60 

51 

52 

47 

46 

45 

48 

52 

56 

54 

56 

57 

59 

56 

59 

56 

MIN 

20 

26 

23 

26 

26 

20 

24 

10 

19 

19 

18 

17 

19 

22 

27 

22 

9 

17 

6 

11 

24 

16 

21 

20 

22 

19 

21 

18 

24 

20 

MAYBELL 

MAX 

58 

59 

62 

64 

63 

55 

47 

59 

62 

56 

52 

60 

62 

54 

49 

40 

37 

33 

36 

48 

53 

55 

48 

53 

53 

52 

52 

56 

52 

46 

MIN 

19 

18 

17 

17 

18 

17 

7 

6 

15 

23 

12 

9 

14 

29 

35 

21 

20 

21 

5 

29 

31 

17 

16 

27 

22 

1  9 

20 

16 

16 

15 

MEEKER 

MAX 

60 

62 

65 

68 

66 

5.7 

52 

64 

63 

56 

58 

66 

65 

51 

46 

44 

38 

33 

34 

50 

52 

55 

55 

59 

64 

55 

56 

58 

58 

55 

MIN 

24 

23 

22 

22 

23 

25 

13 

13 

20 

29 

19 

16 

19 

34 

32 

25 

15 

22 

0 

27 

25 

22 

20 

30 

26 

27 

20 

18 

20 

20 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

65 

64 

67 

63 

63 

6  0 

60 

63 

61 

58 

61 

64 

64 

54 

44 

45 

35 

33 

34 

47 

52 

53 

54 

48 

53 

54 

56 

55 

49 

50 

MIN 

42 

-0 

38 

41 

40 

36 

33 

30 

33 

33 

36 

34 

39 

34 

36 

33 

26 

25 

15 

19 

32 

31 

28 

39 

37 

29 

28 

42 

35 

36 

MONTE  VISTA 

MAX 

61 

62 

60 

61 

62 

59 

56 

55 

56 

58 

54 

57 

59 

56 

46 

46 

44 

32 

32 

41 

48 

46 

47 

48 

47 

50 

50 

48 

47 

MIN 

22 

20 

20 

20 

14 

20 

12 

9 

15 

14 

15 

10 

11 

24 

31 

21 

20 

12 

0 

8 

13 

12 

17 

21 

20 

22 

18 

16 

15 

23 

MONTROSE   NO  2 

MAX 

65 

63 

64 

65 

63 

65 

60 

58 

59 

60 

63 

59 

62 

66 

49 

47 

45 

42 

33 

37 

47 

55 

56 

55 

57 

52 

56 

58 

62 

60 

MIN 

32 

30 

31 

29 

32 

32 

22 

23 

25 

26 

27 

22 

25 

30 

39 

34 

30 

29 

24 

26 

26 

25 

27 

27 

30 

30 

25 

22 

23 

27 

NORTHDALE 

MAX 

62 

62 

64 

62 

62 

58 

56 

68 

54 

56 

61 

62 

61 

60 

52 

44 

43 

37 

3(1 

37 

41 

47 

50 

42 

48 

47 

48 

52 

50 

55 

MIN 

28 

27 

29 

24 

24 

25 

20 

16 

19 

19 

17 

15 

21 

42 

34 

31 

28 

23 

0 

12 

20 

16 

17 

33 

26 

27 

26 

22 

30 

29 

NORTH  LAKE 

MAX 

53 

51 

54 

60 

59 

56 

39 

57 

59 

53 

53 

57 

60 

57 

47 

39 

27 

25 

38 

58 

50 

51 

52 

56 

49 

50 

45 

MIN 

21 

20 

19 

25 

28 

29 

10 

10 

31 

24 

20 

21 

23 

34 

26 

22 

12 

2 

-  3 

14 

30 

21 

29 

24 

23 

18 

24 

NORWOOD 

MAX 

59 

59 

58 

59 

58 

54 

52 

56 

58 

55 

54 

57 

62 

53 

41 

40 

38 

34 

30 

41 

48 

53 

50 

46 

45 

47 

53 

52 

55 

46 

MIN 

27 

27 

25 

24 

28 

26 

22 

18 

26 

33 

22 

25 

26 

36 

31 

29 

29 

26 

4 

13 

21 

25 

25 

29 

27 

24 

24 

23 

24 

26 

OURAY 

MAX 

57 

59 

57 

59 

59 

54 

49 

57 

58 

56 

55 

60 

61 

51 

41 

41 

35 

29 

33 

42 

46 

51 

50 

47 

44 

49 

54 

55 

52 

45 

MIN 

34 

34 

39 

33 

34 

32 

27 

24 

32 

32 

29 

32 

35 

39 

32 

29 

28 

23 

13 

22 

27 

27 

28 

29 

28 

28 

29 

28 

35 

33 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

62 

63 

59 

56 

56 

58 

55 

60 

62 

61 

51 

40 

43 

38 

32 

36 

35 

34 

48 

51 

50 

52 

50 

52 

55 

53 

48 

MIN 

25 

23 

21 

15 

12 

15 

15 

15 

14 

18 

32 

32 

31 

26 

25 

7 

21 

12 

13 

18 

30 

23 

31 

18 

17 

18 

32 

PALISADE    1  S 

MAX 

68 

69 

7  0 

69 

67 

65 

62 

61 

59 

64 

65 

64 

66 

54 

51 

46 

48 

41 

39 

50 

54 

55 

60 

59 

55 

57 

52 

59 

59 

55 

MIN 

40 

39 

37 

37 

36 

35 

29 

32 

33 

31 

31 

34 

34 

41 

34 

32 

30 

22 

18 

29 

36 

29 

36 

35 

36 

32 

31 

31 

32 

33 

PALISADE   LAKE    2  SSE 

MAX 

64 

62 

60 

54 

50 

54 

60 

65 

61 

60 

61 

60 

60 

50 

40 

35 

36 

35 

40 

42 

45 

44 

47 

44 

34 

36 

45 

40 

38 

44 

MIN 

20 

21 

20 

24 

25 

26 

24 

11 

20 

14 

14 

12 

24 

25 

25 

24 

23 

24 

15 

14 

12 

20 

21 

24 

20 

12 

16 

24 

22 

20 

PAONIA 

MAX 

64 

65 

68 

68 

66 

62 

58 

63 

64 

62 

62 

69 

70 

54 

46 

48 

46 

38 

39 

46 

55 

59 

60 

60 

52 

59 

61 

62 

64 

58 

MIN 

29 

29 

29 

29 

30 

27 

21 

20 

23 

24 

21 

24 

27 

41 

36 

30 

28 

28 

19 

26 

27 

25 

25 

31 

21 

24 

28 

23 

24 

23 

PARADOX 

MAX 

70 

72 

73 

41 

48 

55 

57 

57 

53 

54 

54 

57 

40 

48 

52 

MIN 

28 

28 

28 

13 

IB 

21 

22 

24 

31 

28 

30 

24 

22 

22 

25 

PARKER   9  E 

MAX 

56 

58 

61 

66 

68 

61 

54 

68 

65 

65 

56 

65 

67 

64 

51 

35 

31 

32 

40 

60 

65 

65 

51 

60 

59 

62 

65 

58 

59 

53 

MIN 

28 

33 

21 

29 

30 

36 

13 

18 

26 

25 

12 

23 

28 

37 

25 

20 

15 

8 

5 

23 

28 

18 

21 

28 

30 

26 

28 

21 

29 

20 

PUEBLO  MB  AP 

MAX 

60 

64 

66 

72 

64 

72 

52 

61 

73 

72 

57 

65 

69 

70 

53 

35 

39 

26 

32 

57 

65 

46 

47 

66 

59 

64 

69 

57 

47 

49 

MIN 

36 

40 

31 

31 

34 

36 

28 

19 

27 

37 

31 

22 

23 

35 

34 

30 

17 

19 

13 

18 

33 

30 

29 

25 

27 

30 

27 

27 

35 

29 

RANGELY 

MAX 

65 

67 

67 

67 

66 

60 

56 

59 

58 

58 

57 

61 

61 

59 

53 

45 

47 

35 

36 

48 

57 

59 

52 

56 

55 

56 

50 

53 

45 

47 

MIN 

24 

25 

26 

22 

23 

26 

24 

14 

18 

20 

18 

14 

18 

31 

37 

30 

25 

27 

15 

21 

20 

20 

20 

24 

22 

21 

21 

19 

17 

20 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

41 

49 

60 

62 

58 

48 

40 

53 

55 

46 

45 

57 

57 

49 

44 

35 

31 

22 

36 

49 

41 

48 

42 

50 

50 

48 

53 

43 

47 

50 

MIN 

29 

34 

28 

26 

36 

28 

17 

24 

37 

31 

20 

30 

26 

29 

24 

18 

16 

3 

5 

27 

32 

25 

20 

18 

25 

32 

33 

25 

20 

24 

RICO 

MAX 

58 

63 

62 

60 

61 

55 

55 

60 

56 

49 

58 

61 

58 

42 

43 

35 

42 

28 

38 

55 

49 

52 

52 

42 

43 

51 

49 

51 

49 

46 

MIN 

23 

23 

21 

21 

21 

21 

16 

15 

19 

18 

18 

15 

20 

32 

32 

25 

19 

21 

-  4 

20 

22 

16 

15 

26 

20 

10 

11 

10 

18 

21 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

64 

68 

69 

65 

65 

61 

58 

61 

58 

61 

59 

65 

65 

52 

49 

45 

46 

38 

39 

49 

54 

57 

57 

59 

50 

56 

55 

57 

57 

56 

M  I  N 

24 

24 

23 

22 

22 

24 

18 

12 

17 

19 

17 

16 

16 

33 

36 

32 

25 

29 

14 

29 

21 

19 

21 

27 

22 

25 

19 

17 

16 

18 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

61 

64 

65 

75 

63 

68 

58 

65 

73 

73 

65 

67 

72 

68 

62 

37 

38 

28 

44 

55 

64 

53 

48 

55 

56 

67 

68 

60 

52 

50 

MIN 

35 

35 

30 

26 

25 

28 

28 

15 

2  3 

28 

31 

19 

19 

30 

34 

26 

24 

10 

5 

13 

26 

21 

31 

25 

2 1 

24 

22 

22 

31 

26 

RUSH  2  NNE 

MAX 

51 

60 

70 

74 

66 

70 

54 

64 

72 

67 

63 

68 

65 

70 

40 

30 

35 

30 

37 

62 

59 

49 

39 

52 

60 

62 

66 

56 

49 

52 

M  I  N 

32 

30 

30 

27 

27 

25 

18 

15 

28 

28 

22 

26 

26 

30 

24 

20 

20 

2 

9 

15 

27 

31 

25 

23 

20 

25 

26 

26 

19 

23 

RUXTON  PARK 

MAX 

44 

45 

50 

55 

53 

51 

39 

56 

55 

51 

48 

49 

57 

55 

45 

30 

22 

29 

35 

60 

52 

45 

51 

41 

49 

51 

45 

45 

45 

M  I  N 

25 

28 

21 

25 

26 

29 

13 

11 

28 

27 

26 

23 

28 

30 

30 

11 

11 

3 

-  2 

20 

31 

19 

26 

18 

24 

20 

25 

20 

20 

25 

RYE 

MAX 

54 

55 

62 

70 

73 

71 

62 

78 

78 

63 

59 

73 

74 

65 

65 

47 

44 

27 

42 

57 

59 

69 

59 

57 

52 

55 

62 

65 

55 

55 

MIN 

29 

28 

30 

31 

30 

32 

20 

18 

28 

40 

23 

23 

25 

39 

33 

25 

19 

17 

26 

21 

31 

25 

28 

23 

29 

28 

28 

25 

23 

28 

SAGUACHE 

MAX 

63 

62 

61 

62 

62 

58 

55 

55 

58 

57 

58 

57 

57 

49 

45 

38 

38 

30 

36 

48 

52 

48 

50 

49 

50 

53 

51 

51 

51 

47 

MIN 

30 

30 

26 

26 

28 

23 

19 

10 

15 

18 

27 

19 

19 

29 

35 

26 

25 

18 

4 

14 

22 

22 

19 

23 

22 

25 

19 

20 

19 

22 

SAL  I  DA 

MAX 

61 

64 

65 

68 

66 

60 

55 

63 

64 

61 

59 

67 

65 

57 

51 

46 

39 

35 

37 

56 

55 

57 

55 

58 

57 

57 

60 

55 

56 

53 

MIN 

24 

23 

21 

21 

22 

36 

18 

12 

26 

30 

25 

16 

16 

29 

30 

29 

22 

14 

7 

18 

35 

21 

29 

24 

21 

21 

22 

19 

17 

23 

SEDGWICK    5  S 

MAX 

60 

49 

62 

55 

69 

59 

55 

65 

71 

70 

58 

70 

67 

67 

51 

31 

31 

29 

38 

64 

55 

51 

46 

57 

65 

66 

67 

50 

53 

47 

MIN 

39 

30 

32 

38 

26 

38 

29 

24 

34 

35 

32 

26 

32 

34 

30 

27 

23 

17 

18 

29 

29 

25 

27 

24 

29 

28 

33 

31 

33 

35 

S I LVER  TON 

MAX 

63 

60 

65 

62 

61 

60 

59 

55 

55 

54 

54 

56 

55 

55 

50 

40 

41 

35 

35 

47 

42 

46 

48 

45 

45 

42 

45 

46 

44 

42 

MIN 

19 

20 

19 

21 

20 

19 

12 

10 

15 

14 

14 

13 

11 

15 

15 

20 

20 

20 

-  3 

20 

24 

11 

10 

15 

20 

4 

6 

9 

18 

SPICER 

MAX 

45 

52 

57 

57 

56 

44 

40 

52 

53 

44 

40 

53 

55 

44 

36 

36 

27 

21 

25 

36 

40 

47 

44 

47 

47 

40 

42 

42 

46 

44 

MIN 

21 

18 

15 

21 

24 

28 

12 

14 

24 

22 

13 

20 

17 

26 

27 

11 

4 

5 

20 

34 

23 

14 

19 

20 

19 

20 

14 

12 

16 

SPRINGFIELD   7  WSW 

MAX 

61 

58 

60 

72 

61 

64 

56 

64 

73 

63 

62 

66 

75 

71 

60 

34 

30 

28 

39 

64 

64 

54 

47 

63 

56 

62 

68 

58 

57 

54 

MIN 

37 

37 

30 

34 

25 

37 

32 

21 

36 

39 

37 

26 

31 

40 

32 

28 

21 

9 

15 

22 

37 

33 

24 

29 

33 

30 

33 

28 

28 

See  reference  i 


following  Station 

-    174  ~ 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1962 


Station 

Day  Ol  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SPRINGFIELD   8  S 

MAX 
MIN 

67 
33 

68 

32 

74 

25 

70 
25 

59 

27 

64 
1  7 

75 

75 

75 

72 

65 
32 

" 

20 

55 
10 

68 

23 

66 

32 

65 

30 

57 
23 

65 
24 

69 
27 

59 
29 

59 
30 

60 
26 

66.0 
25.6 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

5  3 

59 

61 

63 

62 

55 

46 

57 

57 

46 

48 

60 

60 

46 

44 

40 

38 

32 

32 

37 

46 

52 

50 

54 

52 

51 

55 

55 

58 

55 

50.9 

MIN 

23 

17 

17 

15 

16 

27 

7 

5 

9 

1 6 

10 

21 

30 

22 

30 

14 

18 

18 

20 

25 

17 

1  5 

12 

15 

16.6 

STERLING 

MAX 

69 

56 

64 

61 

56 

71 

58 

51 

64 

60 

66 

57 

69 

61 

65 

40 

35 

32 

32 

43 

65 

44 

55 

43 

52 

62 

63 

63 

53 

55 

55.5 

MIN 

36 

31 

30 

25 

26 

31 

27 

1 5 

22 

18 

24 

2 

14 

18 

24 

1 9 

26 

25 

21 

23 

24 

23 

26 

33 

24.1 

STRATTON  3.NE 

MAX 

58 

5  7 

61 

61 

67 

61 

53 

63 

70 

72 

63 

62 

67 

69 

52 

33 

28 

29 

54 

47 

56 

47 

64 

61 

63 

64 

50 

57 

50 

55.8 

MIN 

38 

29 

31 

34 

27 

36 

2  6 

1  8 

30 

30 

iZ 

28 

'\ 

24 

27 

1 

28 

26 

28 

24 

27 

28 

37 

29 

27.3 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

MAX 

45 

50 

58 

57 

52 

44 

40 

50 

S3 

45 

45 

56 

54 

53 

42 

« 

28 

23 

28 

41 

3* 

47 

43 

45 

44 

40 

45 

43 

46 
8 

43 

44.4 

MIN 

25 

27 

20 

24 

26 

28 

i  6 

1 8 

1 9 

14 

18 

1 

15 

24 

20 

1  3 

1  3 

18 

14 

9 

11 

16.2 

TACONY    7  SE 

MAX 

73 

6  6 

51 

62 

7  0 

72 

71 

»• 

70 

66 

54 

52 

39 

!2 

36 

57 

58 

46 

51 

59 

66 

65 

57 

66 

50 

49 

57.8 

MIN 

26 

27 

26 

1 4 

36 

34 

16 

30 

2  1 

29 

24 

27 

27 

25 

29 

25.5 

Taylor  park 

MAX 

50 

53 

56 

55 

53 

58 

43 

51 

49 

43 

47 

53 

52 

51 

35 

30 

28 

27 

28 

42 

44 

43 

43 

46 

39 

42 

44 

39 

44 
8 

39 

44  .  2 

MIN 

22 

24 

21 

1  9 

1  9 

26 

1  5 

9 

1 5 

1 6 

30 

28 

15 

16 

8 

1 2 

16 

1  8 

1 8 

12 

9 

13 

15.9 

TELLUR I DE 

MAX 

57 

63 

63 

61 

61 

51 

56 

56 

58 

51 

57 

65 

60 

42 

37 

43 

39 

30 

35 

41 

47 

54 

50 

47 

40 

45 

50 

50 

50 

45 

50.1 

MIN 

18 

24 

20 

23 

22 

j  2 

1  5 

1  3 

18 

21 

1 5 

14 

25 

2  1 

20 

13 

1 2 

20 

21 

18.9 

TRINIDAD 

MAX 

62 

57 

59 

68 

66 

(» 

56 

63 

70 

68 

58 

63 

69 

66 

62 

36 

33 

31 

43 

62 

63 

56 

54 

63 

58 

60 

63 

54 

56 

52 

MIN 

34 

33 

32 

35 

34 

37 

24 

25 

34 

38 

29 

22 

30 

32 

28 

28 

23 

29!5 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

53 

60 

63 

72 

70 

68 

49 

64 

72 

71 

57 

66 

70 

69 

52 

37 

34 

31 

39 

56 

61 

57 

47 

63 

60 

62 

68 

57 

53 

MIN 

33 

35 

31 

35 

34 

33 

25 

28 

37 

36 

2  8 

30 

34 

33 

30 

33 

32 

2  5 

29 

38 

29.7 

TWO  BUTTES   1  NW 

MAX 

65 

58 

60 

72 

58 

65 

54 

60 

66 

74 

65 

67 

78 

70 

62 

58 

35 

34 

38 

58 

58 

42 

48 

62 

57 

62 

68 

55 

60 

58  9 

MIN 

38 

33 

29 

33 

24 

31 

26 

20 

32 

38 

39 

2  i 

30 

2  3 

24 

30 

24 

31 

28.3 

URAVAN 

MAX 

71 

71 

71 

69 

69 

66 

63 

60 

64 

66 

62 

61 

65 

62 

53 

51 

52 

47 

36 

45 

51 

51 

1 

52 

53 

55 

54 

50 

MIN 

28 

28 

27 

25 

31 

27 

20 

27 

21 

2 1 

20 

1 8 

30 

30 

25 

6 

14 

20 

21 

22 

24.0 

VALLECITO  DAM 

MAX 

61 

62 

62 

62 

61 

60 

56 

57 

58 

56 

59 

62 

61 

55 

46 

41 

39 

31 

34 

42 

42 

50 

52 

48 

50 

48 

53 

56 

52 

52  1 

MIN 

27 

28 

23 

27 

26 

25 

22 

22 

23 

24 

2  3 

22 

2  5 

1  9 

27 

24 

5 

18 

22 

20 

2  2 

31 

30 

23.9 

WAGON   WHEEL   GAP    3  N 

MAX 

62 

57 

59 

64 

63 

60 

56 

51 

5g 

57 

52 

56 

59 

58 

43 

43 

38 

30 

31 

34 

54 

50 

53 

50 

48 

45 

48 

50 

47 

MIN 

1  9 

18 

15 

1  5 

16 

14 

8 

6 

7 

8 

10 

6 

5 

1 1 

25 

1  8 

18 

18 

-  6 

-  5 

13 

9 

9 

1  5 

I  7 

15 

11.6 

WALDEN 

MAX 

47 

52 

62 

60 

56 

47 

47 

48 

53 

47 

43 

55 

55 

46 

36 

36 

30 

26 

25 

39 

39 

46 

41 

42 

45 

45 

50 

49 

53 

MIN 

22 

1  8 

10 

8 

1  8 

16 

2 

2 

19 

20 

12 

9 

-  5 

o 

0 

20 

8 

13 

13.6 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

58 

58 

61 

70 

69 

67 

58 

66 

69 

66 

56 

66 

67 

64 

56 

35 

34 

25 

38 

62 

60 

59 

56 

61 

59 

60 

64 

55 

62 

54 

MIN 

33 

33 

29 

33 

31 

42 

2 1 

20 

3  5 

2  7 

29 

24 

31 

29.5 

WATERDALE 

MAX 

63 

64 

67 

68 

71 

61 

51 

61 

64 

68 

58 

68 

65 

66 

so 

35 

34 

35 

41 

66 

6  3 

49 

61 

44 

58 

62 

63 

57 

47 

MIN 

34 

31 

28 

29 

26 

25 

2 1 

16 

3  5 

28 

28 

25 

27 

1 

26 

24 

26.3 

WESTCLIFFE 

MAX 

57 

61 

64 

67 

64 

60 

49 

62 

65 

57 

58 

66 

63 

55 

50 

36 

34 

28 

33 

50 

52 

53 

42 

52 

52 

52 

57 

51 

55 

53  0 

MIN 

22 

1  9 

1  6 

i  7 

1  7 

2  2 

1  2 

g 

1 0 

2  5 

1 2 

22 

1 3 

_  2 

-  9 

20 

29 

16.1 

WE TMORE  2  S 

MAX 

56 

59 

61 

68 

67 

65 

48 

66 

69 

65 

57 

62 

70 

64 

52 

36 

35 

29 

40 

65 

59 

57 

51 

60 

59 

61 

63 

53 

54 

56  6 

MIN 

33 

31 

_tO 

38 

28 

37 

24 

23 

31 

36 

30 

29 

30 

27 

22 

14 

1 5 

3 1 

42 

30 

29.2 

WIGGINS   7  SW 

MAX 

58 

63 

67 

68 

73 

59 

51 

69 

56 

69 

60 

69 

69 

65 

55 

38 

32 

32 

44 

64 

51 

5S 

45 

52 

57 

66 

68 

54 

44 

46 

56.8 

MIN 

37 

35 

26 

25 

26 

35 

1  8 

11 

2  2 

25 

23 

17 

1  5 

26 

2  8 

25 

26 

14 

1 1 

22 

35 

1  8 

26 

2*. 

21 

2 1 

23 

22 

26 

23.4 

WOLF   CREEK   PASS    1  E 

MAX 

46 

48 

46 

44 

45 

42 

42 

45 

42 

36 

42 

46 

43 

36 

27 

25 

20 

15 

25 

44 

42 

34 

36 

32 

30 

36 

38 

40 

36 

31 

37.1 

MIN 

24 

22 

21 

23 

22 

20 

17 

18 

2  2 

20 

16 

17 

26 

25 

25 

15 

10 

10 

8 

19 

16 

12 

22 

16 

10 

17 

13 

22 

21 

17.5 

WRAY 

MAX 

66 

53 

62 

60 

73 

65 

55 

68 

?5 

74 

66 

71 

69 

70 

60 

34 

32 

32 

42 

65 

59 

56 

52 

60 

68 

68 

67 

60 

62 

52 

59.9 

MIN 

36 

29 

30 

32 

28 

38 

30 

17 

2  8 

25 

33 

24 

26 

28 

32 

28 

25 

15 

9 

25 

26 

22 

32 

25 

25 

24 

26 

28 

39 

32 

27.3 

YELLOW  JACKET   1  NW 

MAX 

63 

64 

65 

60 

61 

56 

57 

58 

'■7 

55 

60 

62 

62 

53 

47 

42 

38 

34 

30 

44 

49 

53 

52 

45 

50 

49 

51 

52 

50 

50 

52.4 

MIN 

39 

36 

35 

34 

32 

33 

29 

24 

31 

29 

26 

28 

35 

37 

35 

28 

24 

22 

10 

19 

28 

27 

32 

36 

32 

29 

27 

28 

31 

34 

29.7 

YUMA 

MAX 

70 

55 

65 

64 

71 

66 

60 

72 

68 

70 

59 

68 

69 

69 

65 

34 

34 

31 

42 

70 

63 

53 

48 

54 

65 

62 

66 

51 

57 

57 

59.3 

MIN 

41 

33 

33 

32 

30 

30 

30 

23 

32 

31 

31 

31 

25 

32 

29 

24 

23 

15 

12 

27 

26 

26 

29 

26 

28 

30 

27 

28 

36 

33 

,  28.4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relative    humidity  averages  ■ 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5,00  A 
MST 

11,00  A 
MST 

5,00  P 
MST 

ISW 
d  OO'II 

a 

0 

H 

01-09 

10-  49 

50-99 

1  00-1.99 

200 

and  over 

Total 

ALAMOSA  WB  AI RPOPT 

81 

50 

46 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

6 

4.3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NE 

18 

9.2 

32++ 

NNW 

21 

60 

43 

47 

59 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

6 

5.0 

DENVER  WB  AIRPORT 

S 

27 

9.7 

48 

W 

6 

61 

42 

44 

57 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

8 

62 

5.4 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

28 

4.  1 

22 

W 

10 

66 

45 

40 

57 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

76 

5.1 

PUEBLO  WB  AI RPORT 

WNW 

9 

7.2 

34 

NW 

10 

69 

47 

47 

65 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

72 

4.9 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
NOVEMBER  1962 


Day  of  month 


IIME 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

FORT  COLLINS 

3 

INCHES 

7 

:00 

A. 

M. 

46 

46 

43 

42 

42 

45 

40 

35 

40 

40 

40 

37 

37 

40 

44 

38 

38 

37 

35 

35 

39 

33 

36 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

34 

38 

3 

7 

:00 

P. 

M 

49 

51 

49 

49 

49 

47 

44 

4  1 

44 

46 

44 

44 

43 

46 

40 

39 

38 

37 

38 

42 

41 

40 

37 

35 

38 

39 

40 

39 

38 

38 

42 

3 

6 

INCHES 

7 

:00 

A. 

II. 

48 

48 

47 

46 

46 

48 

44 

39 

42 

43 

43 

41 

40 

41 

44 

41 

40 

38 

38 

37 

41 

39 

39 

36 

35 

36 

37 

37 

38 

36 

40 

9 

7 

:00 

P. 

M. 

49 

51 

51 

50 

50 

49 

47 

46 

45 

47 

46 

45 

44 

46 

43 

40 

39 

39 

39 

42 

42 

41 

39 

37 

39 

40 

40 

40 

39 

39 

43 

5 

12 

INCHES 

7 

00 

A  . 

11. 

50 

50 

50 

49 

49 

49 

48 

46 

45 

45 

46 

47 

44 

44 

45 

46 

42 

40 

41 

40 

42 

42 

41 

40 

39 

39 

39 

40 

40 

39 

43 

9 

7 

:00 

P. 

H. 

50 

51 

50 

50 

50 

50 

48 

46 

46 

46 

46 

45 

44 

45 

45 

43 

42 

41 

41 

41 

43 

42 

41 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

44 

1 

24 

INCHES 

7 

00 

A. 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

51 

50 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

48" 

47 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

45 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

47 

7 

7 

:00 

P. 

51 

52 

32 

52 

52 

52 

51 

50 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

47 

47 

46 

44 

44 

45 

45 

45 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

47 

3 

36 

INCHES 

7 

00 

A. 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

52 

52 

52 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

49 

49 

48 

48 

45 

48 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

45 

50 

0 

7 

00 

P. 

M 

55 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

52 

53 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

49 

49 

48 

48 

48 

48 

47 

47 

47 

45 

46 

46 

45 

45 

49 

9 

72 

INCHES 

7 

00 

A. 

H. 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

54 

9 

7 

00 

P. 

u. 

DM 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

54 

8 

UNDER  FORT  COLLINS  LOAM  ON  NONI RRI GATED  PLOT  WITH  SPARSE  VEGETATIVE  COVER.  SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.  DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 
THERMOMETERS  WITH  WOOD  HOUSING. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


aiaaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
A°' 

BONNY  DAM  (C) 

EVAP 

.25 

.  17 

.08 

.07 

WIND 

134 

90 

38 

55 

109 

135 

101 

80 

98 

42 

90 

92 

43 

33 

71 

137 

2 

16 

77 

147 

33 

70 

203 

98 

79 

77 

44 

101 

65 

155 

2515 

MAX 

si 

57 

53 

66 

MIN 

35 

34 

33 

33 

FORT  COLLINS  (D) 

EVAP 

.08 

.08 

.08 

.08 

.07 

.  16 

.10 

.06 

.06 

.08 

.10 

.07 

.04 

.05 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.11 

.06 

.07 

WIND 

32 

16 

24 

14 

85 

42 

11 

8 

39 

50 

14 

5 

12 

18 

29 

34 

31 

10 

26 

1  16 

18 

94 

11 

13 

11 

10 

41 

22 

8 

844 

MAX 

- 

- 

47 

47 

MIN 

46 

46 

45 

45 

44 

46 

42 

40 

41 

42 

40 

39 

38 

40 

41 

40 

38 

35 

34 

40 

37 

34 

33 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.11 

.08 

.09 

.07 

.07 

.15 

.30 

WIND 

98 

80 

65 

68 

75 

172 

118 

93 

75 

95 

115 

67 

78 

54 

58 

94 

54 

66 

92 

121 

265 

94 

133 

61 

66 

78 

57 

58 

53 

60 

2663 

MAX 

46 

45 

IN 

47 

55 

50 

40 

MIN 

VI 

31 

31 

o,, 

29 

29 

28 

JOHN  MARTIN  DAM  ( B) 

EVAP 

IK 

.10 

.07 

.  14 

.11 

.11 

.08 

WIND 

77 

20 

26 

58 

28 

42 

38 

10 

63 

54 

84 

38 

34 

28 

49 

48 

44 

58 

70 

76 

84 

39 

63 

36 

21 

49 

23 

7i 

74 

54 

1460 

MONTROSE  NO  1  (E) 

EVAP 

.09 

.  in 

.08 

.09 

.09 

.09 

.09 

.09 

.07 

.  10 

.09 

.08 

.08 

.03 

.01 

.02 

.04 

.18 

.03 

.03 

.04 

.06 

.06 

.02 

.04 

.04 

.05 

.07 

.05 

1  .90 

WIND 

20 

20 

15 

L3 

15 

20 

16 

18 

12 

32 

11 

17 

14 

10 

15 

26 

19 

29 

13 

13 

13 

20 

16 

19 

17 

1  9 

13 

29 

11 

28 

533 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

L3 

.08 

.09 

.08 

.11 

.12 

.09 

.11 

.06 

.  10 

.  10 

.11 

.  1  1 

.03 

.02 

.00 

.03 

WIND 

13 

i  5 

14 

L6 

7 

10 

9 

10 

16 

24 

18 

11 

11 

8 

1 

9 

5 

12 

9 

10 

11 

12 

a 

4 

15 

10 

7 

00 

1 

0 

296 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME 
OF  OBSERVATION. 


(B)  PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL. 

(D)  SUNKEN  PAN  3  FEET  BY  3  FEET,   PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  BLACK  ENAMEL . 

(E)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
NOVEMBER  1962 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

AKRON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

3.6 

2.7 
4 
.  3 

.1 

2 

.2 

T 
2 

.2 

1 

1 

T 

l 

T 

T 

T 

T 

.3 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .  0 

1 

5  .0 
4 

T 
3 

3.0 
6 

2.0 
7 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

T 
2 

2 

1 

1 

1 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.  5 
T 

BOULDER 

SNOWFALL 

2  . 
2 

T 

2 . 8 
1 

1 . 5 

3 

.  1 
1 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

3 

2 

1 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 
2 

4.0 

T 

2 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 
j 

COLLBRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQU I V 

2.8 
j 

3.2 
.4 

2.3 
4 

.3 

T 
2 
.2 

2 
.2 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

3 . 0 

i 

2 . 0 
2 

1 . 0 
2 

2.5 
4 

2 

7 
1 

1 

1 

DENVER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

1  i, 

i 

1 

1 

T 

T 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 . 0 

5 . 5 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
1 

3 . 5 
4 

2 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 
T 

.  8 
T 

T 
1 

T 

T 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

4.0 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 5 
1 

.3 
T 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .6 
2 

1.6 
2 

,9 
2 

.3 
2 

1.0 
2 

.2 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
1 

FRASBR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

4.0 
4 

T 

4 

3 

T 

3 

T 
3 

T 
3 

2 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

1.5 

T 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.3 
2 
.  1 

T 

T 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

#  5 

i 

T 
T 

T 

T 

3.0 

3 

2.0 
4 

1  .0 

3 

,5 

3 

3 

2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

GROVER  10W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

2 

,  5 
2 

2 

2.0 

3 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

HARTSEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

5.0 

5 

4 

4 

1.0 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

.5 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
2 

.2 
1 

4.5 
4 

1.0 
4 

.2 
4 

2 

T 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.0 

5 

2 

1.0 

3 

1 

T 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

6.0 
6 

T 

T 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.2 
1 

2.0 
2 

.5 
2 

T 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6  . 0 

5 

T 

LIMON  10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

T 

T 

T 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

.7 
1 

T 

See  reference  notes  following  Station 


Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CONTINUED 

Day  o(  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MEEKER 

MONTROSE  NO  2 

NORTHDALE 

NORWOOD 

OURAY 

PARADOX 

PARKER  9  E 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.0 

1 

4.0 

3 

T 

T 

2.0 

3 

2.0 
2 

.4 

.6 

3.0 
6 

2.0 

3 

4.4 
3 
.3 

3.5 
3 

1.0 

8.0 
8 

3.0 
3 

2.0 
8 

1.0 

3 

T 
2 
.3 

2 
1.0 

2.0 

3 

3.0 
10 

4 

3 

2 
.2 

T 

7 

T 
1 

5 
T 

4 

4 

3 

T 

3 

T 

2 

2 

2 

1 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

10.0 
9 

1.0 
8 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.4 
1 

1 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  7 

.6 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

1.0 
2 

T 
1 

1 

T 
1 

S I LVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

5.0 

5 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

l.C 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

1.0 

J 

5.0 
5 

5.0 
7 

5 

4 

3.0 
6 

3 

T 

3 

2 

T 

T 

T 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

2  .  1 

2 

3.2 

3 

3 

1.5 

5 

4 

3 

2 

2 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.t 

1.0 

^ 

2.C 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5.1 

5 

4 

3 

1 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

T 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4  .r 

3 

l.C 

3 

4.( 

b 

l.C 
5 

2 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

14 

ie 

21 

24 

27 

25 

20 

17 

14 

13 

12 

13 

13 

13 

11 

11 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

See  reference  notes  following  Station  Index 

-  178  - 


STATION  INDEX 


STATION 


0*5< 
0712 
0  7  76 
OSK 
0(11 


156* 


AtPON  *  e 

ON   F  A  A  AIRPORT 
ALAMOSA   WH  AIRPORT 
ALLENSPARK 
ALTFNBERN 
AMfS 

ANTFRO  RESERVOIR 

ARAPAHOE 

ARBOLES 


ARTESIA   I  E 

AYER  RANCH 
BAILEV 

PIG  SPRINGS  RANCH 
BLANC A 


bouloer 

BRANDON 
BRANSON 
PRFCkFnRIDGF 


BURL  I NGTON 
BURLINGTON  1 

BVERS 

CAMPO  11  WSW 

CANON  CITY 

CASCADE 

CASTLE  POCK 

CFDAR^nCE 

CFNTFH 

CHFESMAN 


Chii-NFy  Bier 

SPOON  1  SF 
CLIFF  LAKES 
CL  I  M  A  x  2  NW 
COAL DALE    1  NW 
COCHFYOPA  reFF 
COL  L "PAN 
COLORADO  NAT  M 


CORTEZ 
I  CRAIG 

,  CflFSTFfl  RIJTTE 

CRIPPLE   CREEK    9  NW 

CUCHARAS  DAM 
,  CU«B»FS 

DEER  TRAIL 
I  OFLHI 

OFL  NOPTF 

DELTA  1  E 

DENVER  W6  AIRPORT 
0>  DENVER  WB  CITY 
'I  DILLON 
|  DOHFRTY  RANCH 
I  DOLOR F1 
1  OURANG1"1 
EAOS 

j  FAGLF  F A A  AIRPORT 
!  FASTONVILLE  I  NNW 
^ASTONVILLE   2  NNF 

EASTONVILLE    3  NW 
CASTONVILLE  6  WSW 
ECklEy 
Elbert 

FLBEHT  >  wNw 
FLBFRT  A  SE 
ELBERT  4  S5W 
FLBERT  6  SSE 

elbert  5  sw 
elbert  8  sw 

flfctra  la»f 
f  lk  crffk 

ESTES  PARK 
F VFRGRF  F  N 

EvfRF-REFN  2  Sw 

FVFRS1LL  RANCH 
FA  IRPLAY 
FLAGLER  2  NW 
FLEMING  1  S 
I  FORDER  B  S 

FORT  COLLIN'. 

FORT  LFWIS 

FORT    LUPTON    1  N 
\  FORT  MORGAN 

FOUNT  A  IN 

FOWLER 

FPa^ER 
\  FflUITA  2  N 
.  6APDNCR 
j  GATEWAY    1  SW 

GENOA  1  W 
GFORGFTOWN 
GLFNWOOD    SPRIUGs    )  i 

GOPF  i>ae,s  Ranch 

GRANADA 

GPANO  JUNCTION  Wft  A 
GRAND  JUNCTION  2  WS1 
1  GRAND  LAKE    1  WNW 

GPFAT  niVIDE   1?  SE 

GREAT  SAND  OUNES  NM 
GREELFY 

GREENLAND  B  SE 
GREENLAND  9  NF 
GflEFN  MOUNTAIN  DAM 
GRFySTONF 

GUFFEY   10  SE 
GUNNI SON 
HAM I L TON 


HAWTHORNE 
HAYDEN 

HERMIT   7  ESF 

HOLLY 
HOLYOKE 

Sulphur  ! 


HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I  A 

INDEPENDENCE  PASS  1 

JOHN  MART  IN  DAM 
JONES  PASS  7  F 
JULFSSLIRG 


ARKANSAS,      2  COLORADO, 


0109]  WASHINGTON 
Oil*  WASHINGTON 
OIK  ALAMOSA 
BOULDER 
GARFIELD 
022(    SAN  MIGUEL 
LINCOLN 

026: 


CHEYENNE 
D35A  MOFFAT 
0370  PITKIN 
0*37  EL  PASO 


EL  PASO 
COST  I L L A 
EAGLE 
YUMA 
BOULDER 

BOULOER 


WELD 
CHAFFEE 
KIT  CARSON 
KIT  CARSON 

ARAPAHOE 

BACA 

FREMONT 

SAN  JUAN 

DOUGLAS 

DELTA 

SAGUACHE 

JEFFERSON 

OTERO 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 


1570  ARCHULETA 

160<j  MONTROSE 

RIO  BLANCO 

1660;  EAGLE 

1693  FREMONT 

I  GUNNISON 

I  MESA 

I  EL  PASO 

!  ROUTT 


1959  ( 


I  SON 


.  TELLER 

20*0  HUERFANO 

20*8  CONEJOS 

2162  ARAPAHOE 

2176  LAS  ANIMAS 

218*  RIO  GRANDE 

2192  DELTA 

2220  DENVER 
2225  DENVER 

1  2312  LAS  AN  I  MAS 
2326  MONTEZUMA 
2*32  LA  PLATA 

2*54  EAGLE 
2*9*  EL  PASO 
.  EL  P*SO 


2593  ELBER 

'  ELBER 

2597  ELBER 

2598  ELBER 

2600  ELBER 

2601  ELBER 
2603  ELBER 


262*    LA  PLATA 
2633  JEFFERSON 
2759  LARIMER 
2790  JEFFERSON 
2795  JEFFERSON 
2803  BACA 
281*  PARK 
2932   KIT    CAR  SON 
29**  LOGAN 
2997  LINCOLN 

3005  LARIMER 
3016  LA  PLATA 
3027  wELO 
3038  MORGAN 
'  3063  EL  PASO 
3079  OTERO 
3  113  GRAND 
31*6  MESA 
3222  HUERFANO 
32*6  MESA 

3258  LINCOLN 
3261  CLEAR  CREEK 
3359  GARFIELD 
3*23  GRAND 
T*77  PROWERS 
3*88  MESA 
3*89  MESA 
3*96  GRAND 
3500  GRAND 
3539  MOFFAT 

I  35*1  ALAMOSA 

,  35*6'  WELD 

I  3579  EL  PASO 
358*  DOUGLAS 

I  3592  SUMMIT 
3609  MOFFAT 
36*3  WELD 
3656  FREMONT 
3662  GUNNISON 
3T3B  MOFFAT 


38  11  PARK 
3828  KIOWA 
3850  BOULOER 
3867  ROUTT 

MINERAL 


3951 
40*7 
4076 
*082 
*129| 
*155 

4172 
*?  3* 

*2*2 


LAS  I 
PROWERS 
PHILL IPS 

MORGAN 


BENT 

CLEAR  CREEK 
SEDGWICK 


38  55 
*0  1* 

39  U 
39  01 
39  2* 
38  52 
37  26 


2  39  06 

1  38  *9 

2  40  51 

1  37  21 

2  *0  31 
2  )8  52 

1  38  52 
1  H  ** 
5  37  01 
*.  39  37 

1  37  36 
5   37  *0 

2  38  *5 


2  39  39 
4  39  05 
*  39  05 


39  02 
*0  07 
39  13 


39  10 

39  08 

1  39  10 

39  07 


*  39  }8 

*  39  37 
1    37  02 

3  39  19 
3  *0  40 

1  38  33 

*  *0  35 

2  37  1* 

*  *0  06 

*  *0  15 


2  39  0* 
2  40  16 
2*011 


39  08 
39  16 
39  53 


*0  30 

3  7  46 

37  17 

38  03 
*0  35 
40  03 
40  00 

39  08 
39  45 
39  *2 

37  OB 
39  05 
39  39 

38  05 
*J  39  46 
4    41  00 


:  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


6173     SP  5P 


6P  6P 
5P  5P 


7749 

&70Q 
364? 
540d 


6292     5P  5P 


5207     6P  6P 


53*3  5P  SP 
0653 
6209 
6175 
7668 
6875 
40  72 
56*9 


6550 
7096 
9250 


6173  I 
6699; 


05  22 
05  31 
05  19 


8440 
7525 
7000  3P 
7300 
3576  6P 
10000 
4975  SP 


06  05  5004 

08  03  7S9S! 

04  49  4888 

03  48  4321 

04  *2  '  5646 

04  02  4338 

05  50  8560 


5603 
8570 
5823 
7602 


05  48  8 966 

03  10  I  4535 

05  17  I  5923J 

07  15  I  6337  6P 

07  OB  9001 

04  23  5720) 
02    07  3393 

02  18  37*6  6P 

06  09  7800  6P 


02  17 

07  38 

06  37 

02  41 

02  57 

0 !  5  ; 

02  IS 


5034 
7569 
3961 
6424 
10550 

3814 
10324 
3469 


6177,     5R  5P 
62B0  IIP  IIP 
8855     5P  5P 
8500 
5995 
10016 
5183 

5090  SP  5P 
7884-    6P  6P 

S125|    frpj  6P 

5292  MIO  MID 
5221  MIO  MID 
8794      4P  4P 


*258  5P  5P 
6497  MIO  MIO 
7J50  6* 
7270 

7000 
7604 
3  900 

6785  5P 
7025 
6760 
7220 
7210 
6925 
7240 


8576  3P  3P 
82B8  5P  SP 
6912 


7350 
6725 
77*0  4P 

5090| 
8200 

6230 


ort  land  field  sta 
fed  aviation  agency 
u  s  weather  bureau 
h  lester  coats 
orville  c  altenbern 
west  colo  power  co 
ben  h  marshall 
board  of  water  comm 
joseph  h  pfost 
mrs  beity  m  se  i  bel 

merrill  l indqu i  st 

W  E  GADD 

Richard  car-skaden 
ralph  j  ayer 
u  s  forest  service 
arthur  h  nutt 
li  noel  j  hudson 


CITT  OF  BOULOER 
MRS  ELSIE  E  WHITt 
CHARLES  S  MITCHELL 
MRS  EL V A   J   EN YE ART 
U  S  FOREST  SERVICE 
LLOYD  R  SWEOHIN 
RALPH   C  BINARD 
SHIRLEY  M  JAMES 
MRS  WINIFRED  ORR 
HARRr    W  NEWTON 


JESS  I 
WARDEN    PEN  I  TENT  I  A.RY 
WEST  COLO  POWER  CO 
US  SOI L  CON  SERV ICE 
PHILIP  R  AUST 
WILLIAM  B  SuTLEY 
BOARD   OF   WATtR  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL   A  LOVELL 

CLOSED  9/14/62 
CARL   E   MC  MILLEN 
U    I  WEATHER  BUREAU 
HIGH  ALTITUDE  OBS 
R  L  BANTA 
HAROLD   F  KREuGER 
TED  A  SMITH 
SUPT  COLO  NAT  MON 
U   S  WEATHER  BURtAU 
U    S   WEATHER  BUREAU 


I  SMITH 
A  YELENICK 
SNARE 


ever i t i  l  oavis 

CHARLES   F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
■  D  PRESTON 

U  S  WEATHER  OURtAU 
U   S  WEATHER    DUKt AU 
BOARD   OF  WATtR  COMM 
MRS  M   A  CROWDER 
LLOYD  C  PYLE 
MALCOLM  R  UAYlUN 
WILLARD  C  ROBERTS 
FED  Av  I  AT  I  ON  AGENCY 
CARL   R  GUY 
HAROLD  W  TWEEDY 

'  RALPH  H  EVANS 
DARWIN   D  WALLET 
MRS   ROBERTA   M  MAY 
HANS  LAN  SEN 
FRANK    R  KELLY 
EARL  RAMEY 
HUGH  HUNDT 
LELAND  P  OLKJER 
CHARLES  A  MELBURN 
C  M  COLE 

WESTERN  COLO  POWER  CO 


U    6  BUR   RECLAMAT ION 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
RAY   S  FLEMING 
J  C  EvERSOLL 
U  S  FOREST  SERVICE 
A  E  GAINES  JR 
JOHN  G  MORI  SON 
MELVIN  B  SAVAGE 

COLORADO  STATE  UNIV 

SAN   JUAN  BASIN   EX  STA 

LEON  MOOD 1 

GT  WEST  SUGAR  CO 

ARTHUR  £  ORCUTT 

US  SOI L  CON  SERVICE 

RONALD  R  TUCKER 

S  STEELE  BURG  I N 

FRED  G  WAGGONER 

MRS  M  S  HUBBARD 


WALTER  I 
PUBLIC  SERVICE  CO 
RAO  I  0  STAT  I  ON  KGLN 
MRS  J  M  HOHNHGlZ 
CLYDE  6  KENNEDY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
AGR  REitAkCH  SERVICE 
US  NAT    PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 


GREAT    SANO  DUNES  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 
FRANK   A  ROGERS 
KELSEY  POTTENGER  JR 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
MRS  ANN  M  DUCEY 
i  MRS  0OR1S  A.   MC  GEHEE 
MRS   CLARA  G  NASH 
CITY  OF  GUNN I  SON 
MRS   ETHAL  M  JORDAN 

MRS   BESSIE   C  HANLIN 

ARTHUR    F  BAILOR 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

A  RAY  GOREE 

MRS  MABEL  WRIGHT 

EUGENE   S  PHILPOTT 

W  R  DAVIS 

f  b  flanagan 

colo  game  *  fish  dep 

mrs  bertha  w  meyer 

barbara  l  matt  ix 
u  s  forest  serv ice 
theodore  w  clark 
consol  ut£  agency 
twin  lakes  r  +  c  co 
mrs  ruth  e  snyder 
corps  of  engineers 
board  of  water  comm 
municipal  pwr  plant 


MM  15  NNF 
tlOWA  1  W 
tlflUA  5  SE 


SSE 


LA    JUNTA    F  A  A  AIRPORT 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SW 

LAKE  MORAINE 

LAKEWOOD 

LAS  ANIMAS 
LFAOV I LLE 
LFADVILLE    10  WNW 
LEROY  7  WSW 

L IMF  3  SE 

LI MON  10  SSW 

LI  MON 

L  I  T T Lc   DOLOPFS    5  NF 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT    2  ESE 
LONGMONT  6  NW 
LONGS  PEAK 
L0«  PINOS  PASS  1  SE 


ITOU  SPRINGS 


MEEKER 

MF<:A  VERDE  NAT  p, 
MONARCH  PASS 
MONTE  VISTA 
MONTROSE    NO  1 
MONTROSE  NO  2 

MONUMENT    2  WSW 
MORRISON    1  SW 
MULE  SHOE  LODGE 
NEW  RAYMFR 
NOPTHDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 


PALISADE  LAKE  2  SSE 
PAOL  I 


PLACFRVILLE 

platoro  OAM  1  w 

B|_FASANT    VIEW   2  W 
P'JFBLO  WB  AIRPORT 
PUEBLO  CITY  RESERVOIR 
PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 


RED  FEATHER  LAKES 

RIFLE  2  ENE 

PIO  GRANDE  RESERVOIR 

R  I VFR  SPRINGS  RS 

ROCKY  FORD  2  ESE 

RUSH   2  NNE 

PUK TON  PARK 


S  *  CL'AC  HE 


RESERVOIR 


SF  I  BERT 
SHAW  6  SS 

Shoshone 


4*4*|  LINCOLN 

JEFFERSON 
WELO 

LAS  ANIMAS 
ELBERT 
*5B*|  ELBERT 


*587  ELBERT 


4720  OTERO 

NSDALE 
4  74  2  PARK 
4750  EL  PASO 
»762  JEFFERSON 
4770  PROWERS 
*834,  BENT 
*88M  LAKE 


5001  PUEBLO 
5015-  ELBERT 
3017|  LINCOLN 
MESA 

Rio  Blanco 
boulder 

BOULDER 


!  I  MER 


5141 
5180  SAGUACHE 
5322  CONEJOS 

53271  MONTEZUMA 
5352  EL  PASO 
5*08  RIO  BLANCO 
5**6  MOFFAT 
6*8*  rio  Blanco 
5531  montezuma 

5695  CHAFFEE 
5706  RIO  GRANDE 
57171  MONTROSE 
5722  MONTROSE 

5730  EL  PASO 
5765  JFFFERSON 
5819  HUERFANO 
5922  WELD 
5970  DOLORES 


LAS  , 


UMAS 


60  12  S*N  MIGUEL 
6023  WELO 
6131  CROWLEY 
6192  WASHINGTON 


6203  OURAY 

6268  ARCHULETA 

6266  MESA 

6271  HINSDALE 

6299"  PHILL  IPS 

6  3061  DELTA 

6315  MONTROSE 

6326  ELBERT 
'.  63*2  GRANO 
|  6*10|  FREMONT 

6513  GUNNISON 

652*  s an  Miguel 

6560  CONEJOS 

6591  MONTEZUMA 

6740  PUEBLO 

6743  PUEBLO 

6763  PUEBLO 

6  79  7  ROUTT 

6811  ROUTT 

6S32  RIO  BLANCO 

j  6925  LARIMER 
70  1  Ti  DOLORES 
7031  GARFIELD 
|  7050;  HI  NSDALE 
CONEJOS 
OTERO 


EL  PASO 
EL  PASO 
PUEBLO 


72fl  7 


7370  CHAFFEE 
7*26  COST  ILL* 
7*50  MINERAL 
7*55  GUNNISON 
7*60  SAGUACHE 
7510  DOUGLAS 
7515'  SEDGWICK 
75191  KIT  CAR  SON 
7557  LINCOLN 
7618  GARF IELD 

7648  BOULDER 


SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  CLUB  765fl|  CONEJOS 

,  SlLVFOTON  7656  SAN  JUAN 

Simla  7664  elbert 

1  spicer  76*8  jackson 

springfield  7862  8aca 

springfield  7  wsw  7866  baca 

springfield  8  s  7867  baca 

S T FA mao AT    SPRINGS  7936  ROUTT 

<TFPl ING  7950  LOGAN 


STON I NGTON 

S  T  RA  T  TON    3  NE 

SUGAR  LOAF  PESEOVOII 


TAYLOR  I 
TFLLURII 
TERCIO  i 


1  VALLFCITO  DAM 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  I 
I  WALOEN 


KTCL  I 


*HITE  ROCK 

KIGGINS  7  SW 

rfliro*  RANCH 

1 1 NDSOR 

rflNTFR  PARK 

«"UF  CREEK   PASS  1  E 


YFLLOW  JACKET 


7992  BACA 

8008  KIT  CARSON 

8064  LAKE 

8092  RIO  GRANDE 

8154  LA  PLATA 

8157  PUEBLO 

8184  GUNN I 50N 

8204  SAN  MIGUEL 

8220  LAS  AN  I  MA  J 

8429  LAS  ANIMAS 

843*  LAS  ANIMAS 

845*  SAN  MIGUEL 

8*68  LAS  ANIMAS 

B501  LAKE 

8510  BACA 

■  8560-  MONTROSE 

.  8582  LA  PLATA 

8722  KIT  CARSON 

874?  MINERAL 

8756|  JACKSON 

8781  HUERFANO 

8839  LARIMER 

8931  CUSTER 

8986  CUSTER 

89971  PUEBLO 

9025i  WELD 
90*5 
91*7 
9175 
9181 

9210 
'> ' 
9265 
9275 
9293 


DELTA 
WELD 
GRANO 
MINERAL 


40  50 
37  27 
39  21 
39  17 


38  03 
38  03 
38  35 

38  49 

39  *5 
38  0* 

38  OS 

39  15 
39  17 


38  07 

39  09 
39  16 


*0  17 

38  05 
37  10 


1; 


1 


2  37  30 

3  40  37 
2  38  52 
2  38  22 


1  38  27 

2  38  36 

21  38  02 
5  37  21 
2  37  35 
1   38  17 


17 


38  18 
2  40  14 
2  *0  22 
2  *0  05 

*]  AO  48 
2  37  41 

2  39  33 
5  37  *3 

3  37  05 
1  38  02 
1  38  52 
1.  36  51 
1   37  55 


1  38  32 
5  37  12 
5  37  49 

2  38  29 

2  38  2* 

*  39  23 

*  40  31 

3  39  18 

>  39  a 

1  39  H 

J  40  02 

3  37  23 

2  37  48 

l'  39  09 

4  40  27 
1   37  24 


23 


37  ; 


37  17 
39  20 
39  15 


2  37  57 
1  37  05 
1   37  10 

1  37  15 

2  37  50 
1  37  08 
1  39  05 

1  37  3* 

2  18  22 
2  37  22 
3,  39  18 
5  37  48 

40  44 

l|  37  37 
40  23 
1    38  08 

1  38  13 

37  52 
*0  09 

38  55 
4i  40  29 

2  39  5* 
5  37  29 


3  *0  04 
40  09 
37  33 
40  07 


03  32 
05  06 
03  56 

03  19 
0*  29 

04  26 
04  31 
04  27 

02  47 

03  50 


07  19 
05  29 
05  01 

05  08 

02  37 

03  13 

06  18 
06  28 


03  4  1 
08  51 
08  12 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


04  55 

05  14 
05  10 
03  51 
09  01 
05  03 
08  17 

I  45 
02  51 


07  40 

07  01 

08  21 
07  10 
02  28 
07  35 


06  32 
08  03  | 
06  32 
08  *8 


6707 
4264 
5390 

<.  i  aa 

8BV0 
B500 
10265 

3635 
3892 
10177 
1  1000 
*390 

4900 
5560 
5360 
6375 
6148 

51*5 
89  60 
10205 
7676 

7018 


7200 
3920 
6242 
707o!  5P 
11342 
7665  5P 
5830' 
5  830 

7*00  5P 


6693 

seoaj  6P 

7017  6P 
3185 
4  3  00 
42631 

7740  SP 


7721 
3898 

5685  5P 

6300!  5Pi 

8270< 

5301 

9200  | 
73i2> 
9887 
6860 


06  00 

05  27  I 

07  07 
07  11 

06  26 
04  58 
02  31  | 
02  52 


02  37 
06  50 

03  12 


03  19 
06  19 
02  2* 


0*  07 
0*  11 
07  31 


54  4696 


9*25 
7760 
3575[ 
7890, 
6856 


6006  6P  MID 

9050  6P  6P 

6  790  5P'  3P. 

7697  5P|    5P  t 

7060  5P  5P 

7965'  C 
9706 

7720'  SP 

8465  6P 

3990  5P  5P 

|    4703  C 

1    3137,  C 

I    5923  6P 

10200 
9300 

9322  5P     5P  C 

6020  C 

8379  5P  5P 

4575  5P     5P  5P 

4500  SP     5P  C 

6770  SS  S5 

3939  8A  8A 

3801  5P 

4334  6P  6P 

10000  6P  6P  6PC 
11350 

7J00  3P 

5000  SP  5P 

9206  SP  5P 

8766  6P     6P  C 

80*0  C 

6030  5P  SP 


9300  7A 
4075  6P  6P 
6015     5P  5P 


6575 
*  '25 
*710  5P 


EMANUEL  S  INNESS 

DENVER  WATER  COM 

Ml SS   THTRA  M  NELSON 

ROBERT   L  PLAIT 

US  SOI L  CON  SERV  ICE 

CLARENCE  WHEELER 

MERLE  E  HENRY 

E  M  LAWRENCE 

JOSEPH    J  ZIMMERMAN 

JAMES   R  PICKLNPAUGH 

FED  AV I  AT  I  ON  AGENCY 
MRS  EMMA  L  L I  SKA 
CHARLES   J  DAVIS 
COLO  SPGS  WTR  WORKS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
CHAS  E   MC   P  HER  SON  JR 
AM  CRYS  SUGAR  CO 
FRED  H  VAN  PELT 

GILBERT  L I NOST ROM 


S  G  PETERSON 
MRS  DOROTHY  A  BELL 
CHARLES  V  ECKMAN 
COLO  GAME    ♦  FISH 
GT    WEST    SUGAR  CO 
JOHN   L  NELSON 
U    S  WEATHER  BURLAU 
BUREAU 
I  SCHOOL 


DEP 


EDGAR   A  NOL AND 
RY  KLIEWLH 
M  STEALEY 
JOHN  P   Mi  tit 
:  I  CHAR  D  G  LYTTLE  JR 
PARK  SUPERINTENDENT 
S  EARL   J   MILL IGAN 

U   S   BUR   RECLAMAT ION 
COLO  MATE A   CuN  BUARf 
I       UNCOMPAHGRE    V  W  U  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAYMOND  P  BUCKLES 

JOHN  A    2 EMBER 

R  D  SHEPPtRD 
I       MRS    I    F  SHUT  T 

GLEN  C  COEN 
I        JOSEPH   L   H ANN  I G AN 

LLOYD   A  OlfF IN 

twin  lakes  R  ♦  c  Co 
E  E  LINDGREN 

l       FRANCIS  J  COUGHLIN 

GLEN  D  EDMONDS 

OONALD  fl  PATTON 

jOhn  w  Taylor 

LEE  W  SCHNIEUER 

TEO  S  CRAWFORD 
I       CHALMER  M  GARBEfl 
I       LOU  I S  D  RUGGLES 

JONAS   A  RUSSELL 

BEAVER  PARK  CO 


ROBERT 
MRS  I 


MC 


>  bUR  RECLAMATION 
DON  W  CLEVER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
COL   WTR  CONT  bUAHO 
MRS  OPAL    J  WATtRS 
xalPh  6  wINTtR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
TOWN  OF  RANGELY 

JOSEPH  E  DAL  ION 
CHARLES  M  ENGEL 
MRS   L   M  THUMPSON 
.  ROLL  IN  LUNTEY 
.  U  S  FOREST   SERV ICE 
COLO  EXP  STAT  I  ON 
ROBERT  B  RAPP 
COLO  SPGS  WTR  WORKS 
MR   W  M  HASTY 
CLAHENCE  R  ICSES 

CHAMBER  OF  COMMERCE 
MRS  NEA  G  GALLEGOS 
I  W I NDSOR  KUCHLEH 
COLO  GAME  •  F I SH  OtP 


MRS  GWENDOLYN  NICHULS 
LAYTON  D  MUNSON 
FOSHA  S  GORTON  JR 
CHARLES  E  SCHUONUVER 
PUBL IC   SERV ICE  CO 


MRS  M   A  MC  NAMARA 

HERBER T    0  MANN 

SE  COLU  BRCM  Exp  sTA 

U  S  FOREST  SERVICt 

R  WAYNE  LIGHT 

GT    WEST    SUGAR  CO 


ARTHUR  PAuTLtR 
.  U  S  WEATHER  BUREAU 

UNCOMPAHGRE   V    W   U  A 


WEST  COLU  l 
CECIi 


iwER  i 


I  LAKE   R    +   C  CO 
LINCOLN  R  NUT  T 
UNION   CARBIDE  CORP 
U   S  BUR   RECLAMAT  I  ON 
RAY    L  FORD 
GEORGE  A  WINTZ 
D  M  DONOHOE 


MRS  NETTIE  R  BREECt 
WILLIAM  F  KREIDLR 
EOwARO   H  EPPLE 
RALPH  H  CL I NE 
GT  WEST  SUGAR  CO 
H  L  MC  PETERS 
COLO  DEPT  OF 


j  CHARLES  R  SIMON 
MR  CHARLES  U  WUOD 
YUMA  POLICt  DEPT 


RIO  GRANDE. 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.O. 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation. for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be    included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later    in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

§    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary . )  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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ASHEVILLE:  1963 


COLORADO-  DECEMBER  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     74°  on  the  16th  at  Holyoke 

Lowest  Temperature:      -45°  on  the  26th  at  Antero  Reservoir  and  Taylor  Park 

Greatest  Total  Precipitation:      2.  88  inches  at  Wolf  Creek  Pass  4  W 
Least  Total  Precipitation:       Trace  at  8  Stations 

Greatest  One- Day  Precipitation:      1.  10  inches  on  the  25th  at  Pyramid,  and  on 

24th  at  Electra  Lake 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:  36.  5  inches  at  Wolf  Creek  Pass  1  E 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    27  inches  on  the  26+  at  Wolf  Creek 

Pass  4  W 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


During  the  first  part  of  December,  until  about  the  20th, 
the  weather  continued  in  a  warm  and  dry  pattern  which 
affected  the  State  through  the  fall  and  early  winter.  The 
first  severe  cold  wave  of  the  season,  moving  into  the 
State  the  latter  part  of  the  month,  brought  the  first  im- 
portant amounts  of  snow  for  most  of  the  mountain  areas. 
The  lack  of  adequate  snow  cover  delayed  the  opening  of 
ski  resort  areas  a  month  to  six  weeks  later  than  usual. 

October  and  November  were  very  dry  months  in  all  areas, 
and  spotty  precipitation  in  several  areas  of  the  State 
throughout  the  year  has  resulted  in  record  or  near  re- 
cord low  precipitation  totals  for  the  year  in  some  local- 
ities.   The  period  July  through  December  has  been  the 


driest  s»ch  period  on  record  at  Denver.    Canon  City  and 
Salida  registered  the  lowest  totals  for  the  year  in  their  re- 
cords.   All  areas  were  very  dry  for  extended  periods  dur- 
ing the  year,  but  many  of  the  yearly  totals  were  near  nor- 
mal or  above  as  the  result  of  one  or  a  few  wet  months. 
Abnormally  heavy  rains  from  May  through  July  resulted 
in  above  normal  totals  for  the  year  in  the  northeast  por- 
tion of  the  State. 

J.  W.  Berry 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
P.  O.  Box  1079 
Denver  1,  Colorado 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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COLORADO 
DECEMBER  1962 


Temperature 


No.  of  Days 


Precipitation 


S  § 


No.  of  Dayj 


KANSAS  DRAINAGE  BASIN 

AKRON  FAA  AP 
BONNY  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
FLAGLER  2  NW 
HOLYOKE 
STRATTON   3  NE 
WRAY 
YUMA 

DIVISION 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN 

ALLENSPARK 

ANTERO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

BYERS 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WB  AP  //R 

DENVER  WB  CITY  R 

ELBERT 

ESTES  PARK 

EVERGREEN 

FORT  COLLINS 

FORT   LUPTON  1  N 

FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 

GREELEY 

GROVER   10  W 

IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 

LAKE  GEORGE  8  SW 

LAKEWOOD 

LONGMONT   2  ESE 

PARKER   9  E 

RED  FEATHER  LAKES 

SEDGWICK  5  S 

SPICER 

STERLING 

WALDEN 

WATERDALE 

WIGGINS   7  SW 

D I V 1  S I  ON 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  BASIN 

ALAMOSA  WB  AP  R 

BLANCA 

CENTER 

DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 
HERMIT   7  ESE  // 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 

DIVISION 


47.9 
49.2 
48.9 
48.0 
49.1 
52.0 
50.0 


38.5 

36.9 

46. 5M 

50.9 

49.6 

39. 9M 

51.8 

51.0 

51.5 

49.0 

49.9 

49.  3 

43.9 

50.6 

46.8 

49.8 

44.6 

41.7 

44. 8M 

47.9 

46.2 

33.7 

42.  4M 

53.0 

47.5 

37.1 

M 

47.0 

49.3 

42. 9M 

45.5 

32.9 

44.3 

35.8 

48.8 

48.3 


44.3 
43.8 
44.9 
44.6 
42.4 
39.9 
43.7 
43.9 
40.6 
34.9 


20.6 
18.8 
19.7 
17.1 
20.3 
18.7 
19.8 
20.5 


21.3 
-  1.0 
11.  3M 
24.8 
18.8 
19. 5M 
15.6 
13.5 
15.8 
18.5 
26.5 
14.4 
18.7 
12.9 
16.7 
14.1 
15.6 
22.6 
15. 2M 
22.1 
19.1 
11.6 
17. 7M 
22.0 
18.1 

8.7 
22.6 
15.3 
15.0 
19. 1M 
20.1 

7.7 
15.5 

5.1 
18.0 
13.7 


6.1 
11.6 
10.8 
15.1 
17.7 

0.9 

9.7 
14.2 

0.4 
12.3 


32.9 
33.4 
34.5 
33.0 
34.2 
33.9 
35.9 
35.3 

34.1 


29.9 

18.0 

28. 9M 

37.9 

34.2 

29. 7M 

33.7 

32.3 

33.7 

33.8 

38.2 

31.9 

31.3 

31.8 

31.8 

32.0 

30.1 

32.2 

30. OM 

35.0 

32.7 

22.7 

30.  1M 

37.5 

32.8 

22.9 

M 

31.2 

32.2 

31. OM 

32.8 

20.3 

29.9 

20.5 

33.4 

31.0 


25.2 
27.7 
27.9 
29.9 
30.1 
20.4 
26.7 
29.1 
20.5 
23.6 

26.1 


2.3 
3.9 
5.1 


2.1 
2.3 


0.7 
2.4 

1.5 

1.4 

2.1 

2.4 
4.2 
3.5 

0.2 
1.6 


1.7 

;  .5 


6.2 
5.3 


16 
15 
1 

59|  17 


63 


54|  15 

15  + 
17 
17 
16+ 

16  + 


25 
26 

25 
26  + 
26  + 

25 
26 

24 

25 

2  5 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

25 

2  7  + 

26  + 

26 

26 

26 

25 

26 

26 

26  + 

26 

25 

2  6 
26 
26 
26 
25 
26 


988 
976 
939 
985 
948 
955 
897 


1082 
1449 
1112 
834 
94  5 
1086 
964 
1008 
964 
961 
823 
1018 
1043 
1022 
1021 
1016 
1076 
1010 
1079 
922 
993 
1  308 
1076 
846 
988 
1299 

1041 
1011 
1025 

991 
1  380 
1082 
1375 

972 
1044 


1228 
1149 
1144 
1080 
1076 
1  376 
1  179 
1108 
1  375 
1274 


30 
31 
31 
27 
31 
2  9 
31 
31 
31 
31 
20 
31 

5|  27 
31 
31 
31 
31 

4|  27 
31 
2  6 


11 


4    2  9 


31 
26 
31 
31 
30 
5  29 


.40 
.33 
.11 
.07 
.60 
.03 
.19 
.29 


.15 
.23 
.08 
.14 
.15 
.65 
.01 
.54 
.50 
2.11 

.46 


24 
19 

1  9 

25 
25 
19 
23 
25 

24  + 

24 

24 

25 
24 
23 
25 
25 
20 
19 
26 
19 
19 

4 
19 
25 
19 

2 
25 

2  5 
21 
24 
20 
24 
20 
24 
25 
25 


4.3 
3. 

T 
1.0 
4.0 
1.0 
1.5 
2.5 

2.2 


6.1 

1 

2.1 
4.0 
3.0 
5.0 
2.5 
1.2 
2.2 
2 

3.0 


1.0 
1.5 

1.0 
1.0 
5.7 
9.0 

T 
6.5 
2.0 
8.0 

T 
2.0 
3 

14.5 
5.5 
26.0 

5.0 
2.0 
3.0 


1.6 
4.5 
.5 
1.0 

7.0 
T 

6.7 
7.5 
36.5 


27  + 

27  + 
25 

28  + 
26  + 
26+ 
25 


27  + 

28  + 
26  + 
22 
26+ 

26  + 
26  + 

25 

25 
26  + 
28  + 
25 

26 

25  + 

26  + 
22  + 

26+ 
19 
2 

25 
27+ 

26  + 
25 

31  + 
26  + 


26 
24 

24 
28  + 
24 
25 
26  + 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
DECEMBER  1962 


Station 

Day  o(  Month 

1 

2  | 

3 

4  1 

5  6 

7 

8  | 

9 

10 

11  12 

13       14  15 

16     17  |  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  27 

28  j  29  |  30 

31 

AKRON    FA A  AP 
ALAMOSA  WB  AP 
ALLENSPARK 
ALTENBERN 
AMES 

R 

.40 
.15 
.35 
•  53 
.56 

.06 

T 

■  08 

7 
7 

T 

7 

.10 

.03 

7 

7 

.01 

■  10 

.21 

T 
7 

T 

7 

7 
7 

'.01 
•  13 
.53 
.2C 

.07 

7 

AMY 

ANTFRO  RESERVOIR 
ARBOLES 
AROYA  6  NE 
ASPEN 

.05 
.43 
1.20 
T 

.72 

•  43 
.06 

.14 

.57 

.32 
.05 
7 

.35 

.04 

•  06 

7° 
.  1 ' 

.02 

.11 
7 

.05 

AYER  RANCH 
BAILEY 
BLANC A 
BOND 

BONNY  DAM 

.11 
•  39 
.23 
.99 
.33 

.08 

.05 

7 

.02 

.01 

T 

7 

.13 

T 

.11 

.01 
.22 

T 

•  11 

7 

.01 
.04 
•  45 

.07 
.06 
.02 
.08 

BOULDER 
BRANDON 
BRECKENR IDGE 
BUENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 

.16 
T 

.75 
.81 

.29 

.01 
T 

7 

.11 

.15 

7 

.23 
.60 

.03 

.11 
.22 

7 

.03 

T 

•  03 

.08 
.18 
.07 

BYERS 

CAMPO   11  WSW 
CANON  CITY 
CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 

.14 
.07 
.19 

.17 

T 

7 

T 

.02 

.07 

.14 

.12 
.06 

.09 

7 

.IV 

CEDAREDGE 

CENTER 

CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 

.88 

.08 
.25 
.21 
.11 

.02 
.05 

7 

7 

•  49 
.03 
.08 
.01 
.08 

.01 

.02 
.03 

.08 

72 

•  02 

•  08 

7 

•  13 
.03 

CLIMAX  2  NW 

COCHETOPA  CREEK 

COLLBRAN 

COLORADO  NM 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

1.06 
.19 
.63 

.03 

.03 
.04 

T 

7 

.07 

.18 
T 

.05  7 

7 

7 

•  01 

.10 
.15 
.11 

T 

.01 

•  13 

7 

T 

.26 
.30 
.02 

.20 
.  57 

7 

.05 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DEL  NORTE 

.60 
.37 
.73 

.14 

.11 
.06 
.04 

7 

.04 
T 

.08 

•  11 

.04 

7 

.27 
1 

.29 
7 

.06 

.10 

7 
7 

.04 

•  2 
.27 

.10 

.03 
.05 

DELTA    1  E 
DENVER  WB  AP 
DENVER  WB  CITY 

DOHERTY  RANCH 

//R 
R 

.72 
.17 
.23 

.18 

.06 
T 

.25 

7 

7 

.63 
.03 
.05 
.24 
.14 

.02 
.03 
.02 

.04 
.04 

.02 
.06 
7 

7 

•  02 
.10 
.09 

T 

.01 
7 

DOLORES 
OUR AN GO 
EADS 

EAGLE  FAA  AP 
EASTONV I LLE   1  NNW 

1.67 
1.63 
.40 

.06 

.32 
.54 

.40 

.27 

T 

.71 
.30 

T 

.19 

.06 
.02 

.01 

7 

.02 
.02 

.05 
.32 

■  20 
T 

.59 

7 

7 

.02 
.01 

EASTONV I LLE  2  NNE 
EASTONV ILLE  6  WSW 
ELBERT 

Elbert  3  se 

T 

.07 

3  .20 

.25 

7 

7 

T 
T 
T 

.15 

T 

.04 

7 

.03 
7 

T 
T 

3  .20 
.10 

Elbert  *  ssw 

ELBERT   5  SW 
ELBERT  8  SW 
ELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 

.06 

T 

T 

1 26 

.35 

7 

.18 

T 

.40 

.03 

7 

T 

7 

.02 
7 

T 

1.10 
.14 

.04 
.09 

evergreen 
eversoll  ranch 
fairplay 
Flagler  2  nw 
fleming  1  s 

// 

.08 
.03 
.74 

.40 

T 

.01 

7 

.01 

.07 
.01 

.04 

.03 

T 

.45 
•  01 
.14 

7 

.10 

T 

.02 

.03 

.01 

7 

.16 

•  05 

.02 
7 

.04 
.05 
.07 

FOROER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 

.08 
.18 
1  .24 

.35 

.42 

T 
7 

7 

.18 

7 

.02 
.27 
T 

.01 
.01 

T 

.02 
.30 

.04 

7 
7 

7 

T 

•  04 

.37 
T 

.03 
.11 

.08 
.05 

FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASER 
FRU I  T  A   2  N 
GARDNER 

.02 
.27 
1.10 

.48 

T 
7 

7 

.45 

•  53 

.04 

7 

.11 
.16 
.08 
7 

.07 

.02 
.14 
.03 

.12 

7 

.04 

T 

.01 
.21 
•03 

.02 
.10 
.02 

7 

GATEWAY    1  SW 

GENOA   1  W 

GEORGETOWN 

GLENWOOD   SPRINGS   1  N 

GORE  PASS  RANCH 

.53 
.08 
•  23 

.57 

.01 
T 

.06 

T 

.01 

7 

T 

.31 
.07 

■  12 

■  02 
.05 

7 
7 
7 

7 
7 
7 

.05 

•  21 
.01 
.02 
.31 
.28 

7 

.09 
.06 
.13 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 
GRAND  LAKE   1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 

GREELEY 

//R 

.  36 
.47 
.54 

.12 

.01 
7 

.08 

7 

.07 

T 
T 

.08 
.06 

7 

.02 

.08 
.04 
.06 

7 

7 

•  04 

•  02 

.03 

.06 
.03 
T 

.01 

7 

7 

.03 

.27 
.18 
.14 

7 

.06 
.15 

.03 
.09 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GROVER  10  w 
GUFFEY  10  SE 
GUNN I  SON 
HAMILTON 

.82 
.05 
.40 

.83 

7 

.05 

T 

.03 

.08 

.01 

.26 
.03 
.05 
.09 

.04 

7 

.01 
.02 

.03 

7 
7 

7 

7 
7 

•  20 

T 

T 

.80 

.19 
.02 
.35 
.05 

.01 

7 

HARTSEL 
HASWELL 
HAWTHORNE 

HERMIT   7  ESE 

// 

.67 
.19 
.40 

.65 

7 

.07 

.15 

7 
7 

.04 

.20 

.33 
.03 

.05 

7 
7 

•  09 

.03 

.30 

7 

.05 

.10 
•  12 
.10 
.55 

.45 

.15 
.05 

.09 

HOLLY 
HOL YOKE 

HOT   SULPHUR  SPR  2  SW 
IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I  A 

T 

•  60 
.62 

•  41 
.17 

.12 

.06 

.02 

.35 
.15 
.17 
.10 

7 

.12 

.02 
.04 

-OS 

.02 

7 

.10 
.01 

T 

.11 
•  20 
.13 
.03 

1GNAC10  1  N 
JOHN   MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 
KARVAL 

.90 
.14 
•  95 
.37 
.06 

.03 

.07 

.23 

.  17 
.09 

.23 

.14 
.37 
.06 

.OB 

.13 

.12 

.  1  3 
.15 

7 

.05 
7 

KASSLER 

KAUFFMAN  SSE 
KIOWA  5  SE 
KIOWA  U  SW 
KIT  CARSON 

.26 
.11 
.07 
■  31 
.08 

T 

.01 

.05 

.11 
.02 
.04 

T 

.02 
.07 
7 

.01 

.06 
.03 

.05 

.02 
.12 

.16 

.03 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  8  SW 

.07 
.24 
.35 

.21 

.05 

7 

.01 

.07 
.05 

.01 
.06 

.05 
.12 

7 

.03 

Sm  r»feraoca  noiw  following  SuOon  )nd«i 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


LAKE  MORAINE 
LAKEWOOD 
LAS  ANIMAS 
LEADVILLE 
LEROY  7  WSW 

LIME   3  SE 
LIMON   10  SSW 
LITTLE  DOLORES  5  NE 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 

MANCOS 
MARVINE 
MAY6ELL 
MEEKER 

MESA  VEROE  NP 

MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
MONUMENT  2  WSW 
NOR  THDALE 

NORTH  LAKE 
NORWOOD 
ORDWAY 
OTIS   11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 
PALISADE  LAKE  2  SSE 
PAONI A 
PARADOX 

PARKER  9  E 

PAR  SHALL  10  SSE 

PENROSE   3  NNW 

PITKIN 

PLACERVILLE 

PUEBLO  WB  AP 
PUEBLO  CITY  RES 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PYRAMID 
R ANGEL Y 

RED  FEATHER  LAKES 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 

RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  I DA 
S ARGENTS 


SSE 


SEDAL I  A 
SEDGWICK  5  S 
SHOSHONE 
SI LVEPTON 
SPICER 

SPRINGFIELD 

'jPR  I NGF  1  ELO  7  WSW  // 
SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 

STON I NGTON 

STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RE  SERVO  I R 

TACOMA 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 
TELLUR10E 
TRINIOAD 
TRINIDAD  FA A  AP 
TROY  1  SE 

TWIN  LAKES  RES 
TWO  BUTTES  1  NW 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM  // 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WATERDALE 

WESTCL I FFE 

WETMORE  2  S 

WIGGINS  7  SW 

WI NOSOR 

WINTER  PARK 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WOLF  CREEK  PASS  *t  W 

WRAY 

YAMP1 

YELLOW  JACKET  1NW 
YUMA 


.19     T  T 


.37     T  T 


13 


14  15 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  I  30 


•  OS*     .05  .22 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1962 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1  25 

26 

27 

29 

1 

J  

■ 

j  < 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

54 

54 

57 

37 

42 

58 

47 

38 

51 

52 

25 

55 

61 

57 

62 

68 

63 

53 

38 

34 

40 

38 

26 

17 

16 

30 

39 
8 

40 

45 

54 

47 

43*1 

MIN 

30 

24 

32 

20 

11 

28 

30 

29 

27 

21 

15 

13 

29 

30 

31 

31 

35 

32 

28 

25 

18 

7 

6 

6 

-  5 

0 

15 

16 

24 

22 

20.6 

ALAMOSA  WB  AP 

MAX 
MIN 

47 
28 

48 

20 

49 
16 

49 
15 

45 
13 

51 
8 

49 
11 

48 

12 

49 
6 

49 

3 

50 
4 

51 
8 

81 

7 

51 

5 

54 
8 

53 
8 

53 
9 

47 
21 

48 

17 

43 
8 

40 

3 

43 
3 

41 
1 

35 
13 

24 
-  2 

22 
-10 

26 
-17 

35 
-12 

39 
-  8 

40 
-  5 

42 
-  5 

i   44*  3 
6*1 

ALLENSPARK 

MAX 

43 

45 

41 

33 

32 

42 

39 

42 

43 

42 

44 

51 

51 

52 

52 

60 

48 

42 

33 

34 

32 

30 

22 

18 

10 

18 

29 

33 

34 

50 

47 

38*5 

MI  N 

21 

22 

31 

18 

16 

28 

30 

30 

30 

30 

25 

29 

25 

26 

27 

28 

35 

23 

20 

23 

21 

16 

13 

0 

-13 

3 

15 

22 

23 

20 

19 

21.3 

ALTENBERN 

MAX 

46 

51 

53 

48 

47 

46 

51 

54 

53 

51 

50 

51 

61 

42 

51 

51 

53 

46 

45 

43 

45 

44 

46 

34 

21 

18 

20 

27 

33 

34 

33 

43.  1 

MIN 

25 

30 

28 

27 

15 

15 

21 

19 

17 

15 

14 

14 

13 

12 

15 

16 

16 

19 

30 

17 

15 

12 

19 

12 

-10 

-2  3 

-16 

-12 

-  6 

-  4 

-  3 

11.7 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

40 

39 

45 

35 

42 

43 

43 

44 

45 

47 

44 

54 

50 

49 

57 

53 

48 

38 

38 

22 

32 

32 

24 

22 

15 

22 

27 

30 

28 

21 

15 

36.9 

MIN 

17 

1  3 

21 

16 

11 

8 

10 

21 

5 

7 

16 

8 

3 

0 

9 

4 

14 

9 

18 

-12 

-18 

-15 

-14 

-  2 

-28 

-45 

-19 

-17 

-16 

-21 

-25 

-  1.0 

ARBOLES 

MAX 

43 

44 

49 

50 

46 

48 

52 

52 

54 

52 

52 

54 

5  3 

50 

51 

54 

57 

41 

43 

41 

39 

45 

44 

45 

32 

28 

35 

33 

36 

40 

47 
8 

J  45.5 

MIN 

33 

30 

32 

25 

21 

19 

20 

20 

19 

18 

16 

19 

16 

12 

1  8 

19 

1  9 

32 

35 

32 

20 

17 

17 

25 

1 1 

-13 

-  4 

2 

4 

4 

17.7 

ASPEN 

MAX 

35 

42 

42 

35 

40 

37 

42 

42 

45 

46 

45 

45 

47 

47 

50 

49 

47 

3  8 

34 

33 

31 

29 

32 

30 

19 

18 

27 

31 

37 

36 

36 

37.6 

MIN 

27 

26 

22 

26 

21 

18 

14 

19 

17 

17 

14 

20 

20 

17 

19 

18 

20 

18 

27 

25 

9 

6 

4 

19 

-  8 

-18 

-  8 

-  2 

2 

6 

2 

13.5 

BAILEY 

MAX 

49 

52 

54 

38 

49 

53 

55 

51 

51 

54 

52 

51 

55 

55 

59 

60 

57 

43 

40 

41 

41 

41 

2  9 

18 

17 

4  2 

43 

52 
1 

46.5 

MIN 

20 

26 

22 

19 

10 

21 

16 

14 

13 

13 

14 

14 

10 

8 

14 

18 

17 

21 

25 

6 

7 

19 

-  1 

2 

-16 

-23 

5 

11.3 

BLANCA 

MAX 

ss 

46 

50 

45 

44 

50 

47 

46 

50 

49 

48 

52 

55 

50 

55 

53 

50 

49 

43 

41 

38 

41 

41 

38 

30 

20 

27 

35 

39 

41 

40 

43.8 

MIN 

30 

27 

16 

22 

22 

10 

15 

16 

11 

16 

10 

15 

10 

18 

10 

15 

1  4 

22 

26 

13 

10 

16 

9 

19 

4 

-  3 

-12 

-10 

-  5 

-  3 

-  4 

11.6 

BOND 

MAX 

43 

52 

52 

4  5 

44 

41 

48 

49 

46 

42 

47 

48 

47 

42 

51 

50 

52 

43 

35 

35 

35 

36 

40 

34 

29 

9 

18 

24 

29 

29 

24 

39.4 

MIN 

18 

20 

23 

20 

15 

11 

1  7 

21 

11 

7 

7 

8 

4 

5 

14 

9 

9 

1 1 

18 

20 

13 

13 

9 

12 

-  5 

-26 

-23 

-20 

-10 

-14 

-15 

6.5 

BONNY  DAM 

MAX 

47 

58 

52 

59 

41 

44 

64 

54 

37 

52 

55 

24 

5  2 

65 

64 

65 

70 

68 

53 

39 

35 

49 

36 

28 

18 

1  8 

38 

37 

50 

49 

64 

47.9 

MIN 

36 

26 

25 

30 

18 

1  8 

30 

24 

22 

21 

15 

12 

18 

22 

24 

27 

30 

26 

29 

31 

23 

23 

10 

1  1 

-  2 

-  8 

-  2 

7 

10 

13 

15 

18.8 

BOULDER 

MAX 

56 

54 

61 

49 

44 

60 

52 

50 

56 

56 

41 

56 

64 

60 

62 

67 

68 

55 

45 

44 

50 

49 

33 

23 

21 

37 

4  2 

54 

51 

62 

56 

50.9 

MIN 

26 

27 

32 

25 

18 

29 

28 

28 

25 

25 

23 

20 

31 

30 

35 

32 

45 

32 

34 

23 

20 

21 

1  3 

12 

3 

5 

12 

19 

27 

35 

31 

24.8 

BUENA  VISTA 

MAX 

45 

47 

50 

45 

45 

51 

52 

50 

49 

54 

54 

S 

56 

54 

57 

56 

52 

42 

40 

39 

36 

30 

26 

2  8 

35 

38 

39 

34 

42 

44.8 

MIN 

28 

25 

25 

25 

14 

21 

29 

33 

27 

20 

12 

25 

21 

25 

21 

27 

25 

28 

4 

1 

-  4 

2 

-  6 

-18 

-  9 

-  3 

2 

8 

2 

14.1 

BYERS 

MAX 

55 

58 

62 

48 

43 

62 

49 

46 

52 

54 

36 

64 

61 

62 

65 

65 

68 

51 

42 

39 

48 

40 

2  8 

2  1 

16 

40 

46 

48 

54 

62 

53 

49.6 

MIN 

26 

25 

32 

19 

9 

23 

24 

22 

21 

1  7 

20 

14 

27 

27 

28 

27 

32 

27 

27 

18 

13 

13 

1 

6 

-  5 

-  5 

10 

17 

20 

25 

20 

18.8 

CANON  CITY 

MAX 

54 

57 

63 

60 

42 

67 

61 

51 

55 

66 

63 

57 

65 

67 

70 

69 

64 

63 

64 

52 

53 

51 

41 

26 

22 

41 

52 

54 

57 

59 

59 

55.3 

MIN 

33 

42 

38 

34 

18 

26 

29 

29 

23 

27 

27 

19 

36 

39 

44 

42 

41 

44 

36 

33 

22 

34 

19 

14 

9 

1 

21 

24 

30 

32 

32 

29.0 

CARIBOU  RANCH 

MAX 

47 

46 

33 

37 

41 

43 

43 

48 

45 

45 

49 

55 

50 

58 

61 

52 

43 

31 

37 

31 

31 

20 

9 

8 

25 

35 

33 

42 

48 

52 

39.9 

MIN 

25 

21 

20 

16 

30 

27 

31 

27 

32 

12 

25 

26 

23 

36 

31 

34 

26 

22 

17 

14 

12 

-  2 

-  1 

-10 

-10 

15 

20 

22 

23 

20 

19.5 

CASTLE  ROCK 

MAX 

57 

56 

60 

54 

50 

60 

57 

51 

53 

61 

46 

57 

64 

63 

65 

61 

66 

57 

46 

49 

51 

51 

23 

18 

16 

44 

51 

50 

54 

60 

54 

51.8 

MIN 

26 

26 

29 

16 

4 

20 

12 

20 

19 

15 

22 

1  6 

21 

18 

25 

26 

22 

23 

30 

18 

8 

21 

4 

7 

-12 

-11 

7 

10 

14 

16 

1 1 

15.6 

CEDAREDGE 

MAX 

43 

50 

52 

47 

45 

47 

48 

49 

50 

50 

48 

52 

51 

49 

53 

54 

57 

46 

40 

42 

37 

41 

43 

35 

20 

18 

22 

24 

35 

36 

36 

42.6 

MIN 

31 

32 

28 

29 

19 

20 

21 

22 

21 

22 

20 

20 

20 

18 

21 

23 

23 

26 

30 

26 

18 

17 

19 

19 

-  1 

-10 

-  6 

-  3 

2 

8 

6 

17.5 

CENTER 

MAX 

41 

50 

48 

51 

46 

52 

49 

52 

49 

49 

49 

52 

53 

51 

53 

51 

64 

49 

45 

47 

4* 

45 

38 

37 

25 

24 

29 

33 

42 

43 

41 

44.9 

MIN 

30 

22 

19 

22 

17 

13 

18 

20 

13 

11 

12 

13 

13 

10 

13 

12 

12 

21 

23 

13 

1  3 

8 

5 

14 

-  1 

-10 

-  9 

-  9 

-  2 

1 

-  1 

10.8 

CHEESMAN 

MAX 

50 

53 

60 

50 

58 

60 

57 

56 

59 

58 

50 

61 

63 

53 

67 

67 

64 

48 

43 

42 

50 

44 

31 

20 

23 

41 

44 

45 

53 

55 

55 

51.0 

MIN 

25 

28 

25 

22 

10 

16 

14 

21 

16 

14 

16 

16 

14 

13 

14 

21 

19 

21 

26 

14 

9 

22 

4 

3 

-  5 

-12 

4 

5 

8 

9 

5 

13.5 

CHERRY   CREEK  DAM 

MAX 

56 

58 

63 

55 

48 

60 

55 

53 

57 

61 

45 

60 

65 

65 

67 

64 

68 

57 

47 

49 

49 

45 

16 

22 

12 

30 

46 

51 

54 

62 

57 

51.3 

MIN 

24 

20 

30 

15 

10 

23 

20 

18 

18 

17 

19 

18 

22 

21 

30 

29 

28 

26 

25 

21 

12 

2 

2 

-  3 

-  2 

3 

3 

0 

12 

16 

15 

15.8 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

59 

54 

59 

53 

42 

63 

50 

41 

53 

56 

46 

53 

67 

64 

64 

69 

66 

55 

42 

35 

45 

30 

27 

3  0 

15 

30 

39 

50 

47 

64 

58 

49.2 

MIN 

28 

27 

25 

15 

23 

29 

27 

20 

23 

16 

10 

15 

25 

30 

32 

33 

30 

33 

30 

18 

22 

8 

10 

-  6 

-  4 

0 

1  2 

13 

22 

23 

23 

19.7 

CLIMAX   2  NW 

MAX 

29 

30 

30 

23 

28 

30 

29 

30 

30 

33 

30 

41 

40 

38 

40 

48 

37 

31 

26 

20 

18 

15 

20 

19 

13 

14 

25 

22 

30 

36 

31 

28.6 

MIN 

19 

10 

13 

10 

3 

9 

9 

16 

9 

10 

12 

13 

15 

13 

17 

20 

14 

14 

18 

9 

3 

6 

0 

9 

-13 

-17 

-  5 

-  1 

1 

9 

6 

8.1 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

50 

39 

43 

46 

40 

45 

48 

47 

46 

44 

42 

47 

48 

49 

47 

48 

46 

47 

45 

38 

36 

35 

38 

33 

32 

15 

13 

20 

25 

32 

33 

39.3 

MIN 

19 

23 

1  3 

17 

13 

10 

5 

12 

5 

2 

1 

5 

4 

2 

3 

6 

7 

9 

23 

14 

-  1 

2 

1 

5 

-  4 

-22 

-19 

-16 

-11 

-11 

-12 

3.3 

COLLBRAN 

MAX 

46 

52 

53 

48 

51 

46 

54 

57 

66 

54 

52 

55 

53 

55 

55 

55 

60 

47 

41 

44 

43 

45 

47 

34 

20 

19 

27 

30 

36 

36 

38 

45.1 

MIN 

30 

29 

27 

29 

19 

28 

25 

22 

21 

21 

19 

20 

21 

19 

21 

21 

21 

21 

30 

23 

16 

17 

18 

10 

-  5  -14 

-10 

-  6 

1 

3 

3 

16.1 

COLORADO  NM 

MAX 

43 

45 

48 

52 

48 

44 

47 

49 

52 

50 

48 

49 

49 

51 

49 

50 

52 

48 

40 

43 

39 

39 

41 

37 

32 

32 

23 

23 

25 

33 

3* 

42.4 

MIN 

33 

32 

34 

33 

29 

2  7 

31 

32 

30 

29 

28 

30 

29 

20 

31 

28 

27 

33 

30 

29 

2fl 

28 

23 

24 

3-2 

0 

-  1 

2 

7 

12 

23.2 

COLO  SPRINGS  WB  AP 

MAX 

52 

52 

60 

38 

41 

63 

45 

49 

52 

59 

26 

5  2 

61 

62 

61 

61 

62 

53 

42 

47 

41 

45 

22 

22 

16 

36 

42 

55 

49 

59 

»7 

47.8 

MIN 

30 

31 

31 

25 

17 

2  6 

27 

26 

24 

22 

20 

20 

30 

27 

32 

33 

36 

33 

34 

23 

20 

17 

14 

11 

3 

1 

12 

20 

22 

25 

22 

23.0 

CORTEZ 

MAX 

50 

51 

50 

50 

53 

53 

56 

58 

63 

51 

47 

51 

50 

50 

52 

53 

58 

50 

40 

45 

45 

46 

45 

37 

30 

25 

32 

34 

4  0 

44 

39 

46.4 

MIN 

36 

24 

26 

24 

22 

19 

22 

21 

18 

18 

15 

16 

18 

16 

17 

20 

24 

3  0 

34 

22 

1  8 

17 

16 

2  7 

-  8 

-  8 

-  8 

0 

2 

5 

6 

16.4 

CRAIG 

MAX 

45 

50 

48 

36 

44 

46 

49 

49 

48 

51 

49 

5  2 

53 

46 

56 

58 

55 

39 

37 

37 

33 

33 

29 

2  3 

6 

10 

18 

23 

32 

33 

29 

39.3 

MIN 

20 

16 

26 

21 

23 

20 

17 

16 

15 

13 

9 

11 

9 

7 

18 

18 

14 

18 

18 

19 

1 

16 

11 

4 

-24 

-31 

-17 

-15 

•  * 

-  3 

-10 

8.2 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

45 

44 

44 

43 

43 

43 

42 

40 

43 

42 

43 

47 

46 

43 

47 

50 

50 

45 

44 

44 

44 

39 

48 

48 

38 

35 

33 

32 

35 

32 

32 

42.1 

MIN 

28 

7 

1  3 

25 

9 

& 

10 

23 

7 

3 

5 

9 

9 

4 

9 

11 

10 

15 

7 

2-3 

6 

0 

» 

-  3  -27 

■18 

-14  -10 

-  8 

■10 

4.2 

DELHI 

MAX 

60 

52 

66 

54 

48 

68 

60 

59 

53 

66 

50 

54 

69 

65 

63 

71 

67 

62 

48 

49 

46 

43 

32 

27 

20 

32 

43 

50 

55 

60 

56 

53.1 

MIN 

32 

27 

28 

29 

12 

18 

20 

18 

16 

23 

23 

12 

19 

20 

25 

26 

39 

29 

35 

29 

10 

21 

12 

8 

5 

-  5 

2 

15 

17 

20 

18 

19.5 

DEL  NOP TE 

MAX 

40 

50 

48 

49 

47 

54 

50 

54 

50 

49 

51 

51 

50 

50 

54 

54 

55 

47 

45 

46 

44 

43 

35 

35 

25 

21 

28 

35 

40 

41 

41 

44.6 

MIN 

24 

25 

23 

22 

16 

16 

21 

21 

19 

17 

17 

22 

21 

19 

21 

23 

21 

28 

20 

18 

14 

11 

10 

10 

0 

■  9  ■ 

-  4 

0 

6 

10 

7 

15.1 

DELTA  1  E 

MAX 

45 

53 

51 

49 

48 

47 

48 

48 

51 

50 

49 

52 

49 

48 

51 

51 

53 

46 

40 

43 

3  9 

41 

41 

38 

25 

19 

23 

23 

32 

31 

33 

42.5 

MIN 

29 

35 

24 

29 

18 

17 

18 

18 

18 

16 

15 

15 

15 

13 

17 

15 

17 

2  2 

32 

32 

23 

17 

18 

2  0 

10  -  8  • 

-  5 

-  5 

•  2 

1 

0 

15.6 

DENVER  WB  AP 

MAX 

54 

55 

61 

35 

44 

60 

52 

51 

54 

60 

36 

57 

64 

62 

64 

61 

67 

50 

39 

36 

48 

47 

24 

1  7 

13 

38 

48 

51 

54 

61 

55 

49.0 

MIN 

24 

25 

31 

19 

14 

2  6 

22 

20 

19 

14 

18 

2  0 

25 

25 

30 

27 

29 

26 

27 

21 

1  7 

10 

8 

* 

-  8 

3 

7 

12 

18 

22 

20 

18.5 

DENVER  WB  CITY 

MAX 

57 

52 

62 

36 

44 

60 

51 

48 

64 

60 

35 

56 

64 

62 

66 

63 

68 

51 

42 

38 

50 

51 

26 

20 

17 

43 

48 

51 

85 

63 

65 

49.9 

MIN 

33 

31 

36 

26 

21 

36 

30 

28 

27 

28 

24 

24 

34 

33 

38 

36 

38 

35 

33 

26 

23 

15 

12 

7 

4 

8 

20 

24 

31 

33 

28 

26.5 

DILLON 

MAX 

38 

41 

42 

35 

34 

45 

40 

36 

40 

42 

39 

49 

46 

42 

46 

49 

46 

40 

33 

29 

29 

28 

34 

28 

15 

12 

28 

25 

32 

32 

31 

33.9 

g 

5 

1 0 

9 

6 

5 

1  4 

10 

13 

10 

20 

9 

5 

10 

6 

4 

-12  ■ 

28  - 

13 

-13  ■ 

■  6 

-  8  - 

■11 

5.5 

DURANGO 

MAX 

49 

50 

50 

54 

51 

52 

55 

55 

56 

55 

52 

5  6 

55 

53 

54 

58 

56 

44 

44 

42 

45 

50 

46 

36 

29 

30 

37 

35 

42 

49 

43 

47.9 

MIN 

32 

21 

23 

22 

19 

17 

18 

18 

16 

15 

13 

16 

18 

16 

17 

18 

23 

29 

32 

21 

13 

13 

23 

-  2  • 

7  ■ 

7 

3 

1 

7 

7 

15.1 

EADS 

MAX 

60 

55 

60 

50 

44 

65 

55 

56 

65 

60 

45 

53 

65 

63 

63 

67 

70 

55 

50 

40 

46 

40 

30 

28 

20 

33 

40 

55 

50 

60 

60 

51.3 

MIN 

35 

30 

25 

25 

15 

23 

23 

30 

22 

20 

20 

12 

22 

25 

25 

25 

32 

30 

35 

30 

1  8 

18 

12 

12 

-  2  - 

10 

15 

17 

16 

12 

20 

20.4 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

43 

51 

48 

43 

45 

46 

50 

49 

50 

50 

48 

51 

50 

41 

53 

52 

55 

38 

37 

37 

32 

37 

40 

3  2 

18 

12 

16 

18 

26  ' 

25 

25 

39.3 

MIN 

18 

23 

18 

21 

16 

10 

12 

16 

10 

6 

5 

7 

1 

6 

2 

H 

■  1 

7 

9 

10 

24 

15  - 

2 

15 

14 

10 

-24  - 

33  ■ 

27 

-22  - 

15 

-17  ■ 

18 

4.1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  

Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ELBERT 

MAX 

55 

52 

56 

46 

47 

59 

56 

47 

49 

60 

42 

55 

59 

61 

64 

66 

64 

51 

44 

48 

48 

39 

24 

22 

12 

39 

49 

48 

54 

59 

54 

49.3 

MIN 

25 

26 

26 

1 3 

13 

1 1 

1 8 

16 

2  1 

25 

20 

28 

25 

19 

4 

14 

9 

g 

5 

g 

2 

1 0 

14.4 

ESTES  PARK 

MAX 

40 

47 

45 

41 

41 

48 

49 

49 

49 

50 

46 

52 

62 

52 

60 

61 

64 

50 

44 

37 

36 

38 

21 

19 

17 

23 

34 

32 

41 

53 

48 

43.9 

M  I  N 

17 

9 

" 

12 

16 

30 

15 

16 

16 

1  3 

20 

18.7 

EVERGREEN 

MAX 

54 

54 

56 

50 

50 

57 

57 

52 

66 

58 

50 

55 

61 

62 

62 

66 

62 

55 

43 

44 

47 

42 

28 

24 

20 

41 

50 

49 

54 

58 

53 

50.6 

MIN 

23 

22 

22 

20 

10 

20 

1  8 

20 

17 

22 

1 5 

g 

21 

5 

12.9 

EVERSOLL  RANCH 

MAX 

56 

50 

68 

56 

50 

71 

49 

55 

60 

64 

41 

55 

68 

70 

68 

73 

71 

63 

41 

52 

38 

31 

41 

41 

44 

60 

5  2 

66 

60 

52 

55.5 

M  I  N 

39 

35 

36 

23 

31 

29 

2  7 

25 

13 

2i 

23.3 

FLAGLER   2  NW 

MAX 

57 

54 

61 

54 

42 

61 

48 

42 

52 

55 

38 

53 

63 

65 

63 

71 

66 

52 

40 

39 

46 

39 

26 

17 

14 

40 

37 

50 

50 

63 

57 

48.9 

M  I  N 

29 

24 

28 

20 

2  6 

28 

24 

26 

24 

1 5 

12 

17.1 

FORDER  8  S 

MAX 

60 

58 

66 

45 

42 

71 

52 

53 

58 

62 

45 

56 

65 

63 

63 

65 

70 

60 

42 

49 

45 

39 

28 

23 

20 

35 

36 

55 

48 

65 

61 

51.7 

M  1  N 

33 

31 

25 

10 

27 

20 

2  0 

3j 

33 

10 

17.0 

FORT  COLLINS 

MAX 

55 

48 

60 

47 

39 

59 

50 

48 

54 

51 

32 

55 

60 

54 

58 

65 

62 

49 

42 

38 

45 

51 

it 

22 

16 

26 

37 

42 

41 

57 

53 

46.6 

MIN 

22 

23 

24 

26 

15 

22 

21 

20 

23 

26 

20 

26 

28 

1 4 

18 

1 3 

9 

1 

16 

16.7 

FORT  LEWIS 

MAX 

41 

46 

4  6 

47 

45 

51 

49 

50 

49 

49 

45 

61 

50 

47 

48 

52 

51 

39 

39 

40 

38 

40 

38 

36 

22 

24 

34 

36 

43 

45 

38 

42.9 

MIN 

30 

2  3 

22 

29 

30 

20 

14 

11 

13 

14 

—  g 

-  9 

-  7 

2 

2 

15.6 

FORT   LUPTON   1  N 

MAX 

54 

53 

57 

5  0 

46 

63 

50 

50 

57 

55 

38 

59 

65 

62 

65 

62 

68 

54 

42 

45 

52 

47 

30 

23 

18 

30 

33 

46 

49 

62 

58 

MIN 

2 1 

1  9 

1 1 

1 9 

23 

2  B 

16 

1  i 

2  3 

14 

20 

1 7 

19 

17 

20 

17 

19 

22 

1  7 

21 

4 

12 

-  9 

-13 

-  5 

0 

9 

12 

11 

uli 

FORT  MORGAN 

MAX 

46 

50 

50 

59 

42 

42 

63 

48 

41 

56 

54 

32 

53 

59 

56 

60 

58 

63 

47 

35 

35 

42 

31 

29 

21 

21 

24 

34 

44 

41 

47 

MIN 

1  8 

16 

21 

24 

23 

24 

30 

17 

19 

5 

9 

—  4 

-13 

-10 

-  i 

9 

1 0 

15.6 

FRASER 

MAX 

42 

41 

43 

35 

33 

36 

37 

35 

41 

40 

39 

45 

42 

41 

49 

49 

45 

36 

32 

29 

25 

28 

30 

25 

18 

13 

23 

23 

32 

30 

28 

MIN 

-  7 

0 

0 

0 

6 

2 

8 

-  1 

-  9 

-13 

-34 

-44 

-26 

-29 

-15 

-23 

-26 

-  4.6 

FRUITA  2  N 

MAX 

46 

54 

52 

52 

50 

45 

50 

53 

53 

51 

50 

50 

49 

48 

50 

49 

50 

47 

42 

49 

43 

41 

43 

34 

26 

16 

16 

16 

21 

23 

22 

MIN 

23 

34 

^  5 

2  0 

1  6 

14 

1  6 

1 5 

1 6 

14 

1  3 

1  3 

1 1 

8 

I  3 

1  2 

11 

17 

31 

29 

21 

13 

15 

19 

-  7 

-21 

-18 

-17 

-10 

-  9 

-  9 

10.6 

GATEWAY    1  SW 

48 

56 

55 

54 

52 

49 

57 

57 

55 

54 

53 

53 

53 

50 

52 

54 

47 

44 

43 

46 

48 

49 

44 

24 

21 

23 

24 

29 

30 

31 

MIN 

35 

3  2 

25 

1 8 

17 

1  7 

1 8 

1  8 

16 

16 

1 5 

1  3 

17 

18 

18 

23 

32 

26 

25 

21 

20 

19 

-  2 

-  6 

-  g 

-  9 

-  2 

—  4 

-  4 

15.3 

GEORGETOWN 

MAX 

45 

45 

44 

40 

41 

44 

45 

42 

47 

47 

47 

55 

52 

52 

56 

60 

50 

42 

37 

35 

33 

38 

30 

18 

19 

24 

37 

35 

40 

50 

43 

MIN 

27 

2 6 

21 

2  8 

3  2 

29 

36 

31 

27 

25 

1  7 

20 

21 

6 

7 

—  5 

—  4 

1 1 

22 

21 

20 

22 

22.6 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 

49 

49 

47 

44 

45 

45 

49 

49 

60 

50 

51 

53 

52 

49 

63 

53 

55 

53 

42 

41 

36 

36 

40 

31 

12 

13 

19 

24 

30 

32 

32 

MIN 

21 

2  1 

25 

31 

32 

1  9 

17 

21 

15 

4 

—  4 

-  4 

_  4 

0 

17.6 

GORE   PASS  RANCH 

MAX 

52 

48 

34 

41 

4  3 

47 

48 

47 

47 

44 

47 

46 

46 

50 

47 

50 

37 

32 

30 

27 

22 

13 

2 

12 

15 

22 

14 

12 

34.8 

MIN 

4 

4 

9 

15 

1 0 

_  9 

—37 

-22 

-26 

-11 

- 1  9 

.9 

GRAND   JUNCT ION  WB  AP 

MAX 

45 

53 

51 

48 

50 

45 

52 

53 

53 

51 

50 

50 

49 

47 

49 

48 

52 

48 

n 

46 

44 

41 

44 

35 

20 

12 

17 

14 

26 

23 

23 

41.3 

MIN 

35 

27 

24 

22 

22 

24 

22 

2 1 

23 

2  1 

27 

28 

1  9 

19 

23 

12 

-  4 

-12 

-  7 

-1  0 

-  i 

—  3 

_  i 

17.3 

GRAND   LAKE    1  WNW 

MAX 

42 

42 

36 

32 

34 

40 

40 

40 

42 

43 

42 

47 

47 

44 

4  9 

51 

47 

36 

31 

30 

28 

28 

25 

26 

25 

15 

28 

26 

34 

36 

35 

36.1 

MIN 

0 

7 

9 

1 1 

1 3 

1  i 

1 5 

1  3 

—14 

-26 

- 1 3 

-19 

5.4 

GRAND   LAKE   6  SSW 

MAX 

45 

41 

40 

35 

34 

38 

38 

39 

40 

42 

41 

44 

43 

42 

47 

45 

45 

43 

34 

30 

29 

29 

26 

26 

23 

10 

23 

22 

30 

30 

24 

34.  8 

MIN 

26 

1  4 

16 

12 

16 

20 

13 

19 

10 

18 

-10 

-20 

-  5 

-  8 

o 

-10 

11.5 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MAX 

42 

46 

42 

43 

47 

46 

47 

45 

49 

47 

61 

52 

51 

62 

52 

49 

43 

41 

42 

37 

39 

37 

34 

31 

23 

27 

35 

39 

42 

41 

42.4 

MIN 

20 

20 

20 

20 

23 

20 

28 

29 

24 

13 

15 

1 1 

14 

4 

—  3 

-  5 

1 

9 

Q 

17.7 

G  EELEY 

MAX 

41 

51 

49 

37 

41 

62 

49 

58 

54 

32 

55 

60 

64 

61 

64 

45 

42 

35 

47 

33 

18 

22 

26 

38 

47 

44.  8 

MIN 

2 1 

22 

23 

29 

1  8 

17 

—13 

-13 

_  2 

15.2 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

45 

46 

46 

41 

40 

44 

43 

44 

49 

44 

47 

4  8 

46 

40 

55 

50 

52 

44 

33 

34 

35 

32 

39 

32 

IS 

» 

15 

16 

26 

19 

16 

37.0 

MIN 

20 

1 4 

1 5 

1  4 

19 

1 2 

15 

1 1 

-2  5 

- 1  5 

- 1  5 

9.6 

GROVER    10  W 

59 

49 

61 

47 

50 

57 

42 

44 

52 

54 

30 

64 

63 

63 

60 

68 

66 

52 

42 

35 

41 

43 

28 

22 

17 

32 

41 

47 

48 

61 

58 

47. 9 

MIN 

24 

24 

1  9 

34 

2  9 

29 

27 

1  7 

22.1 

GUNN I  SON 

39 

42 

48 

41 

45 

50 

47 

49 

47 

44 

47 

48 

48 

44 

48 

49 

50 

44 

39 

37 

37 

40 

35 

30 

25 

15 

24 

27 

33 

34 

33 

40.0 

MIN 

27 

2  0 

2  6 

4 

3 

11 

27 

14 

1 

o 

_  3 

Q 

-23 

-18 

-17 

-11 

3.4 

HAYDEN 

47 

50 

4'. 

35 

40 

4C 

47 

48 

48 

51 

48 

53 

54 

49 

55 

57 

53 

41 

40 

39 

34 

34 

30 

27 

9 

6 

18 

21 

28 

28 

26 

38.7 

MIN 

20 

18 

21 

1  5 

1  7 

17 

1 8 

1 5 

16 

1 6 

1 7 

20 

1 9 

9.6 

HERMIT    7  ESE 

45 

44 

48 

42 

45 

47 

48 

45 

49 

52 

49 

51 

51 

51 

55 

55 

50 

41 

40 

37 

36 

38 

36 

28 

22 

10 

15 

26 

26 

27 

27 

39.9 

MIN 

2 

i  i 

1 0 

1  3 

g 

.9 

HOLLY 

60 

6" 

54 

58 

45 

44 

62 

59 

47 

59 

61 

62 

59 

65 

63 

65 

66 

72 

66 

54 

47 

49 

49 

38 

32 

23 

38 

47 

55 

SO 

61 

53.9 

MIN 

37 

to 

24 

33 

1  5 

1  6 

1 8 

24 

1 7 

1  5 

1 3 

1  9 

17.3 

HOL  YOK  E 

58 

54 

55 

50 

45 

59 

49 

43 

49 

51 

25 

54 

65 

59 

65 

74 

66 

52 

44 

34 

47 

38 

27 

21 

19 

36 

42 

46 

41 

6  2 

57 

48.0 

MIN 

27 

24 

2  M 

2  5 

1  6 

22 

22 

31 

28 

2i 

5 

I  3 

14 

20.3 

HOT    SULDHUR   SPR   2  SW 

42 

47 

46 

31 

38 

42 

43 

46 

45 

44 

46 

43 

43 

47 

51 

48 

45 

39 

34 

31 

29 

39 

25 

13 

2 

16 

14 

23 

16 

13 

34.7 

MIN 

16 

15 

16 

1  5 

1 1 

7 

1  5 

20 

1 7 

7 

9 

1  o 

1 5 

-22 

-11 

4.5 

IDAHO  SPRINGS 

50 

52 

55 

40 

46 

50 

50 

49 

53 

56 

52 

51 

60 

55 

63 

60 

59 

47 

36 

43 

38 

38 

24 

16 

13 

32 

47 

41 

46 

55 

50 

46.2 

MIN 

24 

20 

3  1 

1  7 

I  7 

2  5 

22 

1 2 

19.1 

I GNAC 10   1  N 

48 

43 

50 

50 

4  9 

60 

52 

53 

55 

53 

50 

53 

54 

50 

53 

54 

55 

47 

43 

40 

43 

46 

44 

39 

30 

30 

34 

35 

40 

45 

42 

46.  1 

MIN 

32 

2  7 

29 

2  5 

16 

17 

1  8 

1  8 

14.8 

JOHN  MARTIN  DAM 

60 

60 

64 

53 

44 

64 

57 

52 

59 

52 

52 

48 

61 

57 

63 

68 

68 

65 

55 

44 

46 

47 

35 

38 

24 

34 

39 

54 

57 

59 

57 

52.5 

MIN 

21 

20 

18 

22 

16 

2 1 

20 

21 

2 1 

27 

4 

12 

20.3 

JONES  PASS  2  E 

46 

43 

44 

34 

38 

39 

38 

36 

40 

38 

40 

38 

38 

40 

41 

38 

38 

33 

35 

27 

26 

25 

26 

22 

26 

15 

21 

29 

26 

32 

33 

33.7 

MIN 

1  8 

20 

2 

23 

17 

7 

1  0 

11.6 

JULE  SBURG 

50 

49 

50 

55 

39 

48 

46 

44 

43 

40 

31 

47 

52 

51 

55 

59 

58 

44 

33 

39 

37 

25 

20 

15 

27 

35 

40 

39 

51 

50 

42.4 

MIN 

29 

1  9 

27 

10 

23 

17.7 

KASSLER 

59 

57 

62 

55 

46 

64 

58 

55 

56 

67 

44 

61 

64 

65 

67 

65 

67 

52 

43 

49 

53 

49 

26 

20 

29 

42 

47 

54 

55 

59 

54 

53.0 

MIN 

23 

24 

34 

26 

8 

33 

1 7 

19 

39 

37 

36 

33 

27 

1 2 

23 

—  8 

10 

1  5 

25 

29 

27 

22.0 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

55 

52 

60 

47 

48 

57 

45 

40 

50 

50 

30 

55 

62 

62 

63 

66 

67 

50 

38 

41 

43 

35 

26 

23 

18 

35 

41 

47 

50 

60 

56 

47.5 

MIN 

20 

19 

2  3 

21 

8 

25 

26 

31 

29 

18 

17 

10 

28 

23 

38 

29 

36 

23 

25 

15 

17 

15 

1 

6 

-  1 

-  2 

7 

11 

13 

14 

17 

18.1 

KIT  CARSON 

MAX 

60 

55 

6  0 

47 

44 

63 

51 

47 

57 

59 

42 

54 

69 

68 

66 

69 

68 

51 

42 

37 

48 

40 

54 

51 

62 

60 

54.8 

MIN 

36 

26 

:  i 

28 

14 

17 

29 

26 

21 

16 

20 

11 

22 

18 

22 

22 

28 

23 

31 

26 

17 

-14 

3 

11 

12 

11 

19.1 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 

64 

55 

62 

42 

45 

69 

53 

53 

59 

57 

37 

51 

63 

61 

62 

67 

71 

54 

50 

50 

48 

42 

34 

35 

20 

37 

39 

50 

55 

60 

57 

51.7 

MIN 

33 

32 

27 

25 

20 

20 

30 

22 

23 

20 

21 

18 

26 

29 

26 

30 

36 

33 

36 

31 

23 

24 

18 

14 

1 

-  4 

6 

13 

17 

21 

22 

22.4 

LAKE  CITY 

M> 

42 

49 

50 

40 

46 

52 

50 

48 

48 

59 

50 

47 

50 

47 

52 

48 

52 

38 

42 

39 

40 

40 

38 

36 

38 

22 

25 

30 

34 

35 

37 

42.7 

MIN 

25 

15 

17 

24 

9 

12 

16 

19 

U 

17 

13 

15 

11 

16 

13 

13 

13 

19 

» 

21 

16 

8 

0 

0 

-  8 

-23 

-15 

-  8 

-  1 

-  6 

-  6 

9.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1962 


Day  01  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.0  1 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver; 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

40 

41 

46 

41 

41 

46 

45 

42 

44 

47 

45 

45 

40 

47 

51 

44 

48 

40 

38 

28 

30 

20 

37. 

1 

MIN 

25 

25 

14 

19 

9 

13 

15 

22 

14 

9 

15 

19 

14 

10 

16 

15 

20 

17 

26 

5 

-  6 

16 

-  1 

2 

-  6 

-26 

-  7 

-  6 

0 

-  7 

-12 

8. 

7 

LAKEWOOD 

58 

61 

62 

52 

41 

56 

54 

52 

54 

63 

42 

58 

62 

MIN 

23 

27 

32 

23 

16 

18 

28 

2ft 

24 

20 

21 

16 

2  9 

28 

38 

35 

35 

35 

32 

22 

1  8 

19 

2 

10 

0 

0 

7 

19 

29 

36 

28 

22. 

6 

LAS  AN  I  MAS 

MAX 

6* 

55 

58 

47 

44 

67 

58 

52 

59 

58 

48 

49 

63 

67 

6  8 

54 

50 

37 

52. 

3 

MIN 

33 

28 

21 

32 

18 

17 

27 

21 

19 

17 

24 

17 

20 

19 

19 

19 

28 

26 

36 

32 

21 

21 

16 

17 

-  1 

-  6 

2 

7 

11 

13 

13 

18. 

9 

LEADVILLE 

MAX 

35 

37 

36 

24 

33 

36 

38 

34 

36 

39 

37 

46 

46 

45 

46 

54 

32 

24 

24 

34. 

7 

MIN 

22 

14 

20 

15 

6 

9 

15 

17 

14 

11 

14 

17 

21 

20 

2  0 

22 

21 

1ft 

21 

9 

5 

14 

4 

3 

-12 

-14 

-22 

5 

6 

11 

10 

11. 

5 

LIMON   10  SSW 

MAX 

57 

55 

60 

51 

42 

61 

49 

47 

50 

51 

39 

53 

58 

62 

66 

65 

50 

40 

49  ■ 

MIN 

25 

24 

27 

19 

7 

1  7 

23 

19 

20 

17 

18 

15 

34 

29 

24 

25 

31 

30 

26 

22 

15 

16 

5 

8 

-  2 

-12 

5 

12 

13 

1  3 

19 

17. 

3 

LITTLE  HILLS 

MAX 

50 

53 

53 

44 

50 

56 

54 

52 

54 

57 

55 

57 

60 

48 

39 

48 

45. 

0 

MIN 

18 

16 

27 

25 

9 

10 

12 

11 

10 

5 

5 

6 

3 

1 

8 

8 

&8 

12 

18 

21 

15 

7 

5 

-22 

-37 

-25 

-23 

-11 

-15 

-15 

3. 

7 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 

42 

54 

51 

60 

35 

63 

50 

51 

50 

56 

55 

35 

57 

62 

58 

63 

65 

65 

53 

35 

36 

19 

21 

56 

47. 

0 

MIN 

22 

26 

26 

23 

15 

15 

22 

20 

15 

17 

23 

17 

18 

18 

18 

22 

24 

22 

25 

2ft 

14 

15 

9 

12 

-  4 

-11 

-  4 

1 

1 

1  3 

13 

15. 

3 

MARVINE 

MAX 

50 

51 

51 

41 

45 

46 

45 

41 

46 

50 

46 

52 

50 

53 

52 

54 

46 

45 

44 

45 

40 

38 

36 

26 

23 

33 

3? 

36 

35 

42. 

3 

MIN 

17 

24 

22 

14 

17 

21 

16 

17 

17 

15 

16 

16 

17 

13 

19 

17 

16 

21 

24 

23 

21 

16 

12 

12 

-13 

-19 

-17 

-  8 

12 

3 

13 

12. 

5 

MAYBELL 

MAX 

46 

49 

49 

40 

45 

51 

48 

50 

48 

51 

44 

46 

45 

46 

51 

52 

5: 

38 

40 

4  3 

41 

35 

32 

27 

1  3 

23 

2i 

31 

28 

39. 

5 

MIN 

17 

14 

25 

20 

12 

14 

16 

14 

13 

9 

7 

8 

4 

3 

13 

10 

9 

12 

17 

25 

6 

21 

11 

5 

-28 

-30 

-20 

-19 

-  6 

-12 

-12 

5. 

7 

MEEKER 

MAX 

45 

51 

48 

45 

46 

50 

52 

52 

53 

56 

53 

56 

53 

50 

59 

60 

58 

47 

40 

4  2 

44 

34 

30 

29 

10 

1  7 

22 

29 

36 

3  3 

32 

43. 

0 

MIN 

19 

17 

26 

22 

14 

17 

16 

16 

16 

13 

13 

13 

11 

8 

15 

17 

14 

16 

19 

27 

8 

21 

14 

7 

-16 

-31 

-19 

-16 

-  5 

-  ft 

-10 

8. 

8 

MESA  VERDE  NP 

MAX 

44 

46 

50 

46 

49 

53 

53 

55 

53 

51 

50 

53 

52 

53 

54 

50 

ft  7 

43 

38 

40 

4  2 

43 

40 

34 

27 

28 

35 

33 

42 

45. 

3 

MIN 

32 

28 

30 

28 

29 

25 

27 

33 

26 

25 

23 

25 

26 

24 

25 

30 

32 

35 

31 

27 

21 

22 

21 

21 

2 

4 

4 

1  1 

11 

18 

15 

23. 

0 

MONTE  VISTA 

MAX 

41 

48 

48 

49 

45 

50 

50 

52 

4ft 

48 

49 

52 

52 

51 

52 

51 

53 

45 

47 

4  3 

41 

42 

36 

37 

2  8 

20 

26 

32 

39 

40 

40 

43. 

7 

MIN 

29 

22 

20 

18 

16 

13 

16 

17 

15 

10 

10 

13 

11 

10 

12 

12 

16 

23 

24 

13 

7 

6 

3 

11 

-  5 

-16 

-13 

-  8 

-  4 

-  2 

2 

9. 

7 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

54 

43 

50 

52 

46 

4  9 

50 

50 

50 

53 

5J 

ft  2 

58 

46 

38 

43 

38 

39 

40 

16 

21 

26 

36 

43. 

8 

MIN 

29 

35 

27 

27 

20 

20 

23 

21 

21 

22 

18 

18 

17 

19 

1  9 

20 

21 

23 

31 

31 

20 

16 

16 

16 

8 

-11 

-  7 

-  6 

-  4 

2 

2 

16. 

6 

MONUMENT   2  WSW 

MAX 

57 

60 

63 

50 

52 

63 

63 

52 

55 

64 

34 

56 

62 

66 

64 

65 

6  3 

53 

43 

49 

45 

41 

26 

i  2 

40 

47 

s  3 

50 

51. 

7 

MIN 

23 

26 

25 

16 

6 

21 

20 

23 

18 

23 

17 

15 

22 

26 

32 

30 

29 

34 

29 

21 

9 

14 

4 

-  4 

-  9 

4 

22 

20 

18. 

4 

NORTHDALE 

MAX 

43 

45 

50 

43 

44 

50 

49 

49 

52 

53 

52 

53 

55 

53 

5J 

5  0 

53 

47 

38 

40 

40 

40 

40 

34 

20 

24 

24 

29 

42 

45 

43. 

7 

MIN 

33 

27 

28 

27 

24 

22 

26 

24 

22 

19 

13 

16 

16 

12 

15 

15 

17 

27 

32 

28 

20 

15 

11 

20 

-  3 

-17 

-18 

-  6 

-  2 

-  2 

-  1 

14. 

8 

NORTH  LAKE 

MAX 

46 

46 

51 

39 

49 

50 

51 

46 

46 

55 

40 

50 

53 

58 

57 

56 

54 

47 

42 

37 

39 

40 

34 

30 

1  4 

30 

40 

36 

45 

48 

45 

44. 

4 

MIN 

24 

19 

20 

18 

6 

17 

13 

22 

1  5 

13 

10 

15 

23 

20 

22 

26 

28 

25 

24 

16 

14 

17 

* 

13 

-16 

-15 

1 

10 

6 

15 

14 

14. 

2 

NORWOOD 

MAX 

40 

42 

46 

42 

44 

47 

47 

47 

46 

45 

46 

47 

47 

46 

4ft 

50 

5  1 

45 

37 

35 

35 

38 

39 

35 

1  9 

17 

21 

25 

31 

37 

34 

39. 

6 

MIN 

26 

30 

24 

23 

23 

15 

20 

19 

14 

14 

16 

15 

16 

13 

16 

20 

21 

23 

29 

19 

15 

12 

13 

16 

10 

-15 

-11 

-  7 

-  1 

2 

4 

14. 

0 

OURAY 

MAX 

40 

43 

50 

42 

41 

51 

45 

46 

4  7 

51 

49 

51 

52 

51 

53 

53 

5  i 

42 

39 

39 

40 

41 

43 

36 

24 

25 

33 

35 

39 

4  3 

43 

43. 

2 

MIN 

31 

26 

29 

28 

21 

24 

22 

24 

22 

24 

26 

25 

25 

26 

28 

28 

27 

28 

31 

22 

15 

IS 

is 

24 

0 

-  5 

2 

8 

11 

18 

16 

20. 

7 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

45 

44 

45 

44 

47 

49 

50 

54 

52 

48 

54 

50 

53 

ft  5 

55 

45 

38 

3  3 

41 

40 

42 

42 

35 

26 

37 

35 

42 

49 

40 

44. 

6 

MIN 

32 

22 

24 

21 

16 

14 

15 

1  5 

14 

12 

10 

10 

15 

14 

13 

16 

26 

31 

22 

10 

10 

10 

27 

3 

-17 

-15 

-  5 

-  5 

1 

4 

12. 

2 

PALISADE   1  S 

MAX 

45 

55 

54 

51 

53 

49 

52 

55 

57 

55 

52 

52 

52 

5  0 

54 

51 

54 

46 

46 

44 

48 

44 

44 

44 

31 

22 

20 

20 

20 

31 

32 

44. 

6 

MIN 

36 

32 

30 

27 

25 

2  7 

27 

28 

27 

25 

26 

24 

23 

25 

» 

2  4 

30 

29 

30 

32 

35 

24 

22 

23 

6 

-  2 

-  4 

-  7 

-  6 

-  1 

0 

20. 

7 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

MAX 

45 

40 

42 

44 

45 

46 

40 

3  s 

32 

30 

32 

28 

2  9 

32 

34 

36 

32 

30 

34 

31 

30 

26 

24 

29 

30 

25 

30 

31 

34 

34 

32 

33. 

6 

MIN 

21 

14 

18 

16 

20 

25 

20 

21 

2  0 

1  ft 

14 

18 

20 

20 

25 

24 

20 

PAONIA 

MAX 

44 

SI 

54 

48 

49 

47 

52 

51 

53 

54 

52 

55 

53 

51 

56 

54 

61 

50 

40 

42 

40 

39 

42 

34 

22 

20 

23 

25 

34 

35 

35 

44. 

1 

MIN 

29 

22 

28 

27 

19 

21 

20 

19 

22 

21 

16 

18 

18 

17 

1  8 

19 

19 

23 

31 

28 

15 

15 

14 

19 

5 

-  9 

-  6 

"  « 

1 

4 

4 

15. 

7 

PARADOX 

MAX 

45 

54 

55 

54 

54 

48 

55 

56 

57 

57 

54 

54 

55 

53 

57 

55 

58 

43 

41 

47 

46 

48 

48 

40 

28 

28 

30 

32 

35 

38 

38 

47. 

2 

MIN 

33 

32 

26 

19 

20 

19 

20 

19 

19 

17 

16 

16 

15 

13 

11 

17 

17 

23 

32 

28 

22 

18 

17 

20 

-  2 

-  5 

-  5 

-  5 

1 

2 

2 

15. 

4 

PARKER    9  E 

MAX 

55 

55 

60 

50 

46 

60 

54 

51 

50 

59 

41 

53 

62 

62 

65 

66 

65 

50 

42 

47 

45 

40 

23 

22 

14 

38 

46 

47 

51 

57 

52 

49. 

3 

MIN 

26 

25 

25 

14 

5 

23 

15 

15 

16 

15 

17 

13 

24 

22 

23 

30 

26 

28 

27 

24 

4 

10 

2 

5 

-16 

-1* 

3 

14 

12 

16 

14 

15. 

0 

PUEBLO  WB  AP 

MAX 

60 

58 

67 

43 

43 

69 

50 

54 

5  ft 

59 

36 

52 

6  1 

66 

64 

65 

70 

54 

51 

52 

46 

49 

30 

29 

21 

44 

40 

59 

49 

65 

56 

52. 

3 

MIN 

28 

30 

27 

26 

20 

18 

26 

20 

19 

19 

20 

16 

21 

22 

23 

24 

32 

32 

31 

24 

20 

24 

19 

14 

1 

-  3 

7 

9 

12 

15 

16 

19. 

7 

RANGELY 

MAX 

59 

49 

48 

48 

50 

50 

42 

40 

46 

42 

35 

35 

30 

15 

12 

17 

19 

25 

27 

26 

40. 

5 

MIN 

20 

17 

22 

23 

15 

13 

15 

16 

14 

10 

9 

11 

9 

7 

10 

1  1 

9 

14 

19 

19 

10 

10 

13 

10 

-14 

-16 

-16 

-14 

-  8 

-10 

-10 

7. 

6 

RED   FEATHER  LAKES 

MAX 

48 

43 

50 

55 

48 

55 

60 

51 

45 

37 

33 

36 

33 

22 

35 

35 

40 

50 

46 

42. 

9 

MIN 

22 

20 

30 

14 

10 

29 

25 

30 

29 

25 

17 

30 

24 

20 

33 

25 

32 

29 

18 

16 

6 

5 

-19 

-10 

12 

19 

20 

30 

14 

19. 

1 

R  ICO 

MAX 

40 

55 

55 

53 

55 

54 

5  7 

54 

52 

42 

35 

43 

39 

39 

39 

28 

23 

31 

39 

39 

46 

49 

45 

43. 

4 

MIN 

25 

14 

10 

26 

23 

1  5 

15 

20 

1  1 

10 

10 

13 

15 

11 

15 

27 

20 

22 

27 

5 

8 

8 

-  2 

16 

-13 

-20 

-10 

-  4 

0 

2 

0 

10. 

4 

RIFLE  2  ENE 

MAX 

48 

45 

53 

51 

55 

53 

52 

56 

56 

47 

55 

54 

55 

51 

40 

41 

42 

39 

40 

37 

17 

15 

21 

26 

30 

32 

33 

43, 

3 

MIN 

21 

29 

25 

33 

15 

15 

15 

14 

16 

13 

11 

12 

11 

10 

12 

13 

13 

17 

2° 

27 

13 

16 

22 

19 

-  4 

-2  7 

-20 

-17 

-  9 

-  8 

-  9 

10. 

5 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 

70 

52 

5J 

5  8 

59 

45 

49 

6  1 

63 

6  1 

65 

7  1 

55 

50 

51 

48 

42 

34 

34 

24 

38 

40 

53 

54 

63 

57 

52. 

6 

MIN 

24 

23 

21 

29 

15 

16 

25 

18 

16 

14 

25 

12 

16 

17 

17 

19 

31 

25 

35 

21 

17 

2  2 

15 

10 

0 

-10 

-  3 

3 

13 

11 

14 

16. 

5 

RUSH  2  NNE 

MAX 

46 

53 

52 

53 

62 

38 

54 

62 

66 

64 

66 

56 

53 

39 

52 

38 

32 

25 

24 

15 

43 

43 

53 

45 

60 

56 

49. 

1 

MIN 

22 

24 

23 

19 

6 

14 

20 

21 

18 

1  ft 

14 

15 

23 

24 

24 

27 

23 

26 

28 

2  0 

15 

12 

7 

6 

-  5 

-  8 

5 

10 

12 

15 

12 

16. 

0 

RUXTON  PARK 

MAX 

45 

48 

48 

42 

43 

50 

40 

43 

47 

51 

50 

54 

48 

42 

35 

37 

38 

30 

27 

30 

6 

35 

37 

41 

44 

46 

42 

41. 

1 

MIN 

24 

22 

18 

15 

10 

18 

18 

26 

17 

19 

10 

20 

19 

17 

25 

24 

26 

25 

25 

10 

9 

14 

-  4 

-  2 

-11 

-13 

1 

7 

9 

12 

10 

13. 

7 

RYE 

MAX 

48 

50 

45 

46 

59 

51 

50 

48 

5  7 

46 

52 

56 

60 

60 

61 

60 

59 

44 

43 

42 

41 

31 

21 

23 

30 

34 

41 

52 

49 

46 

47. 

0 

MIN 

29 

34 

29 

23 

10 

24 

23 

22 

28 

21 

23 

17 

24 

22 

26 

28 

28 

31 

22 

24 

8 

19 

12 

8 

0 

-10 

4 

10 

20 

18 

19 

19. 

2 

SAGUACHE 

MAX 

49 

54 

52 

53 

50 

48 

47 

53 

53 

50 

54 

54 

52 

45 

40 

40 

38 

42 

36 

36 

2  5 

24 

29 

38 

40 

42 

41 

43. 

9 

MIN 

30 

28 

19 

26 

24 

18 

28 

19 

18 

13 

13 

14 

18 

16 

20 

16 

17 

24 

29 

24 

18 

12 

8 

12 

-  4 

-  7 

-  7 

-  7 

0 

1 

-  3 

14. 

2 

SAL  I  DA 

MAX 

50 

52 

55 

58 

54 

57 

59 

58 

59 

61 

5ft 

51 

47 

45 

40 

46 

40 

37 

22 

32 

43 

45 

47 

4ft 

46 

49. 

3 

MIN 

29 

27 

26 

32 

13 

21 

18 

17 

19 

15 

14 

16 

15 

13 

16 

17 

22 

23 

32 

20 

10 

26 

7 

11 

-  1 

-15 

-  2 

-  2 

5 

7 

3 

14, 

6 

SEDGWICK   5  S 

MAX 

55 

52 

54 

52 

42 

60 

48 

44 

48 

42 

28 

51 

62 

56 

63 

65 

66 

57 

42 

34 

39 

35 

23 

18 

15 

27 

36 

44 

42 

53 

54 

MIN 

28 

25 

28 

23 

17 

18 

32 

26 

19 

24 

10 

13 

29 

22 

34 

28 

35 

31 

29 

29 

21 

22 

6 

10 

4 

-  1 

5 

9 

12 

17 

17 

20. 

1 

SILVERTON 

MAX 

40 

43 

45 

36 

43 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

56 

53 

50 

51 

50 

51 

40 

39 

40 

35 

35 

33 

30 

30 

21 

26 

32 

39 

35 

37 

41, 

0 

MIN 

25 

14 

13 

24 

16 

9 

15 

13 

8 

4 

3 

11 

10 

6 

10 

1  3 

12 

18 

15 

8 

-  2 

10 

-  7 

4 

-16 

-28 

-18 

-13 

-  8 

-  8 

-  8 

4 

9 

SPICER 

MAX 

41 

38 

38 

32 

34 

40 

37 

39 

36 

38 

40 

39 

40 

38 

40 

42 

39 

32 

38 

36 

28 

30 

26 

21 

4 

12 

22 

26 

30 

33 

32 

32, 

9 

MIN 

12 

12 

21 

8 

6 

10 

12 

14 

12 

12 

14 

14 

12 

8 

16 

14 

12 

10 

8 

11 

10 

9 

11 

2 

-22 

-26 

-  6 

0 

9 

9 

4 

7. 

7 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 
MIN 

54 
34 

50 
31 

65 

25 

56 
30 

45 
14 

66 
23 

49 

29 

50 
22 

55 
23 

61 

24 

43 
21 

53 
12 

64 
26 

68 
31 

65 
29 

70 
32 

65 

36 

59 
34 

52 
37 

42 
28 

48 

22 

42 

30 
12 

45 

20 

27 
6 

42 
-  3 

43 
6 

53 
17 

52 
16 

65 
26 

55 
26 

52. 
23. 

7 
0 

S««  reference  notes  following  Stetion  lades. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Ol  Month 

rage 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SPRINGFIELD   8  S 

MAX 

48 

68 

67 

63 

64 

68 

70 

62 

55 

44 

50 

45 

44 

44 

64 

MIN 

13 

22 

23 

11 

22 

22 

36 

28 

40 

33 

23 

-  4 

2 

15 

15 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

40 

50 

40 

35 

38 

35 

45 

46 

46 

46 

46 

50 

52 

43 

54 

56 

52 

40 

34 

35 

32 

35 

30 

24 

12 

4 

20 

16 

29 

25 

29 

36.7 

Mir; 

17 

21 

20 

12 

16 

7 

17 

15 

21 

16 

9 

11 

8 

5 

16 

12 

11 

11 

13 

21 

13 

18 

10 

7 

-20 

-36 

-19 

-22 

-  9 

-14 

-15 

6.2 

STERLING 

48 

52 

52 

51 

38 

48 

58 

49 

37 

51 

51 

27 

43 

61 

58 

64 

64 

69 

46 

37 

36 

41 

30 

30 

18 

19 

28 

35 

46 

40 

47 

44.3 

MIN 

20 

19 

23 

23 

12 

16 

25 

30 

25 

19 

13 

13 

18 

19 

22 

22 

25 

21 

20 

28 

17 

19 

6 

9 

-  4 

-10 

-  4 

3 

7 

11 

12 

15.5 

STRATTON   3  NE 

58 

53 

62 

53 

44 

62 

50 

45 

52 

54 

42 

53 

64 

64 

64 

70 

61 

54 

42 

36 

43 

37 

27 

21 

16 

39 

37 

50 

50 

62 

58 

49.1 

MIN 

33 

24 

28 

23 

1  3 

22 

25 

28 

22 

21 

14 

12 

26 

24 

25 

28 

32 

24 

29 

27 

17 

21 

3 

12 

-  3 

-  9 

4 

7 

13 

19 

16 

18.7 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

33 

36 

41 

28 

34 

38 

40 

39 

40 

43 

40 

48 

44 

45 

47 

51 

42 

35 

31 

31 

37 

26 

30 

18 

18 

21 

32 

28 

38 

41 

39 

35.9 

MIN 

10 

9 

17 

19 

9 

5 

12 

18 

14 

6 

10 

S 

7 

6 

IB 

8 

11 

e 

22 

9 

7 

17 

-10 

2 

-20 

-38 

-20 

-16 

-  5 

-15 

-13 

3.7 

TACONY  7  SE 

62 

65 

68 

54 

47 

50 

40 

40 

29 

25 

20 

39 

40 

54 

49 

62 

59 

MIN 

22 

24 

22 

28 

32 

19 

20 

11 

9 

8 

1 

-  5 

4 

7 

8 

12 

17 

TAYLOR  PARK 

33 

37 

38 

33 

40 

40 

42 

41 

40 

41 

41 

42 

42 

40 

44 

46 

42 

31 

32 

29 

29 

30 

29 

22 

19 

8 

20 

22 

19 

24 

24 

32.9 

MIN 

27 

13 

11 

24 

4 

5 

8 

15 

6 

0 

1 

S 

5 

-  1 

8 

5 

6 

8 

24 

5 

-15 

-17 

2 

-  6 

-13 

-48 

-34 

-31 

-22 

-24 

-28 

-  1.6 

TELLUR I DE 

45 

45 

45 

38 

45 

47 

48 

48 

48 

48 

46 

50 

50 

48 

52 

52 

52 

42 

36 

40 

37 

40 

41 

28 

18 

25 

33 

35 

41 

40 

40 

42.0 

MIN 

26 

18 

17 

18 

11 

12 

16 

23 

I  0 

9 

7 

13 

14 

9 

13 

17 

19 

20 

28 

12 

0 

6 

-  2 

18 

-  7 

-21 

-11 

-  4 

-  2 

-  1 

0 

9.3 

TRINIDAD 

52 

52 

65 

56 

50 

65 

59 

52 

51 

65 

55 

56 

61 

65 

63 

62 

64 

56 

49 

47 

46 

49 

32 

41 

23 

37 

38 

49 

52 

56 

54 

52.3 

MIN 

22 

34 

29 

26 

15 

23 

22 

29 

23 

25 

23 

16 

30 

29 

16 

28 

30 

36 

32 

30 

15 

25 

15 

4 

6 

8 

12 

22 

18 

24 

18 

22.2 

TRINIDAD  FAA  AP 

55 

54 

62 

40 

52 

65 

51 

52 

55 

66 

39 

58 

62 

65 

67 

70 

66' 

59 

48 

48 

47 

47 

33 

32 

17 

29 

43 

48 

49 

58 

56 

51.4 

MIN 

37 

32 

28 

18 

14 

22 

25 

24 

22 

28 

20 

16 

26 

25 

29 

35 

28 

36 

35 

26 

14 

22 

15 

11 

-  7 

-  1 

4 

13 

18 

25 

24 

21.4 

54 

50 

56 

53 

45 

56 

53 

47 

56 

60 

43 

49 

60 

68 

65 

72 

65 

60 

51 

40 

49 

43 

30 

45 

30 

39 

43 

55 

53 

56 

55 

51.6 

MIN 

37 

28 

22 

30 

17 

24 

30 

22 

19 

20 

20 

16 

26 

29 

25 

30 

36 

31 

38 

34 

23 

25 

16 

17 

3 

-  3 

4 

15 

13 

22 

20 

22.2 

MAX 

48 

53 

53 

53 

M 

50 

50 

49 

50 

47 

47 

48 

47 

44 

47 

48 

50 

42 

43 

42 

41 

43 

43 

42 

28 

27 

28 

30 

33 

34 

37 

43.5 

MIN 

29 

32 

24 

24 

17 

16 

18 

17 

17 

15 

13 

14 

13 

12 

14 

14 

15 

20 

25 

27 

19 

16 

13 

16 

-  2 

-  8 

-  7 

-  6 

-  2 

-  1 

0 

13.4 

VALLECITO  DAM 

MAX 

46 

38 

43 

46 

47 

46 

50 

52 

54 

52 

48 

53 

54 

50 

51 

55 

55 

41 

35 

35 

39 

40 

41 

38 

27 

29 

29 

33 

44 

46 

40 

43.6 

MIN 

30 

22 

22 

23 

18 

18 

22 

22 

20 

19 

17 

20 

23 

21 

20 

25 

23 

27 

31 

18 

12 

13 

13 

24 

5 

-  9 

-  3 

4 

4 

11 

9 

16.9 

WAGON  WHEEL   GAP   3  N 

42 

47 

43 

47 

43 

49 

52 

51 

47 

51 

50 

50 

49 

48 

47 

54 

49 

50 

43 

41 

41 

42 

42 

39 

29 

12 

7 

15 

25 

29 

25 

40.6 

MIN 

23 

19 

10 

9 

15 

9 

10 

14 

5 

3 

0 

1 

6 

2 

2 

8 

10 

10 

25 

8 

1 

2 

-  5 

-  4 

-24 

-35 

-34 

-27 

-16 

-17 

-19 

.4 

WAL  DE  N 

40 

43 

40 

32 

31 

40 

41 

43 

44 

45 

45 

48 

49 

50 

51 

53 

46 

36 

32 

28 

28 

31 

27 

24 

18 

13 

23 

25 

31 

28 

24 

35.8 

MIN 

8 

9 

28 

10 

4 

13 

18 

16 

6 

8 

10 

7 

5 

-  3 

-  1 

7 

16 

5 

6 

8 

3 

9 

-  9 

0 

-30 

-39 

-  2 

0 

12 

13 

18 

5.1 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

55 

55 

57 

52 

55 

62 

57 

51 

53 

62 

50 

57 

61 

63 

64 

69 

62 

8  8 

51 

48 

44 

46 

27 

23 

20 

32 

44 

47 

54 

57 

54 

51.3 

MIN 

33 

35 

30 

27 

12 

21 

22 

24 

21 

28 

20 

17 

25 

29 

37 

32 

43 

32 

31 

28 

13 

27 

7 

9 

-  3 

-10 

3 

27 

21 

29 

26 

22.5 

WAT  ERDALE 

MAX 

44 

53 

61 

49 

42 

62 

48 

49 

55 

50 

34 

57 

65 

64 

63 

66 

65 

50 

42 

44 

49 

49 

31 

23 

20 

25 

33 

51 

50 

59 

59 

48.8 

MIN 

21 

22 

26 

22 

13 

20 

23 

27 

20 

22 

22 

15 

26 

14 

31 

26 

27 

2B 

24 

22 

17 

20 

8 

10 

-  8 

-  6 

4 

15 

17 

18 

18.0 

WESTCLIFFE 

50 

43 

53 

43 

48 

56 

52 

51 

63 

57 

49 

58 

57 

59 

61 

60 

57 

48 

43 

45 

41 

43 

36 

38 

14 

27 

41 

40 

45 

48 

47.2 

MIN 

25 

25 

20 

20 

10 

12 

19 

19 

14 

12 

12 

15 

15 

11 

1  7 

15 

1 9 

22 

16 

17 

9 

6 

6 

0 

-26 

-12 

-  4 

3 

-  2 

-  5 

10.3 

WETMORE  2  S 

MAX 

55 

54 

61 

52 

42 

62 

51 

50 

52 

63 

46 

53 

60 

64 

64 

65 

65 

56 

47 

48 

48 

46 

27 

26 

19 

39 

44 

44 

51 

58 

53 

50.5 

MIN 

28 

32 

26 

26 

13 

25 

24 

26 

22 

26 

20 

19 

30 

30 

31 

34 

31 

38 

31 

26 

13 

25 

15 

6 

-  1 

-  4 

8 

15 

18 

23 

28 

22.1 

WIGGINS  7  SW 

MAX 

53 

52 

62 

52 

45 

62 

49 

47 

58 

54 

38 

54 

64 

62 

64 

63 

66 

50 

43 

35 

48 

40 

30 

25 

20 

25 

39 

43 

46 

53 

55 

48.3 

MIN 

21 

21 

22 

17 

9 

15 

24 

24 

17 

14 

22 

12 

21 

17 

18 

20 

23 

18 

22 

26 

15 

18 

5 

10 

-  9 

-16 

-  4 

0 

5 

9 

11 

13.7 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

31 

35 

34 

36 

42 

44 

45 

40 

45 

46 

43 

44 

48 

44 

48 

40 

41 

30 

29 

32 

28 

28 

22 

17 

16 

17 

25 

28 

32 

36 

36 

34.9 

MIN 

22 

11 

15 

13 

12 

16 

17 

18 

15 

15 

16 

19 

20 

17 

21 

23 

1  7 

21 

20 

9 

2 

9 

10 

12 

-  1 

-11 

-  2 

2 

5 

11 

8 

12.3 

WRAY 

MAX 

62 

59 

57 

55 

44 

60 

56 

50 

51 

54 

50 

53 

66 

62 

64 

72 

67 

56 

53 

38 

51 

46 

29 

24 

20 

43 

43 

49 

55 

63 

61 

52.0 

M|N 

28 

25 

32 

26 

17 

20 

31 

31 

25 

21 

14 

15 

28 

23 

24 

26 

33 

26 

28 

31 

23 

26 

7 

14 

-  2 

-13 

6 

7 

11 

16 

15 

19.8 

YELLOW  JACKET    1  NW 

MAX 

42 

45 

45 

44 

52 

55 

44 

39 

39 

40 

40 

42 

32 

16 

22 

32 

30 

37 

40 

38 

MIN 

33 

26 

28 

28 

23 

22 

27 

25 

2  3 

21 

20 

22 

23 

22 

24 

26 

28 

33 

30 

25 

21 

22 

19 

15 

-  7 

-  4 

-  1 

2 

5 

13 

12 

19.5 

YUMA 

MAX 

60 

56 

58 

58 

41 

59 

58 

56 

51 

52 

50 

53 

62 

62 

62 

67 

67 

65 

50 

40 

41 

48 

20 

26 

16 

34 

35 

45 

40 

59 

54 

50.0 

MIN 

28 

25 

2  9 

24 

1  8 

23 

31 

29 

2  8 

23 

14 

14 

29 

24 

26 

27 

33 

23 

24 

32 

28 

26 

2 

10 

5 

-  4 

10 

7 

18 

19 

14 

20.5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
DECEMBER  1962 


OEPTH  AND  TIME 


3  INCHES 

6  INCHES 

12  INCHES 

24  INCHES 

36  INCHES 

72  INCHES 


7.00  A.  M. 
7.00  P.  M. 


7.00  A.  M. 
7 i 00  P.   M . 


7.00  A.  M. 
7.00  P.  M. 


7.00  A.  M. 
7.00  P.  M. 


7:00  A.  M. 
7.00  P.  M. 


7.00  A.  M. 
7:00  P.  M. 


Day  of  month 


39 

43 
42 


3      4      5  6 


42  42 
42  42 


37 
37 

42 

41     41  41 

45  45  45  44  44  44  41 
45     45     45     44  44 


8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

■  5 

IS 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

515 

26 

29 

30 

31 

< 

FORT  COLLINS 

33 
37 

32 
37 

32 
35 

33 
34 

32 
34 

32 
35 

32 
35 

32 
36 

32 
37 

33 
38 

33 
35 

33 
36 

35 
36 

31 

34 

34 

33 

28 

31 

29 
29 

30 
29 

28 

29 

28 

30 

26 
30 

28 
31 

27 
31 

27 
31 

31.4 
34.2 

35 
38 

35 
38 

34 
37 

35 
35 

3  3 
36 

33 
37 

34 
35 

34 
37 

34 
38 

35 

VI 

35 
36 

34 
37 

36 
37 

33 
35 

35 
35 

32 

33 

32 
32 

32 
32 

31 
31 

30 
31 

10 
31 

30 
31 

30 
31 

30 
31 

33.5 
35.4 

37 
38 

37 
38 

37 
36 

37 
37 

36 
36 

36 
37 

36 
36 

36 
37 

36 
37 

37 
36 

37 
37 

36 
37 

37 
38 

36 
36 

36 
37 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

32 
32 

32 
32 

35.9 
36.2 

41 

41 

41 
41 

40 

40 

40 
40 

40 
40 

39 
39 

39 
39 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

35 
38 

37 
37 

37 
37 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

39.5 
39.4 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

4? 

42 

42 

42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

41 
42 

42 
41 

41 

42 

41 
41 

41 

40 

40 
40 

40 
40 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

42.0 
42.0 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

48 
49 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

47 
47 

48 
48 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

48.6 
48.6 

THERMOMETERS   WITH   WOOD  HOUSING. 


TAT  I VE  COVER.     SLOPE  2  TO  3  PERCENT  W  TO  N.     DATA  FROM  MERCURIAL  SOIL 


EVAPORATION  AND  WIND 


otanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

MONTROSE   NO   1  (A) 

EVAP 
WIND 

.01 

5 

.04 

9 

.02 
11 

.02 
23 

.03 
17 

.04 
18 

.03 
16 

.03 
13 

.03 
22 

.03 
21 

.04 

20 

.04 

18 

.04 
12 

.04 
19 

.03 
14 

.02 
17 

.05 
15 

.03 
11 

.02 
4 

.04 
6 

.02 
14 

.03 
11 

.03 
16 

.01 
55 

.01 
23 

.02 
17 

.04 
11 

.06 
11 

.05 
13 

.06 
11 

.07 
12 

1.03 
485 

(A)      PAN  PAINTED    INSIDE   WITH  ASPHALTUM  PAINT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  witB  precipitation 

c 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

5.00  A 
MST 

<  y- 

o  X 
o 

a 

a  h 

o  s 
o 

11.00  P 
MST 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

661-001 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

83 

54 

47 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

3.2 

COLORADO  SPRINGS  WB  AIRPORT 

NE 

24 

9.0 

32++ 

NNE 

22 

55 

36 

41 

53 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

10 

4.6 

DENVER  W8  AIRPORT 

S 

30 

9.8 

37 

NW 

6 

64 

41 

44 

62 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

73 

5.1 

GRAND  JUNCTION  WB  AIRPORT 

ESE 

21 

3.4 

17 

S 

23 

74 

60 

51 

66 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

79 

4.2 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

w 

9 

5.9 

39 

NE 

22 

70 

45 

41 

62 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

88 

3.5 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION   IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DECEMBER  1962 




Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AKRON  FA A  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

T 
T 

2.3 

.1 
2 

2 

T 
T 

T 

1.6 
T 

T 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.  l 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

14.0 
13 

11 

9 

8 

6 

6 

5 

5 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

1 

T 

3.0 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.0 
5 

.5 
6 

T 
6 

1.0 
7 

6 

T 
6 

1.0 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

.5 
1 

1 

1 

4.0 
4 

1.0 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

.4 
T 

T 
T 

1.1 
1 

1 

1 

T 

T 

BYERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.4 
T 

.7 
1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
2 

1 

1 

3.5 
4 

1.5 
4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

1 

T 

1 

1.0 
T 

1.0 
1 

2.0 
2 

2 

1 

■1 

T 

T 

T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

COLL BRAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

T 

5.0 
5 

2.0 
6 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.4 
T 

.  T 
T 

T 

T 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

T 
2 

2 

2 

2 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 
2 

1 

1 

3.5 
2 

2 

2 

.5 
2 

2 

4.0 
6 

1.0 
4 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

DENVER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

1.0 
T 

T 
1 

1 

T 

T 

DILLON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

5 

4 

- 

- 

T 

T 

T 
6 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.5 
6 

T 
6 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

EAGLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
T 

.6 
3 

3 

T 
3 

.2 
2 

2.0 
2 

.2 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

EVERSOLL  RANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

8 

8 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

T 

6.0 
6 

1.0 
7 

6 

6 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 
1 

4.2 
T 

.1 
4 
,  4 

3 

3 

3 
,2 

3 
.  2 

3 

,2 

3 
.  4 

GRAND  LAKE  1  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

2.0 

2 

T 

.5 

2.0 

1.5 

1.0 

T 
3 

3.0 
5 

.5 

5 

4 

4 

3 

3 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

GROVER  10  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

14.0 

HARTSELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

1.0 

1.0 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2.0 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

.4 

1 

.4 

.3 

1.6 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2.5 
3 

1.0 
4 

2.5 
7 

1.0 
7 

5 

5 

4 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

1.0 
1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DECEMBER  1962 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LI  HON   10  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

MA  Y BELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  7 
T 

T 
T 

3.7 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

MEEKER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2.0 
T 

2.0 
1 

12.1 

12 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

MONTROSE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3.0 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22° 

1 

1 

1 

NORWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.1 
3 

3.8 

1.3 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

3.0 

T 

1  . 1 

3.0 

2.0 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

2.S 

2 

PARKER  9  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

2.0 
2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

PUEBLO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

.6 

.6 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1 

T 
T 

T 

1.0 

T 

3.0 

.5 

T 

3.5 

RYE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 

1.4 

3.2 

1 

SAL  I  DA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.5 

4.0 

SEDGEWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

2.0 

1.0 

2.0 

SILVER TON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
I 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

2.0 
2 

2 

7.0 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

3.0 

5  . 

4 

1 

T 

T 

1.0 
1 

3.0 
2 

2.0 
3 

6.0 
5 

g 

6.0 
1 1 1 

3.0 
1 2 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 1 
1 

.3 
1 

1 

.5 

1.1 

3.1 
4 

.8 
4 

K.i 
1  2 

1.3 
12 

10 

10 

9 

g 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

6 

g 

g 

7 

7 

7 

7 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.1 
1 

T 

2.0 

3.0 
3 

2 

1 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
I 

3.0 
3 

T 

T 

4.0 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  5 

I 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.J 
1 

.5 

1 

3.0 
4 

.5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

.5 

3.0 
3 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

15 

15 

15 

14 

12 

10 

9 

9 

8 

7 

6 

12 

14 

14 

13 

13 

20 

27 

27 

25 

24 

21 

19 

17 

YUMA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.0 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Maximum 

Minimum 

■ 

1 

Departure 
From  Normal 

1 

o 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

1 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
On  Ground 

Date 

1    .10  or  More  I 

1    .50  or  More  1 

1 .00  or  More 

,Sj 

■J 

o  > 

AUGUST  1949 

RIFLE  2  ENE 

87  •  5 

47.  9 

67.7 

-1.2 

96 

1 

_ 

g 

6 

0 

0 

0 

.41 

.79 

.26 

•  0 

0 

2 

c 

0 

DECEMBER  1958 

RIFLE  2  ENE 

45.3 

18.4 

31.9 

5.2 

58 

5 

1 

30 

1020 

0 

1 

29 

o 

.49 

-  .35 

.13 

28 

2.5 

2 

28 

1 

0 

0 

MAY  1962 

BRANSON 

M 

M 

M 

0 

0 

JUNE  1962 

BRANSON 

80.4 

52.5 

66.5 

92 

28 

40 

3 

52 

3 

o 

'  o 

.79 

.40 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

JULY  1962 

BRANSON 

86*1 

58.0 

72.1 

95 

22 

50 

28+ 

12 

0 

0 

0 

1.91 

•  70 

24 

.0 

0 

6 

1 

0 

CHI MNEY  ROCK 

M 

M 

M 

0 

0 

CIMARRON  3  SE 

90.1 

49.0 

69.6 

94 

9+ 

46 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

•  60 

.35 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAMAR 

91.4 

61.7 

76.6 

101 

7+ 

56 

25 

0 

1 9 

? 

4.36 

1.09 

4 

.0 

0 

7 

3 

1 

LIMON 

83.7 

55.0 

69.4 

94 

10 

50 

16 

5 

0 

0 

3.74 

.80 

22 

.0 

0 

10 

3 

0 

MONTE  VISTA 

76.9 

42.8 

59.9 

87 

8 

34 

14 

151 

0 

0 

0 

0 

1.52 

.53 

24 

•0 

0 

3 

1 

0 

TWO  BUTTES  1  NW 

88.9 

60.1 

74.5 

99 

22 

51 

26 

0 

17 

0 

0 

0 

3.02 

1.33 

•  75 

27 

•  0 

0 

8 

2 

0 

AUGUST  1962 

BURLINGTON 

91.1 

57.9 

74.5 

0.7 

104 

9 

52 

31 

3 

- 

0 

0 

3.82 

1.59 

1.67 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

COLORADO  NM 

92.4 

61.0 

76.7 

101 

16 

49 

31  + 

0 

_ 

0 

.13 

.10 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

MANASSA 

79.7 

39.4 

59.6 

-  2.3 

86 

9+ 

29 

30 

168 

0 

0 

3 

0 

.57 

-  .69 

•  36 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES 

M 

M 

M 

32 

31 

0 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

93. 8M 

58. 7M 

76.  3M 

103 

10 

0 

0 

0 

0 

.09 

.07 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEPTEMBER  1962 

BURLINGTON 

78.6 

48.9 

63.8 

-  2.0 

92 

11 

35 

9 

86 

3 

0 

0 

0 

2.16 

.93 

1.60 

1 

T 

0 

3 

1 

1 

MANASSA 

73.4 

37.0 

55.2 

-  0.6 

82 

19 

20 

9 

287 

0 

0 

7 

0 

.43 

-  .31 

.15 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

1  .78 

.73 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

OCTOBER  1962 

BURLINGTON 

73.5 

39.4 

56.5 

2.6 

90 

13+ 

26 

25 

271 

2 

0 

5 

0 

.55 

-  .33 

.50 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

DENVER  WB  CITY  R 

69.1 

44.5 

56.8 

3.0 

85 

10 

35 

25 

254 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  .92 

.01 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

50. 6M 

27. 3M 

39. OM 

58 

15 

18 

1  9 

747 

0 

0 

29 

0 

.38 

.26 

20 

T 

0 

1 

0 

0 

SPRINGFIELD  8  S 

78. 4M 

38.  9M 

58. 7M 

203 

0 

0 

.10 

.05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

NOVEMBER  1962 

LEADVILLE 

42.3 

19.6 

31.0 

4.6 

56 

4 

4 

18+ 

1013 

0 

4 

90 

0 

.60 

-  .47 

.30 

15 

7.0 

5 

18 

2 

0 

0 

MONUMENT   2  WSW 

56. 8M 

23. 9M 

40.  4M 

3.6 

7 

13+ 

6 

19 

731 

u 

1 

2b 

0 

.73 

-  .08 

.38 

17 

11.0 

5 

18 

2 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

COLORADO 


Station 

Day  of  month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

AUGUST  1949 



RIFLE  2  ENE 

MAX 

MIN 

96 
50 

86 
51 

89 
60 

92 
47 

94 
52 

87 

53 

89 
53 

88 

50 

95 
54 

80 

49 

87 
49 

86 

46 

87 
43 

87 
49 

89 
49 

83 
48 

75 
49 

88 
43 

89 
39 

92 

43 

94 

37 

93 
40 

93 
51 

79 
51 

83 
51 

85 

47 

87 
45 

89 

50 

87 
47 

87 
48 

78 
4  2 

47!9 

DECEMBER  1958 

RIFLE  2  ENE 

MAX 
MIN 

52 
13 

48 
13 

50 
15 

56 
21 

58 
16 

28 

48 
16 

51 
31 

48 
32 

51 
28 

44 

34 

46 

33 

41 

15 

42 
15 

45 
11 

18 
11 

44 
13 

51 

14 

48 
14 

47 
16 

53 
14 

44 
17 

43 
30 

45 
25 

39 
14 

39 
13 

37 
13 

41 

27 

38 
10 

30 
1 

33 
16 

18i4 

MAY  1962  • 

BRANSON 

MAX 
MIN 

65 
27 

68 
40 

74 
42 

75 
50 

82 
54 

80 
50 

84 
60 

80 

56 

86 
55 

88 

60 

87 
58 

88 

62 

83 
60 

76 
60 

87 
60 

78 

35 

73 
37 

JUNE  1962 

BRANSON 

MAX 
MIN 

55 
48 

55 
45 

75 
40 

82 
52 

82 
48 

78 
50 

75 
50 

67 
45 

75 
50 

8  6 
47 

80 
52 

78 
50 

80 

55 

82 

55 

82 

55 

80 

55 

82 

45 

75 
52 

85 
55 

91 
62 

83 
55 

87 
55 

80 

60 

88 
52 

85 
57 

82 

52 

86 
56 

92 
64 

86 
53 

90 
60 

80.4 

JULY  1962 

BRANSON 

MAX 
MIN 

85 
60 

85 
56 

90 
60 

88 
60 

85 

55 

84 
55 

92 

65 

87 
59 

92 
58 

92 
65 

92 

60 

90 
60 

90 
65 

90 
57 

83 
55 

82 

55 

90 
60 

90 
63 

88 

65 

88 

60 

93 
58 

95 
65 

6" 
58 

68 

55 

77 
50 

84 

55 

85 

56 

80 
50 

83 

79 
53 

82 

53 

86.  1 
58.0 

CHIMNEY  ROCK 

MAX 
MIN 

87 
40 

B8 

43 

86 
47 

88 
44 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

89 

50 

90 
52 

91 
49 

94 
52 

9  0 
49 

89 
49 

92 
51 

90 
50 

94 
50 

no 
52 

92 
49 

89 

46 

89 
49 

90 
47 

92 
49 

90 
46 

92 
49 

89 
48 

93 
49 

85 
48 

89 
49 

90 
49 

92 
50 

93 
49 

89 

60 

87 
48 

86 
4  5 

88 
48 

89 
46 

90 
50 

92 
51 

90.  1 
49.0 

LAMAR 

MAX 

MIN 

92 
64 

99 
62 

101 
61 

96 
61 

87 
61 

95 
64 

101 
64 

85 
68 

95 
60 

100 

60 

95' 
64 

93 
64 

97 
64 

93 
61 

63 
60 

90 
61 

95 
59 

96 
59 

99 
67 

94 
64 

93 
62 

96 
60 

77 
65 

77 
62 

86 
56 

88 
58 

86 

59 

83 
62 

87 
60 

85 
61 

89 
61 

91.4 
61.7 

LIMON 

MAX 
MIN 

84 

57 

89 

56 

87 
58 

83 
58 

8i 
57 

89 
56 

93 
56 

76 
58 

84 
55 

94 
59 

89 
61 

86 
54 

88 
54 

83 
52 

81 

52 

79 
50 

82 
51 

83 
53 

88 
58 

85 
57 

92 
58 

89 

53 

70 
52 

76 
57 

79 
53 

81 

55 

85 
5  3 

77 
51 

84 

5  5 

77 
55 

79 
52 

83.7 
55.0 

MONTE  VISTA 

MAX 

MIN 

76 
42 

80 
41 

79 
44 

76 
44 

78 
46 

80 
45 

84 
40 

87 
4  0 

78 
46 

83 
39 

84 
43 

78 
48 

72 
45 

73 
34 

74 
36 

75 
37 

78 
38 

76 
42 

73 
45 

78 
40 

80 
45 

82 
47 

72 
52 

69 
50 

69 
40 

75 
46 

75 
39 

73 
42 

75 
40 

75 
46 

78 
45 

76.9 
42 . 8 

TWO  BUTTES   1  NW 

MAX 
MIN 

90 
62 

94 
62 

94 
58 

95 
62 

84 

59 

93 
63 

97 
64 

80 
64 

88 
59 

94 
60 

92 
62 

'J  2 
60 

97 
66 

91 

59 

81 

57 

81 

60 

91 

54 

92 
60 

95 
63 

94 
65 

95 
64 

99 
59 

78 

59 

75 
61 

85 
56 

87 
51 

85 
58 

82 

59 

86 
59 

81 

58 

89 
59 

88.9 

60 .  1 

AUGUST  1962 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

85 
57 

86 
58 

93 
57 

88 
58 

100 
58 

89 
62 

90 
60 

100 

56 

104 

63 

102 

59 

89 
58 

93 
56 

90 
60 

100 

55 

91 
61 

89 

59 

100 

55 

96 
58 

9  7 
61 

88 

57 

89 
56 

91 
58 

86 

57 

87 

55 

89 
59 

92 
59 

88 

57 

92 

59 

89 
57 

78 

55 

72 
52 

91.  1 
57.9 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

MIN 

93 
59 

92 
64 

94 
68 

92 
52 

90 
51 

91 
51 

92 

69 

93 
64 

91 
68 

93 
67 

95 
67 

96 
72 

95 
62 

99 
66 

100 

59 

101 

69 

100 
65 

96 
59 

94 

65 

86 
61 

89 

59 

88 
58 

89 
61 

88 
49 

87 

57 

92 
59 

91 

65 

88 

59 

91 
58 

91 

59 

68 
49 

92.4 
61.0 

MANASSA 

MAX 
MIN 

76 
50 

76 
40 

76 
40 

78 

36 

77 
38 

82 
42 

81 

38 

86 
48 

86 
50 

84 

40 

82 

39 

82 

36 

80 

37 

82 

46 

82 
42 

80 
36 

80 
46 

83 
42 

80 
38 

74 
40 

78 
47 

75 
38 

76 

3  2 

72 
31 

79 
33 

82 

34 

E3 
38 

81 
38 

82 
4  2 

76 
29 

80 
34 

73.4 
37.0 

RED  FEATHER  LAKES 

MAX 

MIN 

81 

43 

81 
54 

75 
55 

76 

57 

80 
54 

75 
49 

72 
49 

62 
43 

67 
35 

77 
41 

80 
51 

77 
45 

73 
37 

77 
38 

59 
38 

62 
32 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 
MIN 

80 
56 

88 

58 

95 
56 

95 
59 

101 

59 

102 

65 

103 
64 

101 

57 

99 
60 

94 

66 

92 

56 

101 
68 

99 
56 

91 
58 

93 
58 

94 

63 

80 
51 

97 
49 

93 
59 

100 
51 

88 

65 

78 
57 

93.8 
58.7 

SEPTEMBER  1962 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

88 

50 

86 
50 

79 
51 

61 
42 

67 
42 

82 
48 

85 
50 

86 

50 

62 

35 

80 
41 

92 
47 

91 
5  2 

84 

53 

86 
52 

88 
51 

BO 
59 

85 

55 

90 
53 

72 

56 

60 
47 

70 
46 

74 
49 

80 

53 

78 

54 

77 
50 

75 
45 

77 
47 

76 
47 

79 
46 

69 
47 

78.6 
48.9 

MANASSA 

MAX 
MIN 

80 
38 

78 
36 

78 
32 

80 
48 

73 
38 

74 
38 

76 
36 

77 
32 

68 
20 

74 

33 

75 
36 

77 
36 

80 
49 

76 
33 

80 
46 

73 
36 

78 
37 

78 
35 

82 
4  8 

77 
47 

73 
44 

75 
43 

70 
44 

61 
42 

65 
32 

66 
36 

63 
34 

63 
27 

66 
30 

66 
23 

73.4 
37.0 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 
MIN 

88 

47 

73 
41 

86 

55 

80 
57 

88 

38 

81 

38 

94 
38 

95 
53 

94 
61 

90 
51 

96 
52 

89 

55 

59 
46 

87 

56 

82 

49 

78 
49 

80 
42 

OCTOBER  1962 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

63 
45 

55 
47 

70 
36 

79 
38 

77 
51 

75 
44 

76 
46 

83 
47 

86 

39 

90 
4? 

85 
49 

87 
45 

90 
40 

89 
43 

68 

46 

59 
33 

69 
34 

75 
27 

75 
45 

65 
32 

76 
40 

76 
40 

55 
38 

58 
30 

68 
26 

79 
31 

73 
33 

60 
37 

71 

35 

70 
41 

75 
33 

73.5 
39.4 

DENVER  WB  CITY 

MAX 
MIN 

62 
46 

59 
46 

73 
41 

60 
49 

72 
49 

65 
48 

70 
45 

77 
4  5 

83 
47 

8  6 
54 

80 
50 

76 
49 

82 
49 

82 
51 

61 
45 

52 
39 

62 
42 

68 
41 

59 
45 

67 
38 

75 
47 

73 
44 

56 
4  1 

56 
37 

66 
35 

75 
40 

62 
46 

60 
40 

68 
44 

69 
43 

68 
42 

69.  1 
44.5 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

54 
31 

49 
28 

51 

30 

48 
28 

56 
33 

52 
32 

52 
27 

5  0 
30 

47 
26 

51 
24 

46 
29 

48 

30 

52 
29 

56 
26 

58 
24 

54 
22 

52 
26 

49 
21 

43 
18 

51 
21 

55 
28 

50 
28 

49 
30 

49 
29 

50 
29 

47 
26 

49 

30 

51 
33 

49 
24 

50.6 
27.3 

SPRINGFIELD  8  S 

MAX 

MIN 

83 
41 

70 
44 

80 
42 

82 
40 

79 
42 

95 
41 

85 

39 

89 
49 

89 
44 

92 

39 

70 
35 

71 
44 

77 
38 

79 
50 

78 
34 

65 
39 

65 
28 

67 
34 

79 
29 

80 
29 

71 
44 

79 
31 

78.4 
38.9 

NOVEMBER  1962 

LEADVI LLE 

MAX 
MIN 

41 
26 

46 
23 

54 
22 

56 
28 

49 
26 

41 

26 

37 
15 

47 
19 

49 
28 

44 
24 

42 
19 

55 
22 

52 
25 

43 
29 

34 
21 

31 
15 

28 
4 

21 
4 

28 

5 

39 
15 

34 
21 

4  9 
18 

43 
18 

43 
21 

42 

1  3 

40 
20 

46 
22 

46 
18 

45 
1  7 

45 
19 

42.3 
19.  6 

MONUMENT  2  WSW 

MAX 
MIN 

60 
30 

63 
26 

69 
32 

68 
27 

65 
35 

47 
18 

63 
16 

70 
35 

63 
32 

55 
24 

60 
26 

70 
28 

65 
25 

27 
21 

39 
19 

34 
14 

37 
6 

64 
10 

52 
23 

59 
30 

50 
24 

63 
18 

68 
25 

62 
25 

65 
33 

51 
25 

54 
19 

56.8 
23.9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  m 

onth 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST  1949 

RIFLE  2  ENE 

T 

.26 

T 

15 

T 

T 

.41 

DECEMBER  1958 

RIFLE  2  ENE 

.01 

.02 

.09 

.06 

T 

.08 

.01 

.01 

.08 

.13 

T 

.49 

MAY  1962 

BRANSON 

.59 

.  33 

HAMILTON 

.15 

.20 

.12 

.10 

.57 

JUNE  1962 

BRANSON 

.ftO 

T 

.05 

.07 

T 

.12 

.10 

.05 

.79 

JULY  1962 

BRANDON 

.25 

.11 

.08 

.50 

.  30 

.24 

.  30 

.  37 

.21 

.  12 

.50 

2.98 

BRANSON 

.22 

.25 

.16 

T 

.  10 

.70 

.05 

.08 

.35 

1.91 

CHIMNEY  ROCK 

CIMARRON   3  SE 

T 

.25 

.35 

.60 

FOUNTAIN 

.03 

.96 

T 

.02 

T 

.68 

.44 

.02 

.02 

.41 

.02 

T 

.11 

T 

1.20 

T 

3.91 

GENOA  1  W 

.10 

T 

T 

1  .00 

.25 

T 

.25 

.20 

T 

T 

.  10 

.  15 

.75 

.  10 

.40 

T 

T 

T 

T 

.40 

3.70 

LAMAR 

1  .09 

.03 

.09 

.53 

.02 

.04 

.40 

.06 

.79 

.01 

.32 

.46 

'  .09 

.02 

.  39 

.02 

4.36 

LIMON 

.06 

.06 

.01 

.60 

.  12 

.19 

.16 

.  10 

.02 

.02 

.80 

.30 

.23 

.57 

.05 

.42 

.03 

3.74 

MONTE  VISTA 

T 

T 

.02 

T 

.02 

.02 

.01 

.44 

.02 

T 

T 

T 

.04 

.02 

.26 

.03 

.53 

.04 

T 

.07 

T 

1.52 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

!  .« 

.7ft 

.20 

.24 

.05 

.47 

.44 

T 

.18 

.75 

3.64 

PYRAMID 

,06 

T 

.10 

.33 

.10 

T 

.59 

SEDAL I A  4  SSE 

.83 

..  ie 

.09 

.  18 

T 

.53 

T 

.10 

.18 

2.09 

TWO  BUTTES  1  NW 

.26 

.20 

.40 

.04 

.54 

.32 

.05 

.16 

.75 

.30 

3.02 

AUGUST 

BURLINGTON 

.74  1 

.13 

T 

.56 

.47 

T 

1.67 

.25 

3.82 

COLORAOO  NAT  MON 

.01 

.10 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.18 

EASTONV1LLE  2  NNE 

.12 

.10 

.  15 

.  15 

.80 

1.32 

GENOA  1  W 

.  30 

.01 

.01 

.01 

T 

T 

T 

.02 

.  17 

.04 

.10 

T 

2.16 

.84 

3.66 

MANASSA 

.  36 

.12 

.09 

.57 

RED  FEATHER  LAKES 

.04 

T 

T 

T 

.14 

T 

.03 

.02 

.04 

SPRINGFIELD  8  S 

• 

• 

.02 

.07 

.09 

SEPTEMBER  1962 

BURLINGTON 

1  .60 

.11 

.45 

T 

2.16 

MANASSA 

.15 

.09 

.11 

.08 

.43 

PENROSE   3  NW 

.40 

.41 

.81 

SEDAL IA  4  SSE 

.03 

.32 

T 

.D7 

.15 

.57 

SPRINGFIELD  8  S 

.45 

.73 

.03 

.20 

.03 

.34 

1.78 

OCTOBER  1962 

AMY 

.13 

.13 

BURLINGTON 

.05 

T 

T 

.50 

.55 

BUTLER  RANCH 

T 

T 

.75 

T 

.75 

DENVER  WB  CITY 

T 

.01 

T 

T 

.01 

JONES  PASS  2  E 

.07 

.05 

.26 

.36 

SPRINGFIELD  B  S 

.05 

T 

.02 

.03 

.10 

NOVEMBER  1962 

CAMPO  il  WSW 

.  29 

.36 

.65 

KIOWA  ft  SW 

.47 

.16 

T 

.63 

LEADVILLE 

.05 

T 

.30 

.13 

.02 

.09 

.01 

T 

.60 

MONUMENT  2  WSW 

.30 

.38 

.05 

.73 

SEDAL IA  ft  SSE 

.34 

.  10 

.11 

.05 

.60 

1 

So*  reference  notes  loll-. wing  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


DECEMBER  1958 
RIFLE  2  ENE 

MAY  1962 
BRANSON 

SEPTEMBER  1962 
BURLINGTON 

OCTOBER  1962 
JONES  PASS  2  E 

NOVEMBER  1962 
CAMPO  11  WSW 

KIOWA   4  SW 

LEADVI LLE 

MONUMENT  2  WSW 

SEDALIA  4  SSE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


COLORADO 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I  .0 

1.5 

T 

2 

T 

T 

3.6 

4 

5  .  0 

2.0 

3 

2 

2 

2 

1 

1.0 

T 

3.0 

1.0 

T 

2.0 

T 

T 

1 

3 

u 

3 

5 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

5.0 

s.o 

1.0 

3 

2 

4 

5 

5 

6 

A 

2 

2 

T 

CORRECTED  DATA 


August  1949 

May  1962 
May  1962 

June  1962 

June  1962 

June  1962 
July  1962 
November  1962 


Climatological  Data  Table 
Daily  Precipitation  Table 
Daily  Temperature  Table 
Climatological  Data  Table 
Daily  Temperature  Table 

Evaporation  and  Wind  Table 

Climatological  Data  Table 


Daily  Precipitation  Table 
Evaporation  and  Wind  Table 
Climatological  Data  Table 


Rifle  2  ENE 

Grand  Junction  2  WSW 
Tacoma 

Alamosa  WB  Airport 
Tacoma 

Tacoma 
Arboles 

Colorado  Drainage  Basin 


July  1949  data  repeated  in  August  1949  bulletin.    August  data  appears  in 
the  Delayed  Data  Table  of  this  bulletin. 

Precipitation  total  should  be  missing. 

Temperatures  for  this  station  unofficial,  should  be  deleted. 

Amount  of  evaporation  on  the  following  days  should  be:  1,  .  14,  2,  .  23; 
and  3,  .  19.    Total  should  be  11.  59. 

Station  should  be  deleted  from  table,  temperature  unofficial.  Colorado 
Drainage  Basin  Division  averages  should  be  corrected  as  follows:  Tem- 
perature average  should  be:  59.  7,  departure  should  be:  -0.  4,  precipitation 
average  should  be:  .  55,  departure  should  be:  -.  38. 
Temperature  for  this  station  unofficial,  should  be  deleted. 

Wind  movement  on  31st  should  be  30.    Total  wind  movement  should  be  1959. 

Colorado  Drainage  Basin  -  correct  precipitation  departure  from  i 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

1>LJ UWl  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

r 
s 

SPECIAL 

AKRON  A  E 

WASHINGTON 

40  09 

103  09 

4538 

C 

DRY  LAND  FIELD  ST A 

0114 

40  07 

103  10 

4582 

MID 

FED  AV 1  AT  1  ON  AGENCY 

ALAMOSA  WB  AIRPORT 

01  .i 

ALAHOSA 

37  27 

C  HJ 

U  S  WEATHtR  bUREAU 

ALLEN5PARK 

0183 

BOULDER 

<tO  12 

H  LESTER  COATS 

ALTFNBERN 

GARF 1 ELO 

39  30 

ORVI LLE  C  ALTENBERN 

AMES 

SAN  MIGUEL 

37  54 

•>p 

WEST  COLD  POWER  CO 

38  54 

103  39 

5420 

bP 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

39  00 

105  53 

BOARD  OF  WATER  COMM 

ARAPAHOE 
AR60LES 

CHEyEnNE 

JOSEPH  H  PFOST 

ARCHULETA 

37  01 

MRS  8ETTY  M  SE 1  BEL 

CHEYENNE 

18  55 

103  05 

4787 

MERRILL  LINOuUIST 

ARTFS IA   2  E 

035* 

40  14 

108  54 

5887 

C 

ASPEN 

39  11 

106  50 

7913 

bP 

ayer  ranch 

0t3' 

39  01 

5P 

t  P 

RALPH   J  ATER 

BAILFy 

39  24 

PIG  SPRINGS  RANCH 

0712 

EL  PASO 

38  52 

il 

BLAN^A 

0774 

37  26 

105  31 

0S1G 

39  53 

106  42 

0634 

39  38 

102  11 

BCI'LHER  2 

0843 

BOULDER 

40  01 

Thomas  l  platt 

BOULDER 

0848 

BOULDER 

40  01 

105  17 

5385 

6P 

H 

CITY  OF  BOULDER 

089! 

38  27 

102  27 

3925 

8  ■ 

0091 

LAS  ANIMAS 

to  tri  fnR  i  nGE 

090' 

SP 
5P 

MRS  EL  V A  J  ENYEART 

' 

U  a  FOREST  SERVICt 

1071 

4P 

LLOYD  R  SwEDH 1 N 

BURL  1 NGTON 

: 

5P 

RALPH  C  tllNARO 

\\l< 

11*7 

BUTLER  RANCH 

MRS  WINIFRED  ORR 

1179 

A  P  A  P  A  MO  E 

4 

6P 

6P 

CAMPO    11  WSW 

126B 

BACA 

: 

37  03 

432' 

JESS  L  PERKINS 

38  26 

105  16 

5P 

WARDEN   PEN  1  It NT  1 ARY 

■ 

37  40 

-  ! 

WEST   COLO   POWE.R  CO 

CATTLE  ROCK 

DOUGLAS 

39  22 

» 

cp 

US  SOIL  CON  SERVICE 

6175 

SP 

5P 

C  M 

145B 

S  AGUACWE 

Bl 

CHEF  SHAN 

1928 

39  13 

SP 

bOAKC  OF  WATER  COMM 

1519 

: 

3  8  06 

103  30 

S 1 MON   B   SCHUL  TZ 

1547 

4 

39  39 

104  51 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ChFyFnnE  WELLS 

1564 

CHEY  NN 

3 

38  49 

102  21 

CHIMHfV  ROC«: 

ARCHULETA 

37  12 

107  18 

SP 

CLOSED  9/14/62 

r  i     roon  3  SE 

160' 

; 

38  2* 

10T  31 

709i 

IIP 

2 

39  50 

107  33 

92SC 

! 

1660 

2 

39  23 

10b  12 

1 1  30C 

HP 

H  l  GH  AL  T 1 TUOE  ObS 

"OALPalE    1  NW 

1 

38  23 

105  47 

COCMETOPA  CREEK 

I  7  1 

GUNN 1  SON 

2 

38  2b 

800C 

it 

8A 

COL LBRAN 

1  74 

I 

39  14 

h 

COLnPApO  NAT  "ON 

I 

39  06 

10B  4* 

579C 

2P 

COLORADO  SPPINGS  WB  AP 

1 

104  42 

6173 

M  1  [ 

COLUHR  1  NE 

i  »9 

ROUTT 

2 

40  51 

S 

CORTEZ 

188( 

MONTEZUMA 

108  34 

6177 

5P 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

1921 

; 

40  31 

107  33 

628C 

1  1 F 

: 

CR f STED  BUTTE 

38  52 

106  58 

5P 

CRIPPLE  CREEK   9  NW 

38  52 

105  18 

s 

DEEPTpa  1  L 

2178 

] 

5P 

L 

W  D  PRESTUN 

DENVER  WB  A IRPOPT 

2220 

DENVER 

39  46 

lOt  S3 

5292 

VI, 

MID 

C  HJ 

U    S  WEATHER  BUREAU 

2225 

39  (.5 

105  00 

5221 

MID 

101  53 

5F 

6P 

5P 

39  J9 

Ml! 
MID 

6P 

EA<TONVILLE  3  NW 

2497 

EL  PASO 

39  06 

104  36 

7000 

c 

Ralph  m  Evans 

Z50I 

4 

31?  02 

104  40 

7601. 

10A 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

5P 

SP 

6750 

EARL  RAMET 

7220 

8A 

7210 

ELBFRT  5  SW 

6925 

>J 

CHARLES  A  MELUURN 

7240 

SP 

EL CCT RA  LAKE 

J624 

LA  PLATA 

2 

37  33 

107  48 

8398 

WESTERN  COLO  POwER  CU 

21  | 

* 

39  29 

105  22 

c 

2759 

40  23 

7525 

7000 

3F 

3P 

7300 

1 

367b 

6P 

6P 

10000 

SP 

4975 

SP 

4250 

LIN  L 

4739 

bP 

M  LVIN        S  V  t» 

FORT  COLLINS 

300! 

LARIMER 

40  35 

105  06 

7P 

;gh 

COLORAOO  STATE  UNIV 

2 

37  14 

108  03 

7595 

SP 

i; 

t.888 

5P 

j  0  3  ( 

103  48 

3063 

?! 

3079 

4331 

7A 

3113 

bP 

bP 

314< 

4511 

6P 

6P 

6970 

bp 

3246 

2 

4562 

5P 

5P 

GENOA  1  W 

3258 

3 

39  17 

103  32 

5603 

7P 

WALTER   M  HOFFMAN 

Gfripr.FTnwN 

3261 

CLEAR  CREE« 

39  42 

105  43 

8570 

5P 

5P 

GARF 1  ELD 

2 

5823 

SP 

5P 

GRAND 

2 

10b  28 

7b02 

SP 

5P 

347' 

PROWERS 

MESA 

4849 

MID 

-  1  L 

3469 

MESA 

4b20 

SP 

5P 

5P 

3496 

40  ?6 

8576 

3P 

3P 

3500 

GRAND 

; 

8288 

5P 

5P 

5P 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3539 

MOFFAT 

2 

40  42 

6912 

: 

FRANK  A  BOCHMANN 

GREAT    SAND   DUNES  NM 

35A1  ALAMOSA 

105  32 

6120 

5f 

5P 

H 

GREAT   SAND  DUNE  a  NM 

3546 

40  26 

104  41 

8A 

: 

3579 

EL  PASO 

7350 

: 

3584 

DOUGLAS 

6725 

3592 

j 

10b  20 

7740 

4P 

3609 

MOFFAT 

i 

40  37 

108  40 

6800 

S 

5f 

GROVFR    ]0  W 

WELD 

104  24 

5090 

5P 

GUFFEY  10  SE 

)65( 

FREMONT 

1 

38  41 

105  23 

4P 

2 

7bb". 

5P 

3738 

MOFFAT 

2 

6230 

6A 

M    S   E    HAL  M   JO  DAN 

HARTSFL 

3811 

39  02 

8866 

bP 

:„ 

MRS  BESSIE  C  MANLIN 

3828 

: 

38  27 

103  10 

6P 

HAWTHORNE 

BOULDER 

5923 

6P 

386' 

ROUTT 

i 

40  30 

107  15 

6337 

6f 

MINERAL 

5 

37  46 

107  08 

9001 

bP 

MRS  MABEL  WftlGHl 

37  17 

5720 

EUGENE  S  PHILPOTT 

4071 

PROWERS 

38  03 

102  07 

3393 

PHILLIPS 

: 

40  35 

102  18 

3746 

6f 

6F 

HOT    SULPHUR    SPRS    2  SW 

612' 

GRAND 

; 

40  03 

10b  09 

780C 

6P 

6P 

HOYT 

4155 

MORGAN 

40  00 

104  05 

4995 

MRS  BERTHA  w  MEYER 

HUGO 

4172 

L INCOLN 

39  08 

103  28 

6034 

BARBARA   L  MATT  IX 

1 OAHO   SRR 1 NGS 

423* 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  33 

7569 

SP 

424J 

? 

39  42 

102  17 

3961 

Theodore  w  clark 

IGNACtO  1  N 

425C 

LA  PLATA 

2 

37  08 

6424 

bP 

SP 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  S  SW 

2 

39  05 

106  37 

1O550 

TWIN  LAKES  fi  +  C  CO 

JOES 

<.?fli 

YUMA 

3 

39  39 

102  41 

420C 

C 

MRS  RUTH  E  SNYDER 

JOHN  MART  IN  0AM 

43SS 

BENT 

1 

38  05 

102  57 

3814 

4P 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4391 

CLEAR  CREEK 

" 

105  51 

10324 

5F 

51 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

4413 

SEOGWIC* 

4 

41  00 

102  15 

346S 

bP 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

> 

SP 

O  g 

£§ 

4444 

L  1  NCOLN 

1 

38  44 

103  32 

5130 

7A 

EMANUEL  S  INNESS 

KASSLEP 

1 1 "  0 

JEFFERSON 

? 

39  30 

105  06 

549S 

55 

SS 

DENVER  WATER  COM 

. ahfFman  4  SSE 

MISS    tHYRA  M  N E L SUN 

Robert  l  platt 

US  SOI L  CON  SERVICE 

(,5Bfc 

CLARENCE  WHEELER 

4587 

E  M  LAWRENCE 

CHEYENNE 

JOSEPH  J  ZIMMERMAN 

KUTCH  b  SSE 

JAMES   R  PICKENPAUGH 

4720 

OTERO 

38  03 

103  31 

4188 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

lakeUc1tyF*A  *ibpobt 

4734 

2 

38  03 

107  19 

8890 

5P 

SP 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

CHARLES   J   DAV  1  S 

LAKE  MORA  1 NE 

EL  PASO 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKE  WOOD 

JEFFERSON 

BOARD  OF  WATER  COMM 

PROWERS 

CHAS  E   MC   PHERSON  Jft 

4834 

BENT 

h 

AM  CRTS  SUGAR  CO 

LAKE 

LAKE 

LOGAN 

U«F   )  SE 

PUEBLO 

1 

38  07 

104  35 

4900 

ti  A 

MRS  MART  WYATT 

5015  ELBERT 

1 

39  09 

5560 

bP 

DP 

S  G  PETERSON 

5017 

L  INCOLN 

103  41 

Sift] 

MESA 

5041 

RIO  BLANCO 

COLO  GAME   »  FISH  OEP 

51)6 

BOULDER 

GT  WEST   SUGAR  CO 

5121 

BOULDER 

LONGS  PEAK 

LAR IMER 

LO*  PINOS  PASS  1  SE 

sieo 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CONEJOS 

MANASSA  HIGH  SCHOOL 

MANCOS 

5327 

MONTEZUMA 

3 

37  21 

108  18 

7018 

SP 

Edgar  a  nolano 

MAN  1 TOU   SPR 1 NGS 

5352 

EL  PASO 

\ 

38  52 

104  56 

6606 

MARVI NE 

RIO  BLANCO 

6P 

6P 

GUY  M  STEALEY 

MA  YBELL 

MOFFAT 

RIO  BLANCO 

5531 

MONTEZUMA 

: 

37  12 

PARK  SUPER  1 NTENDENT 

5695 

CHAFF  EE 

38  30 

..  |  >( 

RIO  GRANDE 

i 

37  35 

U    S   BUR  RECLAMATION 

5717 

MONTROSE 

2 

38  29 

COLO  WAICK    CUN  bUARl> 

"ONTRnSE   NO  2 

5722 

MONTROSE 

2 

38  29 

MONUMENT    2  WSW 

5730 

EL  PASO 

! 

39  05 

104  55 

7400 

5P 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

5765 

JEFFERSON 

39  39 

105  14 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

5819 

HUERFANO 

] 

37  35 

BBOC 

F 

JOHN  A  ZEMBER 

NEW  PAymER 

5922 

MELD 

40  36 

R  D  SHEPPERD 

NOPTHPAL  E 

597C 

DOLORES 

; 

37  49 

I  NORTH  LAKE 

S99C 

LAS  ANIMAS 

l 

37  13 

glen  c  coen 

SAN  MIGUEL 

; 

3B  08 

6023 

40  42 

6131 

CROWLEY 

i 

38  13 

TWIN  LAKES  R  +  C  CO 

WASHINGTON 

60  16 

E  E  LINUGREN 

6203  OURAY 

2 

38  01 

107  40 

7740 

5P 

5P 

C  H 

FRANCIS  J  COUGHLIN 

'  PAGODA  SPRINGS 

6258 

ARCHULETA 

2 

37  16 

107  01 

723f 

SP 

5P 

GLEN  D  EDMONDS 

1  PAL  1 SADE    1  S 

MESA 

2 

39  06 

DONALD  R  PATTON 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

62T1 

HI NSDALE 

2.  37  30 

JOHN  w  TAYLOR 

6299 

PHILL IPS 

3  40  37 

C 

LEE  W   SChN 1 EDER 

6306 

DELTA 

2    18  52 

5685 

SP 

TED  S  CRAWFORD 

6315 

MONTROSE 

2  3B  22 

5309 

7P 

6326 

ELBERT 

4  39  31 

6300 

5P 

C  H 

6342 

GRAND 

2   39  55 

8270 

6410 

FREMONT 

1 

38  27 

6501 

6313 

GUNN 1  SON 

2 

3B  36 

106  32 

9200 

6P 

ROBERT   A  RAY 

p'TfFR 

6524 

san  Miguel 

2 

3B  02 

108  03 

7322 

4P 

6560 

CONEJOS 

9 

37  21 

9887 

S 

U    S  8UR  RECLAMATION 

6591 

MONTEZUMA 

2 

37  35 

6860 

DON  W  CLEVER 

1 

38  17 

4639 

MID 

:  hj 

PUFBLO  CITY  RESERVOIR 

6743 

PUEBLO 

1 

38  17 

4b87 

7A 

COL    WTR   CUNI  BUAKU 

pueblo  ordnance  depot 

6763 

PUEBLO 

1 

38  IB 

MRS  OPAL  J  WAILHS 

RyPAm i D 

6797 

ROUTT 

; 

40  14 

aoau 

RALPH  6  W 1 N  Tt R 

R APR  1  T  EARS  PASS  6  WSW 

68  I  ! 

ROUTT 

2 

40  22 

9340 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6832 

RIO  BLANCO 

2 

40  05 

5216 

5P 

TOWN  OF  RANGE L Y 

RED   FEATHER  LAKES 

6925 

L  AR 1 MET 

40  48 

105  36 

8365 

6P 

6P 

JOSEPH  E  DALTON 

ran 

00LORES 

2  37  41 

8642 

6P 

bP 

CHAR lE  ■  M  ENCEL 

RIFLE  2  ENE 

7031 

GARF 1 ELO 

2  39  33 

107  44 

6319 

5P 

t 

MRS   L  M  THOMPSON 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

so 

HINSDALE 

5   37  43 

9495! 

|  s 

ROLL  1 N  LUNTEY 

R  1  VFR    SPR  1  NGS   R <; 

7094 

CONEJOS 

5   3  7  05 

8562 

U  S  FOREST   SERv  ICE 

ROCK  Y  FORD  2  ESE 

7167 

OTERO 

1    38  02 

4178 

PU'H  2  NNE 

7287 

EL  PASO 

1    38  52 

6006 

6F 

ROBERT    B  RAPP 

RUXtON  PARK 

7309 

EL  PASO 

1  38  51 

9060 

6P 

is 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

rai; 

PUEBLO 

1      I  55 

104  56 

6790 

5P 

SAGUACHE 

SAGUACHE 

5i  38  05 

7697 

5P 

CLARENCE  R  ICKES 

7370 

CHAFFEE 

1    38  32 

106  00 

706( 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

7421 

COSTILLA 

5   37  12 

105  27 

E 

MRS  NE  A  G  GALLEGOS 

SANTA   MARIA  RESERVOIR 

MINERAL 

5  37  49 

S 

WINDSOR  KUCHLER 

GUNN 1  SON 

2  38  29 

772< 

COLO  GAME  ♦  FISH  DEP 

746( 

SAGUACHE 

2   38  24 

8<.65 

BERNARD  IRBY 

7".  1" 

DOUGLAS 

4  39  23 

6175 

MRS  GwENOOLYN  NICHULS 

SEDGWICK 

4    40  51 

3990  5P 

KIT  CARSON 

31  39  18 

4703 

FOSHA  S  GORTON  JR 

L INCOLN 

3  39  27 

5157 

CHARLE  S  E  SCHOONOVEK 

^M"l  SHONE 

rsn 

GARF 1  ELD 

I 

39  34 

5923 

PUBL IC  SERV ICE  CO 

SILVER  LAKE 

BOULDER 

60  02 

105  35 

s 

CITY  OF  BOULDER 

T65I 

CONEJOS 

! 

37  23 

106  24 

930( 

s 

S  L  TROUT  CLUB 

SAN  JUAN 

I 

37  48 

9322 

5P 

5P 

ROBERT   •  WYMAN 

ELBERT 

39  09 

6020 

US  SOI L  CON  SERVICE 

7848  JACKSON 

40  27 

8379 

5P 

5p» i nge i eld 

7862 

BACA 

37  24 

4395 

MERBERI  0  MANN 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

BACA 

37  23 

4575 

5P 

SP 

7867 

BACA 

37  17 

5P 

U  S  FOREST  SERVICt 

5TFAMBOAT  SPRINGS 

7936  ROUTT 

40  30 

6771 

SS 

STERLING 

7950  LOGAN 

40  37 

BA 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STON 1 NGTON 

7992 

BACA 

1 

37  17 

102  11 

3801 

5P 

S  T  PA  T  TON  3  NE 

1008 

KIT  CARSON 

3 

39  20 

102  33 

4334 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGAR   LOAF  RESERVOIR 

8064 

LAKE 

1  39  15 

10OO0 

6P 

6P 

6P 

:  H 

JOHN  SODIC 

37  26 

11350 

5 

U  S  WEATHER  bUREAU 

8154 

LA  PLATA 

2!  37  31 

7300 

1  VAN   A    AMBROS 1 ER 

B151 

PUEBLO 

500C 

5P 

JOHN  H  WATSON 

B184 

GUNN 1  SON 

38  49 

9206 

SP 

UNCUMPAHGRE   V    W   U  A 

TFLLUR 1 DE 

8204 

SAN  MIGUEL 

2 

)7  M 

67St 

6P 

HARRY    B   WR 1 GHT 

822(1 

LAS  ANIMAS 

37  05 

8429 

LAS  ANIMAS 

)  7     1  0 

6031 

CITY  OF    TR 1 N  1  DAD 

TRINIDAD   F  A  A  AIRPORT 

LAS  ANIMAS 

17  15 

I0«.  20 

5  746 

MID 

FED  AV 1  AT  1  ON  AGENCY 

845' 

SAN  MIGUEL 

t 

37  50 

107  53 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

LAS  ANIMAS 

1    37  OH 

5461 

B .1 

LAKE 

1    1*  OS 

3  0C 

Twin  lake  R  +  c  CO 

8510 

BACA 

1  37  34 

LINCOLN  R  NUTT 

856(1 

MONTROSE 

2  38  22 

60  1' 

UN  1  ON  CARB 1 OE  CORP 

8582   LA  PLATA 

2  37  22 

765C 

s 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

S  7  ? , 

KIT  CARSON 

3j  39  18 

102  «h 

4  500 

7! 

8742  MINERAL 

5^  37  48 

850C 

7A 

:  m 

GEORGE  A  WINT2 

875C 

JACKSON 

106  16 

8Q9S 

5P 

0  M  DONOHOE 

WAL  SENBURG  POWER  PLANT 

8781 

HUERFANO 

37  37 

104  48 

bii 

5P 

WALSENBURG  UTILITIES 

8839 

LARIMER 

AO  25 

10'.  l<' 

520C 

51 

5  C 

9  H  B0OTHROY0 

8931 

CUSTER 

'ft  HA 

?Hbr 

WETMORE  2  S 

8986 

CUSTER 

S8    1  1 

105  06 

6575 

5P 

MRS  NETTIE  R  BREECE 

899' 

PUEBLO 

37  52 

104  07 

A  7  2  E 

c 

902! 

WELD 

1 

40  09 

104  11 

471C 

SP 

bf 

5P 

EDWARD  H  EPPLE 

WILTOI  RANCH 

i)04' 

OELTA 

38  55 

107  31 

'  9bl 

: 

RALPH  H  CLINE 

9K.1 

WELD 

40  29 

104  54 

4b9t 

BA 

GT  WEST  SUGAR  CO 

1!  7* 

GRAND 

i 

39  54 

105  *h 

90  5 1 

M  L  MC  PETERS 

WOLF  CPEEr   PA  5  s   1  E 

91B 

MINERAL 

37  29 

106  47 

BA 

COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  A  W 

918 

MINERAL 

37  29 

106  52 

942 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

92  K 

TELLER 

39  06 

105  05 

77tC 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WRAY 

4  0  01 

102  13 

357' 

5P 

bP 

HARLAN   A  1 1  ON 

926" 

ROUTT 

40  09 

106  54 

51 

CHARLES  R  SIMON 

YELLOW  JACKET  1NW 

927' 

MONTEZUMA 

37  33 

108  44 

bUbt 

MR  CHARLES  U  WOOD 

929' 

40  07 

102  44 

412C 

YUMA  POLICE  DEPT 

NEW  STATION 

CARIBOU  RANCH 

L34S 

BOULDER 

40  00 

10S  31 

83  56 

5F 

3f 

CARIBOU  RANCH 

1  ARKANSAS ,      2  COLORADO. 


■  PLATTE,     5  RIO  GRANDE. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  lhe  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office  P  0 
Box  1079,  Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  nureau  umce,  f.u. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

carriea  ^thTK^lSrSPthS  bulletin^""6*  dayS'  "1S°  t0t*X  P"^^ tation.  f or  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 

tnisiissuePPearlng  l°  ^  IndeX'   bU*  f°r  Whlch  data  are  not   listed  in  tne  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be     Included  in 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  • F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table.  "  ^ 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.  MST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later     in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Of- 
fice, Washington  25,  D.  C.  for  50  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of 
Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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ANNUAL  SUMMARY  1962 
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ASHEVILLE:  1963 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


AKRON  FAA  AP 
ALAMOSA  WB  AP 
ALLENSPARK 
ALTFNRFRN 
ANTeRO  RESFPVOIR 

AR80LE5 

ASPFN 

BAILEY 

BLANCA 

BOND 

BONNY  DAM 
BOULDER 
BRANSON 
BUENA  VISTA 
BURL INGTON 

BYERS 

CANON  CITY 
CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 

CENTER 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  OAM 
CHEYFNNF  WELLS 
CHIMNEY  ROCK 

CIMARRON  3  SE 
CLIMAX  2  NW 
COCHETOPA  CREEK 
COLL  B"AN 
COLORADO  NM 

COLO   SPRINGS  WB  AP 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELHI 

DEL  NORTE 
DELTA   I  E 
DENVER  WB  AP 
DENVEP  WB  CITY 
DILLON 

OURANGO 
EADS 

EAGLE  FAA  AP 

EDGEWATER 

ELBERT 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
EVEPSOLL  RANCH 
FLAGLER   2  NW 
FOPDEP  8  S 

FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT    LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
ERASER 

FRUITA  2  N 
GATEWAY   1  SW 
GEORGETOWN 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GORE  PASS  RANCH 

GRAND  JUNCTION  W8  AP 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

GRAND  LAKE    1  WNW 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GPEAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREYSTONF 
GROVER  1  W 
GUNN I  SON 

HAYDEN 

HERMIT  7  ESE 

HOLLY 

HOL  YOKE 

HOT    SULPHUR  SPR  2  SW 

IDAHO  SPRINGS 
IGNACIO   1  N 
JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIT  CARSON 
LA  JUNTA  FAA  AP 
LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE   8  SW 

LAKEWOOD 

LAMAR 

LAS  AN I MAS 
L.EADV  ILLE 


SSW 


LIMON  1 
LIMON 

LITTLE  HILLS 
LONGMONT   2  ESE 
MAN AS  SA 

MAR V  I NE 
MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 

MONTROSE   NO  2 
MONUMENT   2  WSW 
NORTHDALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 


15.2     -  2.2 


20.  7M 

17.1 

19.614 


22.6     -  4.6 


12.1 
11.8 
5.7 


20,6  -  0.2 

21.8  -  4.6 

19.5  -10.5 

25.6  ]  -  7.0 
9.1  -  6.1 

25,4  0.1 

22.4 

12.7 


15.7  -10. 

21.1  -  1. 
15.1 

12.5  -11. 
5.0  -  7, 

21.6  -  4. 
27.9 

23.8 

19.6  -  5. 


12.3  -11.8 


19.6     -  7.3 


21.3     -  9.2 


20.3  j  - 
19.  3 
16.4 

15.1  -1 
17.5     -  0.6 


30.2  i 
26.  1* 


59.0     -  1.0 


29.6 
24.9 
28.7 


24.6 

ia»e 

36.8 


39.7 
19.6 
32.8 


29.9 
31.2 
31. 1M 


36.7 
30.7 
32.1 


30.3  -  2. 
38.0  i  -  0.9 


35.5  I  -  2.0 


0,2 
2.9 


35.2     -  3.5 

29.3 
30.6  - 
35.9 

3  7.:  - 


30.8 
37.3 
29.9  1  - 
33.2  1-1.4 


3  3.7M!  -  0.7 


28.9      -  0.8 


34.5 
39.2 
29.3 
36.9 


34.4     -  1. 


33.8 
23.4 
28.5 


3  7.4M 

35.5 

20.0 


2.6 
3.5 
2.\ 


28.1 
34.5 
27.8 


50.2 
45.8 


26.1 
14.9 

16  .9 

33.0  |  -  3.1 


48.9 
44.8 
50.9 


37.3     -  4.0 


44.2 
36.8 
53.7 
52.0 
40.5 

42.9 


48.2 
45. 7M 
50. OM 


54.8 
47  .0 
49.5  I 
49.0  ' 


51.1 
52.3 
56.8 


47.4 
36.1 
46.0 
55.4 
61.2 

56.6 
55.3 
52.9 


58.1 
64.  4M 
66.9 


41.5 

59.4 
59.3 
51.1 
59.1 
50.9 

49.3 


57.4  ; 
58.  7 
64.8  j 
67.9 
59.3 

67.1 
44.3 
54.4 
64. 9M 
72.5 


69.0 
70.9 
55.4 


55.3     -  1.0 


63.0  4.9 


54. 9M 

61.7 

71.3 


71.8 
63.0 
58.6 


71.5     -  2.2 


62.9  |-1.3 
64.5     -  0.2 


65.7 

59.6 
65.0 
78. 1M 
71.1 
72. 8M 

66.6 


49.0 
51.1 
59,1 


t>2.c<  -2.1 


60.3 

74.2 
73.1 
75.6 
62.8 
74.5 

71.8 


66.9     -  1.1 


71.7      -  3.1 


7  3.6      -  0. 


66.3 
75.9 
62.3 


75.9 
75.7 
52.6 
55.0 


51.6 
77.6 
3.4  72.9 
59.4 


69.4 
64.6 
70.1 
61.1 


66.6     -  1. 


0.7 
0.4 


65.5  -  0.3 
71.0  | 

74. 3M1  -  0.3 


55.8 
43.5 
52.8 


69.  3M 
62.6 
64.  2M 


63.6 
68. OM 
56.2 


76. 1H  -  1.1 


59.6      -  2.3 


64.0 
73.0 
59.2 

69.9 
66.7 
66.8 
59.2 
65.0 


59.4 
59.1 
52. OM 


52. 5M 

45.6 

46.2 


53.0 
53.4 
56.8 
42.8 


41. 7H 

35.1 
34. 7M 


41.8 
45.8 
45.0 
37. 1M 


34.8 
40.2 
42.7 
42.3 


40.5 
42.4 
37.2 


41.0 
40-1 
27.0 


40.9 
42.4 
32.2 


43.2 
35. 1M 
38. 9M 


37.4 
.9  40.8 
.7  40.5 


25.2 
29.9 
27.4 
18.0 


25.6 
28. 9M 
27.7 


29. 7M 

33.7 

30.1 


31.8 
39.  4M 
33*0 
34.4 


32.0 
30.1 
14.9 


20.8 
23.2 
30.1 


35.6 
34.2 
19. 6M 


32.8 
37. OM 
37.1 


32.0 

50.6 
54.4 
44.2 
47.8 
36.4 

53.2 


22.6 
25.9 
34.2 


49.0 
48*6 
43.6 


49.6 
46*8 
45.9 
41.8 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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Q 
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£ 

Q 

a 
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5- 

Q 
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I 

a 
t- 

« 

Q 

a 
« 

| 

OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE   1  S 
PALISADE  LAKE   2  SSE 
PAONIA 

24.9 
18.9 
26.5 

22.0 

32.4 
28.6 
38. 8M 

35.5 

30.7 
27.8 
40.6 

36.3 

46.4 

45.0 
57.5 

52.5 

50 

49 

52 

56 

.8 

.  ?  M 
.5 

.8 

58.7 
57. 9M 
72.0 

65.5 

62.5 
63.0 
77.1 
57.9 
70.3 

63.9 
61. 7M 
76.0 
57.4 
70.6 

57.9 
56.3 
67.7 
53.6 
63.6 

49.6 
47. 1M 
57.7 
44.2 
53.3 

40.0 
35. 6M 
45.5 
34.4 
42.4 

. » 

32 
29 

D 

4M 

7 

'7 

45.8 
43.3 
54.5 

49.9 

PARADOX 
PARKER  9  E 
PUEBLO  WB  AP 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 

23.7 
20.9 
23.5 
10.2 

-  6.5 

37.0 
31.3 
35.6 
24. 5M 

1.7 

37.1 
33.6 
36.9 
29.5 

- 

3.2 

52.9 
48.4 
52.7 
51.7 

2.0 

56 
57 
62 
56 

.8 
•  0 
.9 
.9 

3 

66.9 
61.8 
68.9 
66.0 

2.2 

71.8 
69.8 
74.5 
71.5 

2 

0 

70.8 
70.3 
75.0 
69.0 

M 

0 

4 

63.3 
60.4 
66.0 
61  .4 
53. 3M 

- 

0 

6 

54.0 
51.5 
56.7 
51.4 
46.2 

1 

9 

M 

40.4 
43.0 
38.7 
35.9 

3.0 

31 

3. 
36 
24 
31 

3 
2 
0 
1 

OM 

2.8 

48.1 

62.6 
46.2 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 
RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
PUSH  2  NNE 

22.7 
22.3 
18.2 
22.3 
21.3 

-  5.0 

-  7.7 

29.4 
25.4 
31.6 
37.2 
31.8 

2.5 
2.5 

28.4 
22.4 
33.0 
37.9 
33.5 

5.3 
3.6 

41.5 
40.2 
48.4 
54.2 
47.5 

0.1 
1.9 

49 
44 

53 

54 

58 

.6 
.8 
.8 
.6 
.4 

-  2 

2 

9 
9 

54.1 
50.9 
61.1 
69.6 
63.1 

- 

3.4 
2.3 

59.3 
56.4 
66.0 
74.7 
69.1 

5 
2 

0 

1 

M 

56.1 
65. 3M 
74.8 
70.9 

-  3 

-  0 

6 
1 

51 
59 
66 
61 

2 
2 
5 
5 

1 

0 

4 
2 

44.7 
50.3 
56.9 
53.1 

0 
2 

4 

34.8 
39.2 
41.7 
39.9 

3.3 
2.0 

27.9 
27.0 
34.6 
32.6 

0.3 
2.1 

39.8 
46.1 
52.9 
48.6 

-  0.2 

RUXTDN  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  I  DA 
SEDGWICK  5  S 

20.8 
24. A 
21.3 
25.8 
21.8 

27.5 
34.8 
30.0 
35.4 
31.2 

24.7 
33.5 
30.0 
33.9 
35.0 

38.0 
47.1 
46.2 
48.5 
51.4 

45 
56 

50 
53 
5  2 

■  7 
.3 
.9 
.2 
,4 

49.9 
61.1 
58.1 
59.6 
65.7 

56.1 
65.0 
62.8 
64.7 
71.3 

57.2 

H 

61.8 
62.6 
72.8 

50 

55 
57 
62 

7 

M 

6 

4 
3 

43.8 

M 

48.7 
49.7 
55.2 

34.2 
43.5 
36.8 
39.6 
42.8 

27 
33 
29 
32 
32 

1 
1 

0 
8 

39.8 

44.3 
46.9 
50.4 

SILVERTON 
SPICER 

SPRINGFIELD  7  WSW 
SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 

15.0 
11.2 
27.3 

M 

7.6 

-  1.7 

-  7.5 

22.0 
23.1 
38.4 
41. OM 
24.5 

3.0 
4.9 

18.2 
20. 2M 
39.3 
41  .AM 
22.8 

5.6 
4.7 

38.5 
37.2 
52.4 
54. 2M 
41.8 

5.3 
2.7 

42 
45 
63 
63 
46 

0 
OM 
,6 

3  M 

2 

0 

-  0 

1 

3 

49.4 
51. 7M 
67.2 
67. 1M 
54.4 

0.3 
1.1 

53.6 
56. 5M 
73.1 
75. OM 
59.2 

1 

2 

5 
8 

52.9 
56. OM 
75.9 
76. 3M 
58.2 

-  1 

-  2 

2 

48.2 
49. 9M 
66.0 

M 

52.3 

0.0 

o.t 

43.1 
41.  4M 
58.3 
56. 7M 
44.0 

0 

1 
7 

32.4 
30.8 
43.9 
45.  8M 
33.8 

5.8 
5.1 

23.0 
20.3 
37.9 

M 

21.5 

3.7 
2.6 

36.5 
37.0 
53.6 

39.0 

0.9 
-  0.3 

STERLING 

STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 

17.0 
22.6 

8.1 
22.9 

3.4 

-  7.8 

30.5 
34.9 
17.3 
33. 7M 
17.4 

1.6 

34. 6M 
35.9 
11.8 
36. 5M 
12.7 

1  .» 

50.5 
50.7 
30.8 
51.3 
32.6 

2.6 

60.4 
63.2 
36.9 
62. 1M 
41.3 

3 

0 

66.2 
66.6 
45.9 
68.0 
49.9 

1.2 

72.1 
73.6 
50.2 
72. 9M 
55.0 

1. 

B 

70.5 
73.2 
49.4 
73. 6M 
53.7 

-  1 

7 

60 
62 

63 

48 

4 
4 
1 

3 
4 

1 

9 

51.4 
53.8 
41.0 
54.3 
41.6 

0 

6 

39.8 
41.6 
30.3 
41  ,7M 
30.1 

3.4 

29.9 
33.9 
19.8 

M 

15.7 

1.7 

48.6 
51.0 
32.2 

33.5 

-  0.3 

TELLURIDE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TWO  BUTTES   1  NW 
URAVAN 

19.8 
25.0 
26.1 

-  1.7 

27.1 
39.6 
37.4 
37.7 
38.6 

3.3 

24.2 
37.7 
37.1 
39.6 
39.3 

4.1 

41.6 

52.3 
53.0 
52.6 
56. OM 

4.1 

46 

60 

61 
65 
61 

0 
3 
6 
7 

OM 

0 

7 

53.2 
65.3 
66.4 
69.4 
69. 1M 

0.2 

57.4 
70.4 
71.6 
74.5 
75. 2M 

1. 

2 

57.5 
71.9 
72.8 
76.6 
73.5 

0 

4 

51 
65 
63 
66 
64 

4M 

1 

9 

1 

8 

0 

4 

45.6 
56.5 
56.2 
58.2 
53.6 

2 

8 

34.5 
43.7 
43.8 
43.6 
40.7 

4.0 

25.7 
37.3 
36.4 
36.9 
28.5 

2.2 

40.3 
52.4 
62.1 
53.9 
52.2 

O.S 

VALLEC I  TO  DAM 
WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALDEN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 
WATERDALE 

21.8 
10.  9C 
5.9* 
26.5 
19.5 

-  9.0 

28.0 
19.1 
21.8 
39.0 
30.6 

-  0.2 

26.4 
15. 8M 

37.2 

1  .  3 

44.3 
39. OM 
37.5 
50.3 
48.3 

1.9 

45 

45 

60 
56 

5 

M 

8 
1 

57.2 

M 

52  .6 
64.8 

63.7 
56.  9M 
56.6 
71.3 
68.0 

2. 

5 

63.2 
55.3 
54.3 
72.9 
68.1 

-  0 

8 

56 
50 
48 
64 
61 

h 

3 

Oi 

2 

47.3 
42.3 
39.7 
56.6 
54.1 

4 

38.0 
31.3 
29.7 
43.7 
41.7 

4.1 

30 
20 
20 
36 
33 

4 

5 
5 
9 

1.5 

43.8 

35.9 
62.0 
48.3 

-  0.2 

WESTCLIFFE 

WET MORE   2  S 

WIGGINS  7  SW 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

WRAY 

17.4 
26.5 
11.9 
17.1 
24.1 

-  3.5 

30.3 
35.7 
29.7 
18.6 
35.3 

3.9 

28.8 
36.1 
33.4 
16.4 
36.8 

1  .  3 

43.2 
49.2 
50.0 
32.2 
53.2 

3.7 

49 
5  0 
69 
37 
64 

6M 

5 

4 

5 

3, 

2 

56.1 
63. 6M 
64.9 
43.8 
68.7 

0.7 

61.6 
70.4 
71.6 
50.1 

62.0 
71.1 
71.0 
50.8 
73.9 

55 
62 
63 
43 
63 

2 
8 
0 
6 
4 

1.0 

47.2 
54.4 
53.3 
37.5 

34.6 
42.9 
40.1 
27.3 

28 
36 
31 
23 
35 

CM 

3 
0 
6 
9 

42.9 
30.6 
48.3 
33.4 
52.4 

YELLOW  JACKET  1NW 
YUMA 

23.9 

35.5 

38. 1M" 

53.0 

64 

9 

63.0 
68.6 

69. 3M 
74.5 

68.9 
75.5 

61 

65 

4M 

1 

50.9 
56.8 

41.1 
43.9 

35 

3" 

52.9 

DIVISIONAL  AVERAGES 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 
COLORADO  DRAINAGE  BASIN 
KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
RIO  GRANDE  DRAINAGE  B 

22.7 
16.7 
22.2 
18.2 
16.9 

-  6.0 

-  4.5 

-  5.9 

-  8.3 

-  0.3 

34.7 
28.6 
34.0 
29.4 
26.7 

3.0 
3.3 
2.6 
0.3 
4.0 

34.8 
27.9 
36.2 
31.3 
25.1 

2.4 
4.7 
1 .  2 
3.5 

5.4 

49.7 
45.1 
51.5 
46.6 
42.6 

2.8 
3.3 
3.0 
2.0 
2.4 

59 
51 
63 
54 
4  5 

4 
4 
1 

6 

3 

3, 

-  0 

4 

0. 

-  0. 

3 
3 
9 
5 
1 

64.2 
59.7 
67.0 
60.2 
55.6 

1.9 
0.4 
1  .6 
3.0 
1  .3 

69.5 
64.6 
73.3 
66.3 
59.6 

1. 
1  . 
1  . 

3. 
0. 

B 
3 
8 
1 
7 

70.7 
63.6 
73.6 
66.5 
58.8 

0 

-  0 
0 

-  1 

-  1. 

9 
9 
1 
3 
7 

62 
57 
63 
58 
53 

0 
2 
2 
5 
0 

0. 
0 

1. 
1. 
1. 

1 
5 

2 
1 

54.1 
48.4 
54.9 
50.7 
45.2 

2. 
1 
1. 

1. 

5 
7 
9 
7 
. 

41.5 
37.4 
42.3 
39.1 
3  j. : 

3.7 
4.7 
3.9 
3.0 
3.8 

34 
26 
34 
30 
26 

1 
2 
1 
8 
. 

2.6 
1.8 
2.9 
0.9 
5.9 

49.8 
44.0 
51.3 
46.0 
41.0 

0.5 
0.2 
0.6 
-  1.0 
0.4 

A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  Id  the  January ,  August , 
and  December  Issues  of  this  publication  for  1962. 


(to*  r*f«r*»c*  not.*  fol.o«io«  Station  lad**. 
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Table  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


COLORADO 
1962 


April 


AKRON  FAA  AP 
ALAMOSA  WB  AP 
ALLENSPARK 
ALTEN8ERN 
AMES 

AMY 

ANTERO  RESERVOIR 
ARBOLES 
A  ROY  A  6  NE 
ASPEN 

AVER  RANCH 
BAILEY 
BLANC A 
BONO 

BONNY  OAM 

BOULDER 
BRANDON 
BRANSON 
BRECKENRIDGE 
BUENA  VISTA 

BURLINGTON 
BUTLER  RANCH 
BYERS 

CAMPO  11  WSW 
CANON  CITY 

CARIBOU  RANCH 
CASTLE  ROCK 
CEDAREDGE 
CENTER 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
CHIMNEY  ROCK 
CIMARRON  3  SE 
CLIMAX  2  NW 

COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN 
COLORADO  NM 
COLO  SPRINGS  WB  AP 
CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
■  DELHI 

DEL  NORTE 
■DELTA  1  E 

DENVER  WB  AP 
DENVER  WB  CITY 
DILLON 

iDOHERTY  RANCH 
^DOLORES 

DURANGO 
EAOS 

EAGLE  FAA  AP 
EASTONVILLE  1  NNW 
EASTONVILLE  2  NNE 

EASTONVILLE  6  WSW 
EOGEWATER 
ELBERT 

ELBERT  2  WNW 
ELBERT  3  SE 

ELBERT  A  SSW 
ELBERT  5  SW 
ELBERT  a  SW 
iELECTRA  LAKE 
ESTES  PARK 

EVERGREEN 
EVERSOLL  RANCH 
FAIRPLAY 
FLAGLER  2  NW 
FL£MING  1  S 

FOROER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  1  N 
IFORT  MORGAN 

FOUNTAIN 
FOWLER 
FRASER 
FRUITA  2  N 
GARDNER 

GATEWAY  1  SW 
GENOA  1  W 
GEORGETOWN 
GLENWOOO  SPRINGS  1  f 
GORE  PASS  RANCH 

GRAND  JUNCTION  WB  AP//R 
GRAND  JUNCTION  2  WSW 
GRAND  LAKE  1  WNW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GREYSTONE 
G ROVER  1  W 
GUFFEY   1  SE 

GUNNISON 
HAMILTON 
HARTSEL 
HA SWELL 
HAWTHORNE 

HAYDEN 

HERMIT  7  ESE  / 

HOLLY 

HOLYOKE 

HOT  SULPHUR  SPR  2  SW 


.39-     .25  1.09 


1.91     1.04  1.20 


1.51-     .63     1.0O-  1.72 


1.79  1.61- 


24k  1.05  1.24 
20r-  1.19  3.10 


03|-  1.17     1.17U  1.11  E  .79-  2.03 


l.lOr  1.01 


5.20 

24 

.15 

_ 

.5f 

.52 

1.63 

2 

.24 

.80 

49 

2.48 

•  5( 

1 

.01- 

1.70 

•  92 

.09 

1 

•  02 

.31 

00 

2.12 

E2 

.90 

2.00 

3  3 

.94 

2 

26 

•  39 

1 

20 

.03 

23 

1.64 

1 

07 

3.26 

5 

88 

1.991- 

.  31 

2 

25 

3.30 

3 

87 

E  .97 

79 

1.28 

1 

11 

•  00 

- 

.01 

"r 

.17 

89 

1.57 

.97 

5 

.571 
.69U 

t  r 

.53-  1.52 


.97 

3.65 

.50 
1.62 

•  45! 
.-6- 
.30 


.2  2- 


.39 

.84-  1.86 
.62^ 
.98-  .73 
•  43 


621-  1.09  1.19-  1.46 
37k  1.14     3.791  1.21 


14-  1.03  2.64 


77-  1.15     1.18-  2.18     1.21-  2.53 


6.56 

•37h 


3.00  1.27 


August 


1.35 
2.59 
3.24 


1.00 

2.14 
6.12  2.75 
1  .68 


3.78 
.49- 

1.36 
.26 

2.92 

4.08 
.89 


1.54 
1.31 
1.06 
2.31 


1  .55 
1.44 


l.l»f 

3.00 

1.67 


1.90 
3.53 
3.33 


1.541-  1.51 


1.22 
.70 


1.28 
1.37 
1.59 


September 


.27 
1.59 
1.02 
1.37 

1.15 
1.63 


1.03 

•3Ih 


-  1.93 

-  1.07 
1.03 


1.051-  1.18 


1.44H  .5 
'"I 


.15- 


1.67 
1.63 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


IDAHO  SPRINGS 
IOALIA 
IGNACIO    1  N 
JOHN  MARTIN  DAM 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KAPVAL 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
KIOWA   5  SE 

KIOWA  4  SW 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA   FAA  AP 

LAKE  CITY 

LAKE  GEORGE  9  SW 

LAKE  MORAINE 

LAKEWOOD 

LAMAR 

LAS  AN  I MAS 
LEADVILLE 

LEROY  7  WSW 
LIME  3  SE 
LIMON   1  SSW 
LIMON 

LITTLE  DOLORES  5  NE 

LITTLE  HILLS 
LONG MONT  2  ESE 
MANASSA 
MANCOS 
MARVINE 

MAYBELL 
MEEKER 

MESA  VERDE  NP 
MONTE  VISTA 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
MONUMENT   2  WSW 
NORTHOALE 
NORTH  LAKE 
NORWOOD 

OROWAY 
OTIS   11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE  1  S 

PALISADE  LAKE  2  SSE 

PAONIA 

PARADOX 

PARKER  9  E 

PARSHALL   1  SSE 

PENROSE   3  NNW 
PITKIN 
PLACERVILLE 
PUEBLO  WB  AP 
PUEBLO  CITY  RES 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PYRAMID 

RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES 

RED  FEATHER  LAKES  6  SE 

RICO 

RIFLE  2  ENE 
ROCKY  FORD  2  ESE 
RUSH  2  NNE 
RUXTON  PARK 

RYE 

SAGUACHE 
SAL  IDA 

SAP I NERO  8  E 
SARGENT S 

SEDALIA  *V  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SHOSHONE 
SILVERTON 
SPICER 

SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  WSW  / 
SPRINGFIELD  8  S 
STEAMBOAT  SPRINGS 
STERLING 

STON I NGTON 

STRATTON  3  NE 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

TACOMA 

TACONY  7  SE 

TAYLOR  PARK 
TELLURIDE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TROY   1  SE 

TWIN  LAKES  RES 
TWO  6UTTES   1  NW 
URAVAN 

VALLECITO  DAM  / 
VONA 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 
WALDEN 

WAL5ENBURG  POWER  PLANT 
WATERDALE 
WESTCLIFFE 

WETMORE  2  S 
WIGGINS  7  SW 
WINOSOR 
WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  1  E 


uii 
•J1 


.ia- 
l.d 


1.4C 

.34 

.35 

•  llk 

.34 

.2C 

.05k 

■  3C 

2.51 

.75 

.01 

.45k 

.13 

.01 

.04- 

•  36 

1.19 
1.01 
•  Til—  1.22 


•  29- 
.30 

1.5^ 

•  82 

•  47- 

1.08 


3.50  2.05 


.It. 
•24- 


2.44 
.39 

1.  30 

2.2^- 
1.04 
.19- 


1.42 
.171- 
.271- 


3.74  1.94 


.54|- 

.171 
1.44 

•  01 
1.54 

.20- 
T 

1.00 
.18 
.38 


3.09 
.4Q- 

.05- 


ST 


3.80 


•  54r 

.37] 

1.12 


1.00  2.82 


.17- 
.521- 
.32k 


1.68 
.31- 
•  13k 


.33 
1.01 
•  98h 


.95 

•  98r 

.2ok 


1.17k  1.13 


.68- 
.37k 

2.42, 


.50- 
.11- 


.56- 
1.71- 
.48- 

.87- 


1.17-  1.06 

.97- 
1.09- 

.85k 


•  13k 
.06- 
.48^ 


.20- 

.53 

.95- 


1.47-  1.19 


1.62 
.311-  1.49 
.'.8 


1.76- 
1.75k 


3.87 
1.70 
1.75 


.07- 
2.74 
2.03 

6.23  3.45 


1.44p 

1.97k 
1.561 
.26-  .87 

3.721 


.35 

.10L 

2.21 
•  lti- 

1.03- 
■  54- 

1.82 


2.821  1.33 


2.221  1.04 


2.34  1.30 
3.29  1.28 


July 


1.79- 
4.42 

.71- 
3.69 
1.79 

2.58 

.94- 
5.86 
2.02 

1.45 

!~i  J 
1.24 
1.20! 


1.1:-  1.61 

2.79 
4.64] 

4.66]  2.1 
1.74 


1.61 
1.78 
.38 


.37- 
1.52 
.27 

.60- 
3. "9 

.20- 
2.39p 


3.72 

l.SOr- 
.23k 
3.661 
1.82^ 
3.42 


2.0* 
5.241 
1.05k  - 
1.46k  1.01 
1.17k 

3.96  1.99 


1.35h 

2.47 

2.40 

2.30 


3.80 
1.72 


September 


1.93-  1.84 


.36k  1.14 
.70-  2.28 
.51-  1.62 

.44-  1.07 
.38 

l.id 

1.17 


1  .87t 
.12-  1.08 
.16-  1 
.31k  2.08 


2.34 
1.24- 

1.33k  1.29 
3.20  1.77 


.01k 
1.90 
1.50 


3.03 
•  69k 
.42k 


1.11- 
3.20 
.28- 

.62L 
.86 
1.78 
.04- 

.03k 
1 .00 


3.31  1.05 


.31 

.39k 

.35 

•* 

1.66 

.60 

E  .83 

.23 

.22 

1.03 

.  2 " 

.92 

.57 

•  44 

.63 

.65 

.64 

.80 

.52 

.11 

E  .711. 

.  0  7 

.80 

•  3f 

.54 

'  '] 

.78 

.60 

.04 

.47 

.78 

.6 

.84 

.62 

.62 

.75 

*  '  | 

.47 

.23 

El. 32 

1.50 

.69 

.62 

.77 

'  9 

1.69 

.41 

.81 

.04 

.90 

.73 

.21 

1.21 

.37 

.97 

.10 

1.15 

.33 

.76 

.17 

1.31 

2.32 

.20 

.32 

2.25 

1.19 

.60 

.70 

.55 

.65 

.20 

.70 

.10 

.60 

.01 

.41 

.01 

11 

.26 

- 

3.74 

.17 

.80 

.9 

•  90 

29 

* 

,, 

.81- 

2 

* 

.14 

.02 

•  93 

E  1  7 

.40; 

•  2e 

.37 

.05 

15 

.94 

.38 

.06 

|  j 

98 

■0: 

.26 

M 

.11 

1  8 

2  1 

.07 

10 

.78 

.31 

12 

01 

.08 

.07 

0 

«1 

.24 

11 

81 

.35 

6 

.02 

.06 

.63 

.04 

E16 

75 

7.32 

■  C  1 

.09 

•  02 

.12 

; 

•  22 

12 

.92 

1.28 

.  30 

.11 

.24 

10 

.32 

•  4" 

.76- 

.  4  1 

16 

26 

2.22 

.26 

.59- 

.07 

19 

»6 

1.69 

.28 

11 

66 

•  20 

.03. 

.35 

13 

36 

1.06 

.11 

12.91 

.42 

.78 

9.76 

•  01 

.11 

.21 

10 

2  3- 

1.80 

•  06 

E  .32 

.06 

F5 

e ! 

■ 

1.13 

.96 

13 

28 

.70 

17.18 

.26 

7 

45 

1.12 

1  3 

60 

.71 

1.31- 

.40 

14 

35 

3.93 

.01 

3 

02 

1.05 

0 

21 

.33 

1.12 

.53 

0 

55 

.36 

.08 

.24 

.26 

E17.09 

1.46 

.27 

.75 

.32 

9 

96 

3.46 

.05 

.55 

.22 

14 

16 

6.19 

.22 

.88 

.19 

11 

82 

3.91 

.31 

I  \- 

.35 

10.29 

.99 

.30 

16 

47 

.60 

19 

76 

1.07 

13 

39 

.00 

*"r 

.23 

7 

23- 

1.33 

.42 

16 

25 

1.00 

13.15 

1  .07 

9. 

71 

.02 

.16- 

.13 

10. 

00 

3.41 

1.05 
•  60k 


9.20 
14.90 
12.64 
8.40 
8.61 

10.14 
17.64 
6.32 


24.27k  2.22 
7.96k  2.97 

10.30)-  1.93 
8.88-  4.34 

13.86 

£  17.38 

5.23-  2.67 
4.9lk  5.96 
9.30 
9.31 


9.81 
21.04 
20.25 
20.30- 
16.01 

13.48. 

12.10 

13.21 

17.7lk 

20.55 

12.54 
15.31 
13.18 
17.61 
10.22 


E14.70 
18.271-  3.52 
9.86 


15.02 
10.66 
20.86 
14.66 


12.03 
14.63 
10.70 
22.62 
33.33 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 

Table  2-Conbnued   


COLORADO 
1962 


WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WRAY 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  1NW 
YUMA 

DIVISIONAL  AVERAGES 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN 
COLORADO  DRAINAGE  BASIN, 
KANSAS  DRAINAGE  BASIN 
PLATTE  DRAINAGE  BASIN 
R 10  GRANDE  DRAINAGE 


2.3&j 

M 

2#03j 
.59 


7:ft 

2.35 


,68^ 
.65- 
.68- 
.47- 
1.01 


April 


1.31 
.12-  1.37 


.08- 
.35r 
.55h 
.10^ 


1.42 
4.68i  1.60 
1.02| 


1.14  3.70. 

.73k 
.26h 


5.71  3.16 


August 


September 


.68- 
1.42 
1.18^ 


.62k 
1.361- 

■5lr 

.55h 
•  89H 

I 


.26L 

:7i 

.28k 
it 


34.12 
28.46 
15.97 


10.97 
3.20 


11.74-  3.03 

12.66-  3.13 

18.79  2.30 

12.24f  2.57 

9.19k  1.35 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

3 

» 

o> 

0 

• 

S 

oi 

0 

i 

o 

9 

p 

01 

DeDth 

a 

a 

a 

i 

a 

■ 

a 

a 

a 

0 

a 

a 
■ 

a 

a 

a 

5 

| 

> 

i 

i 

1 

| 

i 

8 

1 

i 

« 
r* 

1 

1 

< 

> 

< 

w 

< 

u 

> 

1 

< 

u 

> 
< 

w 

< 

> 
< 

< 

< 

H 

H 

«« 

M 

«! 

M 

FORT  COLLINS 

<A1 

3 

INCHES 

7 

00 

A 

M. 

24.5 

30/19 

31.5 

34/26 

32 

7 

42/26 

47 

5 

62/35 

56 

1 

63/43 

60 

4 

66/52 

66 

2 

71/59 

63 

1 

66/57 

57.2 

63/50 

45 

8 

56/42 

38 

3 

46/33 

31 

4 

35/26 

46 

2 

71/19 

7 

00 

p 

M. 

26.5 

31/20 

33.2 

41/30 

37 

3 

51/28 

57 

0 

72/36 

65 

7 

75/57 

70 

9 

80/56 

76 

0 

82  '69 

72 

3 

76/60 

65.0 

73/57 

54 

4 

62/49 

42 

3 

51/35 

34 

2 

39/29 

52 

9 

82/20 

6 

INCHES 

7 

00 

A 

24.7 

30/20 

31.6 

34/29 

33 

6 

43/27 

49 

4 

63/36 

58 

0 

65/46 

61 

7 

69/54 

68 

2 

74/64 

65 

7 

69/60 

60.2 

65/55 

51 

8 

58/46 

40 

9 

48/35 

33 

5 

36/29 

48 

3 

74/20 

7 

00 

p 

M  . 

25.9 

31/21 

32  .5 

39/30 

36 

7 

51/30 

56 

4 

69/34 

65 

6 

74/59 

71 

5 

80/56 

76 

8 

64/70 

73 

5 

78/65 

66.1 

73/61 

56 

1 

63/51 

43 

5 

51/37 

35 

4 

39/31 

53 

3 

64/21 

12 

INCHES 

7 

00 

A 

26.6 

31/22 

31.6 

34/28 

35 

1 

44/31 

51 

2 

63/39 

59 

7 

67/51 

64 

7 

76/57 

70 

5 

77/66 

69 

0 

71/64 

62.6 

67/51 

54 

9 

60/50 

43 

9 

50/39 

35 

9 

39/35 

50 

5 

77/22 

7 

00 

p 

M. 

26.9 

33/22 

32.0 

33/30 

35 

5 

45/31 

52 

3 

67/31 

62 

0 

66/54 

67 

5 

77/59 

75 

2 

76/70 

72 

7 

77/66 

64.6 

70/60 

55 

7 

62/51 

44 

1 

51/39 

36 

2 

39/32 

52 

1 

76/22 

24 

INCHES 

7 

00 

A 

30.1 

33/27 

32.5 

34/30 

35 

6 

43/33 

49 

2 

58/35 

56 

2 

63/53 

63 

4 

69/60 

69 

9 

72/69 

69 

9 

71/68 

64.7 

67/63 

57 

8 

62/53 

47 

7 

53/43 

39 

5 

43/35 

51 

5 

72/27 

7 

00 

p 

M. 

30.1 

33/27 

32.5 

34/30 

35 

e 

42/33 

49 

0 

58/39 

56 

6 

62/53 

63 

4 

69/59 

69 

8 

71/69 

69 

5 

71/67 

64.5 

67/62 

57 

5 

62/53 

47 

3 

54/43 

39 

4 

42/36 

51 

4 

71/27 

36 

INCHES 

7 

00 

A 

33.0 

35/30 

33.6 

35/32 

36 

l 

41/34 

45 

3 

54/41 

56 

4 

59/52 

61 

1 

66/56 

67 

6 

69/66 

68 

5 

69/68 

64.9 

67/63 

59 

1 

63/55 

50 

0 

55/45 

42 

0 

45/39 

51 

5 

69/30 

7 

00 

p 

M . 

32.9 

35/30 

33.9 

35/32 

36 

3 

41/34 

47 

3 

55/40 

56 

6 

59/53 

61 

3 

66/58 

67 

8 

69/66 

68 

6 

70/66 

64.9 

67/63 

58 

9 

62/55 

49 

9 

55/45 

42 

0 

45/39 

51 

7 

70/30 

72 

INCHES 

7 

00 

A 

M. 

41.6 

43/40 

39.3 

40/39 

39 

5 

41/39 

43 

5 

46/41 

49 

9 

52/47 

54 

3 

57/52 

59 

8 

62/56 

63 

e 

65/62 

63.4 

64/62 

60 

4 

63/56 

54 

9 

58/52 

48 

6 

51/46 

51 

6 

65/39 

7 

00 

P 

M. 

41.5 

43/40 

39.4 

40/39 

39 

5 

41/39 

43 

6 

47/41 

50 

1 

53/47 

54 

5 

57/52 

60 

0 

62/57 

64 

0 

66/62 

63.4 

65/62 

60 

3 

62/56 

54 

8 

56/52 

48 

6 

51/46 

51 

6 

68/39 

Under  Fort  Collins  loam  on  nonlrrlgated  plot  with  sparse  vegetative  cover.  Slope  2  to  3  percent  W  to  N.  Data  from  mercurial  soil  thermometers  with 
wood  bousing. 

Monthly  averages  are  averages  of  single  daily  readings  at  time  shown.     Extremes  are  the  highest  and  lowest  observed  at  the  time  indicated. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORADO 
1962 


Station 

Highest 

Date 

II 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28*  or 
below 

32°  or 
below 

Date 

j  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  | 

AKRON  FAA  AP 

99 

8-10  + 

-21 

1-10 

3-14 

10 

4-  2 

18 

4-12 

23 

4-12 

23 

5-  1 

30 

ALAMOSA   W5  AP 

1  5 

5-  1 

1  5 

5-  2 

22 

5-30 

28 

6-16 

31 

ALLEN  SPARK 

fit 

1  ~i  n 

£1 

4-  8 

1  5 

4-30 

20 

4-30 

20 

5-16 

26 

6-  9 

31 

ALT  ENBE  RN 

07 

97 

8-16 

-23 

12  26 

3-16 

9 

3-31 

1  8 

5-  1 

22 

5-26 

27 

6-17 

31 

ANTERO  RESERVOIR 

83 

8-14  + 

-54 

1-10 

5-  1 

1  2 

5-28 

20 

6-  9 

24 

6-18 

28 

6-26 

31 

ARBOLES 

97 

8-15 

-13 

12-26 

3-17 

9 

4-  1 

19 

5-  1 

21 

5-  1 

21 

5-26 

32 

ASPEN 

7-11 

-28 

1-10 

5-  1 

1  4 

5-  1 

14 

5-17 

2  3 

6-17 

26 

6-18 

32 

BA  1  LE Y 

gn 

~w 

1  ~i  ? 

k~  ^ 

° 

5-  2 

tO 

5-  2 

20 

6-17 

2  7 

6-1  8 

30 

BLANC A 

OA 

5-17 

<:o 

5-30 

2  4 

6-16 

26 

6-17 

30 

BOND 

94 

7   11  + 

26 

1226 
6 

329 

16 

5—  1 

20 

5-  1 

20 

5-21 

25 

6-1  8 

32 

BONNY  DAM 

102 

8-11 

-15 

1-11  + 

3-16 

14 

4-  2 

20 

4-  2 

20 

5-  1 

28 

5-  1 

28 

BOULDER 

4-  1 

\y 

4-  2 

24 

4-  2 

2  4 

4-12 

29 

BRANSON 

g7 

8-10 

-22 

l"l0 

3~31 

1  fa 

£  0 

4-12 

32 

88 

8-14 

-26 

1—1 0 

3-22 

1  2 

5-  1 

1  8 

5-  1 

lfl 

zl 

6-  1 

32 

BURLINGTON 

1  04 

6-  9 

-16 

2-28 

3-16 

1  4 

4-  1 

4-  2 

j  , 

BYERS 

100 

8-  8 

-23 

1-10+ 

3-16 

16 

4-  1 

20 

4-12 

22 

5-  1 

28 

5-15 

31 

CANON  CITY 

9I 

8-14+ 

~  _ 

1-10 

3-14 

1  4 

3-15 

1  9 

3-17 

22 

4-  8 

28 

4-30 

32 

car i bou  ranch 

~ 

~ 

CASTLE  ROCK 

96 

6-14+ 

?fl 

CEDAREDGE 

93 

6-14  + 

-10 

12-26 

3-15 

12 

3-31 

1  9 

4-  1 

5-  1 

2 ! 

5-16 

2  9 

CENTER 

86 

8-10  + 

-20 

1-11 

3-31 

6 

5-  1 

1  7 

5-  1 

17 

5-22 

25 

6-16 

30 

CHEESMAN 

|  J 

31 

CHERRY  CREEK  DAM 

gg 

8-10 

-29 

1-10 

4-  1 

1 

4~1  ? 

CHEYENNE  WELLS 

1  0  ! 

8-  9 

-17 

2-2  8 

3-16 

4-  1 

18 

4-1 

18 

4-11 

25 

4-30 

'2 

CHIMNEY  ROCK 

_ 

5  16 

2_ 

5  31 

.  j 

6_  7 

28 

6_1  7 

3  "' 

C 1 MARRON  3  SE 

96 

6-16 

-24 

2-26 

4-  1 

15 

5-15 

18 

5-28 

24 

5-29 

28 

5-29 

28 

CLIMAX  2  NW 

ft"  ^* 

1  ~i  ? 

5-28 

16 

5-28 

16 

6-17 

22 

6-18 

28 

6-26 

32 

COCHETOPA  CREEK 

'  q 

8-17 

~?o 
-29 

1-11 

5-  1 

1  2 

5-2  3 

1  9 

6-  8 

23 

6-17 

28 

6-18 

30 

9B 

8-15 

-14 

12-26 

3-16 

1  5 

3-31 

20 

3-31 

20 

5-  1 

26 

5-28 

32 

COLORADO  NM 

101 

8-16 

4 

1-10 

3-14 

13 

3-15 

18 

3-24 

24 

4-30 

28 

5-  1 

32 

COLO  SPR I NGS  WB  AP 

96 

8-14+ 

-20 

1-10 

3-15 

14 

4-  2 

19 

5-  1 

23 

5-  1 

23 

5-  2 

32 

o~i  A 

"I? 

^~tft 

1  6 

*~  r 

20 

5-  1 

22 

5-22 

28 

5-22 

28 

CRA 1 G 

03 

e~  ? 

£~i  7 

22 

-  ? 

3  5 

CRESTED  BUTTE 

BA 

7-??  + 

1I1  ft 

1 1 

1 1 

*!  1 7 

A    1  A 

DELHI 

102 

8~  94 

"32 

110 

3  31 

8 

2 

18 

5 

5- 

27 

DEL  NORTE 

BA 

8-13+ 

-17 

1-11 

3-31 

10 

5-  1 

20 

5-  1 

20 

5-17 

27 

5-30 

31 

DELTA  1  E 

7-11 

?f 

^  1  "*i  ft* 

\  ^1 

2  2 

2  5 

5-16 

3  1 

DENVER  WB  AP 

«~i  n  + 

X '  \  i 

1  s 

1  K 
| 

DENVER  WB  CITY 

07 

IS 

lift 

1 

7~  , 

95 

ft 

t~70 

DILLON 

85 

7  12  + 

44 

110 

5  1 

1  2 

5  1 

12 

5  1  7 

24 

61  7 

28 

6  18 

^9 

DUR ANGO 

94 

8-15  + 

-10 

2-28 

3-16 

15 

5-  1 

20 

5-  1 

20 

5-22 

25 

6-  9 

32 

10  5 

7~    9  + 

1-11  + 

3-15 

!  a 

4-  2 

2  0 

EAGLE  FAA  AP 

93 

7-22 

?~?7 

lZ^  1 

j  ^ 

91 

f-  a 

*1 

:i 

LUUt WM  1  t  K 

3  3 

1-11 

4-8 

3  7 

4-50 

ELBERT 

93 

8~10 

5~  1 

1 9 

^~  ^ 

19 

5_23 

,  - 

6~17 

29 

ESTES  PARK 

87 

8-14 

-37 

1-10 

4-  2 

16 

4-12 

20 

4-30 

24 

5-15 

25 

5-28 

32 

rurpr.DC  c  M 
c  v  t"UKtt n 

~ 

"ft 

i  ~i  ? 

^"  * 

!l  1 

6-17 

^4 

CvCB Cm t  Dstfu 

1  04 

}"** 

i 

i~i  ? 

1 

"  1 

^ 

_ 

*~  ^ 

rLAULt"     £  NX 

101 

1  a 

a  1* 

1 

tn 

FORDER  8  S 

103 

8  9 

29 

111 

3  25 

1  5 

4  2 

20 

4_12 

24 

5-  1 

26 

5-15 

32 

FORT  COLL  I NS 

95 

8-14 

-32 

1-10 

4-  1 

8 

4-  1 

8 

4-  2 

21 

5-  1 

25 

5-  1 

25 

FOR T    1  F U  I 

f  ~i  n 

1 1 

4-22 

FORT   LUPTON  1  N 

Dl 

aIi  n  + 

_27 
~tn 

4-  1 

4-  1 

1  5 

~ 

21 

4-13 

26 

5-14 

32 

FORT  MORGAN 

no 
99 

Oil 

111  + 

2  7 

FRASER 

8  1 

ft  IB 

5  17 

5  26 

9  A 

6  18 

24 

28 

6  28 

FRU I T A  2  N 

100 

8-15 

-21 

12-26 

3-16 

15 

3-31 

17 

4-  2 

23 

4-12 

28 

5-  1 

29 

104 

"  ' 

a~tft 

1  ^ 

3-15 

3-31 

»f 

%  1 

27 

5-  1 

31 

GEORGE  TOWN 

?   ,  ? 

J  * 

?n 

GL EN WOOD  SPR I NGS   1  N 

Q7 

1  * 

111 

lfl 

4-  1 

5-  1 

26 

5-1 6 

31 

GORE  PASS  RANCH 

87 

8  16 

47 

111 

5-  1 

1  4 

5-  2 

20 

5-19 

2  3 

6-17 

2  7 

6-18 

29 

i'D»  wn      IIIMi'T  1  niJ    UR  AD 
OKAItU    JwNL  1  1  UN    WD  Mr* 

99 

8-15+ 

-12 

12-26 

3-14 

16 

3-15 

17 

3-16 

22 

3-31 

26 

4-30 

32 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

1  n  a 

ftli  \ 

3-31 

24 

3-31 

24 

4-30 

32 

r  o  a  u n    i  Aire    i  umu 

-47 

~  Q 

5-  1 

_ 

5-16 

1  9 

6-  9 

24 

6-19 

28 

6-26 

30 

GRAND  LAKE  6  SSW 

fin 

8-15 

1  -10 

5-  1 

13 

5-  1 

13 

5-1  5 

24 

5-19 

26 

6-18 

31 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

eg 

7 

1  11 

5-22 

2 1 

5-22 

2  1 

6-17 

32 

98 

8-15  + 

-30 

1-11  + 

3-14 

1  2 

4-  2 

20 

4-  2 

20 

5-  1 

27 

5-  1 

27 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

89 

8-16 

I  8 

5-  1 

18 

6-  9 

27 

6-16 

32 

roc  v  *;  tauc 
IjKfc  T  i  I  U  fit. 

™ 

~ 

1-11 

3-24 

I  2 

1  9 

4-  2 

20 

5-  1 

24 

5-  1 

24 

5-15 

30 

GUNNISON 

6  7 

8-15 

-29 

1-17+ 

,  _ 

5-23 

20 

5-24 

24 

6-17 

28 

6-18 

30 

9*. 

8-14 

-41 

1-10 

3-31 

10 

4-  3 

20 

5-16 

24 

5-26 

28 

6-16 

32 

UCDUIT    7  rcr 
"t  KM  1  1      1     t  it 

79 

8-26  + 

-36 

12-26+ 

5-16 

1  6 

5-24 

20 

6-18 

21 

6-2  3 

26 

6-28 

32 

1  09 

?  ii 

f-*  1 

4-  2 

20 

4-  3 

22 

4-  3 

22 

5-  2 

31 

HOL YOKE 

101 

i  7 

,  . 

n 

4-  6 

28 

5-  1 

3  1 

HOT   SULPHUR  SPR   2  SW 

9 

8  15 

42 

111 

5-  1 

1  fa 

5-  1 

16 

5-16 

2  3 

6-1  7 

27 

6-16 

30 

IDAHO  SPRINGS 

91 

8-13 

-31 

1-10 

4-  2 

1  5 

5-  1 

20 

5-15 

23 

6-17 

26 

6-18 

32 

IGNACIO  1  N 

94 

8-15  + 

"J* 

t~  «i 

4-22 

5-22 

24 

6-  9 

32 

JOHN  MARTIN  DAM 

103 

8-  9 

"** 

1  7 

l~  \  ? 

?o 

34 

24 

5-  1 

32 

JONES  PASS  2  E 

^ 

8-15 

lift 

s  33 

1  S 

6-22 

-  _ 

6-22 

23 

6-30 

32 

JULESBURG 

-21 

7  5ft 

+ 

3  14 

lfa 

4  1 

1  9 

4-  2 

4-12 

2  7 

5-  2 

32 

98 

8-14 

-26 

1-10 

4-  1 

13 

4-  2 

19 

4-  2 

19 

4-  8 

27 

5-15 

32 

KAUFFMAN   4  SSc 

96 

8-27 

-23 

1-22 

4-  2 

10 

4-  2 

10 

5-  1 

22 

5-15 

28 

5-15 

28 

KIT  CARSON 

-24 

1-11 

3-16 

12 

4-  2 

18 

4-12 

24 

4-24 

27 

5-  1 

29 

LA  JUNTA  FAA  AP 

103 

8-17  + 

-20 

1-10 

3-15 

14 

3-16 

19 

3-31 

21 

4-  2 

26 

5-  1 

31 

LAKE  CITY 

84 

8-15 

-30 

1-10 

4-12 

12 

5-16 

19 

6-  8 

22 

6-17 

28 

6-17 

28 

LAKE  GEORGE   8  SW 

84 

8-14 

-50 

1-10 

5-  1 

16 

5-  1 

16 

5-  1 

16 

5-30 

27 

6-17 

32 

LAKE WOOD 

98 

8-14 

4-2  3 

LAMAR 

107 

8-  9 

-20 

1-11 

3-16 

12 

3-26 

19 

3-31 

2  4 

4-  2 

26 

3 

LAS  ANIMAS 

104 

8-  9 

-25 

1-11 

3-16 

13 

3-25 

18 

4-  2 

24 

4-12 

26 

5-  1 

2' 

LEADVILLE 

78 

7-12 

-27 

1-10 

5-  1 

12 

5-28 

20 

5-28 

20 

6-17 

26 

6-18 

3' 

LIMON  10  SSW 

98 

8-14+ 

-21 

1-10 

3-17 

15 

4-12 

20 

4-12 

20 

5-  1 

27 

5-22 

32 

LIMON 

97 

8-14 

-18 

2-28+ 

3-25 

16 

4-  2 

20 

4-12 

22 

5-  1 

2b 

5-  2 

30 

LITTLE  HILLS 

94 

8-14 

-37 

12-26 

4-30 

1  Z 

4-30 

12 

5-16 

22 

6-  5 

26 

6-17 

32 

LONGMONT  2  ESE 

99 

8-11 

-34 

1-10 

3-29 

14 

4-  1 

17 

5-  1 

24 

5-  1 

24 

5-  1 

24 

MANASSA 

69 

7-11 

-2  3 

1-10 

4-12 

16 

5-  1 

20 

5-16 

23 

5-22 

28 

6-16 

30 

First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24*  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


•5  e 

Q 


Number  of  days 
between  dates 


8-25 
8-30 
8-25 

7-  14 

10-11 

8-  2* 

7-  14 

8-  26 

8-  31 

10-16 
10-25 

9-  10 


9-10 
9-10 
9-  8 
11-  7 
7-15 

9-10 
10-24 
7-15 


10-24 
10-16 


8-  25 

9-  10 


7-14 

B-28 
7-10 
10-14 
10-16 
7-14 


9-  5 
10-14 
10-24 


10-18 
10-14 


9-  9 
8-24 


9-10 
8-30 


10-18 

10-  25 

11-  7 
9-10 

10-18 


10-20 
10-24 


8-29 
8-24 
8-24 


11-  6 
8-31 
8-24 

11-  5 

10-14 
10-27 

10-  24 

11-  16 


11-17 
10 
10-20 


11-  5 
8-25 


10-18 
10-24 


10-26 
10-28 


10-24 
10-18 
8-25 


9-10 
10-24 


10-  24 

11-  5 

8-  24 

9-  10 
10-25 
10-26 
10-26 


10-16 
10-18 
8-24 
10-25 


11-  7 
11-18 

11-  3 
11-  7 

10-14 

10-  26 

11-  7 
11-  4 


11-  7 
11-17 


10-16 

10-18 

10-  25 

11-  5 
11-  8 


11- 


11-  8 
10-25 


8-25 
10-26 
10-25 


11-  5 

8-  11 
10-25 

10-25 

9-  9 


11-17 
10-12 
10-20 


10-20 
10-28 
10-26 


11-19 
11-17 
11-  2 


11-  8 
11-18 


11-  7 
11-19 


10-25 
9-10 


11-17 
11-19 
10-  1 


10-25 
10-26 


11-11 
11-  8 
11-  8 
8-25 

11-  7 
11-20 

11-  15 

12-  6 


10-  26 

11-  7 


8-24 
10-25 


11-  4 
11-18 
11-  8 
11-  8 

10-  20 

11-  8 


11-19 
10-29 


10-  1 

12-11 

11-  18 
10-26 

10-  29 

11-  8 

11-18 
11-19 
11-16 
11-  8 


11-18 
11-18 


11-18 
11-17 


9-10 

11-  19 

12-  25 

11-  17 

12-  11 
11-  7 
11-  7 
11-18 

11-  8 

12-  10 

11-  19 

12-  22 


1  1  - 


11-  7 

11-  7 

11-  7 

12-  23 
11-18 
11-  8 

11-  8 
11-19 


12-  5 
12-11 

11-  17 

12-  24 
9-10 

12-24 


11-  8 
11-  8 


11-18 
10-26 


11-  8 
11-19 


I-  18 

10-  25 

II-  8 

11-  18 
11-  9 

11-  7 
11-19 
11-  8 


10-  25 

11-  8 
10-12 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORADO 
1962 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or  ■ 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

O 

O 

O 

O 

O 

% 

ft 

% 

"S 

mp. 

Q. 

d 

d 

-O 

A 

| 

d 

d 

d 

Qt 

d 

O) 

3 

1 

| 

0 

S 

a 

© 

a 

1 

§ 

a 

n 

■2 

a 

o° 

o° 

o° 

s 

75 
Q 

3 

"id 
Q 

— — 

O 
E— 

H 

i 

a 

■3 

Q 

E— 

13 
Q 

E— 

"Id 

Q 

H 

O 

s 

H 

c§ 

8 

MARV I NE 

91 

8-14+ 

-40 

1-10 

— 7— 

\  7 

5-  1 

1  7 

6-17 

28 

6-17 

28 

— — 

8-31 

2  8 

9-  9 

2  0 

9-  9 

20 

11-  8 

222 

131 

131 

75 

28 

KAYBELL 

93 

8-16  + 

-40 

1-23 

3-29 

4-30 

20 

5-16 

24 

5-26 

27 

30 

4? 

9-^9 

i  7 

11-^7 

i* 

210 

132 

116 

97 

69 

MEEKER 

93 

8-16  + 

-31 

12-26 

3-31 

3-31 

16 

5—  1 

24 

5—26 

28 

6-  9 

31 

ftlll 

9-  9 

77 

11-  7 

221 

221 

131 

106 

S3 

UCCA      l/CDnf  MO 

8-14 

-  6 

1-11 

3-15 

j , 

3-15 

11 

5-  1 

2  8 

5-26 

32 

1 1~  8 

30 

11-17 

26 

11  19 

15 

11-19 

15 

11-19 

1  5 

249 

249 

203 

200 

164 

unuTC  wtCTI 

nun i c  vioi" 

8  7 

7-  8 

-21 

1-11 

5-  1 

1  3 

5-  1 

13 

5-20 

24 

6-16 

27 

6-16 

27 

8-24 

32 

9-10 

2  3 

9-10 

23 

10-29 

20 

11-  5 

14 

186 

181 

113 

86 

69 

95 

8-15 

-11 

12-26 

f  \ 

20 

21 

2  7 

32 

4? 

|^ 

1  6 

280 

258 

221 

190 

117 

MONUMENT  2  WSW 

95 

8-14 

-23 

1-10 

z~  * 

1  R 

19 

1 

,  , 

w 

%  fl 

1  A 

^  n 

15  A 

246 

236 

177 

132 

106 

NORTHOALE 

96 

8-15 

-25 

2-28 

IS  1 

1  9 

6~1  5 

1 

41 

q~i  r\ 

a  in 

34 

1  1  "  7 

11 

237 

190 

107 

107 

76 

82 

8-  9 

-35 

1-10 

5-1 

1  2 

5-  1 

12 

5-1 

12 

5-23 

26 

6-1 7 

30 

722 

2  8 

7-22 

2  8 

10-1 

23 

10-23 

20 

11-  7 

10 

190 

175 

153 

60 

35 

NORWOOD 

8-14 

-15 

12-26 

3-31 

11 

3-31 

11 

5-16 

24 

6-  8 

28 

6-  8 

28 

6-24 

32 

9-  6 

23 

9-  8 

23 

11-  8 

18 

11-19 

4 

233 

222 

115 

92 

77 

OURAY 

85 

8-14+ 

- 1  5 

1-10 

r~*  ? 

1  7 

5-16 

*~f  a 

Q-  i 

i  \  7 

J? 

248 

233 

191 

138 

104 

PAGOSA  SPRINGS 

90 

8-15 

-23 

2-28 

** 

6    1  « 

17 

4  if 

PR 

4rt 

i 

4A 

1  n  1 

r,  , 
•  *~ 

1  R 

1  t"oR 

190 

176 

142 

93 

7* 

PALISADE  1  S 

101 

8-14 

-  7 

12-28 

3-14 

14 

»     1  R 

3-15 

19 

74 

41 

*  1 

IIO 

f  * 

1110 

IB 

286 

249 

247 

247 

192 

68 

5  1 

515 

28 

5  23 

29 

7  13 

|* 

8  26 

10  8 

10  23 

c 

118 

^  J 

281 

224 

1 72 

PAON I  A 

97 

8-14 

- 1  0 

1-10 

3-15 

1  3 

3-31 

19 

3-31 

19 

4-30 

28 

5-  1 

29 

10-  1 

31 

10-27 

28 

11-  7 

21 

11-  6 

20 

12-11 

16 

771 

222 

221 

180 

153 

PARADOX 

1  0  1 

8-16 

8 

1-16 

3-16 

1  4 

A  \ 

20 

^~  * 

5-16 

28 

9-10 

26 

9-10 

■  3 

12-11 

16 

270 

117 

117 

PARKER  9  E 

100 

7-  7 

-35 

1-10 

*~  * 

1  5 

17 

»  »? 

5-16 

9-  9 

2  8 

9-  9 

■  8 

10-16 

24 

10-28 

2  0 

11-  7 

1  3 

220 

199 

187 

131 

116 

PUEBLO  W8  AP 

103 

8-  9 

-25 

1-11  + 

3-31 

1  3 

3-31 

1  3 

»  1 

■ 

1  0-24 

31 

11-  7 

1 1  -  8 

19 

1 1  -  8 

19 

1 1  _1 9 

13 

233 

222 

222 

190 

176 

99 

8  16 

-27 

1-2  3 

3-  6 

3-19 

20 

I 

22 

*3 

I 

»i 

9-  1 

32 

9-10 

3  7 

23 

1 1  -  8 

1 4 

11 "  8 

237 

234 

209 

13  3 

96 

Deri    ccaTmcD   I  a  v  F  c. 

8-31 

32 

9-  9 

22 

9-  9 

22 

10-25 

19 

11-17 

16 

33 

1  10 

4_  9 

«~  W 

20 

a 

w 

w 

™ 

RICO 

87 

8-15 

-25 

2-28 

4 

5-16 

20 

20 

7-14 

30 

8-24 

24 

10-27 

20 

11-  7 

1  6 

190 

164 

116 

67 

19 

RIFLE  2  ENE 

96 

8-16  + 

-27 

12-26 

20 

R  1 

6-17 

1 

8-31 

32 

- 

23 

1  ^~  I 

18 

11-  8 

224 

219 

162 

113 

75 

ROCKY  FORD  2  ESE 

j 

8-  9 

-2  8 

1-10 

331 

1  4 

3~31 

14 

4  2 

21 

4  12 

25 

29 

1 0-14 

2  8 

10_14 

28 

10~26 

1 1  -  8 

15 

11-  8 

1 5 

222 

207 

18  5 

SI  ICL>     ->  MkIC 

8  9 

-2  0 

2  28  + 

3-31 

1  5 

4-12 

20 

5-  1 

22 

5-  1 

22 

5-  2 

30 

9-  9 

32 

10-16 

27 

10-25 

21 

11-  7 

18 

11-  8 

15 

222 

209 

177 

168 

1  30 

Pi  i  v  t  nu    d  a  Dk" 

82 

8-10 

-31 

1-10 

ft"  1 

6 

ft")  7 

l*i  7 

^ 

8-25 

32 

9-  9 

28 

10-20 

1  a 

10-20 

\r, 

190 

172 

171 

84 

69 

RYE 

- 

- 

-26 

1-10 

1 

19 

7 

1  Q 

?"rj 

~ 

1  5_  S 

1  0 

247 

190 

- 

- 

- 

SAGUACHE 

88 

8-14+ 

-15 

1-11 

1  7 

9  ) 

77 

0-14 

ill 

1  Q 

11-  ft 

Q 

222 

219 

150 

131 

86 

7-1 1 

-21 

1-10 

3  31 

1  2 

5~  1 

16 

5  1 

18 

5  14 

26 

524 

30 

9  10 

j  J 

9-10 

27 

10~  1 

24 

11  7 

1  8 

11-  8 

j  " 

222 

190 

153 

119 

109 

1  01 

8-27 

- 1  4 

2-28 

4-  1 

16 

4-  2 

17 

4-  2 

17 

4-  8 

26 

4-12 

29 

10-20 

31 

10-25 

2  4 

10-25 

24 

11-18 

17 

12-11 

10 

254 

230 

206 

200 

191 

SI LVERTON 

78 

8-16 

-34 

1-10 

20 

til  7 

28 

* 

7-14 

28 

7-14 

28 

9-10 

24 

10-  1 

11-  7 

12 

189 

126 

105 

26 

24 

SPICER 

fl5 

6-20 

-47 

1-10 

1  s 

20 

~i 

?n 

£  7 

?fl 

7-15 

29 

8-17 

26 

8-24 

2  4 

9-  9 

7 

9~  9 

7 

132 

116 

100 

61 

28 

SPRINGFIELD  7  WSW 

102 

8-10 

-15 

1-10 

3  16 

1  6 

4  17 

1  8 

4  2 

|* 

^7 

5  2 

32 

1 1  -  8 

247 

246 

220 

212 

176 

SPR I NGF I  ELD  8  S 

1  0  3 

8-10 

-14 

1-11 

3-16 

1  4 

3-21 

20 

3—21 

20 

4-  1 

2  7 

5-  2 

30 

10-24 

2  8 

1 1  -  5 

2  5 

11  -  8 

|  7 

1 1  -  8 

j  7 

11-13 

1  5 

242 

232 

232 

218 

175 

STEAMBOAT  SPRINGS 

92 

8-14 

-43 

1-10 

4-  2 

1  5 

5-16 

20 

5-16 

20 

6-16 

26 

6-18 

32 

7-15 

30 

8-24 

28 

8-28 

24 

9-  9 

15 

9-  9 

15 

160 

116 

104 

69 

27 

STERLING 

101 

7-12 

-21 

1-10 

4-  1 

1  3 

_ 

13 

4—  2 

2  3 

4-1  3 

26 

5-  1 

30 

9-  9 

28 

9-  9 

2  8 

10-18 

24 

11-  8 

15 

11-  8 

15 

221 

221 

199 

149 

131 

STRATTON  3  NE 

102 

8-10  + 

-17 

1-10 

4-  1 

2 

19 

4-1 2 

2  8 

32 

10-16 

28 

10-16 

28 

11-  8 

1  8 

1 1  -  8 

1  8 

11-18 

1  3 

231 

220 

210 

168 

166 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 

75 

8-16 

-55 

1-10 

1  6 

5-28 

1  9 

24 

6-18 

6-26 

7-14 

27 

7-14 

27 

8-2  5 

2  3 

1  9 

11-12 

1  3 

194 

105 

68 

26 

18 

TACONY  7  SE 

1  0^ 

8-  9 

-22 

1-10 

3-31 

1  3 

3-31 

13 

3-31 

1  3 

5-  1 

2  5 

5-  1 

2  5 

9-10 

32 

11-  8 

1 4 

1 1  -  8 

1  4 

11-  8 

1  4 

222 

222 

222 

132 

TAYLOR  PARK 

79 

7-11 

-51 

1-10 

5-  1 

9 

5-  3 

20 

5-17 

22 

6-  9 

26 

6-18 

31 

7-15 

31 

9-  1 

27 

9-10 

22 

10-14 

19 

11-  7 

15 

190 

164 

116 

64 

27 

TELLURIDE 

87 

8-14 

--26 

1-10 

5-  1 

13 

5-16 

20 

5-28 

24 

6-10 

28 

6-1 9 

32 

7-14 

30 

8-24 

28 

9-  9 

24 

10-  1 

20 

11-  7 

15 

190 

138 

104 

75 

25 

TRINIDAD 

94 

8-14 

-24 

1-10 

4-^1 

10 

?  f 

1 

1  0-20 

1 1  -  7 

24 

1 1  -  7 

11-18 

1  0 

232 

232 

190 

190 

156 

TRINIDAD  FAA  AP 

96 

8-  8 

-2  3 

1-10 

3-31 

13 

1 

26 

5  ^  1 

26 

45 

1  n 

11  17 

1  0 

231 

231 

229 

190 

132 

TWO  BUTTES  1  NW 

106 

8-10 

-14 

1-11 

3-16 

J  j 

3-17 

17 

4-  2 

« j 

4-  6 

2  7 

5-  2 

32 

10-24 

31 

1 1  -  5 

24 

1 1  -  5 

24 

1 1  -  8 

20 

11-19 

16 

248 

236 

217 

213 

175 

URAVAN 

1  03 

8-15 

-  8 

12-26 

3-14 

1  3 

3-16 

18 

3-25 

24 

4-  1 

27 

5-27 

32 

10-  1 

32 

10-25 

28 

11-  7 

20 

11-  7 

20 

11-19 

8 

250 

2  36 

227 

207 

127 

VALLECI TO  DAM 

90 

8-15  + 

-2  2 

2-28 

4-  1 

5-18 

18 

5-22 

24 

5-26 

28 

6-  9 

31 

9  10 

28 

9-10 

28 

11  3 

23 

11-16 

19 

11-19 

232 

162 

165 

107 

93 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

B4 

8-15  + 

-35 

12-26 

5-  1 

10 

5-23 

20 

6-16 

24 

6-17 

27 

6-26 

30 

7-10 

32 

7-16 

2  7 

8-31 

24 

10-  1 

1  7 

10-12 

16 

164 

131 

76 

29 

14 

WALDEN 

64 

8-15  + 

-44 

1-10 

4-23 

1  6 

4-30 

17 

5-16 

22 

5-28 

26 

6-18 

32 

7-15 

30 

8-  6 

27 

8-24 

2  4 

9-  3 

18 

9-  9 

9 

139 

126 

100 

70 

27 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

9  f 

a-  9+ 

-30 

1-10 

3-31 

6 

4-  2 

ie 

4-  2 

18 

5-  1 

25 

5-  1 

25 

9-10 

31 

11-  7 

21 

11-  7 

21 

11-  8 

20 

11-18 

10 

232 

220 

219 

190 

132 

WATERDALE 

98 

8*14 

-27 

1-10+ 

4-  1 

10 

4-  1 

10 

4-12 

24 

5-  1 

25 

5-16 

31 

9-10 

3C 

10-20 

27 

10-25 

24 

11-  8 

16 

11-  8 

16 

221 

221 

196 

172 

117 

WESTCLI FFE 

88 

8-14 

-36 

1-10 

5-  1 

9 

5-  1 

9 

5-23 

24 

6-16 

28 

6-22 

32 

8-25 

31 

9-10 

23 

9-10 

2  3 

10-  1 

20 

11-  3 

16 

186 

153 

110 

86 

64 

WETMORE  2  S 

99 

6-26 

-18 

1-10 

3-31 

14 

4-  3 

19 

5-  1 

23 

5-  1 

23 

5-  1 

23 

10-17 

32 

11-  5 

28 

11-  7 

24 

11-18 

14 

11-18 

14 

232 

229 

190 

168 

169 

WIGGINS  7  SW 

100 

8-14+ 

-36 

1-  9 

3-15 

16 

3-30 

18 

4-12 

24 

5-  1 

26 

5-  2 

32 

9-  9 

2  8 

9-  9 

2  8 

10-25 

24 

11-  7 

18 

11-  8 

11 

238 

222 

196 

131 

130 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

71 

8-15 

-23 

1-10 

5-  1 

10 

5-28 

19 

5-28 

19 

6-16 

28 

6-18 

30 

7-15 

32 

9-  9 

26 

10-  7 

23 

11-  6 

20 

11-11 

16 

194 

162 

132 

85 

27 

WRAY 

99 

8-27  + 

-17 

2-28 

3-16 

15 

4-  2 

i0 

4-  2 

18 

4-13 

27 

5-  1 

32 

9-10 

32 

10-16 

28 

10-18 

24 

11-  8 

17 

11-18 

15 

247 

220 

199 

186 

132 

YELLOW  JACKET  1NW 

94 

8-15 

5-22 

27 

5-28 

31 

9-  9 

31 

11-  8 

24 

11-  8 

24 

11-19 

10 

11-19 

10 

170 

104 

YUMA 

10? 

8-  9 

-15 

2-28 

3-13 

9 

4-  2 

LB 

4-  2 

Id 

4-13 

27 

4-13 

27 

10-17 

30 

10-25 

27 

11-  8 

2  3 

11-18 

15 

11-18 

15 

250 

230 

220 

195 

187 

Number  of  days 
between  dates 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


COLORADO 
1962 


Station 


ALAMOSA  WB  AP 


CLIMAX  2  NW 

ESTES  PARK 
FORT  COLLINS 

GRAND  JUNCTION  2  WSW 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
JOHN  MARTIN  DAM 

MONTROSE  *1 

PUEBLO  CITY  RESERVOIR 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SUGAR  LOAF  RESERVOIR 
VALLECI TO  DAM 
WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

WIGGINS  7  SW 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Jan. 


3.32 
.  29 
1342 


Api. 


B  7.  18 
B  2414 
66.5 
34.3 

B  7.41 
B  2053 
74.9 
36.4 

8.  75 

42  69 
66.7 
39.0 


51.7 

8.52 
2  647 
74.  1 
41.9 


8.  13 
1.04 
29  49 

6.08 
1.01 
1255 

6.02 
-1.04 
2920 

68.  6 
39.9 

8.71 
4561 

69.  1 
39.  1 


4.54 
600 


May 


10.55 
3100 
70.  4 
38.0 

8.  32 
2065 
76.6 
41.  1 

B12  .  30 
4190 
77.2 
48  .  6 


68.0 
57.0 

11.55 
3113 
76.0 
44.  3 


11.84 
2.65 
3026 

8.  10 
.94 
1577 

10.20 
-1.76 
3340 
77  .  3 
45  .  4 

14.03 
4198 
79.  1 
48.6 


5.  83 
754 


8.  86 
1737 
82.  1 
42.6 


11.42 
2384 
77.3 
46.  6 

10.  37 
1869 
84.7 
47  .  6 

10.59 
4034 
80.9 
55.3 


75.6 
62  .9 

13.  88 
2598 
85.  1 
53.6 

6.  63 
2  677 
68.3 


i  6.44 
1095 

10.55 
-.  17 
2535 

9.46 
.53 
1196 

9.90 
-.72 
2700 
82.5 
53.5 

11.89 
4074 
76.7 
56.  8 


7.06 
518 


8.59 
1560 


July 


8.81 
1668 
81.0 
52.6 

BIO. 57 
1959 
87  .  8 
54.5 

11.89 
3404 
89.0 
61.5 

5.77 
963 
68.9 
41.2 

7.36 
1448 

B  5.61 
-1.28 

79.7 
69.  1 

13.96 
2399 
88.0 
58.8 

7.07 
2582 


6.76 
885 

10.  69 
-1.54 
1886 

8.96 
-.57 
9  17 

9.92 
-1.59 

2100 
89.7 
59.  1 

12.87 
3278 


5.  65 
1113 


6.81 
420 


B  9.68 
1211 


Aug. 


9.59 
1655 
80.6 
49.8 

9.21 
1767 


11.03 
3215 
87.9 
58.7 

5.59 
948 
68.  8 
38.9 

8.  15 
1849 

5.33 
-1.  13 

78.6 
66.9 

12.50 
2289 
86.8 
56.  6 

7.76 
3032 
71.7 
41.0 

6.  76 
898 

11.06 
-.  15 
1507 

8.96 
-1.68 

927 

9.27 
-.62 
1980 
89  .  1 
56.  6 

15.  17 
3562 
87.4 
57.7 

4.99 
1239 


7.  17 
456 


1228 
97.9 
50.  3 


Sept. 


6.  19 
1470 
73.  1 
42.7 

7.01 
1639 


7.22 
3301 
76.4 
50.7 


4.01 
824 
61.1 
33.8 

B  5.46 
1728 

4.45 
-.90 

72.2 
59  .  8 

8.46 
2004 
80.  1 
51.  1 

5.63 
2866 


4.90 
773 

6.86 
-2.01 
1540 

5.46 
-.74 
635 

6.91 
-1.23 
2080 
79.2 
50.9 

8.49 
3382 
78.2 
52.  1 

3.96 
1101 

4.55 
418 


6.78 
1398 
80.7 
52.  1 


Oct 


Annual 


6.  16 
2867 
66. 
39.6 


3.  16 
.08 

61.8 
51.6 

5.29 
1810 
69.2 
43.4 

3.48 
2660 
55.  1 
30.2 


5.37 
.  15 
1372 

3.63 
.  13 
62  6 

5.79 
-.23 
1800 
70.  6 
39. 

8.24 
3135 
70.3 
42.0 


4.09 
390 

B3.96 
.79 
1031 

4.74 
1286 
71.1 
39.0 


1.90 
.28 

533 


1.03 
.23 
485 


59  .  56 
3.29 
11070 


No  record  is  Indicated  by  no  entry. 

Max  and  mln  In  Table  4  refer  to  mean  maximum  and  minimum  temperatures  of  water  in  pan. 


See  reference  notes  following  Station  Index 

-  211  - 


STATION  INDEX 


otanon 

Index  No. 

Drainage  + 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Keter 

to 
tables 

1  Temp.  ' 

Precip 

d 
> 

Month 
opened 

Month 
closed 

AKRON  4  E 

WASHINGTON 

c 

AKRON  FAA  AIRPORT 

0  114 

WASHINGTON 

3 

40  07 

103  10 

4582 

33 

45 

12  3 

ALAMOSA  W8  A  I RPOR  T 

3  1  3  ) 

5 

37  27 

105  52 

7536 

17 

17 

i 

ALLENSPARK 

0183 

BOULDER 

40  12 

105  32 

8500 

18 

18 

altenbern 

o 2  l  4 

GARFI ELD 

2 

39  30 

108  23 

5690 

15 

;■  i  a 

SAN  MIGUEL 

2 

37  54 

107  55 

8701 

48 

0  24  2 

1 

38  54 

103  39 

5420 

22 

ANTERO  RESERVOIR 

0  2  b  i 

39  00 

105  53 

8932 

1 

1 

ARAPAHOE 

C  30  A 

CHEYENNE 

3 

38  51 

102  11 

4013 

ARBOLES 

0307 

ARCHULETA 

2 

37  01 

107  25 

6175 

5 

5 

12  3  4 

AROYA  6  NE 

CHEYENNE 

21 

2 

ARTES 1 A  2  E 

0  3  54 

2 

40  14 

108  58 

5921 

ASPEN 

0370 

2 

39  11 

106  50 

7913 

30 

33 

1    2    3  C 

AYER  RANCH 

0437 

1 

39  01 

104  36 

7232 

19 

045* 

39  24 

105  29 

7733 

22 

22 

BIG  SPRINGS  RANCH 

0712 

1 

38  52 

104  19 

6035 

C 

8LANCA 

0776 

COS  Tills 

5 

37  26 

105  31 

7749 

2 

52 

12  3 

D  a :  0 

2 

39  53 

106  42 

6700 

12  3 

BONNY  DAM 

0834 

3 

39  38 

102  11 

3647 

13 

13 

13 

1   2  34 

BOULDER  2 

0B43 

BOULOER 

4 

40  01 

105  16 

5400 

C 

BOULDER 

BOULDER 

62 

69 

1   2  3 

BRANDON 

0B95 

1 

38  27 

102  27 

3925 

BRANSON 

0898 

LAS  AN  I  MAS 

37  01 

103  53 

6292 

10 

18 

12  3 

BRECKENR 1 DGE 

0909 

SUMMI T 

2 

39  29 

106  02 

9559 

15 

2 

BR1GGSDALE  2  NW 

0945 

WELD 

40  39 

104  20 

4875 

C 

BUENA  VISTA 

1071 

CHAFFEE 

1 

38  51 

106  08 

7954 

31 

54 

12  3 

BURL  I N6T0N 

1121 

3 

39  18 

102  16 

4171 

50 

71 

12  3 

BURL  I NGTON  12  NNE 

1126 

KIT  CARSON 

3 

39  28 

102  09 

4230 

C 

BUTLER  RANCH 

1157 

PUEBLO 

1 

38  02 

104  28 

4850 

11 

2 

8YEPS 

1179 

ARAPAHOE 

39  43 

104  13 

5207 

36 

39 

1  2  3  C 

CAMPO  11  WSW 

BACA 

2 

1294 

FREMONT 

1 

36  26 

105  16 

5343 

61 

74 

12  3 

CARIBOU  RANCH 

1  H2 

BOULOER 

40  00 

105  31 

6356 

OEC 

CASCADE 

1384 

2 

37  40 

107  48 

6853 

S 

CASTLE  ROCK 

1401 

DOUGLAS 

39  22 

104  52 

6205 

1 

1 

CEDAREDGE 

1440 

38  54 

107  56 

6175 

50 

61 

1  2  3  C 

1458 

SAGUACHE 

5 

37  45 

106  07 

7668 

18 

17 

12  3 

CMEE  SMAN 

1528 

JEF  FERSON 

39  13 

105  17 

6875 

57 

50 

1    2  3 

1539 

1 

38  06 

103  30 

4072 

C 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

ARA  PAHOE 

39  39 

104  51 

5649 

11 

11 

12  3 

CHEYENNE  WELLS 

CHEYENNE 

3 

58 

65 

1   2  3 

CHIMNEY  ROCK 

1570 

ARCHULETA 

37  12 

107  18 

6550 

MAY 

SEP 

2 

C I MARRON  3  SE 

1609 

MONTROSE 

2 

38  24 

107  31 

7096 

e 

11 

12  3 

CLIFF  LAKES 

RIO  BLANCO 

2 

39  50 

107  33 

9250 

S 

CLIMAX   2  NW 

1660 

2 

39  23 

106  12 

11  300 

15 

1  2  34C 

COALDALE    1  NW 

1693 

F  R  E  MON  T 

1 

38  23 

105  47 

6525 

C 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

GUNN I  SON 

2 

38  26 

8000 

14 

If. 

1   2   3  C 

COLLBRAN 

1741 

2 

39  14 

107  58 

6137 

55 

1   2  3 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

2 

39  06 

108  44 

5790 

16 

21 

1   2  3 

COLORADO  SPRINGS  WB  AP 

1778 

EL  PASO 

1 

38  49 

104  42 

6173 

1  4 

1  2  3 

COLUMBINE 

ROUTT 

5 

1 9  e  6 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

108  34 

6177 

33 

34 

1  2  3 

1928 

40  31 

107  33 

6280 

24 

2S 

1  2  3  C 

GUNN I  SON 

2 

38  52 

106  56 

43 

1   2  3  C 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1^78 

1 

38  52 

105  18 

8500 

CUCHAPAS  OAM 

Z040 

HUERFANO 

37  44 

104  36 

5995 

CONEJOS 

5 

37  01 

106  27 

S 

DEERTRA I L 

2162 

ARAPAHOE 

39  37 

104  03 

5183 

C 

2178 

LAS  ANIMAS 

1 

37  38 

104  01 

5090 

8 

1   2  3 

DEL  NORTE 

2184 

RIO  GRANOE 

5 

37  40 

106  21 

7884 

34 

40 

1  2  3 

DELTA  1  E 

DELTA 

66 

7  5 

I   2  3 

DENVER  W8  AIRPORT 

DENVER 

\ 

39  46 

:  0  4  ■ 

5292 

28 

1   2  3  C 

*  DENVER  W8  CITY 

2  2  25 

DENVER 

39  45 

105  00 

5221 

j-o 

i  ' 

1   2  3  C 

2  :■  8  I 

SUMM I T 

2 

39  37 

8794 

49 

55 

1   2  3 

:  1 1 2 

LAS  AN  1  MAS 

1 

37  23 

103  53 

51  30 

20 

2 

0OLORE5 

2326 

MONTEZUMA 

2 

37  28 

108  30 

6940 

20 

2 

2432 

LA  PLATA 

2 

37  17 

107  53 

6550 

67 

6  3 

1   2  3  C 

244* 

1 

38  29 

102  47 

4258 

1   2   3  C 

:  -  k 

2 

39  39 

106  55 

6497 

:? 

2  = 

1   2   3  C 

w 

:<.9t, 

EL  PASO 

39  05 

104  34 

7250 

2 

EASTONV I LLE  2  NNE 

EL  PASO 

* 

6 

2 

;  4  9 1 

39  06 

104  36 

7000 

C 

2  5  j  ! 

39  02 

104  40 

7604 

2 

2c.;-s 

3 

40  07 

102  29 

3900 

C 

2  59  3 

39  13 

104  33 

6785 

l 

1  2  3 

2 

39  14 

104  35 

7025 

2 

:■  S97 

39  12 

104  30 

6750 

2 

2598 

39  10 

104  34 

7220 

7 

2 

2600 

39  08 

104  32 

7210 

C 

2601 

ELBERT 

39  10 

104  36 

6925 

2 

ELBERT  8  SW 

ELBERT 

1 

2 

2624 

2 

37  33 

107  48 

8398 

2 

2633 

39  29 

105  22 

8440 

C 

2759 

L AR I MER 

40  23 

105  31 

7525 

52 

1  2  34 
1  2  3 

2790 

JEFFERSON 

39  36 

105  19 

7000 

l 

1 

2795 

JEFFERSON 

39  37 

105  21 

7300 

C 

2803 

37  02 

102  05 

3576 

1  2  3 

281* 

39  14 

106  00 

10000 

20 

2 

FLAGLER  2  NW 

2  9  32 

KIT  CARSON 

3 

39  19 

103  05 

4975 

1   2  3 

FLEMING  1  S 

2  g  t,  4 

LOGAN 

3 

40  40 

102  50 

4250 

2 

FOROER  8  S 

LINCOLN 

103  41 

4739 

3 

19 

1  2  3  C 

3  O.j  5 

LARIMER 

40  35 

23 

1  2  34CG 
1  2  3 

3016 

2 

37  14 

108  03 

7595 

]  g 

60 

3027 

40  06 

104  49 

33 

1  2  3 

3038 

MORGAN 

40  15 

103  48 

1  2  3 

3063 

1 

38  41 

5546 

2  C 

3079 

OTERO 

1 

36  08 

104  02 

4338 

22 

2 

3113 

2 

39  57 

105  50 

1   2  3 

3146 

2 

39  11 

4518 

56 

12  3 

GARDNER 

3222 

HUERFANO 

37  46 

105  11 

6970 

2 

GATEWAY   1  SW 

3246 

MESA 

5 

15 

1   2  3 

3258 

39  17 

103  32 

5603 

19 

2 

rrnerf TOWN 

3261 

CLEAR  CREEK 

39  42 

105  43 

8570 

20 

32 

1  2  3 

3359 

GARFIELD 

2 

39  34 

107  20 

2 

1  2  3 

GRAND 

2 

40  09 

106  28 

7602 

'  5 

1   2  3 

PROWERS 

38  0* 

102  19 

3484 

C 

GRAND  JUNCTION  WB  AP 

3488 

2 

39  07 

108  32 

4849 

70 
1 

71 
1 

12 

1   2  34C 
1  2  3 

2 

39  04 

108  35 

4620 

3496 

GRAND 

2 

105  50 

8576 

19 

30 

1  2  3 

3500 

GRAND 

40  11 

1    2  34C 

GREAT  DIVIDE  12  SE 

3539 

MOFFAT 

2 

40  42 

107  39 

6912 

C 

3541 

S 

37  43 

105  32 

6120 

12 

12 

12  3 

3546 

40  26 

104  41 

4648 

60 

1  2  3  C 

3579 

EL  PASO 

39  08 

104  44 

7350 

C 

3584 

DOUGLAS 

39  16 

104  44 

6725 

C 

2 

39  53 

106  20 

7740 

26 

26 

13 

12    3  4 

GRE YSTONE 

2 

40  37 

108  40 

6800 

3643 

40  51 

104  24 

5090 

40 

58 

1   2  3 

GUFFEY  10  5E 

3656 

FREMONT 

1 

38  41 

105  23 

8200 

10 

2 

3662 

GUNN I  SON 

2 

38  32 

106  56 

7664 

69 

1  2  3  C 

HAMILTON 

37  39 

MOFFAT 

40  22 

107  37 

6230 

15 

2 

HART  SEL 

IB)  1 

PARK 

39  02 

105  48 

8866 

54 

2  C 

HASWELL 

1  H  2  H 

KIOWA 

38  27 

103  10 

4535 

36 

2 

HAWTHORNE 

3850 

BOULOER 

39  56 

105  17 

5923 

53 

2 

HAYDEN 

3867 

ROUTT 

2 

40  30 

107  15 

6337 

37 

43 

1  2  3 

HERMIT   7  ESE 

3951 

MINERAL 

5 

17  46 

107  08 

9001 

54 

55 

HOEHNE 

4041 

LAS  ANIMAS 

1 

37  17 

104  23 

5720 

C 

HOLLY 

■'ROWERS 

36  03 

102  07 

3  39  3 

47 

K  1 

1   2  3 

HOLYOKE 

<>082 

PHILLIPS 

* 

40  35 

102  18 

3746 

4  0 

1  2  3 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

3RAND 

2 

40  03 

106  09 

7  600 

11 

1  2  3  C 
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tables 

Temp. 

Precip. 

P. 
> 

Month 
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HOYT 

4155 

MORGAN 

c 

4172 

l 

39  08 

103  28 

5034 

c 

42  34 

CLEAR  CREEK 

39  45 

105  33 

7569 

54 

63 

12  3 

4242 

3 

39  42 

102  17 

3961 

19 

2 

4250 

37  06 

107  38 

6424 

39 

47 

12  3 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

2 

39  05 

106  37 

10550 

4380 

3 

39  39 

102  41 

4200 

1 

38  05 

102  57 

3814 

21 

22 

17 

1  2  34C 

4397 

CLEAR  CREEK 

39  46 

105  51 

1 

1 

12  3 

JULESBURG 

4413 

SEDGW I CK 

41  00 

102  15 

3469 

49 

59 

12  3 

KARVAL 

4444 

L INCOLN 

38  44 

103  32 

5130 

2 

K  ASSLER 

4452 

JEFFERSON 

4 

39  30 

105  06 

5495 

49 

60 

1  2  3 

KAUFFMAN  4  SSE 

4460 

40  50 

103  56 

5250 

23 

25 

1  2  3 

4536 

LAS  ANIMAS 

1 

37  27 

103  19 

5240 

C 

4581 

39  21 

104  29 

6350 

c 

4584 

39  17 

104  26 

6350 

5 

2 

4585 

39  16 

104  31 

6550 

7 

2 

4587 

39  17 

104  27 

6707 

C 

4603 

CHE  YENNE 

1 

102  47 

4284 

17 

29 

1  2  3 

KUTCH  6  SSE 

4686 

L 1 NCOLN 

1 

38  50 

103  50 

5390 

C 

LA  JUNTA  FAA  AIRPORT 

4720 

OTERO 

36  03 

103  31 

4168 

12  3 

4734 

2 

38  03 

107  19 

8890 

4 

24 
2 

4742 

* 

38  55 

105  29 

8500 

1 

4750 

38  49 

105  01 

10265 

66 

4762 

39  45 

105  08 

5637 

0 

0 

12  3 

4770 

38  04 

102  37 

66 

74 

4834 

1 

38  05 

103  13 

3892 

67 

79 

12  3 

LEADV ILLE 

4884 

1 

39  15 

106  18 

10177 

55 

12  3 

LEADVILLE  10  WNW 

4886 

39  17 

106  28 

11000 

LE      Y  7  WSW 

4945 

LOGAN 

3 

40  29 

103  01 

4390 

2 

LIME    3  SE 

5001 

PUEBLO 

38  07 

104  35 

4900 

2 

L I MON    10  SSW 

5015 

ELBERT 

1 

39  09 

103  46 

5560 

49 

52 

1    2  3 

5017 

39  16 

103  41 

5  360 

15 

15 

LITTLE  DOLORES    5  N£ 

5041 

2 

39  03 

108  51 

6375 

1 

2 

2 

40  00 

108  12 

14 

16 

5116 

BOULDER 

40  10 

105  04 

4950 

55 

60 

12  3 

5121 

BOULDER 

40  15 

105  09 

5145 

C 

5141 

LAR ] ME  R 

40  17 

105  33 

8960 

S 

5180 

2 

38  05 

106  57 

10205 

s 

5322 

CONEJOS 

9 

37  10 

105  56 

7676 

45 

55 

12  3 

MANCOS 

5327 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

108  18 

7016 

37 

1  2  3 

5352 

38  52 

104  56 

6606 

5408 

RIO  BLANCO 

2 

40  00 

107  35 

7200 

15 

12  3 

5446 

2 

40  31 

108  05 

5920 

12  3 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107  54 

6242 

52 

58 

5531 

2 

37  12 

108  29 

7070 

37 

40 

1  2  3  C 

5695 

1 

36  30 

106  20 

11  342 

5706 

RIO  GRANOE 

5 

37  35 

106  09 

7665 

26 

25 

5717 

2 

38  29 

107  53 

5830 

18 

5722 

2 

36  29 

107  53 

5830 

1  2  3 

MONUMENT   2  WSW 

5730 

EL  PASO 

39  05 

104  55 

7400 

49 

49 

1  2  3  C 

5765 

JEFFERSON 

4 

39  39 

105  14 

6000 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

5819 

HUERFANO 

1 

37  35 

105  10 

8800 

C 

NEW  RAYMER 

5922 

40  36 

103  51 

C 

NORThDALE 

5970 

DOLORE  S 

2 

37  49 

109  01 

6693 

31 

32 

12  3 

5990 

LAS  ANIMAS 

1 

37  13 

105  03 

8800 

4 

66 

6012 

2 

38  08 

108  17 

7017 

27 

26 

6023 

5185 

6131 

1 

38  13 

103  45 

4300 

41 

OTIS   11  NE 

6192 

WASHI NGTQN 

40  16 

102  51 

4263 

20 

2 

OURAY 

6203 

OURAY 

2 

38  01 

107  40 

7740 

15 

19 

1  2  3  C 

6258 

ARCHULE  T A 

2 

37  16 

107  01 

7238 

32 

36 

6266 

2 

39  06 

108  21 

4740 

39 

49 

2 

37  30 

107  10 

7721 

1 

25 

40  37 

102  28 

3898 

6306 

2 

38  52 

107  35 

5685 

5 

PARADOX 

MONTROSE 

2 

38  22 

106  58 

16 

18 

1  2  3 

PARKER   9  E 

ELBERT 

39  31 

104  39 

6300 

27 

29 

1  2  3  C 

6342 

2 

39  55 

106  07 

6270 

10 

38  27 

105  04 

5501 

38 

Pitkin 

6513 

GUNN I  SON 

2 

38  36 

106  32 

9200 

55 

2 

6524 

SAN  MIGUEL 

2 

36  02 

106  03 

7322 

14 

6560 

5 

37  21 

106  32 

6591 

2 

37  35 

108  48 

6860 

6740 

1 

38  17 

104  31 

4639 

8 

8 

6743 

1 

38  17 

104  39 

4687 

20 

1  ■' 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

1 

38  18 

104  21 

4680 

6 

P YRAMJ  0 

6797 

2 

40  14 

107  06 

8084 

22 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

2 

40  22 

106  43 

9340 

S 

RANGELY 

6832 

RIO  BLANCO 

2 

40  05 

108  47 

5216 

22 

1    2  3 

6925 

40  48 

105  36 

8365 

0 

0 

AUG 

7017 

DOLORE  S 

2 

37  41 

108  02 

8642 

4 

61 

R I FLE  2  £  NE 

7031 

GARF 1  ELD 

2 

39  33 

107  44 

5319 

42 

47 

RIO  GRANOE  RESERVOIR 

7050 

H I NSDALE 

5 

37  43 

107  16 

9495 

S 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

CONEJOS 

5 

37  05 

106  16 

8562 

S 

7167 

1 

38  02 

103  42 

41  78 

71 

7267 

1 

38  52 

104  05 

7309 

1 

38  51 

104  59 

9050 

3 

3 

7315 

1 

37  55 

104  56 

6790 

18 

18 

1  3 

SAGUACHE 

73  37 

SAGUACHE 

5 

38  05 

106  09 

7697 

1  2  3  C 

7370 

I 

3  8    3  2 

106  00 

7060 

46 

7426 

5 

37  12 

105   2  7 

7965 

7450 

37  49 

107  07 

9706 

S 

7455 

2 

38  29 

107  11 

7720 

2 

7460 

2 

38  24 

106  26 

6465 

7510 

39  23 

104  58 

61  75 

5 

SEDGWICK   5  S 

751  5 

SEDGW 1 CK 

40  51 

102  31 

3990 

4 

7519 

K  [  T  CARSON 

3 

39  18 

102  52 

4703 

7557 

L  I  NCOLN 

3 

39  27 

103  19 

5157 

C 

SHOSHONE 

7618 

GARFIELD 

2 

39  34 

107  14 

5923 

2 

7648 

BOULOER 

40  02 

105  35 

10200 

S 

SILVER  LAKES  TROuT  CLU8 

7650 

CONEJOS 

5 

37  23 

106  24 

9300 

S I LVERTON 

7656 

2 

37  48 

107  40 

9322 

46 

55 

lift 

1 

39  09 

104  05 

6020 

7  64  9 

JACKSON 

40  2  7 

106  28 

6379 

35 

50 

SPR I NGF I  ELD 

7662 

1 

37  24 

102  36 

4395 

54 

SPRINGFIELD   7  WSW 

7866 

1 

37  23 

102  42 

4575 

SPRINGFIELD   8  5 

7667 

1 

37  17 

102  37 

4500 

10 

15 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

2 

40  30 

106  50 

6770 

50 

58 

STERLING 

7950 

LOGAN 

40  37 

103  12 

51 

53 

1    2  3 

7992 

1 

37  17 

102  11 

3B01 

20 

8006 

K  I  T  CARSON 

3 

39  20 

102  33 

4334 

27 

30 

8064 

1 

39  15 

106  22 

10000 

12 

14 

8092 

RIO  GRANDE 

5 

37  26 

11  350 

31  S4 

2 

37  31 

107  47 

7300 

37 

TACONY  7  SE 

PUEBLO 

8184 

GUNN I  SON 

2 

38  49 

106  37 

9206 

22 

22 

T  ELLUR I DE 

8204 

SAN  MIGUEL 

2 

37  57 

107  49 

8756 

50 

52 

8220 

LAS  AN  I  MAS 

37  05 

105  03 

8040 

TRINIDAD 

8429 

LAS  ANIMAS 

1 

37  10 

104  29 

46 

59 

1  2  3 

TRINIDAD  FAA  AIRPORT 

8434 

LAS  ANIMAS 

1 

37  15 

104  20 

5746 

45 

52 

12  3 

TROUT  LAKE 

8454 

SAN  MIGUEL 

37  50 

107  53 

9680 

S 

TROY   1  SE 

8468 

LAS  ANIMAS 

1 

37  08 

103  19 

5460 

22 

2 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

6501 

LAKE 

1 

39  05 

106  19 

9300 

9 

2 

TWO  6UTTES   1  NW 

8510 

BACA 

1 

37  34 

102  24 

4075 

45 

61 

1  2  3 

URAVAN 

8560 

MONTROSE 

2 

38  22 

108  44 

5015 

1 

2 

1   2  3 

VALLEC I  TO  OAM 

6562 

LA  PLATA 

2 

37  22 

107  35 

7650 

22 

22 

14 

1    2  34 

VONA 

B722 

KIT  CARSON 

3 

39  18 

102  44 

4500 

20 

2 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

MINERAL 

5 

37  48 

106  50 

8500 

29 

32 

21 

1  2  34C 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Office    P.O.  B< 
Denver  1,  Colorado,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches     and  wind 
Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 
Normals  for  all  stations  are  c 1 imatol ogica 1  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Climatologlcal  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  August  1941. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  In  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 

*  Amount  1 nc luded  in  following  measurement . 

V     Includes  total  for  previous  months.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that   the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  full  month. 

Data 

E     Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  "Refer  to  Tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"   Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H     One  or  more  days'    record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days'    record  Is  missing.     See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed  dally 

R    Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at   Irregular  intervals,   will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage-Cage 
Stations"  Bulletin. 

T     Trace, an  amount  too  small  to  measure. 
Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Substation 
History'  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  D.C.   for  50  cents.  Sim- 
ilar Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961     annual   issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documen 
ment  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ARTESIA  2  £ 
CRAIG 

EASTONVILLE  6  WSW 

GENOA  1  W 

GREEN  MOUNTAIN  DA11 

LAKEWOOD 

NEW  RAYMKR 
PALISADE  LAKE  2  SSE 
RYE 

WILCOX  RANCH 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

WOODLAND  PARK  8  NNW 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

FORMER  NAME 

GENOA 
EDGEWATER 

PUEBLO  ORDNANCE  DEPOT 
RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


Equipment  moved  2.7  miles  W 

Rain  gage  moved  0.2  mile  SW 
Temperature  equipment  Installed 
Equipment  moved  400  feet  S 
Recording  rain  gage  moved  0.25  i 
Standard  rain  gage  moved  60  fee' 
Equipment  moved  8  feet  N 


DATE  -  1962 


September 
July  1 
August  7 
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